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Erster  Abschnitt. 

Wirkung  des  galvanischen  Stromes  auf  die  Magnetnadel. 

§.  4.    Elektromagnetische  Erfahrungen  vor  Obistbd. 

Die,  schon  den  Alten  bekannten,  polaren  Kräfte,  Magnetismus  und  Elektri- 
cität, erregten  erst  sehr  spät  die  Aufmerksamkeit  der  Experimentatoren.  Als 
eine  genügende  Menge  von  Untersuchungsmaterial  vorlag  und  man  nach  dem 
Wesen  der  Kräfte  zu  fragen  begann,  mochte  gerade  die  jenen  Agentien  gemeinschaft- 
liche Polarität  Veranlassung  sein,  dass  man  für  beide  auch  eine  gemeinschaftliche 
Ursache  vermuthete.  Die  Naturphilosophie  bemächtigte  sich  dieser  Frage,  und 
ihre  Anhänger  gingen  sogar  so  weit,  die  Identität  beider  zu  beweisen.  Was  der 
Speculation  gelang,  hat  die  besonnene  exaete  Forschung  widerrufen  müssen.  Es 
ist  bis  heute  nur  eine  Verwandtschaft  zwischen  Elektricität  und  Magnetismus, 
nicht  ihre  Identität  nachgewiesen.  Erst  musste  der  Galvanismus  entdeckt  werden, 
um  durch  ihn  den  Elektromagnetismus  zu  finden.  Erst  diese  Disciplin  lehrt  uns 
Magnetismus  durch  Elektricität  und  Elektricität  durch  Magnetismus  zu  erzeugen, 
doch  sind  wir  noch  nicht  im  Stande,  beide  in  einander  umzuwandeln.  Weder 
vor  noch  nach  Entdeckung  des  Galvanismus  feWte  es  nicht  an  theils  zufälligen, 
theils  absichtlich  herbeigeführten  Erscheinungen,  welche  auf  jene  innige  Beziehung 
hätten  fuhren  können.  Aber  man  zog  einer  Untersuchung  der  Thatsachen  die 
Deutung  durch  Phrase  vor,  und  so  blieb  es  erst  der  Neuzeit  aufbewahrt,  eine 
Entdeckung  zu  raachen,  die  nach  kaum  drei  Jahrzehnten  Continente  verbindet  und 
das  Problem  Karl's  V.  löste. 

I.  Als  Beleg  des  Gesagten  mag  folgende  Zusammenstellung  der  vor  Oersted's 
Entdeckung  gewonnenen  Erfahrungen  dienen,  welche  zum  Nachweis  der  Verwandt- 
schaft zwischen  Elektricität  und  Magnetismus  hätten  rühren  können,  und  diesen 
mögen  die  Untersuchungen  entgegengehalten  werden,  welche  jenen  Nachweis  zu 
liefern  beabsichtigten. 

Zwei  Schiffe  unter  dem  •  Comraando  von  Howard  und  Grofton  1  waren  auf 
einer  gemeinschaftlichen  Reise  begriffen.  Das  des  Letztern  wurde  -yom  Biitze  ge- 
troffen, und  als  das  Unwetter  vorüber  war,  bemerkte  Ha  Ward,  dass  sein  Gefährte 
wieder  heimwärts  steuere.  Nachdem  Beide  sich  verständigt,  stellte  sich  als -Ursache 
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dieser  Coursveränderung  heraus ,  dass  alle  Compasse  auf  dem  vom  Blitze  getroffenen 
Schiffe  die  entgegengesetzte  Polarität  angenommen  hatten.  —  Dr.  Cookson  4  erzählt, 
dass  ein  Kaufmann  eine  grosse  Anzahl  von  Messern  und  Gabeln  in  einer  Kiste  ver- 
packt auf  einem  Speicher  stehen  gehabt  habe,  als  dieselben  vom  Blitze  getroffen 
worden  seien.  Bei  näherer  Untersuchung  zeigte  sich,  dass  alle  stark  magnetisch 
geworden  waren.  —  Nach  einer  Mittheilung  von  Bremond  8  schlug  der  Blitz  in 
das  Haus  eines  Uhrmachers  zu  St.  Andre  in  der  Dauphine,  und  zerbrach  unter  anderm 
eine  Feile  in  zwei  Stücke,  welche  sich  demnächst  stark  magnetisch  zeigten.  — 
Das  Schiff  des  Capitäns  Waddel4  wurde  auf  einer  Beisc  von  New- York  nach  London 
vom  Dlitz  getroffen.  Von  vier  ;mf  dem  Schiff«'  befindlichen  Conip:issen  hatten  drei 
die  entgegengesetzte  Polarität  erhalten,  nur  ein  in  der  Kiijüte  hängender  war  un- 
geändert  geblieben.  Knight  fand  bei  näherer  Untersuchung  des  Steuercompasses, 
dass  alle  Drathstit'le .  mit  denen  sowohl  die  Büchse  als  das  Schutzdach  befestigt 
waren,  starke,  und  nach  Einer  Sehr  «nientirte  Polarität  angenommen  hatten. 

Diese  letzte  Mittheilung  namentlich  veranlasst«  Franklin  5  zu  directen  Vcr- 
sucheu.  Kr  liess  den  Schlag  einer  klkist  sehen  Datterie  der  Länge  nach  durch 
Nihnadeln  gehen  und  find,  dass  wenn  sie  von  Nord  nach  Süd  lagen,  dieselben  bei 
jeder  Richtung  des  Kntladungssehlages  auf  der  Nordseite  einen  Nordpol  bekamen. 
I,;igen  sie  aber  von  Ost  nach  West,  dann  wurden  sie  schwächer  magnetisch,  als 
vorher,  der  Nordpol  entstand  aber  stets  an  dem  Ende,  an  welchem  der  Entladungs- 
schlag  eintrat.  —  Aehnliche  Versuche  rühren  von  Wilke  rt  her.  Derselbe  erhielt 
Franklin  s  l>esnltat.  wenn  die  Stahluadcln  in  der  Dichtung  der  Neigungsnadel 
standen.  Lagen  dieselben  aber  senkrecht  zu  dieser  Dichtung,  so  war  das  Ergebnis 
das  entgegengesetzte,  es  entstand  nämlich  der  Nordpol  an  dem  Ende,  das  dem 
negativen  Belege  zugewandt  war.  Nadeln,  welche  horizontal  und  im  magnetischen 
Meridian  lugen,  konnten  durch  stark«'  Schläge  auch  einen  nach  Süden  gerichteten 
Nordpol  bekommen,  wenn  von  dü-ser  Seit«-  her  die  positive  Elcktricilät  in  sie  ein- 
trat. —  Dieselben  Versuche  wurden  mit  geringen  Abänderungen  von  Alirard  und 
Beccaria  7  wiederholt.  Letzterer  stellt  die  Vermuthung  auf,  dass  ein  beständiger 
Kreislauf  der  elektrischen  Flüssigkeit  von  Norden  nach  Süden  die  Grundursache  des 
Magnetismus  überhaupt  sein  möge.  —  Arbütiinoth  8  citirt  Dr.  Leister  und  sagt: 
„Dieser  glaube,  dass  das  Blitzen  von  Pyrite  verursacht  werde,  denn  der  Dunst, 
so  von  Dützen  erregt  werde,  scheine,  nach  einigen  Dcmerkungcn,  eine  magnetische 
Kraft  zu  haben,  indem  er  bisweilen  die  Polau  iebtung  der  Schiffscompassc  verändere."  — 
Werner  g  will  den  Magnetismus  der  polaren  Gesteine  von  elektrischen  Einflüssen 
ableiten,  namentlich  von  denen  der  Luft,  da  solche  Gesteine  sich  ide  in  dem  Erdinnern, 
sondern  nur  an  der  Oberfläche  und  in  alten  Halden  vorfinden.  —  Boss  10  in 
Wittenberg  kehrte  1745  die  Pole  einer  Magnetnadel  durch  Elektricität  um.  — 
Schilling  11  schreibt  aus  London  (8.  Juli  1769),  eine  Magnetnadel  werde  durch 
elektrische  Fische  abgelenkt :  „  Une  boussole  etant  approchee  du  poisson  tant  dans 
l'eau ,  qu'hors  de  l'eau ,  CeguiUe  se  meitoil  ä  tourner  et  continuoit  tant  que  la  proximite 
duroit;  mais  la  contrartion  dans  le  poisson  e'toil  presque  impcrceptible."  A.  v.  Humboldt 
un.l  Bonpland  12  haben  bei  Wiederholung  des  Versuches  ihn  nicht  bestätigen 
können.  —  Lan».i \im  <  ui:r  13  bemerkte,  dass  eine  Stahlnadel  magnetisch  wurde, 
als  ein  elektrischer  Funke  auf  dieselbe  übersprang,  aber  nicht  magnetisch  werde, 
wenn  der  Schlag  der  Länge  nach  durch  dieselbe  hindurchgehe. 

II.  Trotz  dieser  directen  Amleutuugcii  einer  nähern  Verwandtschaft  zwischen 
Magnetismus  und  Elcktricilät  veranlasste  van  Marum's  14  Autorität,  dieselben  als 
tru-erisch  zu  verwerfen.  Er  meinte  den  Grund  in  der  schon  von  dü  Fay  aufge- 
fundenen Thatsache  suchen  zu  müssen,  dass  eine  in  der  Dichtung  des  magnetischen 
Meridians  gehaltene  und  wiederholt  mit  einem  Hammer  geschlagene  Stahl-  oder 
Bisenstange  Polarität  annehme.    Nach  ihm  wirkte  also  der  Bntladungsschlag  der 
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Batterie  nur  wie  ein  mechanischer  Stoss.  Nichtsdestoweniger  war  van  Mar  um 
der  Entdeckung  des  Elektromagnetismus  sehr  nahe.  Er  wollte  nämlich  in  einer 
Uhrfeder  Transvcrsalmagnetismus  hervorrufen ,  belegte  sie  zu  dem  Ende  mit  Kupfer- 
dräthen,  damit  die  elektrische  Materie  durch  die  ganze  Nadel  gehen  sollte,  stellte 
sie  in  der  Ostwestrichtung  auf  und  führte  den  Entladungsschlag  der  Batterie  durch 
die  Breite  der  Nadel.  Zur  Verwunderung  zeigte  sich,  dass  die  Feder  nicht  in  der 
Bichtung  des  Schlages,  sondern  in  der  Längsrichtung  magnetisch  geworden  war, 
und  zwar  viel  .starker,  als  ähnliche  Nadeln  in  frühern  Versuchen  bei  längsgerich- 
tetem Schlage.  Denselben  Erfolg  erhielt  er  mit  eitlem  Stahlstabe  von  9  Zoll  Länge, 
5  Linien  Breite  und  <  Linie  Dicke. 

Van  Marum's  Nichtigkeitserklärung  schuf  der  speculativen  Naturphilosophie 
wieder  Baum,  um  die  Phantasiespiele  fortsetzen  zu  können,  die  schon  seit  du  Fay's 
Entdeckung  des  Unterschiedes  zwischen  Glas-  und  Harzelektricität  begonnen  hatten. 
Schon  damals  —  4  749  —  hatte  die  Akademie  von  Bordeaux  es  zum  Gegenstand 
einer  Preisaufgabe  gemacht,  die  Analogie  zwischen  Elcktricität  und  Magnetismus 
nachzuweisen.  Das  Resultat  war  aber  ein  sehr  geringes.  Eine  von  Berand  gegebene 
Antwort  wurde  nicht  veröffentlicht.  —  Einige  Jahre  später  —  4  759  bis  1766  — 
sprach  Aepinvs  14  vor  der  kaiserlichen  Akademie  zu  St.  Petersburg  die  Meinung 
aus,  dass  die  allgemein  verbreitete  elastische  Materie,  deren  Ueberschuss  oder 
Mangel  nach  Franelin  die  Erscheinungen  der  Elcktricität  hervorrufe,  in  ähnlicher 
Weise  den  Magnetismus  bedinge.  Die  zur  Stütze  angeführten  Versuche  scheinen 
aber  nur  ersonnen  zu  sein,  um  infolge  ausserwesentlicher  Nebenumstände  gleiche 
Erscheinungen  für  Elektricität  und  Magnetismus  hervorzurufen,  damit  die  prätentirte 
Identität  beider  Kräfte  dialektisch  erwiesen  werden  könne.  —  Sehr  umfangreiche 
Erörterungen  wurden  durch  eine  1766  von  der  königlich  bairischen  Akademie  der 
Wissenschaften  gestellte  Preisaufgabe  über  denselben  Gegenstand  hervorgerufen.  Sie 
fand  drei  Bearbeiter  in  Cölestin  Steiolerner  ,  Hübner  16  und  van  Swinden  ,r, 
aber  Keiner  vermochte  den  Schleier  zu  heben ;  der  Zusammenhang  zwischen  Elek- 
tricität und  Magnetismus  blieb  mystisch. 

Nach  Entdeckung  des  Galvanismus  bewies  J.  W.  Bitter  18 ,  dass  die  vOLTA'sche 
Säule  und  namentlich  die  von  ihm  dargestellte  Ladungssäulc  nichts  anderes  sei  als 
ein  Magnet.  Er  überzeugte  sich,  dass  eine  aus  Silber  und  Zink  zusammengesetzte 
und  mittels  eines  Achathütchens  auf  einer  Spitze  horizontal  bewegliche  Nadel  sich 
wie  ein  Magnet  nach  Nord  und  Süd  einstelle,  auch  sich  gegen  einen  angenäherten 
Magneten  polar  verhalte.  Er  fand  umgekehrt  chemische  Wirkungen  an  seinen  magne- 
tischen Batterien  u.  s.  w.  —  Doch  woüte  keiner  seiner  Versuche  sich  bestätigen, 
als  Erman  19  sie  mit  der  grössten  Sorgfalt  wiederholte.  Auch  Erman  lebte  in  den 
Ideen  der  damaligen  Zeit,  gesteht  jedoch  frei,  dass  keiner  der  aus  denselben  abge- 
leiteten Versuche  ihm  habe  gelingen  wollen,  und  nimmt  deswegen  Anstand,  die 
Identität  zwischen  Magnetismus  und  Elcktricität  zu  behaupten.  Sehr  nahe  war  er 
aber  der  Entscheidung,  als  er  S.  126  der  citirten  Abhandlung  fragt:  „Sollte  nicht 
die  Säule  an  einem  metallischen  Leiter,  der,  von  Pol  zu  Pol  angelegt,  ihren  Kreis 
geschlossen  hat,  eine  bleibende  Vertheilung  wahrnehmen  lassen?"  Doch  führen 
ihn  die  durch  Rittkr  veranlassten  Versuche  wieder  vom  Wege  ab.  —  Konnte  auch 
Bitter  unmöglich  Andere  überzeugen,  so  war  doch  die  Zahl  seiner  Anhänger  nicht 
gering.  Zu  diesen  ist  vor  Allen  v.  Yelin  *°  zu  rechnen.  In  einer  akademischen 
Abhandlung  von  zehn  Bogen,  welche  er  kaiim  ein  Jahr  vor  Oersted's  Entdeckung 
veröffentlichte,  nimmt  er  Hemiedrie,  Aerolithc,  die  tägliche  Aberration  der  Magnet- 
nadel, das  ZAMBONi'sche  Pendel,  das  Nordlicht  zu  Hülfe,  um  zu  beweisen,  dass 
Elektricität  und  Magnetismus  „Identische  Urkräftc"  seien. 

HI.  An  experimentellen  Andeutungen  fehlte  es  auch  nach  Entdeckung  des 
Galvanismus  nicht,  ja  sogar  nicht  an  ganz  eigentlich  elektromagnetischen  Versuchen. 

\  ♦ 
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Bidomk  21  construirte  eine  Hagnetnadel,  von  der  er  meinte,  sie  sei  unter  anderm 
geeignet,  „zur  Beobachtung  der  Bewegungen,  welche  die  verschiedenen  Meteore, 
besonders  Blitz  und  Nordscheine,  ihr  mittheilen."  —  Ein  inniger  Zusammenhang 
zwischen  den  Variationen  der  Magnetnadel  und  dem  Nordlicht  ist  überdem  schon 
lange  vor  Oersted  vielfach  behauptet  und  beobachtet  worden 22  —  Namentlich 
machte  aber  v.  Arnim  23  die  Bemerkung,  dass  Eisen  durch  längeres  Liegen  in  der 
galvanischen  Kette  magnetisch  werde.  —  Moyon  in  Genua  und  Romanbsi  in  Trident24 
fanden  schon  lange  vor  Oersted  die  Magnetisirung  des  Stahles  durch  den  galva- 
nischen Strom.  Doch  ist  ihre  Entdeckung  erst  später  allgemeiner  bekannt  geworden. 
Erstcrer  verband  lange  feine  Nähnadeln  mit  einem  lOOpaarigen  Tassenapparat  und 
fand  sie  nach  SO  Tagen  stark  magnetisch.  Letzterer  hat  aber  schon  beobachtet, 
dass  eine  geschlossene  galvanische  Kette  die  Magnetnadel  abzulenken  im  Stande 
ist.  —  Bouvier  zu  Jodoigne  bei  Brüssel 25  beobachtete  die  Ablenkung  einer  auf 
einer  voLTx'schen  Säule  stehenden  Magnetnadel,  wenn  er  die  letztere  durch  den 
Körper  schloss.  Da  er  aber  dasselbe  auch  an  einer  Kupfernadel  beobachtet  haben 
wollte,  wird  die  Nachricht  zweifelhaft.  —  Ingleichen  bemerkte  Gaütheroth,  dass 
zwei  Ciaviersaiten  an  einander  hängen  blieben,  nachdem  sie  als  Schliessungsdräthe 
einer  Säule  gedient  hatten. 

Nach  so  vielen  Hindeutungen  auf  eine  Verwandtschaft  zwischen  Elektricität  und 
Magnetismus  ist  es  zu  verwundern,  dass  die  Entdeckung  des  Elektromagnetismus 
nicht  früher  gemacht  wurde ,  als  es  geschah.  Schweigoer  26  hat  wohl  nicht  mit 
Unrecht  den  Grund  in  der  herkömmlichen  Bezeichnungsweise  der  beiden  Elektricitäten 
durch  (-+-)  und  ( — )  gesucht,  da  man  demzufolge  zu  der  Meinung  veranlasst  wurde, 
dass  die  zu  0  sich  ausgleichenden  Elektricitäten  wirkungslos  sein  müssten.  Hat 
man  doch  auch  noch  keine  Wirkung  der  in  einem  geschlossenen  Ringe  sich  aus- 
gleichenden entgegengesetzten  Magnetismen  nachweisen  können ,  mit  Ausnahme  der 
im  Moment  ihres  Entstehens  und  Vergehens  hervorgebrachten  Inductionsströme. 


1  Haward  und  Groftow.    '  Philo«.  Trantact.  f.  1676.    N.  127.  p.  648. 
»  Cookson.    *  Philos.  Trantact.  f.  1735.    N.  437.  p.  74. 

I  Bremond.    'Philos.  Trantact.  f.  474-1.    N.  459.  p.  644. 

*  Waddel.    'Philo*.  Transact.  f.  47*9.    N.  492.  p.  111  u.  143. 

6  Franklin.  'Philo».  Trantact.  f.  1751.  Vol.  47bp.  289. —  Franklin  Leiters  on  electricity.  p.90. 

6  Wilkc   •Svensk  Vetenskaps  Handlingar  Ar  4766.    B.  27.  S.  294.  —  Uebersetxt  von 
Kästner.    1766.    S.  315. 

7  Beccaria.    Lettre  delV  electricitmo.    p.  252.  262.  268.  —*  *  Priestley  Geschichte  der 
Elektricität,  übers,  v.  Krünitz.    (Stralsund  1772.)   S.  224. 
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9  Werner.   *Schweigg.  Journ.    46.  1.  (1826.)  —  Hobmanns  Handbuch  der  Mineralogie. 

Bd.  3.  Abth.  2.  S.  220. 
10  Bose.  •Priestley  Geschichte  der  Elektricität.  102.  —  Vergl.  «Schweigg;  Journ.   46.  4. 

(  1826.)  —  Wilsons  Essay.  219. 

II  Schilling.   '  fiouveaux  Me'moires  de  l'Acad.  de  Berlin.    1770.    p.  73. 
"  A.  v.  Humboldt  et  Bonpland.    Recueil  d' Observation«.    1.  82. 

u  Lanoerbccher.    Beschreibung  einer  verbesserten  Elektrisirmaschine.    Ansbach  1780. 

14  van  Marl«.  Beschreibung  einer  grossen  Elektrisirmaschine.  Uebers.  Leipzig  1786.  S.  36. — 

Vergl.  *  Schweigg.  Journ.  46.  1.    (1826.).  . 
14  Aepinüs.    Ten  tarnen  theoriae  electricitatis  et  magnetismi.    Petrop.  1*59.  —  Sermo  de 

similit.    Electx.  et  Magnetismi.    Petrop.  1760.  —  *  Novi  Comment.  Acad.  Petrop.  10. 

296.  (1766.) 

•*  Philosophische  Abhandlungen  der  königlich  bairischeh  Akad.  d.  Wissenschaften.    Bd.  1. 

S.  227  u.  354  u.  Bd.  2. 
17  van  Swinden.  Recueil  des  Mim.  sur  l'analogie  de  l'ilectr.  et  du  magnitisme.    Haje  4  784. 
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19  Ehmam.  Dessen  Beitrage  über  elektrisch -geographische  Polarität,  permanente  elektrische 
Ladung  und  magnetisch -chemische  Wirkungen.    *  Gilh.  Ann.    26.  S.  1  u.  IM.  (1807.) 

»°  v.  Velin.  Allgemeine  Zeit,  vom  19.  Oct.  4818.  —  Entlehnt  aus  dem  Berichte  von  der 
öffentlichen  Sitzung  der  bair.  Akad.  d.  W.  am  13.  Oct.  18(8.  —  *lm  Auszuge  Gilh.  Ann. 
62.  93. 

»•  Bioohe.  Mttmoire*  de  V  Acad.  de  Turin.  181t.  p.  144.  —  Im  Auszuge  *  Gilb.  Ann.  64.  374. 
(1820.) 

"  Beccaria.  Lettre  dell  electricimo.  p.  272.  *Priestley  Gesch.  der  Elektr.  S.  221.  — 
Ferner  *  de  la  Bive  Arch.  des  sc.  phyt.  et  nat.  (4.)  24.  343.  (Dec.  1853.)  —  Vergl. 
die  Literatur  in  Gehler's  ph.  W.,  n.  B.    7.  22 in. 

w  L.  v.  Arkij».    'Gilb.  Ann.    8.  *79.  (1801.) 

14  Moyom  und  Boxasesi.  Vergl.  Aldihi  trotte1  *ur  le  Galranitme.  Paris  1804.  49.  p.  191.  — 
BitHotkique  universelle  de  Geneve,  science*  et  arU.  Jan.  1821.  p.  73.  —  'Gilb.  Ann. 
Bd.  68.  S.  208.  (1821.)  und  Bd.  71.  S.  227.  —  Izarn  Manuel  du  Galvanume.  Paris 
1816.  —  'Thomson's  Ann.  of  Philosophy.    V.  2.  p.  81  u.  290.  (1821.) 

"  BouvrER.  Gautherotr,  va»  Moifs.  Journal  de  phyt.  10.  R2.;  und  Ann.  de  chim.  1801. 
N.  416.    Vergl.  *  Seyffer's  Geschichte  des  Galvanismus.    S.  306. 

"  Scrweiscer.    *  Schweigg.  Journ.    46.  1.  (1826.) 

.  §.  2.    Obrsted's  Entdeckung. 

Diesen  Träumen  machte  1820  Hans  Christian  Oersted  1  durch  die  welt- 
berühmte Entdeckung  des  wahren  Zusammenhanges  zwischen  Galvanismus  und 
Magnetismus  ein  Ende.  Hatte  man  bisher  geglaubt,  magnetische  Aeusserungen 
in  der  ungeschlossenen  vorsehen  Säule  suchen  zu  müssen,  so  zeigte  Oersted, 
dass  nur  durch  die  geschlossene  Säule  und  nur  senkrecht  zur  Fortpflanzungs- 
richtung  des  Stromes  derselben  Magnetismus  entwickelt  würde.  Oersted  führte 
nämlich  den  Schliessungsdrath  einer  kräftigen  voLTA'schen  Säule  über,  unter 
oder  seitlich  an  einer  Magnetnadel  vorüber,  und  fand,  dass  stets  die  Magnet- 
nadel das  Bestreben  habe,  sich  senkrecht  zum  Schliessungsdrath  einzustellen. 
Bei  derselben  Stärke  des  Stromes  müsste  er  also  immer  die  grösste  Ablenkung 
erhalten,  wenn  er  den  Schliessungsdrath  parallel  zu  einer  freibeweglichen,  blos 
infolge  des  Erdmagnetismus  gerichteten  Magnetnadel  hielte.  Was  den  Sinn  der 
Ablenkung  betrifft,  so  ist  derselbe  der  entgegengesetzte,  je  nachdem  sich  die* 
Nadel  über  oder  unter,  oder  je  nachdem  sie  sich  rechts  oder  links  vom  Schliessungs- 
drathe  befindet  Oersted  giebt  zu  dieser  Orientirung  die  Regel,  dass  derjenige 
Pol  der  Magnetnadel,  über  welchem  die  negative  Elektricität  eintritt,  nach^Westen, 
derjenige  hingegen,  unter  welchem  sie  eintritt,  nach  Osten  abgelenkt  werde. 
Noch  einfacher  lässt  sich  der  Sinn  der  Ablenkung  e 
nach  folgender  von  Ampere2  gegebenen  Regel  finden: 
Wenn  man  sich,  den  Kopf  nach  vorn,  in  der 
Richtung  des  Stromes  schwimmend  denkt 
und  die  Nadel  ansieht,  so  wird  stets  der 
Nordpol  derselben  nach  links  abgelenkt. 

Die  Prüfung  der  OERSTEDSchen  Fundamental- 
erseheinungen  geschieht  am  leichtesten  durch  den  Ap- 
parat der  Fig.  /.  Auf  einein  Brett  werden  zwei  verticale 
starke  Kopferdräthe  mo  und  np  befestigt,  welche 
oben  durch  einen  horizontalen  Drath  op  verbunden 
sind.  An  jedem  dieser  drei  Dräthe  sind  in  passenden 
Anständen  zwei  Träger  mit  Spitzen  angebracht,  auf 
denen  die  Magnetnadeln  abc  und  def  schweben.  Drei  n9.  #. 
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dieser  Nadeln  befinden  sich  innerhalb,  die  drei  andern  ausserhalb  des  durch  die 
Dräthc  gebildeten  Bogens.  Mit  den  untern  Enden  der  Verticalstäbc  sind  zwei  Queck- 
silbernäpfchcn  oder  Schraubenzwingen  mn  verbunden.  Diese  Vorrichtung  wird  in 
die  Ebene  des  magnetischen  Meridians  gestellt,  so  dass  alle  Nadeln  infolge  ihrer 
Einstellung  durch  den  Erdmagnetismus  in  der  Ebene  der  drei  Dräthe  sich  orientiren. 
Werden  nun  die  Zuleitungsdräthe  eines  galvanischen  Elementes  in  die  Näpfchen 
m  und  n  getaucht  und  wird  dadurch  der  Strom  geschlossen,  so  beobachtet  man 
eine  Ablenkung  aller  Nadeln  aus  ihrer  frühern  Gleichgewichtslage.  Namentlich  werden 
alle  innern  Nadeln  nach  der  entgegengesetzten  Richtung  abgelenkt  als  alle  äussern. 
Hat  der  Strom  in  den  Dräthcn  die  Richtung  der  in  der  Figur  angedeuteten  Pfeile, 
so  werden  die  Nadeln  in  derjenigen  Richtung,  nach  einer  Reihe  von  Schwankungen, 
eine  neue  Gleichgewichtslage  annehmen,  welche  durch  die  punktirten  Linien  bei 
abedef  bezeichnet  ist.  Es  werden  die  Nordpolc  aller  innern  Nadeln  nach  Osten, 
die  aller  äussern  nach  Westen  abgelenkt,  ganz  wie  es  die  oben  angegebene  Regel 
verlangt.  Hat  der  Strom  die  entgegengesetzte  Richtung,  so  wird  auch  der  Sinn 
der  Ablenkung  der  entgegengesetzte. 

Acndcrt  man  den  Versuch  dahin  ab,  dass  man  seitlich  von  einer  horizontal 
schwebenden  Magnetnadel  ein  verticalcs  bewegliches  Stück  des  Schlicssungsbogcns 
an  der  Nadel ,  von  deren  Indifferenzpunkt  aus ,  nach  einem  ihrer  Pole  vorüberführt, 
so  beobachtet  man  in  den  meisten  Fällen  anfangs  eine  entgegengesetzte  Ablenkung  als 
am  Ende  der  Nadel.  Findet  z.  B.  vom  Indifferenzpunktc  aus  eine  Abstossung  statt, 
so  beobachtet  man  meist  in  einigem  Abstände  von  dem  Ende  der  Nadel  weder  Ab- 
stossung, noch  Anziehung,  und  bei  weiterer  Annäherung  an  das  Ende  geht  die 
frühere  Abstossung  in  Anziehung  über.  Diese  Beobachtung  ist  schon  von  Oersted 
zufolge  N.  8  seiner  ersten  Veröffentlichung  1  gemacht  und  später  von  Faraday  s 
weiter  untersucht  worden.  Sie  erklärt  sich  sehr  einfach  dadurch,  dass  die  Pole 
der  meisten  Magnete  nicht  an  den  Enden  derselben  liegen,  sondern  einen  grössern 
oder  geringem  Abstand  nach  deren  Mitte  haben.  Ist  aber  dieses  der  Fall,  so  wird 
der  Strom  den  Magneten  nicht  aus  der  Gleichgewichtslage  bringen,  wenn  er  sich 
einein  seiner  Pole  gerade  gegenüber  befindet,  denn  die  Richtung  der  ablenkenden 
Kraft,  wie  sie  die  ampere  sehe  Regel  ausspricht,  wird  gerade  durch  den  festen 
Aufhängcpuiikt  der  Nadel  gestützt ;  dagegen  wird  aber  die  Ablenkung  innerhalb  und 
ausserhalb  die  entgegengesetzte  sein,  wie  sich  ebenfalls  aus  der  ampere  sehen 
Regel  ergiebt. 

Oersted  war  anfangs  der  Meinung,  es  sei  zur  Ablenkung  der  Magnetnadel 
durch  d»n  Schliessungsdrath  eine  so  starke  Säule  nöthig,  dass  sie  „einen  Drath 
zum  Glühen  bringen  könne".  Schweigger  4  war  der  Erste,  welcher  zeigte,  dass 
die  Versuche  ebenso  gut  gelingen,  wenn  man  sich  nur  eines  einzigen  Elementes 
bediene.  Gilbert  6  empfahl  demnächst  sich  eines  einfachen  langen  Zinkstreifens 
zu  bedienen,  dessen  Breite  der  Länge  der  abzulenkenden  Nadel  gleich  ist,  auf  diesen 
einen  vierkantigen  Kupfertrog  mit  dem  Boden  zu  löthen ,  den  letztern  mit  gesäuertem 
Wasser  zu  füllen,  und  in  dieses  den  zurückgcbogcncn  Zinkstreifen  einzutauchen. 
Mit  einem  solchen  Apparate  lenkte  er  die  Nadel  um  42°  aus  dem  Meridian  ab, 
während  de  la  Rivb  mit  einer  sehr  starken  Säule  nur  eine  Ablenkung  von  45° 
erhalten  hatte.  Pfapf  (in  Kiel)  0  fand  die  Ablenkung,  die  ein  Zinkkupferpaar  von 
7  Pariser  Zoll  Durchmesser,  welches  durch  feuchte  Pappe  getrennt  war,  hervor- 
brachte, ebenso  gross  als  die  durch  Gilbert's  Kette  hervorgebrachte.  Ja,  Oersted7 
wollte  sogar  infolge  einer  spätem  Beobachtung  durch  ein  einfaches  Element  bis- 
weilen eine  grössere  Ablenkung  hervorgebracht  haben  als  durch  eine  40 paarige 
Säule,  was  sich  bei  Benutzung  unconstanter  Ketten  wohl  ereignen  dürfte.  — 
Aehnlichcs  fand  H.  Davy  8,  G.  G.  Schmidt  9  und  von  Yelin  10.  Letzterer  macht 
besonders  darauf  aufmerksam,  dass  die  Wirkung  desto  stärker  ausfalle,  je  grösser 
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die  angewandten  Plattenpaare  seien,  dass  aber  die  Wirkung  sofort  vernichtet  werde, 
wenn  die  Schliessung  durch  nicht  metallische  Leiter  (sogar  Kohle?)  unterbrochen 
sei.  —  Die  letztere  Beobachtung  war  auch  H.  Dxvy  11  nicht  entgangen;  doch 
niodificirt  er  sie  dahin,  dass  die  magnetische  Wirkung  nur  dann  unterbrochen  wird, 
wenn  schlecht  leitende  Flüssigkeiten  in  den  Schlicssungsbogcn  eingeschalten  werden, 
und  Oersted  **  zeigte,  dass  ein  mit  Schwefelsäure  getränktes  Fliesspapier,  in  den 
Bogen  eingeschalten,  die  magnetische  Wirkung  desselben  nur  schwächt,  aber  nicht 
vernichtet.  —  Entsprechend  der  ersten  Beobachtung  v.  Yelin's  construirte  Lieutenant 
v.  Offerhaüs  13  einen  Rhcomotor  zu  magnetischen  Versuchen,  bestehend  aus  einer 
grossen  Kupferplatte,  die  mit  einer  ebenso  grossen  Zinkplatte  zusammengerollt  war, 
ohne  dass  beide  sich  metallisch  berührten,  und  welche  in  einen  Trog  mit  gesäuertem 
Wasser  gestellt  werden  konnten.  —  Dass  die  Wirkung  der  Magnetnadel  mit  der 
Stärke  des  Schliessungsdrathes  wachse,  beobachtete  Cumming  ,4.  Berzelius  15 
wiederholte  die  Versuche  Oersted's,  indem  er  durch  einen  in  vertiealer  Ebene 
ausgespannten  Stanniolstreifen  den  horizontal  gerichteten  Strom  schloss  und  die 
Ablenkung  einer  daneben  befindlichen,  höher  oder  tiefer  stellbaren,  horizontalen 
Magnetnadel  beobachtete.  Die  Nadel  wurde  in  der  Mitte  der  Höhe  des  Streifens 
nicht  abgelenkt,  erfuhr  aber  am  obern  und  untern  Rande  desselben  entgegengesetzte 
Einwirkungen.  Das  Maximum  der  Ablenkung  fand  an  diesen  Rändern  selbst  statt, 
während  dieselbe  bei  weiterer  Hebung  oder  bei  Senkung  der  Nadel  vermindert  wurde. 
Auch  dieser  Versuch  lässt  sich  auf  die  oben  cirtirte  AMPERE'sche  Regel  zurück- 
führen, denn  die  Gesammt Wirkung  des  Streifens  kann  man  sich  in  der  Mittellinie 
desselben  vereinigt  denken,  und  in  diese  hat  man  dann  das  Phantom  jener  Regel 
zu  versetzen,  um  die  Richtung  der  Nadelablenkung  für  jede  Lage  derselben  gegen 
den  Streifen  zu  finden.  Hiemach  erklären  sich  auch  die  analogen  Ablenkungen, 
welche  Berzelius  durch  ein  rautenförmiges  Stanniölplättchen  hervorbrachte,  dessen 
längere  Diagonale  horizontal  und  dessen  kürzere  vertical  stand,  und  dem  zur  Seite 
die  Magnetnadel  aufgestellt  wurde.  War  der  Strom  durch  die  horizontale  Diagonale 
geschlossen,  so  fand  sich  das  Maximum  der  Ablenkung  noch  immer  au  der  höchsten 
und  an  der  tiefsten  Stelle,  also  an  den  Enden  der  andern  Diagonale. 

Dass  die  magnetische  Wirkung  des  galvanischen  Stromes  nicht  der  chemischen 
Wechselwirkung  der  zur  Säule  benutzten  Metalle  und  Flüssigkeiten  proportional 
sei,  untersuchte  Pfaff  (in  Kiel)  16  dadurch,  dass  er  verschiedene  Flüssigkeiten  in 
dasselbe  Zinkkupferelemcnt  brachte  und  gleichzeitig  deren  chemische  und  magne- 
tische Wirkungen  beobachtete.  So  fand  er,  dass  Schwefelsäure  mit  zehn  Thcilcn 
Wasser  verdünnt,  grosse  chemische  Wirkung  auf  das  Zink  äusserte,  aber  *nur 
schwache  magnetische,  dass  aber,  concentrirte  Schwefelsäure,  sowie  Salmiaklösung 
den  umgekehrten  Effect  hatten.  Aehnlichc  Versuche  stellten  Moll  und  van  Beek  17  an. 

War  bisher  immer  die  Magnetnadel  durch  den  Schliessungsdrath  abgelenkt 
worden,  so  gelang  es  zuerst  Oersted  1s,  umgekehrt  eine  Ablenkung  des  galva- 
nischen Kreises  durch  einen  entgegengehaltenen  Magnctstab  zu  bewirken,  indem  er 
eine  einfache  Kette  durch  einen  laugen  wegzeigerartig  hin-  und  zurückgebogenen 
Drath  schloss,  und  diesen  ganzen  Apparat  an  einein  Faden  beweglich  aufhing.  Eine 
Einstellung  dieser  Vorrichtung  durch  den  Erdmagnetismus  konnte  er 
jedoch  nicht  erzielen.  Denselben  Versuch  stellte  Erman  19  bei  gleichem 
Erfolge  mit  einer  kleinen  Platinzitikkettc  an.  —  Badinet  20  reahsirtc 
diese  Ablenkung  dadurch,  dass  er  einen  Kupferdrath  CA  in  Fig.  2 
mit  einem  Zinkdrath  AZ  zusammenlöthcte,  die  Enden  C  und  Z  in 
gesäuertes  Wasser  tauchte  und  die  Drathvcrbindung  auf  einer  bei  A 
befindlichen  Spitze  balancirte,  oder  an  einem  Coconfadcn  aufhing. 

Aber  nicht  allein  der  Schliessungsdrath  bewirkt  die  beschriebene 
Ablenkung  der  Magnetnadel,  sondern  sie  lässt  sich  überhaupt  bei        f*.  * . 
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jedem  Theile  des  ganzen  geschlosseneu  Kreises  beobachten.  Namentlich  wirkt,  wie 
Ampere  21  zuerst  zeigte,  die  Säule  selbst,  wie  irgend  ein  anderer  Theil  des  ge- 
schlossenen Kreises,  wenn  man  nur  Rücksicht  nimmt  auf  die  Richtung  des  Stromes 

innerhalb  derselben.  —  Ferner  ist  durch  einen  Versuch  Ritohik  s  11  nachgewiesen 
worden,  dass  auch  flüssige  Leiter  eine  Ahlenkung  hervorbringen.  Fig.  3  veran- 
schaulicht den  zu  diesem  Nachweist 
benutzten  Apparat.  Zwei  Holzcylinder 
I  und  B  werden  durch  eine  horizon- 
tale Glasröhre  /  von  1  Zoll  Durch- 
messer und  4  Zoll  Lange  wasserdicht 
verbunden.  In  ersterc  tauchen  die 
beiden  Platinplatten  ('und  Cr  Von  Ct 
geht  ein  in  der  Fonn  der  Linie  ddJt 
gebogener  Drath  aus,  dessen  senk- 
r eckte  Höhe  etwa  <  Fuss  beträgt. 
Zwischen  den  untern  horizontalen 
Theile  desselben  und  der  Glasröhre 
h;itii;t  an  einem  Ständer  m  die  Magnet- 
nadel ns.     Wird  nun  C  und  dt  mit 
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einer  galvanischen  Ratterie  verbunden 
und  in  A ,  B  und  /  Wasser  gegossen, 
so  giebt  es  zwischen  edt  und  /  eine  Lage,  in  welcher  die  Magnetnadel  nicht  ab- 
gelenkt wird.  Erniedrigt  man  die  Nadel,  so  wird  sie  durch  den  Strom  des  Wassers 
in  i,  erhöht  man  sie,  durch  den  Strom  im  Drathe  ed  stärker  abgelenkt. 

Hans  Christian  Oersted  wurde  am  44.  August  Uli  in  Kedkjöbing  auf  der  Insel  Langclund 
geboren,  wo  sein  Vater  Apotheker  war.  Er  genoss  mit  seinem  Bruder  Anders  Sandöe  (dem 
nachmaligen  f.onfercnzrath )  den  dürftigsten  Jugendunterriclit  eines  Peruckeiunachers  und  eines 
Studenten,  und  erhielt  einige  Anleitung  in  der  Apotheke  des  Vaters.  Der  Trieb  naeh  Wissen  brachte 
jedoch  die  beiden  Brüder  durch  Selbststudium  dahin,  dass  sie  schon  1794  das  Examen  aur  Uni- 
versität in  Kopenhagen  bestehen  konnten.  Christian  Oersted  gewaun  während  seiner  Studien- 
zeit zwei  akademische  Preise  durch  Schriften  über  die  Fragen:  „Wie  wird  die  prosaische  Sprache 
dadurch  verdorben,  dass  sie  sich  der  poetischen  allzu  sehr  nähert?"  und  „  L'eber  den  Ursprung, 
die  Natur  und  den  Nutzen  des  Mutterwassers."  4799  erwarb  er  sieh  die  philosophische  Doctor- 
würde  durch  die  Dissertation:  „De  forma  melaphtisice*  elementari*  naturae  externae."  Das 
Jahr  darauf  übernahm  er  Vorträge  an  der  chirurgischen  Akademie  und  wurde  Adjunct  in  der 
medicinisehen  Facultät.  18u  1  bis  4  804  machte  er  eine  Heise  durch  Deutschland.  Frankreich 
und  Holland,  auf  welcher  er  die  Bekanntschaft  der  bedeutendsten  Gelehrten  suchte.  Namentlich 
fesselten  ihn  Ritter,  Novalis,  Cuvier,  Valquelin,  Berthollet.  Fourcroy,  van  Marum,  Albers. 
Nach  seiner  Rückkehr  übernahm  er  Vorträge  an  der  Universität  in  Kopenhagen,  worauf  er  4806 
zum  ausserordentlichen  und  4817  zum  ordentlichen  Professor  daselbst  ernannt  wurde.  Eine 
zweite  Reise  durch  Deutschland,  Belgien,  Frankreich  und  Holland  machte  er  in  den  Jahren 
484  2  und  1813,  auf  welcher  er  namentlich  den  Verkehr  mit  Oki  n,  Seebeck.  Hegel,  Schweigger 
und  Erman  suchte.  1820  machte  er  die  Entdeckung  der  Wirkung  des  Scldiessiingsdrathes  auf 
die  Magnetnadel.  4822  und  1823  unternahm  er  eine  dritte  wissenschaftliche  Reise  durch 
Deutschland,  Frankreich,  England  und  Schottland.  4  829  wurde  die  polytechnische  Schule  zu 
Kopenhagen  gegründet  und  ("»erster  zu  ihrem  Direetor  ernannt.  Diäte  Wirksamkeit,  sowie 
seine  fortgesetzte  Thätigkeit  an  der  Universität,  in  gelehrten  und  socialen  Gesellschaften,  in- 
gleichen vielfache  schriftstellerische  Leistungen  und  mehre  Reisen  ins  Ausland  füllten  seine 
Moae  aus.  Am  7.  November  4860  feierte  er  das  50jährige  Amtsjuhiläum ,  das  er  nur  bis  zum 
9.  März  4851  überlebte,  an  welchem  Tage  er  früh  40'/,  Uhr  nach  einer  scheinbar  leichten 
Krankheit  entschlief ,J.  Ausser  den  ansehnlichsten  Ehrenbezeigungen  von  Seiten  seines  Vater- 
landes wurde  ihm  Anerkennung  von  Seiten  des  Auslandes  durch  die  (Irden  der  Ehrenlegion 
und  I'ottr  \e  meriU.  Für  seine  Entdeckung  des  Elektromagnetismus  belohnte  ihn  die  franzö- 
sische Akademie  mit  der  Prämie  der  mathematischen  Klasse  im  Wert  he  von  3000  Franken  und 
die  königliche  Societät  in  London  mit  einer  Medaille. 

OZrsted's  Interesse  für  die  Naturwissenschaft  war  im  älterliehen  Hause  geweckt.  Dazu 
war  er  ein  poetisches  Gemuth.  Der  beständige  Connex  mit  seinem  Bruder,  sowie  die  ver- 
trautesten Beziehungen  zu  Okhi.enschläger  und  Steffens  machten,  dass  er  in  der  Jurisprudenz 
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nicht  frrnd  war,  seine  poetische  Richtung  cultivirte  und  philosophische  Forschungen  mit  Ernst 
pflegte.  Kein  Wunder,  dass  bei  einer  so  qnalificirten  Vielseitigkeit  der  Interessen  und  des 
Umganges  Oersted  der  Richtung  seiner  Zeit,  der  Naturphilosophie,  verfiel.  Oersted  gehörte 
in  der  ersten  Periode  seiner  schriftstellerischen  Thätigkeit  dieser  Richtung  an;  davon  zeugen 
seine  wichtigsten  Schrifteo  aus  dieser  Periode,  wie  die  „Materialien  zu  einer  Chemie  des 
49.  Jahrhunderts"*4,  und  sogar  noch  das  spätere  Werk:  „Ansicht  der  chemischen  Natur- 
gesetze'11. In  dem  letztern  hat  «r  sich  das  Ziel  vorgesteckt,  die  in  der  Natur  thätigen 
Kräfte  auf  zwei  zurückzuführen,  die  er  Brennkraft  und  Zündkraft  nennt.  Er  findet  deren 
Annahme  in  der  Chemie  berechtigt  nnd  weist  die  eine  den  positiven,  die  andere  den  nega- 
tiven Bestandteilen  der  chemischen  Verbindungen  zu.  In  der  elektrischen  Thätigkeit  sieht 
er  eine  beständige  Stömng  und  Wiederherstellung  des  innern  Gleichgewichts  der  Kräfte ,  woraus 
hervorgehe,  dass  die  elektrischen  Kräfte  fhir  durch  sich  selbst  (nämlich  durch  andere  elektrische 
Kräfte)  geleitet  werden.  Da  aber  die  Kräfte  es  seien,  vermittelst  deren  der  Raum  körperlich 
werde T  so  sei  dieses  gleichbedeutend  damit,  dass  die  Körper  die  Kräfte  leiten.  Die  Leitung 
sei  also  eine  innere  Veränderung  in  den  Kräften  der  Körper  selbst;  eine  innere  Veränderung 
verdiene  aber  eine  chemische  genannt  zu  werden  u.  s.  w.  Und  so  wird  die  Indentität  zwischen 
dea  elektrischen  und  chemischen  Kräften  nachgewiesen.  Wer  wollte  läugnen,  dass  eine  Kenntnis» 
der  innern  Beziehungen  zwischen  chemischer  und  elektrischer  Thätigkeit  wünschenswerth  wäre, 
wo  wir  von  vornherein  überzeugt  sein  müssen,  dass  sie  vorhanden  ist.  Aber  derartige  künst- 
liche speculative  Uebergänge  zur  Ausfüllung  anerkannter  Mängel  können  nicht  befriedigen, 
wenn  die  Brücke  der  Erfahrung  und  des  Versuchs  fehlt.  Verständlicher,  doch  nicht  weniger 
speeulativ  ist  der  Nachweis  der  Indentität  zwischen  Magnetismus  und  Electricität.  Nachdem 
nämlich  die  damals  bekannten  Aehnlichkeiten  zwischen  ElektricHät  und  Magnetismus  aufgezählt 
worden  sind,  heisst  es  S.  449:  „Man  braucht  ja  nur  die  scheinbaren  Widersprüche  wegzu- 
räumen, um  die  Gleichheit  der  Kräfte  in  beiden  anzunehmen."  Mit  Hülfe  ritte R'scher  Ver- 
mutbungen werden  sie  fortgeräumt,  und  es  zeigt  sich,  „dass  man  alle  Functionen,  welche 
man  in  der  Elektricität  aufzuweisen  vermag,  auch  in  dem  Magnetismus  darstellen  kann:  An- 
ziehung und  Zurückstossung ,  chemische  Differenz,  Wirkung  auf  den  lebendigen  thierischen 
Körper,  Lichtbervorbringung. "  —  Diese  Beweise  mögen  darthun,  dass  Oersted  auch  noch 
auf  dem  Standpunkte  seiner  „Ansicht  der  chemischen  Naturgesetze"  der  Naturphilosophie  an- 
gehörte. Auf  der  andern  Seite  zeigt  aber  gerade  dieses  Werk,  dass  er  wenigstens  denjenigen 
Verirrungen  derselben  nicht  verfallen  war,  denen  kein  Sonnenstäubchen  und  keine  Kräuselwelle 
zu  gering  war,  um  sie  nicht  zu  Beweisen  für  ihre  Kinder  der  Phantasie  zu  benutzen.  Vielmehr 
-  war  es  sein  Ziel,  das  er  dann  auch  durch  das  ganze  Leben  im  Auge  hatte,  eine  consequente 
Vernunfteinheit  in  der  Natur  durch  ihre  Wissenschaft  nachzuweisen,  während  dieselbe  früher 
nur  ab  ein  Aggregat  von  Einzelnheiten  betrachtet  worden  war**.  Nicht  minder  haben  wir 
semer  Ideenfülle  Anschauungen  zu  danken,  die  sich  theils  schon  bewahrheiteten,  deren  er- 
fabxungsmässige  Darstellung  aber  anderntheils  noch  immer  ungelöste  Aufgabe  der  Wissenschaft 
(reblieben  ist.  So  sieht  er  schon  4803  und  4842  in  der  Bewegung  der  Elektricität  und  somit 
in  dem  galvanischen  Strome  eine  undulatorisebe  Bewegung  der  einzelnen  Punkte  des  Leiters, 
weiche  in  einem  steten  Erzeugen  und  Wiederausgleichen  entgegengesetzter  Elektricitäten  be- 
stehe 1A.  Ingleichen  vermuthete  er,  dass  „die  elektrischen  Kräfte  dann,  wenn  sie  im  Zustande 
der  grössten  Bindung  und  Verdichtung  vorkämen,  einige  Wirkung  auf  *Jie  Magnetnadel  ausüben 
würden". 

Die  geistige  Tiefe  eines  Oersted  konnte  sich  aber  mit  naturphilosophischen  Darstellungen 
nicht  begnügen.  Gerade  die  Forschungen,  die  er  in  der  „Ansicht  der  chemischen  Naturgesetze" 
niedergelegt  hatte,  mussten  in  ihm  den  Wunsch  rege  machen,  seine  Ahnungen  über  den  Zu- 
sammenhang der  Dinge  durch  die  Erfahrung  zu  bewahrheiten.  So.  schloss  er  mit  der  Natur- 
philosophie ab  und  wandte  sich  exaeteren  Betätigungen  zu.  Oersted's  Bestrebungen  stellten 
so  in  ihrem  Nacheinander  ein  Bild  dessen  dar,  was  nebeneinander  eine  fruchtbringende  Theorie 
charakterisirt :  war  ihm  bisher  die  Idee  allein  massgebend  gewesen,  so  liess  er  von  nun  an 
die  Idee  nur  gelten,  wenn  sie  in  deT  Erfahrung  ihre  Bestätigung  fand.  Eine  Reihe  namhafter 
Untersuchungen  in  andern  Gebieten  der  Physik  charakterisiren  die  nächsten  Jahre  nach  184  2. 
Namentlich  aber  und  vorzugsweise  trug  er  sich  mit  dem  Gedanken,  die  wahre  Beziehung 
iwischen  Elektricität  und  Magnetismus  nachzuweisen.  —  Im  Wintersemester  4819  auf  4820 
hielt  nun  Oersted  eine  Vorlesung  über  Elektricität,  Magnetismus  und  Galvanismus  vor  einem 
Publicum  mit  ungewöhnlichen  Vorkenntnissen.    Die  besondere,  dadurch  ihm  gewordene  An- 


•  In  dieser  Beziehung  mag  folgende  Stelle  au*  seinen  ..Ansichten  der  chemisches»  Naturgesetze S.  2K. 
•»er  Platz  flnden :  ..Wir  würden  Demjenigen  leicht  Recht  geben,  der  behaupten  wollte,  dass  ehi  höhere«  Gesetz, 
«in  höheres  Princip  der  Einheil  in  der  organischen  Natur  herrsche,  ala  in  der  anorganischen:  denn  dieses 
riebt  schon  ein  unbefangener  Blick  auf  das.  was  vorgeht:  aber  behaupten,  dass  in  der  organischen  Natur  ganz 
n*«e  Kräfte,  nicht  neue  Wirkungsfortnen  der  bekannten  vorkommen,  ist.  etwas  ganz  Unerwieaene«  aufstellen." 
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regung  brachten  ihm  seine  früher  über  diesen  Gegenstand  gepflogenen  Ueberlegungcn  aufs 
neue  lebhaft  in  Erinnerung.  So  trug  er  die  Vcnnuthung  vor,  dass  eine  elektrische  Entladung 
auch  auf  eine  Magnetnadel  ausserhalb  der  Kette  wirken  könne,  wie  der  Blitz  auf  benachbarte 
Stahlgegcnstände.  Er  beschloss,  den  Versuch  sofort  anzustellen,  und  da  er  glaubte,  das«  die 
bis  zum  Glühen  eines  Drathes  gesteigerte  galvanische  Thätigkeit  am  wirksamsten  sei,  schloss 
er  mit  einem  feinen  Platindrath  eine  Säule,  und  beobachtet«  „verworrene"  Wirkungen  auf 
eine  darunter  gestellte  Magnetnadel.  Dieses  geschah  im  Frühjahre  4820,  die  weitern  Unter- 
suchungen wurden  auf  eine  Zeit  günstigerer  Muse  verschoben.  Anfang  Juli  wurden  die  Ver- 
suche wieder  aufgenommen  und  bis  zu  dem  in  der  ersten  Schrift  1  niedergelegten  Resultate 
abgeschlossen. 

So  giebt  Oersted  selbst 16  die  Geschichte  seiner  Entdeckung,  um  dem  mehrfach  ihm 
gemachten  Vorwurfe  zu  entgegnen,  als  sei  dieselbe %ia  Spiel  des  Zufalls  gewesen.  Wohl  ist 
man  damit  zu  weit  gegangen,  und  es  bedurfte  einer  Darlegung  des  ganzen  Bildungsganges 
dieses  absonderlichen  Mannes,  um  die  Ueberzeugung  zu  gewinnen,  dass  Oejisted  eine  lange 
Keine  von  Jahren  sich  das  Problem,  die  Beziehung  zwischen  Elektricität  und  Magnetismus 
nachzuweisen,  gegenwärtig  gehalten  habe.  Auf  der  andern  Seite  müssen  wir  aber  zugestehen, 
dass  das  Glück  ihm  günstig  war,  denn  immerhin  bleibt  es  auffallond,  dass  er  den  Versuch 
zur  Lösung  dieser  Frage  in  einer  Vorlesung  anstellte,  dass  er  mehre  Monate  nach  der  Ent- 
deckung dieser  wichtigen  Thatsache  wartete,  bis  er  Bie  weiter  untersuchte ,  und  dass  in  den 
mir  zugänglichen  Quellen  der  Tag  der  Entdeckung  nirgends  aufgezeichnet  ist,  was  sicher  der 
Fall  geweseu  wäre,  wenn  des  Entdeckers  Ueberlegungcn  bis  zu  der  Ueberzeugung  gediehen 
gewesen  wären,  dass  so  und  nicht  anders  sich  die  fragliche  Beziehung  nachweisen  lassen 
müsste.  Oersted  ruft  allerdings  das  Zeugniss  seiner  Zuhörer  auf,  dass  er  den  Erfolg  des 
Versuche«  vorausgesagt  habe,  er  versichert  aber  auch  andererseits,  dass  er  keine  grosse 
Wirkung  erwartet  habe.  Genug,  wir  gewinnen  die  Ueberzeugung,  dass  Obrsted  sich  lange 
Jahre  hindurch  mit  dem  Problem  einer  Beziehung  zwischen  Elektricität  und  Magnetismus  be- 
schäftigt, dass  er  eines  Tages  einen  Versuch  hierüber  anf  Gewinn  oder  Verlust  angestellt 
habe,  und  dass  dieser  Versuch  gelungen  sei.  Beruft  sich  andererseits  Oersted  darauf,  dass 
er  schon  1803  und  1812  eine  solche  Verwandtschaft  im  Sinne  des  Erfolges  vorausgesagt  habe, 
so  darf  dieses  nicht  massgebend  sein;  denn  in  den  vielfach  sehr  allgemein  gehaltenen  De- 
duetionen  würde  es  unschwer  halten ,  eine  Andeutung  auf  manche  andere  beliebige  Entdeckung 
zu  finden  *.  Nachdem  aber  Oersted  diese  grosse  Entdeckung  gemacht  hatte ,  gebührt  ihm 
das  unverkennbare  Verdienst,  dass  er  sofort  die  Thatsachen  in  ihrer  Einfachheit  und  Reinheit 
erkannte  und  darstellte.  Und  hierin  finden  wir  einen  weitern  Beweis  dafür,  dass  ihm  die 
Bedeutung  seiner  Entdeckung  schon  vor  derselben  geläufig  sein  musstc. 

Waren  auch  schon  vor  Oersted,  wie  wir  sahen,  rein  elektro  -  magnetische  Thatsache» 
aufgefunden  worden,  so  hat  doch  Oersted  das  weitere  Verdienst,  dass  er  dieselben  zu  einer 
experimentellen  Untersuchung  erhob,  dass  er  sie  in  logischen  Zusammenhang  mit  andern  That- 
sachen  brachte,  und  dass  er  gerade  dadurch  ihnen  Eingang  bei  dem  wissenschaftlichen  Publicum 
zu  verschaffen  wusste.  Aus  diesem  Grunde  allein  gebührt  ihm  das  Verdienst  der  Entdeckung, 
abgesehen  davon,  dass  die  schon  vor  ihm  aufgefundenen  Thatsachen  wie  überhaupt,  so  auch 
ihm  unbekannt  geblieben  waren.  Ja,  Oersted  griff  sogar  schon  der  Zeit  vor,  indem  er  ver- 
suchte, den  elektrischen?  Conflict  auf  eine  Wellenbewegung  zurückzuführen. 

Die  Resultate  seiner  Untersuchungen  veröffentlichte  er  in  einer  lateinisch  geschriebenen 
Abhandlung  auf  zwei  Quartblättern  \  datirt  vom  <7.  Juli  1820,  die  er  an  die  verschiedenen 
Akademien  und  Gelehrten  des  In  -  und  Auslandes  umhersandtc.  Allerorten  beeiferte  man  sich, 
die  Versuche  zu  wiederholen,  besonders  nachdem  gezeigt  worden  war,  dass  schon  ein  ein- 
faches Kupferzinkclement  hinreichte ,  um  die  Erscheinungen  zu  erhalten.  Ausser  den  im  vorigen 
Paragraphenanhange  bezeichneten  Wiederholungen  des  OERSTED'schen  Versuches  sind  namentlich 
noch  folgende  Bestätigungen  desselben  ohne  wesentliche  Modifikationen  namhaft  zu  machen. 
In  Deutschland  sind  J.  T.  Meyer  27 ,  Muncke  lö,  Schräder",  Beckstein30,  Böckmann  3J, 
Pfaff  (Erlangen)  "  zu  nennen.  Nach  diesen  vielfachen  Bestätigungen  ist  es  aber  kaum  be- 
greiflich, Mie  noch  anderthalb  Jahre  nach  Oersted's  Entdeckung  Prechtl  33  allen  Ernstes 
von  einem  Nachweise  des  Magnetismus  der  ungeschlossenen  voLTA'schen  Säule  reden  konnte. 
In  Holland  wurden  die  Versuche  wiederholt  von  A.  van  "Beek  34 ,  sowie  von  Moll,  van  Rees 
und  van  den  Bos  3\ 

Sehr  frühzeitig  wurden  die  OERSTED'schen  Versuche  von  Pictet  und  de  la  Rive  36  in 
Genf  wiederholt,  und  zwar  am  19.  August  1820.  Bald  darauf  trat  Pictet  eine  Reise  nach 
Italien  an  und  veranlasste  im  November  1820  eine  Wiederholung  in  Florenz  durch  Gazzeri, 


•  So  i.B.  isl  c»  noch  immer  unerwiesen .  was  Ü«snt  ebenfalls  voraussagte:  „entnrem  et  lucem  r*»c  con- 
flictum  eioclricum". 


Digitized  by  Google 


§  i- 


OERSTED'S  ENTDECKUNG. 


11 


Ridolpbi,  Antihori  und  Graf  Bardi57.  Desgleichen  wiederholte  sie  Confimaciii  in  Pavia'8.  — 
Arago  39  befand  sich  in  Genf,  als  die  Nachricht  von  der  grossen  Entdeckung  daselbst  ankam; 
im  ersten  Momente  wollte  er  derselben  keinen  Glauben  beimessen.  Erst  nachdem  er  bei  der 
Wiederholung  des  Versuches  in  dem  Laboratorium  von  G.  de  la  Rive  und  Pictet  zugegen 
gewesen  war,  überzeugte  er  sich  von  dessen  Wahrheit.  Nach  Paris  zurückgekehrt,  war  er 
der  Erste,  welcher  ihn  der  Akademie  der  Wissenschaften  zeigte,  der  er  noch  unbekannt  war. 
Mit  welchem  Eifer  diese  Thatsachen  bei  den  Mitgliedern  jener  gelehrten  Gesellschaft  aufge- 
nommen wurden,  davon  mag  folgender  Auszug  aus  den  Protocollen  der  allmontaglichen  Sitzungen 
derselben  während  des  Jahres  1820  zeugen  40. 

4  820.    4.  September.    Arago's  Mittheilung  über  Oersted's  Versuche. 

41.  September.    Wiederholung  der  Versuche  durch  Arago  vor  der  Akademie. 

48.  September.    Abhandlung  Ampere  s  über  Oersted's  Versuche. 

25.  September.  Arago:  Eisenfeile  hängen  sich  an  den  Schliessungsdrath  und  unmagne- 
tisches Eisen  wird  in  dessen  Nachbarschaft  magnetisch.  —  Ampere  :  über  die  Wirkung  der  Säule 
im  Allgemeinen,  und  über  die"  Wirkung  zweier  Schliessungsdräthe  auf  einander. 

41  2.  und  9.  October.  Ampere:  drittes  Memoire  über  die  Erscheinungen  der  voLTA'schen 
Säule.    Boisgiraud  :  über  die  Wirkung  der  Säule  auf  die  Magneten. 

16.  October.  Ampere:  Beweise  für  die  Identität  der  galvanischen  Ströme  mit  den  vom 
Redner  in  den  Magneten  angenommenen. 

23.  und  30.  October.  Ampere  :  ein  fest  in  sich  selbst  zurückkehrender  Schliessungsdrath 
des  galvanischen  Stromes  stellt  sich  in  eine  Ebene  senkrecht  zur  Inclination,  wenn  er  sich  um 
eine  Axc  frei  bewogen  kann,  die  senkrecht  zum  magnetischen  Meridian  steht. 

6.  November.  Ampere  :  über  die  Wirkung  der  spiralförmigen  Leitungsdräthe  und  Fol- 
gerungen daraus.  —  Arago  :  Darstellung  der  Magnetisirungscrschcinungen  durch  gewöhnliche 
Elektricität. 

43.  November.    Ampere:  Rapport  über  Boisgirauo's  Abhandlung. 

20.  November,  27.  November  und  4.  Deccmber.  Ampere":  Memoire  über  das  mathe- 
matische Gesetz  der  elektrischen  Anziehung  und  Abstossung. 

II.  December.    Ampere:  Zusätze  zu  der  Abhandlung  der  vorigen  Sitzung. 
18.  December.    Biot  :  Wirkung  des  Schliessungsdrathes  auf  die  Magnetnadel. 

26.  December.  Ampere  :  dritte  Note  über  das  Gesetz  der  Anziehung  und  Abstossung 
der  elektrischen  Ströme.  — 

In  England  hatten  namentlich  Humphry  Davy -4V  und  Wollastor  41  sich  mit  dem  frag- 
lichen Gegenstande  sofort  nach  dessen  Bekanntwerden  beschäftigt. 


1  Oersted.  Experimenta  circa  efficaciam  conflictus  electrici  in  acum  magneticam.  Hafniae, 
21.  Jul.  4820.  4  S.  4°.  Uebersetzt  u.  a.  in  'Gilb.  Ann.  66.  295.  f  4  820. )  —  *  Schweigg. 
Journal.  29.  275  —  284.  —  Thomsons  Am.  of  Phil.    [4.]    Vol.  46. 

2  Ampere.  'Gilb.  Ann.  67.  p.  113  u.  127.  (1821.)  Aus  Ann.  de  Ch.  et  de  Phys.  (1820.) 
T.  lö.  Sept.  et  Oct.  p.  59  u.  170.  —  Vorgetragen  vor  der  Akademie  zu  Paris.  2.  Ort., 
9.  Oct.,  30.  Oct.  u.  6.  Nov.  1820.  —  'Ampere  P.ecueil  d' Observation*  e'lectrodynamiques. 
p.  49.  —  'Ampere  und  Babinet  Entdeckungen  über  Elektr.  u.  Magnetismus.  Aus  dem 
Französ.    Leipzig  1822.    S.  32. 

5  Faradat.  'Gilb.  Ann.  71.  124.  (1822.)  —  Quart  er  ly  Journal.  Vol.  12.  p.  416.  —  4  Ann. 
de  ch.  et  phys.    18.  337.  (1821.) 

4  Schweigger.  Schweigg.  Journ.  für  Phys.  u.  Ch.   1821.   Heft  4.  S.  2  u.  12.  Im  Auszug 

in  *  Gilb.  Ann.  67.  429.   (1821.)    'Gilb.  Ann.   68.  I.  (1821.) 
A  Gilbert.  'Gilb.  Ann.  66.  331.  (1820  Dec.) 

6  Pfaff.  'Gilb.  Ann.  68.  298.  (1821.) 

7  Oersted.   *  Gilb.  Ann.  66.  387.  (1820.) 

*  H.  Davy.  Thomsons  Ann.  of  Phil.  New  Ser.  Vol.  2.  (1821.)  p.  81 ;  from  Phil.  Tramact. 

1820.  p.  7.  —  'Sturgeon  Ann.  of  Electr.  6.  223.    (March  4844.) 
9  G.  G.  Schmidt.  'Gilb.  Ann.  70.  229.    (Giessen,  2.  Febr.  1822.) 

10  v.  Yeliji.    'Gilb.  Ann.  66.  39ö.    (17.  u.  30.  Nov,  1820.) 

n  H.  Davy.  'Gilb.  Ann.  71.  241.  (1822.)  —  Royal  Soc.  5.  Juli  1821.  Vol.  II.  —  'Thomson's 

Ann.  of  Phil.  New  Ser.  V.  3.  p.  1.  (1822.) 
»*  Oersted.    'Schweigg.  Journ.  für  Phys.  u.  Ch.    33.  123.  (1821.) 
,J  Oeferhaus.    'Gilb.  Ann.   69.  193.    (1821.)  —  Später  und  unabhängig  auch  von  Pepyb 

—  '  Phil.  Tramact.  1823.  p.  4.87  —  construirt  und  dann  unter  dem  Namen  Hare's  Kalo- 

rimotor  bekannt. 
14  CüMvnvG  (Cambridge).    'Gilb.  Ann.   69.  399.    (1821.)  • 

11  Berzeltos.    'Gilb.  Ann.   68.  467  u.  476.  (1821.) 
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16  Pfaff.    •  Gilb.  Ann.   68.298.    (4821.)  > 

,T  Moll  und  van  Beek.  *  Gilb.  Ann.   69.  493.  (4824.) 

18  Oersted.    Schweigg.  Journ.   29.   Heft  3.    im  Auazuge  'Gilb.  Ann.  66.  387.  (4820.) 

,a  Ermar.  Umrisse  zu  den  physischen  Verhältnissen  des  von  H.  Oersted  entdeckten  elektro- 
chemischen Magnetismus.  Berlin  4821.  —  Im  Auszuge  'Gilb.  Ann.  67.  S.  220  u.  382. 
(  4821.);  sowie  •  Schweigg.  Journ.   32.  38.  (4824.) 

10  Babirit.  Ampere  uud  Babiret  Entdeckungen  über  Elektricität  und  Magnetismus.  Au« 
dem  Französischen.    Leipzig  4822.    S.  70. 

11  Ampere.    'Ann.  de  ch.  et  de  ph.   4  8.  p.  88  et  343.  (4824.) 

»  RrrcHiE.  Philo*.  Trantact.  f.  4832.  P.  II.  p.  294.  —  Pogg.  Ann.  27.  662.  —  *  Dovk  Rep. 
d.  Phys.  4.  266. 

"  *  Haüch  und  Forchhammer.  Zwei  Denkschriften  über  Oersted's  Leben ,  nebst  einem  Ver- 
zeichnis* von  Oersted's  Schriften.    Aus  dem  Dänischen  von  Serbald.    Spandau  4863. 

s>  Oersted.  Materialien  zu  einer  Chemie  des  49.  Jahrhunderts.  Regensburg  4803.  —  Gehlen  s 
Journal.  4800. 

"  Oersted.    'Ansicht  der  chemischen  Naturgesetze.    Berlin  4842. 

a*  Oersted.  Ausser  den  in  10  und  11  citirten  Schriften  noch :  'Schweigg.  Journ.  (2.]  32.499. 
(4824.)  —  'Journal  de  Phytique.  93.  261.  (4824,  Sept.)  —  '  Thomson1»  Ann.  of  Phil. 
New  Ser.   2.  321.  (4824.) 

17  J.  T.  Mayer.    Göttinger  gel.  Anz.    4820.  474. 

18  MtmcBK.    *GUb.  Ann.  66.442.  (4820.) 

"Schräder.   De  Electromagnetismo.    Dissertatio  inauguralis.    Halae,  8.  Sept.  4824.  — 

'Schweigg.  Journ.   33.  4.  (4821.) 
10  Bechsteir.   'Gilb.  Ann.  67.  371.    (  4821.) 
31  Böckmarr.   'Gilb.  Ann.  68.1.  (1821.) 
■«  Pfaff.  'Gilb.  Ann.  68.  422.  (1821.) 
M  Prechtl.  'Gilb.  Ann.  68.404.  (4824.) 
"  A.  var  Beek.    *  Gilb.  Ann.   Ü8.  303.  (4824.) 

S5  Moll,  var  Bees,  var  der  Bos.  'Gilb.  Ann.  72.  4  2.  (4822.)  —  Zum  Theil  in  'Journal 
de  Phytique.    93.  34  2. 

"  Pictet  und  de  la  Rive.  '  Gilb.  Ann.  66.  305.  (4820.)  —  Bibl.  univ.  de  Geneve.  44.  284. 
a7  Gazzeri,  Ridolphi,  Artirori,  Graf  Bardi.   '  Gilb.  Ann.   74.262.  (4822.) 
18  Corfiliachi.    'Gilb.  Ann.  69.  203.  (4821.) 

89  Noticet  tur  Francoit  Araoo  par  A.  de  la  Rive.  '  L  hutitut  M.  4038.  23.  Nov.  1863.  — 
Aus  Bibl.  univ.  de  Geneve.  > 

40  U.  A.  'Gilb.  Ann.   66.  310.    (  1820.) 

41  U.  A.  'Ann.  de  Chimie  et  de  Phytique.    16.  348.    (  4824.) 

4*  H.  Üavy.  'Gilb.  Ann.  67.  382.  (  4824.);  sowie  Thomson's  i4nn.  of  Philo».  New  Ser.  V.  2. 

p.  84.  (1821.)  —  Philot.  Trantact.  1820.  p.  7.  —  '  Sturgeon  Ann.  of  Electricity.  6.  223. 

(March  4841.) 
44  Vergl.  Quarterly  Journ.  of  Sc.    X.  363. 

- 

§.  3.  Hülfsapparate. 

Um  Wiederholungen  für  die  Folge  zu  vermeiden,  mag  hier  sogleich  die 
Beschreibung  einer  Anzahl  von  Hülfsapparatcn  eingeschalten  werden,  welche 

durch  die  OERSTED'sche  Entdeckung  hervorgerufen 
wurden,  und  zur  Darstellung  vieler  der  zu  behan- 
delnden Erscheinungen  nothwendig  sind. 

1.  Vorrichtungen,  um  Theile  des  galvani- 
schen Schliessungsbogens  beweglich  aufzu- 
hängen. Handelt  es  sich  darum,  die  Wirkung  eines 
festen  Schlicssungsdrathes  auf  einen  beweglichen  zu 
ermitteln,  so  bedient  man  sich  der  in  Fig.  4  dargestellten 
Vorrichtung.  Auf  einem  horizontalen  Brett  stehen  zwei 
j  senkrechte  Dräthc  mo  und  np  von  etwa  38  Centimcter 
Höhe  in  einem  Horizontalabstande  von  etwa  28  Ccntimeter. 
Bei  o  und  p  biegen  sich  dieselben  horizontal  um,  und 
Mg.  4.  diese  Theile  tragen  zwei  metallene  Näpfchen  r  und  s. 
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Der  Drath  mo 
n  r.  Dieser 


Letztere  stehen  in  einigem  Abstände  genau  senkrecht  unter  einander  und  befinden 
sich  in  der  Mitte  der  Breite  des  Apparates.  Auf  dem  Boden  des  Näpfchens  *  wird 
ein  Achathütchen  angebracht,  oder  in  Ermangelung  desselben  die  Hälfte  einer  kleinen 
Glaskugel  aufgekittet  \  um  den  in  eine  Spitze  ausgehenden  beweglichen  Theii  des 
Schliessungsdrathes  aufzunehmen.  Ein  Tropfen  Quecksilber,  welcher  das  Achat-  oder 
Glashütchen  überdeckt,  leitet  die  metallische  Verbindung  zwischen  dem  beweglichen 
und  festen  Drathe  wieder  ein.  Die  übrigen  Näpfchen  r,  m  und  n  werden  ebenfalls 
mit  Quecksilber  gefüllt;  das  andere  Ende  des  beweglichen  Drathes  berührt  das 
Quecksilber  in  r,  ohne  auf  dem  Boden  von  r  aufzustehen.  In  m  und  n  tauchen 
die  Verbindungsdräthe  der  galvanischen  Kette.  Zur  Sicherung  der  Dräthe  morpn 
können  mit  Vortheil  zwei  hölzerne  Säulen  mit  einem  Querbalken  auf  dem  Kussbrett 
befestigt  werden. 

Ein  anderer  Aufhängeapparat  ist  der  in  Fig.  3  dargestellte 
rührt  durch  eine  horizontale  Verlängerung  zu  dem 
Drath  ist  mit  Seide  und  Firniss  überzogen  und  um  den- 
selben ist  ein  ebenfalls  übersponnener  Drath  nos  spiral- 
förmig aufgewunden.  Letzterer  trägt  das  senkrecht  unter  r 
stehende  Quecksilbernäpfchen  s,  welches  auf  dem  Boden 
mit  einem  Achathütchen  versehen  ist.  Mit  den  andern 
Enden  der  beiden  Dräthe  stehen  die  Zuleitungsnäpfchen 
m  und  n  in  Verbindung.  Diese  von  Ampere  1  angegebene 
Vorrichtung  dient  dazu,  einem  beweglichen,  mit  seinen 
beiden  Enden  in  r  und  s  tauchenden  Theile  des  Schliessungs- 
bogens durch  r  den  Strom  zuzuführen  und  durch  s  wieder 
abzuführen.  Ist  die  Spirale  sehr  eng  um  den  geraden 
Drath  gewunden,  so  wird  die  Wirkung  des  in  einein 
Drathe.  absteigenden  Stromes  durch  die  Wirkung  des  im 
andern  aufsteigenden  so  aufgehoben,  dass  sie  schon  in 
geringer  Entfernung  unmerklich  ist.  Der  bewegliche  Theil 
ist  also  hierdurch  dem  Einflüsse  des  ab-  und  zugelei- 
teten Stromes  entzogen. 

Dem  Uebelstande,  dass  der  bewegliche  Drath  nicht  im 
ganzen  Kreise  umhergeführt  werden  kann ,  begegnete  Sturgeon  a 
durch  Construction  des  in  Fig.  6  wiedergegebenett  Apparates. 
Auf  einem  hölzernen  Fusse  M  ist  eine  Röhre  von  Kupferblech 
befestigt,  welche  unten  in  eine  schmale  Platte,  oben  in  ein  etwas 
geräumiges  Quecksilbergefäss  s  ausgeht.  Diese  Röhre  steht  mit 
dem  auf  der  Bodenplatte  befestigten ,  mit  Quecksilber  zu  füllenden 
Zuleitungsgefasschen  m  in  metallischer  Verbindung.  In  der  Axe 
der  Röhre  geht,  ohne  dieselbe  innen  metallisch  .zu  berühren, 
ein  Kupferstab  aufwärts,  der  in  den  Figur  durch  punktirte  Linien 
angedeutet  ist.  Letzterer  steht  durch  eine  Leitung  im  Innern 
des  Fusses  mit  dem  Näpfchen  n  in  Verbindung  und  trägt  oben 
concentrisch  mit  t  das  Quecksilbernäpfchen  r.  Hier  werden  m  und  n 
mit  den  respectiven  Polen  der  Säule  in  Verbindung  gesetzt,  in  r 
steht  das  zugespitzte  eine  Ende  des  beweglichen  Drathes  auf, 
und  durch  das  andere  Ende  desselben  wird  blos  dje  Oberfläche 
des  in  *  befindlichen  Quecksilbers  berührt.  Es  ist  zweckmässig, 
das  Näpfchen  s  nicht  unmittelbar  an  die  peripherische  Kupferröhre 
i,  sondern  es  mit  einer  Hülse  in  Verbindung  zu  setzen, 
dieser  Röhre  auf-  und  abgeführt  und  in  verschiedenen 
mit   der   Schraube  t   festgestellt   werden  kann.  Die 
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Hülse  um ss  bis  zum  Niveau  des  oberu  Randes  von  s  fortgeführt  werden,  um  eine 
Verunreinigung  der  Röhre  durch  das  Quecksilber  zu  vermeiden.  Dieser  Apparat 
lässt  sich  am  zweckmässigsten  dadurch  herstellen,  dass  man  den  centralen  Drath 
mit  seinen  Näpfchen  r  und  n  versieht,  denselben  auf  seiner  Oberfläche  dick  mit 
Lack  oder  Guttapercha  überzieht,  diesem  Ucbcrzugc  durch  Bestreichen  mit  Graptiit 
eine  leitende  Oberfläche  giebt  und  auf  derselben  eine  genügend  dicke  Ablagerung 
von  galvanoplastischcm  Kupfer  bewirkt.  Die  äussere  Form  wird  dem  Ganzen  auf 
der  Drehbank  gegeben.  Durch  diese  Anfertigung  gewinnt  man  den  Vortheil,  dass 
die  äussere  Röhre  vollkommen  fest  mit  dem  centralen  Stabe  verbunden  ist,  und 
somit  alle  Metalltheile  durch  eine  einzige,  am  letztern  angebrachte  Schraube  auf 
dem  Fusse  befestigt  werden  können. 

Schweigoer  3  erzielt  die  Vortheile  des  erwähnten  Apparates  dadurch,  dass 
er  die  zur  Zuleitung  des  Stromes  dienenden  Quecksilbernäpfchen  unmittelbar  mit 
dem  beweglichen  Leiter  über  der  Drchungsaxe  desselben  in  Verbindung  bringt. 
Soll  z.  B.  eine  Bewegung  des  Leiters  mA  in  der  Kreisrinne  AB  der  Fig.  7  bewirkt 

werden,  so  wird  ein  Quecksilbernäpfchen  m  un- 
mittelbar über  dem  Hütchen  angebracht,  welches 
auf  dem  Träger  o  des  Leiters  ruht.  Der  Strom 
wird  alsdann  durch  den  abgesonderten  Drath  a 
/uu<  ihrt,  und  kehrt  durch  einen  M  n  eingelegten 
Drath  zum  Rhcomotor  wieder  zurück.  Schweigger 
empfiehlt  auch,  den  Strom  unmittelbar  und  ohne 
Qim  ksilberverbindung  durch  die  Spitze  des  Trä- 
gers o  dem  beweglichen  Leiter  zuzuführen;  doch 
ist  dieses  deswegen  mangelhaft,  weil  bei  Anwen- 
dung von  cinigermassen  starken  Strömen  die  Spitze 
des  Trägers  leicht  zum  Glühen  kommt  und  dadurch 
an  Brauchbarkeit  verliert. 

II.  Der  Commutator.  In  vielen  Fällen  ist 
es  erwünscht,  dem  Strom  in  einem  Theile  des 
Schliessungsbogens  die  entgegengesetzte  Richtung  geben  zu  können,  ohne  die  An- 
ordnung des  Versuches  wesentlich  zu  ändern.  Ampere  bat  in  seinem  später  zu 
erwähnenden  Uni versalapparate  sich  einer  derartigen  Vorrichtung  bedient,  die  von 
Pohl  4  nach  Art  der  Fig.  8  A  und  B  bedeutend  verbessert  wurde  und  unter  dem 

Namen  Commutator  oder  Gy- 
rotrop  bekannt  ist.  Auf  einem 
Brettchen  von  etwa  4?  Ccnti- 
meter  Durchmesser  befinden  sich 
sechs  Vertiefungen  a,  6,  c,  rf,  e,  f, 
um  Quecksilber  aufzunehmen. 
Vier  derselben  sind  zu  zwei 
durch  die  kreuzweise  gelegten 
Dräthe  be  und  cf  in  metallischer 
Verbindung.  Damit  diese  sieh 
au  der  kreuzungssteile  nicht  berühren ,  ist  der  eine ,  wie  aus  den  Figuren  ersichtlich, 
in  der  Mitte  gebogen.  Auf  diesem  Brette  liegt  die  bewegliche  Brücke  g,  bestehend 
aus  einer  Glasröhre,  in  deren  beiden  Enden  je  drei  starke  Kupferdräthe  eingekittet 
sind.  Die  drei  Dräthe  der  eigen  und  der  andern  Seite  sind  zusammengelöthet,  die 
Dräthe  beider  Seiten  aber  In  keüicr  metallischen  Berührung.  Die  mittelsten  kürzern 
Dräthe  tauchen  in  die  Quccksilbcrbchälter  a  und  <1.  Die  längern  seitlichen  Dräthe 
sind  so  gebogen ,  dass  je  einer  auf  jeder  Seite  bei  der  Lage  der*  Brücke  in  Fig.  8  A 
in  die  Näpfchen  e  und  f  tauchen,  die  beiden  andern  aber  in  einigem  Abstände  über 
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Jen  Näpfchen  b  und  c  stehen ,  während  bei  der  Lage  der  Brücke  in  Fig.  S  B  die 
letztem  in  die  Näpfchen  6  und  c  tauchen ,  die  erstem  aber  über  e  und  f  stehen. 
Beabsichtigt  man  nun  in  einem  Drathe  fse  dem  Strome  abwechselnd  entgegengesetzte 
Kühlungen  zu  geben,  so  werden  seine  Enden  in  /  und  t  getaucht,  und  die  Zn- 
leitungsdräthe  des  bheumotors  in  a  und  </.  Verfolgt  man  <len  durch  Pfeile  niiL?«*- 
deuteteu  Weg  des  Stromes  für  die  bezüglichen  Lagen  der  brücke  in  beiden  Figuren, 
so  ergiebt  sich  die  Stromcsrichtiuig  fse  in  der  ersten,  die  Richtung  esf  aber  in 
der  zweiten  Lage,  indem  im  ersten  Falle  der  Strom  unmittelbar  durch  die  blinke 
in  den  Drath  überging,  im  zweiten  aber  erst  den  Weg  der  gekreuzten  Dräthe  ver-  " 
folgen  muss.  Um  also  die  Stromesrichtung  im  Drathe  fse  zu  ändern,  ist  es  nur 
nüthig,  der  brücke  g  die  entsprechende  Lage  zu  geben. 

Von  den  fielen  Abänderungen,  welche  der  Cnnmmtator  erfahren  hat,  Drögen 
nur  noch  folgende  erwähnt  werden.  In  Oersted's  physikalischem  Cabinet  findet 
sich  der  im  I'rincip  durch  Fig.  9  dargestellte,  obschon  die  Genauigkeiten  im  Ein- 
zelnen nicht  verbürgt  werden  können.  Auf  einem 
I-  ussbrette  stehen  zwei  metallene  Ständer  e  und  /. 
in  welchen  sich  zwei  metallene  Axen  h  und  k 
bewegen  lassen.  Jede  dieser  Axen  trägt  drei 
metallene  Arme,  je  einen  kürzern,  der  nach  d 
und  r  herahreicht.  und  je  zwei  längere,  welche 
nach  den  Quecksilberbehältern  a  und  h  reichen. 
Zw  ischen  den  Ständern  ist  ein  horizontales  Klötz- 
chen cd  um  seinen  Mittelpunkt  —  wo  es  durch 
die  Schraube  g  gehalten  wird  —  auf  der  Boden- 
platte um  einen  kleinen  Winkel  drehbar.  Bei  c 
und  bei  d  ist  auf  demselben  eine  Nuth  einge- 
schnitten, in  welche  sich  die  kürzern,  von  den 
beiden  Axen  absteigenden  Arme  kc  und  hd  ein- 
st eininen.  Die  andern  Arme  sind  so  gebogen, 
d;iss  nur  immer  einer  von  jeder  A\e  in  die  Be- 
hälter a  und  6  tauchen  kann.  In  der  Lage  der  Figur  ist  demgemäss  die  Axe  h 
mit  a  und  die  Axe  /:  mit  b  in  Verbindung.  Wird  nun  das  Klötzchen  um  einen 
kleinen  Winkel  so  verschoben,  dass  c  nach  hinten  und  d  nach  vorn  geht,  so  nimmt 
es  die  kurzen  Anne  mit,  dreht  dadurch  die  beiden  Axen  im  entgegengesetzten 
Sinne,  und  bewirkt  so  ein  Austauchen  der  Arme  ha  und  kb  und  dagegen  ein  Ein-  ' 
tauchen  der  Arme  ka  und  hb.  Dadurch  wird  aber  der  Strom  im  Schliessungsdrathe 
geändert,  wenn  seine  beiden  Enden  in  das  Quecksilber  der  Behälter  a  und  b  ein- 
tauchen, während  die  Verbindungsdräthe  mit  .dem  Rheomotor  in  den  Löchern  hei  e 
und  f  eingeschraubt  werden.  Sind  bei  c  und  d  ebenfalls  Quecksilbernäpfchen  an- 
gebracht, so  können  auch  in  diese  die  beiden  Poldräthe  eingetaucht  werden. 

Der  von  Herrn  Mcchanikus  Etter  in  Bonn  construirte  5  und  zuerst  an  PlCcker's 
khktroiiuignet  angebrachte  ConunntatOf  ist  dein  vorigen  sein  ähnlich  Kr  weicht 
dadurch  von  demselben  ab,  dass  beide  Axen  über  einander,  liegen,  und  nicht  wie 
hier  in  dieselbe  Dichtung  fallen.  Die  untere  Axe  ist  zum  Thcil  von  Holz  und  geht 
nüt  diesem  Theile  durch  den  gegenüber  stehenden  Ständer.  Da,  wo  beide  Axen 
münden,  sind  gezähnte  Bäder  wie  m  und  n  in  der  Nebenfigur  aufgesetzt.  Au 
der  obern  Axe  ist  ein  Knopf  angebracht,  um  diese  und  infolge  der  Zahnräder  am  h 
die  andere  in  entgegengesetzter  bichtuni;  zu  «liehen.  Das  Klötzchen  cd  und  die 
zu  ihm  führenden  kurzen  Arme  eh  und  dk  werden  somit  überflüssig.  Die  der  untern 
Axe  augehörenden  Arme  müssen  natürlich  etwas  kürzer  sein,  als  die*  von  dt  r  obern 
ausgehenden  ;  alle  Arme  sind  aber  so  gegen  einander  abgeglichen,  dass  das  Spiel 
der  Bewegung  ganz  wie  in  Oersted's  Commutator  erfolgt. 
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Die  beiden  letzten  Vorrichtungen  sind  jedenfalls  nur  Vervollkommnungen  einer 
von  Muncke  6  angegebenen,  in  welcher  die  Quecksilbernäpfchen  durch  amalga- 
mirte  Kupferbleche  ersetzt  werden. 

Die  bisher  beschriebenen  Apparate  haben  den  Uebelstand,  dass  man  bei  ihnen 
das  Quecksilber  nicht  entbehren  kann.  Diesen  Uebelstand  zu  vermeiden,  wandte' 
ich  mit  Vortheil  das  Princip  des  Vierweghahnes  auf  den  Commutator  an ,  in  der 
Art,  wie  «s  die  Fig.  40  veranschaulichen  mag.  Es  sind  a  und  c  zwei  Schrauben- 
zwingen, in  welche  die  Enden  des  Schliessungs- 
drathes,  und  b  und  d  zwei  andere,  in  welche  die 
Enden  der  vom  Rheomotor  kommenden  Poldräthe 
eingeschraubt  werden.'  Diese  Schraubenzwingen 
stehen  auf  vier  nach  der  Mitte  hin  convergirenden 
Platten  von  starkem  Kupfer,  und  sind  durch  die- 
selben hindurch  in  das  Fussbrett  MN  eingeschraubt. 
Diese  vier  Platten  berühren  sich  nicht  in  der  Mitte, 
sondern  stehen  alle  um  einen  beträchtlichen  Hnum 
symmetrisch  von  einander  ab.  Der  Mittelpunkt  ist 
durch  eine  kurze  verticale  Axe  g  bezeichnet,  auf 
welcher  ein  horizontales  Holzklötzchen,  um  dieselbe  drehbar,  mittels  einer  Schraube 
gehalten  wird.  Dieses  Klötzchen  trägt  auf  der  untern  Seite  zwei  Quadranten  von 
starkein  Kupfer  e  und  f,  welche,  damit  sie  sich  nicht  metallisch  berühren,  nach 
dem  Mittelpunkt  ausgeschnitten  sind.  Die  kupfernen  Quadranten  sind  auf  den  vier 
Kupferplatten  vor  der  Drehbank  abgeschliffen.  Von  dem  Klötzchen  gehen  zwei 
Metallstangen  nach  oben,  und  diese  sind  am  obern  Ende  durchbohrt,  um  einen 
horizontalen  Holzstab  hk  zu  tragen ^  Der  Holzstab  dient  dazu,  das  Klötzchen  und 
mit  ihm  die  kupfernen  Quadranten  um  den  Mittelpunkt  g  zu  drehen.  In  der  Lage, 
welche  die  Figur  darstellt,  ist  nun  dem  Strom  ein  Weg  zwischen  a  und  <f,  sowie 
zwischen  b  und  c  dargeboten.  Wird  aber  h  nach  vorn  und  o  nach  hinten  um  46° 
gedreht,  so  liegen  die  beiden  Quadranten  blos  auf  den  Platten  d  und  6,  und  der 
fctrom  ist  unterbrochen.  Wird  der  bewegliche  Theil  um  weitere  45°  in  demselben 
Sinne  gedreht ,  dann  wird  dem  Strom  eine  Brücke  zwischen  n  und  6 ,  sowie  zwischen 
c  und  d  dargeboten  und  dieser  muss  somit  die  entgegengesetzte  Richtung  im 
Schliessungsdrathe  annehmen  als  in  der  ersten  durch  die  Figur  dargestellten  Lage. 

Ebenfalls  nach  Art  des  Vierweghahnes  ist  der  Commutator  des  Herrn  Mecha- 
nikus  Rvhmkorpp  in  Paris  eingerichtet.    Derselbe  ist  in  Fig.  44  dargestellt  Auf 

  einem  Bodenbrette  M  N  sind  zwei  me- 
tallene Ständer  m  und  m  befestigt. 
In  diesen  lässt.sleh  um  die  horizontale 
Axe  oan  einem ,.  der  Deutlichkeit  wegen 
in  der  Zeichnung  hier  weggelassenen, 
Knopf  ein  Cylinder  "von  Elfenbein  c 
drehen.  Auf  letzterem  sind  zwei  Wülste 
von  Kupfer  k  und  kt  diametral  gegen- 
über, jeder  mit  zwei  .Sehrauben  be- 
festigt. Die  vordere  dieser  Schrauben 
von  k  fasst  in  den  vordem  Theil,  die 
hintere  von  k  in  den  hintern  Theil  der 


Fig.  fl. 


Axe  ä,  und  diese  besteht  aus  zwei  metallenen  Stücken,  welche  sich  im  Innern  des 
Cylinders  nicht  metallisch,  berühren. .  An  die  Kupferwütete  legen  sich  •  zwei  F.edern 
von  hartem  Kupfer,  welche  auf  der  Bodenplatte  mittels  der  Schrauben  zwingen  &  und  *, 
befestigt  sind.  Zwei  andere  Schraubenzwingen,  die  in  der  Zeichnung  weggelassen 
wurden,  communicirerr metallisch  mit  den  beiden  Ständern  m  und  m  .    Wird  nun  * 
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mit  dem  positiven,  tt  mit  dem  negativen  Pole  der  Kette,  und  werden  m  und  m, 
durch  den  Schlicssungsbogen  verbunden,  so  bewegt  sich  der  Strom  durch  sfk  nach 
der  vordem  metallenen  Halbnxc,  und  mittels  m  durch  den  Schlicssungshogcu  nach  m  , 
um  durch  die  hintere  metallene  Halhaxe  nach  klfl  und  tt  W  gehen.  Wird  der  Cy- 
linder  um  90°  gedreht,  so  lehnen  die  Federn  /  und  ft  am  Klfenbein,  und  der  Strom 
ist  unterbrochen.  Wird  der  Cylinder  um  180°  gedreht,  so  ist  die  Feder  f  mit  t 
und  somit  durch  die  hintere  Ilalbaxc  mit  m  in  metallischer  Berührung,  der  Strom 
wird  also  umgekehrt  im  Schlicssungsbogen  von  mi  nach  m  sich  bewegen,  um  durch 
die  vordere  Halbaxc  nach  k  und  über  ft  nach  st  zu  gelangen. 

III.  Der  Inversor  wurde  von  Poggendokff  7  construirt,  um  galvanischen 
Strömen  in  rascher  Aufeinanderfolge  entgegengesetzte  Hi<  htungen  geben  zu  können, 
bas  Instrument  ist  in  Fig.  12  dargestellt.  Eine  i  Linien  dicke,  etwa  2 7*  Zoll  im 
Nun  hmesser  haltende  Holzseheibe  ist  in 
40  gleiche  Theile  auf  der  Peripherie  ge- 
thcilt.   l'mzech  sind  von  der  Seite  her  die 

punktirt  gezeichneten  Kupferstücke  a,  b  

in  das  Holz  eingelassen.  Beide  Seiten  sind 
mit  Ilolzschciben  von  etwas  grösserm 
Durchmesser  und  diese  wiederum  mit  Kupfer- 
platten bedeckt.  Die  Kupfcrsectoren  a  sind 
durch  Schrauben  mit  der  vonlern  uml  die 
Sectoren  b  in  ähnlicher  Weise  mit  der  hin- 
tern Kupferplatte  in  leitende  Verbindung 
gesetzt.  Diese  Vorrichtung  ist  um  die 
Axe  A  mittels  der  Kurbel  D  in  den  höl- 
zernen Ständern  B  drehbar,  welche  letz- 
tern auf  dem  Bodenbrette  C  befestigt  sind. 
Die  Axe  ist  von  Metall  und  besteht  aus 
zwei  gesonderten  Hälften,  welche  blos  an 
die  deckenden  Kupferplatten  angelöthet  sind. 
Gegen  jede  dieser  Halbaxen  stemmt  sich 
eine  vom  Bodenbrett  ausgehende  Metall- 
feder i  und  i'  und  gegen  zwei  benachbarte,  an  der  Peripherie  freie  Kupfcrsectoren 
drücken  die  ebenfalls  vom  Bodenbrette  ausgehenden  Metallfcderu  h  und  h'.  Werden 
nun  die  letztern  Federn  mit  einem  Schlicssungsbogen,  die  erstem  mit  einem  Bhco- 
motor  in  leitende  Verbindung  gesetzt,  so  ist  leicht  zu  übersehen,  d;iss  hei  jeder 
Umdrehung  der  Scheibe  der  Strom  20  mal  im  Schliessungsbogen  wechseln  muss.  I  m 
die  Drehung  der  Scheibe  zu  beschleunigen,  kann  auf  der  Axe  A  ein  Bad  mit  ge- 
kehltem Band  aufgesetzt  und  dieses  mit  einer  Ccntrifugahnaschine  in  Verbindung 
urfsetrt  Weiden. 

Wird  von  den  beiden  Federpaaren  blos  je  eine  benutzt,  so  kann  das  Instrument 
als  Disjunctor  gebraucht  werden,  dessen  Zweck  die  nächste  Nummer  behandeln  wird. 

rV.  Der  Disjunctor  (Mutator).  Es  wird  hantig  noihwendig,  einen  galva- 
nischen Strom  in  rascher  Aufeinanderfolge  regelmässig  zu  unterbrechen  und  wieder 
herzustellen.  Ein  zu  diesem  Zwecke  dienender  Apparat  heisst  ein  Disjunctor  oder 
nach  Moser  8  Mutator.  Eine  grosse  Anzahl  zu  diesem  Zwecke  dienender  Apparate 
ist  von  Beetz  •  zusammengestellt  worden.  Der  einfachste  Disjunctor  besteht  aus 
einem  um  seine  metallene  Axe  drehbaren  metallenen  Bade,  das  an  seiner  Peripherie 
mit  vielen  Zähnen  versehen  ist.  Auf  diesen  schleift  das  End*  (  einer  metallenen 
Feder,  sodass  dasselbe  beim  Drehen  des  Bades  immer  nur  von  einem  Zahne  berührt 
wird,  nicht  aber  bis  auf  den  Grund  der  Zwischenräume  einschlagen  kann.  Wird 
die  Axe  mit  einem  Pole  des  Bheomotors  metallisch  verbunden,  die  Feder  aber  mit 
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dem  einen  Ende  des  Schliessungsbogens,  während  das  andere  Ende  desselben  mit 
dem  andern  Pole  des  Rheomotors  in  directer  Verbindung  steht,  so  kann  nur  dann 
ein  Strom  circuliren,  wenn  die  Feder  auf  einem  Zahne  ruht;  der  Strom  wird  aber 
unterbrochen,  wenn  das  Ende  der  Feder  zwischen  zwei  Zähnen  schwebt. 

Um  das  Einschlagen  der  Feder  auf  den  Boden  des  Metallrandes  zu  vermeiden, 
werden  nach  Jacobi  10  oder  nach  Neeff  11  die  Zwischenräume  mit  Holz  oder  Elfenbein 
ausgefüttert.    Neeff's  Apparat  ist  mit  dem  Namen  Blitzrad  belegt  worden. 

Es  ist  bisweilen  wünschenswerth,  zwei  und  mehre  von  einander  gesonderte 
Ströme  gleichzeitig  unterbrechen  zu  können.  Dazu  dient  ein  von  Dove  12  ange- 
gebenes Instrument,  welches  wesentlich  aus  zwei  oder  mehren,  dem  vorigen  ähn- 
lichen, unter  einander  verbundenen  Apparaten  besteht.  Auf  einer,  an  einem  Boden- 
brette .W.Y  in  Fiq.  13  befestigten,  geeigneten  Unterlage  lässt  sich  eine  horizontale 

gläserne  oder  hölzerne  Welle  an  einer  Hand- 
h.ibe  ,  ilrchcn  Auf  derselben  sind  zwei  oder 
mehre  kupferne  Räderpaare  wie  xz  und 
befestigt,  von  denen  je  eines,  x  und  £,  massiv, 
das  andere  i  und  £  aber  sternförmig  aus- 
gezackt ist,  Heide  zu  einander  gehörige  Räder 
sind  durch  kupferne,  die  Axe  umgebende 
Hülsen  metallisch  mit  einander  verbunden. 
Im  Bodenbrette  befinden  sich  vier  Rinnen 
r,  .v,  p  und  o,  welche  mit  Quecksilber  so 
Fig.  is.  weit  gefüllt  werden,  dass  von  den  massiven 

Scheiben  der  Rand,  von  den  ausgeschnittenen 
aber  mir  die  Enden  der  Zacken  in  dasselbe  eintauchen.  Werden  nun  die  Poldräthe 
einer  Kette  in  die  Rinnen  r  und  s,  die  einer  andern  Kette  in  die  Rinnen  p  und  a 
eingetaucht,  so  geschieht  durch  Drehen  der  Axe  je  nach  Stellung  beider  Räderpaare 
eine  gleichzeitige  oder  ungicichzeitige  Unterbrechung  beider  Ströme,  wenn  die  Zähne 
sich  aus  dem  Quecksilber  heben,  oder  es  werden  die  Ströme  wieder  hergestellt, 
sobald  die  Zähne  in  das  Quecksilber  eintauchen. 

Wie  leicht  zu  sehen,  lässt  sich  ein  Räderpaar  dieses  Apparates  in  allen  Fällen 
statt  der  vorigen  Disjunctoren  benutzen. 


1  Ampere  u.  A.    'Ampere  und  Babinet  Darstellung  der  Entdeckungen  über  Elektricität  und 
Magnetismus.    Aus  dem  Franz.    Leipzig  1822.    S.  24. 

I  Stvrgeor.    'Sturgeon  Am.  of  EUctr.    8.  337.    (Mai  1842.) 
'  Schweigoer.    *  Schweigg.  Journ.    46.  4.  (1826.) 
«Pohl.    *  Kästner'»  Archiv.    43.49.    (  4828.) 

5  Etter.    Vergl.  *Joh.  Müller  Lehrbuch  der  Physik  und  Meteorologie.   Dritte  Aufl.  Braun- 
schweig 1817.    Bd.  2.  S.  691. 
«  MimcKE.    'Gehler's  ph.  W.,  n.  B.    6.  4  484. 

7  Poggendorff.    *  Pogg.  Ann.    45.  385.    (4  838.) 

8  Moser.    *  Dove  Rep.  d.  Ph.   4.  252. 

9  Beetz.  *Rep.  d.  Ph.    8.  30. 

,u  Jacobi.  Memoire  *ur  V application  de  V Electromagne'tisme  au  mouvement  des  machine*.  Pots- 
dam 4835.  —  *Dove  Rep.  d.  Ph.    4.  252. 

I I  Neefp.  Pogg.  Ann.  36.  352.  —  *  Dove  Rep.  d.  Ph.  4 .  252.  —  *  Gehler  ph.  W.,  n.  B.  6.  4  4  87. 
11  Dove.    *  Pogg.  Ann.  43.  54  4.   (  4832.)  —  Aus  den  Berichten  der  berliner  Akademie. 

§.  4.  Multiplicator. 

Den  ersten  wesentlichen  Fortschritt  nach  der  Entdeckung  des  Elektro- 
magnetismus machte  Schweigger  1  durch  die  Construction  des  Multiplicators. 
„Um  nämlich  die  Wirkung  des  Schliessungsbogens  auf  die  Magnetnadel  zu  ver- 
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stärken,  bat  man  meistenteils  nicht  grossere  Batterien  zu  construiren,  sondern 
muss  den  Schliessungsdrath  in  angemessener  Weise  wiederholt  um  die  Bussole 
schlingen,  da  der  vom  positiven  Pol  kommende  Drath  unter  der  Nadel  auf  sie 
dieselbe  Wirkung  ausübt,  als  der  negative  Drath  über  die  Nadel  geleitet. "  Dem 
entsprechend  besteht  der  Multiplicator  wesentlich  aus  einem  mehrfach  um  einen 
hohlen  Raum  gewundenen  Drath,  in  welchem  eine  leicht  bewegliche  Magnetnadel 
schwebt  Werden  die  Ebenen  der  Drathwindungen  der  Axe  der  Magnetnadel 
parallel  gestellt,  so  beobachtet  man  schon  infolge  eines  schwachen  durch  den 
Drath  geführten  Stromes  eine  starke  Ablenkung  an  der  Nadel.  Eine  über  die 
Windungen  gehaltene  Nadel  würde  die  entgegengesetzte  Ablenkung  erhalten,  als 
die  in  denselben  befindliche,  oder  würde  dieselbe  Ablenkung  erfahren,  wenn  ihre 
Polarität  die  entgegengesetzte  Richtung  hat  Aus  diesem  Grunde,  und  weil  zwei 
mit  einander  verbundene  Nadeln  von  entgegengesetzter  Polarität  die  richtende 
Wirkung  des  ErdmagnetfSmus  aufheben,  macht  man  den  Multiplicator  dadurch 
noch  empfindlicher,  dass  man  zwei  gleichgestaltete  und  fast  gleich  starke  Magnet- 
nadeln parallel  zu  einander  mittels  eines  Querstäbchens  verbindet,  den  Nordpol 
der  einen  dahin  richtet  wo  sich  der  Südpol  der  andern  befindet,  und  dieses 
astatische  Nadelpaar  so  in  dem  Drathgewinde  beweglich  aufhängt,  dass 
sich  die  eine  Nadel  innerhalb ,  die  andere  ausserhalb  der  Windungen  befindet  Der 
Multiplicator  ist  so  vervollkommnet  worden,  dass  er  jetzt  als  das  empfindlichste 
Reagens  auf  galvanische  Ströme  angesehen  werden  kann. 

Fig.  /  zeigt,  dass  alle  innerhalb  des  Drathes  mopn  befindliche  Nadeln  nach 
derselben  Richtung  abgelenkt  werden.  Daraus  müssen  wir  schlicssen,  dass  alle 
Theile  dieses  Schlicssungsbogens  auch  auf  eine  einzige  innerhalb  desselben  schwe- 
bende Nadel  in  demselben  Sinne  ablenkend  einwirken,  und  dass  dieses  sogar 
dann  noch  geschieht,  wenn  man  den  Drath  von  n  nach  m  hin  wieder  zurückführt. 
Denkt  man  sich  nämlich  in  der  Richtung  des  Stromes  umherschwimmend ,  das  Gesicht 
stets  nach  der  Nadel  gekehrt,  so  bleibt  die  linke  Hand,  nach  welcher  der  Nordpol 
abgelenkt  wird,  stets  nach  derselben  Seite  gekehrt.  Ein  abermaliger  Kreislauf  in 
der  Richtung  mopnm  wird  notwendiger  Weise  dieselbe  Wirkung  hervorrufen  u.  s.  f., 
und  so  erklärt  sich  eine  Vervielfältigung  der  Wirkung  mit  der  Vervielfältigung  der 
Windungen.  Damit  nun  der  Strom  nicht  von  einer  Windung  auf  die  benachbarte 
übergehen  kann,  wird  es  Bedingung,  dieselben  von  einander  zu  isoliren,  am  besten 
durch  Ueberspinnen  des  Drathes  mit  Seide  und  Tränken  in  Schellackfirniss.  Da 
femer  die  Wirkung  des  Drathes  auf  die  Nadel  um  so  grösser  ist,  je  näher  sich 
beide  stehen,  so  ist  es  geeignet,  die  Windungen  so  eng  zu  machen,  als  es  unbeschadet 
der  freien  Beweglichkeit  der  Nadel  geschehen  kann. 

Allerdings  würde  nun  für  dieselbe  Stromquelle  und  eine  gegebene  Drathdicke 
die  Wirkung  des  Multiplicators  immer  mehr  zunehmen,  je  mehr  Windungen  man 
um  die  Nadel  führte.  Doch  abgesehen  davon,  dass  durch  eine  unbeschränkte  Ver- 
mehrung der  Windungen  der  Apparat  unförmlich  werden  würde,  ist  man  daran  auch 
durch  den  Umstand  gehindert,  dass  mit  der  Entfernung  der  Windungen  von  der 
Nadel  ihre  Wirkung  abnimmt.  Die  Dicke  der  Rolle  ist  also  bis  auf  eine  gewisse 
Grösse  beschränkt,  und  man  ist  sonach  gezwungen,  eine  Vermehrung  der  Win- 
dungen nur  durch  eine  Verminderung  der  Drathdicke  zu  erzielen.  Aber  auch  hier 
ist  eine  Grenze  gesetzt.  Denn,  wenn  auch  der  dünne  Drath  in  vielen  Windungen  bei 
derselben  Stromstärke  eine  grössere  Ablenkung  hervorbringen  kann,  als  der  dicke  Drath 
in  wenigen  Windungen,  so  ist  doch  immer  der  Multiplicator  als  ein  Glied  der  ganzen 
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galvanischeu  Kette  zu  betrachten  und  als  solches  vermindert  er  die  Stromstärke 
infolge  des  Widerstandes,  den  er  dem  Strome  darbietet.  Es  fragt  sich  also,  welche 
Anzahl  von  Drathwindungen  muss  man  dem  Multplicator  geben,  damit 
er  die  grösste  Wirkung  auf  die  in  ihm  schwebende  Magnetnadel  ausüb e , 
wenn  er  in  eine  galvanische  Kette  von  der  elektromotorischen  Kraft  E 
eingeschalten  werden  soll,  die  an  sich  schon  einen  Widerstand  II' 
besitzt. 

Es  möge  der  Einfachheit  wegen  die  Dicke  der  Drathmasse  nicht  grösser  ge- 
nommen werden,  als  dass  die  äussersten  Windungen  merklich  eine  ebenso  grosse 
Wirkung  auf  die  Nadel  ausüben  als  die  Innern.  Die  Wirkung  einer  Windung  sei  jjl, 
die  Anzahl  derselben  x  und  die  Stromstärke  sei  S,  so  ist  klar,  dass  die  Gcsammt- 
wirkung-  aller  Windungen  dem  Product 

[lx  S 

gleich  ist.  Beabsichtigt  man  nun  der  ganzen  Drathrolle  eine  solche  Dicke  zu  geben, 
dass  ihr  Querschnitt  a  Flächeneinheiten  beträgt  und  misst  der  Drath  <y  solcher  Einheiten 
im  Querschnitt,  so  ist  die  Anzahl  der  Windungen,  abgesehen  von  den  sich  bil- 
denden Zwischenräumen, 

a 

x  —  — 

Die  Stromstärke  findet  sich  aber  nach  der  OHM'schen  Formel  durch  die  Gleichung 

E 


S  = 


H7H-  HV 


wo  \\\  allgemein  den  Widerstand  bedeutet,  welchen  der  Multiplicator  allein  dein 
Strome  darbietet.  Würde  nun  die  ganze  Rolle  aus  einer  einzigen  massiven  Windung 
bestehen,  so  dick  als  alle  jene,  x Windungen  zusammen,  und  würde  diese  einen 
Widerstand  =r=  <■)  darbietcu,  so  wird  dieser  Widerstand  bei  einer  Vertheilung  der 
Metallmasse  in  .r  einzelne  Windungen  einmal  in  dem  Maasse  vergrössert,  als  der 
Strom  die  x fache  Weglänge  zu  durchlaufen  hat,  und  dann  noch  in  dem  Maasse,  als 

sein  Weg  bis  auf  —  enger  geworden  ist.   Der  Widerstand  des  Miiltiplicatordrathcs 

7 

ergiebt  sich  also 


oder  wegen  x  =  — 

'/ 


II/  ^  *^ 

9 


'  ~  7" 


Durch  Substitution  dieser  Werthe  von  Wt ,  5»  und  x  geht  aber  das  obige  Maass 
für  die  Wirkung  des  Multiplicatordrathes  auf  die  Nadel  über  in 

U.ü/1 


Das  Maximum  dieses  Wcrthcs  ergiebt  sich,  wenn  sein  Differenzialquotient  nach 
q—0  gesetzt  wird,  also 

on  —  Wo* 

vL<th  i  uz  «-,- — — *t  =  °- 
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Dieser  Bedingung  wird  genügt,  wenn 

^  =  w 

W. 


oder 


d.  i. 


Das  heisst  aber:  man  wird  die  grösste  Wirkung  auf  die  Magnetnadel  er- 
halten, wenn  man  Drath  von  einer  solchen  Dicke  wählt,  dass  er  bei  der 
limitirten  Orathmasse  einen  ebenso  grossen  Widerstand  dem  Strome 
darbietet,  als  demselben  schon  durch  die  übrigen  in  der  Kette  befind- 
lichen Glieder  dargeboten  wird.  Die  Anzahl  der  Windungen  ergiebt  sich  aus 
dieser  Vorschrift  von  selbst,  wenn  man  die  geeignetste  Dicke  der  Drathrolle  aus- 
findig gemacht  hat.  Doch  hierüber  herrschen  noch  verschiedene  Ansichten.  Nur 
in  seltenen  Fällen  dürfte  die  Dicke  der  Drathlage  die  halbe*  Länge  der  Nadel 
übersteigen. 

Nach  den  hier  gepflogenen  theoretischen  Nachweisungen  müsste  man  für  jeden 
Versuch  einen  besondern  Multiplicator  construiren,  um  die  grösste  Wirkung  zu  er- 
halten. Da  dieses  aber  unstatthaft  ist,  lässt  sich  wenigstens  soviel  entnehmen,  dass 
man  sich  bei  gewissen  Kategorien  von  Versuchen  anderer  Multiplicatorcn  zu  bedienen 
hat.  Namentlich  ist  es  noth wendig,  bei  thermogalvanischcn  Versuchen  wenige 
Windungen  von  starkem  Drath  anzuwenden,  indem  die  Thermosäulen  selbst  nur 
einen  geringen  Widerstand  darbieten.  Fbchner  schlug  sogar  vor,  nur  eine  einzige 
Windung  eines  breiten  Kupferstreifens  zu  benutzen.  Bei  Versuchen  mit  hydro- 
galvanischen  Strömen  wird  man  meist  wohl  thun,  sich  eines  langem  und  dünnern 
Multiplicatordrathes  zu  bedienen.  Hat  man  es  endlich  mit  so  bedeutenden  Wider- 
ständen zu  thun,  wie  sie  von  Thcilen  des  thierischen  Organismus  bei  Versuchen 
über  Muskel-  und  Nervenströme  dargeboten  werden,  so  werden  die  meisten  Win- 
dungen von  dem  feinsten  Drathe  in  Anwendung  zu  bringen  sein.  Du  Bois- Retmond 
gebraucht  bei  seinen  „Untersuchungen  über  thierischc  Elektrrcität"  Multiplicatoren 
von  4650  Windungen  bei  0,17  Millimeter  Durchmesser  des  Drathes  und  sogar  von 
24160  Windungen  bei  0,15  Millimeter  Durchmesser. 

Bei  Discussion  der  Fig.  /  wurde  noch  ferner  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass 
die  ausserhalb  des  Drathes  hängenden  Nadeln  die  entgegengesetzte  Ablenkung  er- 
fahren, als  die  innern.  Nobili  benutzte  diese  Thatsachc,  um  den  Multiplicator 
noch  ungleich  empfindlicher  zu  machen,  indem  er  die  nach  ihm  benannte  astatische 
Doppelnadel  einführte.  Dieselbe  besteht  ans  zwei  starr  mit  einander  verbundenen 
Magnetnadeln  ns  und  n's\  Fig.  14,  welche,  in  derselben  Verticalcbene  befindlich, 
die  ungleichnamigen  Pole  n  und  s',  sowie 
s  und  n'  nach  denselben  Seiten  kehren. 
Beide  Nadeln  werden  so  gegen  einander 
abgeglichen,  dass  sie  sich  infolge  des 
Erdmagnetismus  willkürlich  wenig  richten. 
Wird  nun  dieses  System  so  an  einem 
dünnen  Coconfaden  aufgehangen,  dass  die 
untere  Nadel  innerhalb,  die  obere  unmittel- 
bar über  dem  Drathgewinde  KZ  schwebt, 
so  erzielt  man  bei  dem  Vortheile  geringerer 
Richtkraft  durch  den  Erdmagnetismus  noch 

den  weitem,  dass  beide  Nadeln  infolge  eines  durch  das  Gewinde  gesandten  Stromes 
in  demselben  Sinne,  also  weit  stärker  abgelenkt  werden,  als  Eine  Nadel  allein.  Bei 
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Anwendung  der  Dopp*elnadcl  wird  es  nothwendig,  die  Windungen  in  zwei  Abthei- 
lungen aufzulegen,  sodass  mitten  zwischen  denselben  sich  ein  Schlitz  befindet, 
um  die  innere  Nadel  hindurch  führen  zu  können.  Nobili's  Poppelnadel  hat  den 
Multiplicator  zum  Nachweis  auch  der  schwächsten  galvanischen  Ströme  geschickt 
gemacht. 

Die  obigen  theoretischen  Erörterungen  über  die  geeignetste  Zahl  der  Windungen 
würden  beträchtliche  Modificationcn  erleiden,  woUte  man  dieselben  auch  auf  die 
Doppelnadel  übertragen,  indem  die  Wirkung  der  Drathwindungen  auf  die  äussere 
Nadel  nicht  so  einfachen  Gesetzen  gehorcht,  als  die  auf  die  innere. 

Eine  weitere  Entwickclung  der  Theorie,  sowie  eine  Darstellung  der  all- 
mäligen  Vervollkommnungen  des  Multiplicators  mag  hier  unterbleiben,  indem 
derselbe  als  ein  der  Lehre  vom  Galvanismus  angehöriges  Instrument  betrachtet 
werden  moss.  Es  folge  nur  noch  die  Beschreibung  eines  Multiplicators,  welchen 
ich  vielfach  für  zweckmässig  befunden  habe.  Fig.  I.  stellt  das  Instrument  im 
Durchschnitt  dar. 

Die  Basis  bildet  ein  kreisrundes  Brett  AB,  das  auf  drei  Schraubenfussen  ruht. 
In  der  Mitte  desselben  ist  ein  Messingstück  w  mit  konischer  Durchbohrung  einge- 
lassen, in  welche  der  konische  Zapfen  v  passt.  Letzterer  ist  mit  einer  messingenen 
45°- Welle  e  oder  besser  mit  einer  Verzahnung  in  Verbindung,  welche  durch  eine 
zweite  45°-Welle  «,  respective  durch  eine  Schraube  ohne  Ende,  mittels  des  Knopfes  f 
im  Kreise  gedreht  werden  kann.  Auf  die  Welle  e  ist  das  kreisrunde  Brettehen  gk 
geschraubt,  und  dieses  dient  dazu,  den  auf  drei  Schraubenfüssen  stehenden  Rahmen  EF 
mit  den  Multiplicatorwindungcn ,  sowie  je  zwei  Schraubenzwingen  g  und  k  zu  tragen. 
Das  Brettchen  gk,  sowie  die  Welle  und  der  Zapfen  sind  in  der  Mitte  durchbohrt. 
Die  Durchbohrung  ist  mit  einem  Elfenbeinröhrchen  ausgefüttert,  welches  sich  unten 
in  den  Hing  r  ausbreitet,  und  in  diesem  Röhrchen  steckt  die  metallene  Axe  Im. 
Ueber  dem  Elfenbeinringe  sind  zwei  Messingringe  d  und  c  aufgesteckt,  und  unter 
demselben  zwei  andere  Messingringe  o  und  n.  Dieses  Ringsystem  wird  mittels  der 
beiden  Schrauben  /  und  m  und  der  zwischen  diesen  befindlichen  Metallaxe  zusammen- 
gehalten. Der  Ring  d  springt  gegen  den  Zapfen  v  etwas  vor,  um  ein  Heben  des- 
selben beim  Drehen  der  Welle  zu  verhüten.  Die  Ringe  d  und  c,  sowie  o  und  n 
sind  auf  den  einander  zugewandten  Seiten  mit  aufgelötheten  Platinplättchen  versehen, 
um  sich  immer  mit  oxydfreien  Flächen  zu  berühren.  Durch  die  Welle  s  können 
das  Brettchen  mit  dem  darauf  stehenden  Multiplicatorrahmen ,  sowie  der  Kegel  v, 
die  Elfenbeinröhre,  die  Axe  und  die  Ringe  d,  r  und  n  im  Kreise  bewegt  werden. 
Die  Ringe  c  und  o  nehmen  ■  aber  an  dieser  Bewegung  nicht  Theil ,  indem  sie  mit 
den  Mctalldräthen.  cö  und  op  verbunden  sind,  weiche  in  die  Schraubenzwingen  a 
und  q  eingreifen.  —  Die  Enden  h  und  •'  des  Multiplicatordrathes  sind  mit  kleinen 
konischen  Fortsätzen  und  Schrauben  versehen  und  werden  durch  kleine  Muttern  g 
und  k  in  den  entsprechenden  Schraubenzwingen  festgehalten.  Um  vier  Enden  des 
Multiplicatordrathes  benutzen  zu  können,  hat  man  die  Schraubenzwingen  g  und  k 
zu  verdoppeln.  Zwei  dieser  Zwingen  sind  durch  Metalllcitungen  gf  und  kl  in 
Verbindung  respective  mit  der  metallenen  Welle  e  und  der  metallenen  Axe  Im.  — 
Auf  dem  Brette  AB  steht  ein  Träger  mit  zwei  Röllchen  x  und  z,  um  den  Seiden- 
faden zu  halten,  an  welchem  das  astatische  Nadelpaar  CD  hängt.  Der  Faden  ist 
am  untern  Ende  um  eine  kleine  Rolle  geschlungen  und  kann  von  aussen  durch  den 
Knopf  u  verlängert  und  verkürzt  werden,  um  dadurch  die  Höhe  der  Nadeln  zu 
reguliren.  Das  Ganze  ist  mit  einer  Glasglocke  bedeckt.  Schraubt  man  nun  die 
beiden  Enddräthe  eines  Rhcomotors  in  a  und  q  und  lässt  den  Strom  z.  B.  in  a 
eintreten ,  so  macht  er  den  Weg  ab  cd  ef gh,  geht  durch  die  Multiplicatorwindungen, 
tritt  aus  denselben  in  »  aus,  um  sich  über  klmnopq  zur  Quelle  zurück  zu  be- 
wegen. —  Die  Peripherie  des  Brettchens  gk  trägt  eine  Gradtheilung,  die  sich  beim 
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Drehen  desselben  an  einer  festen  Marke  y  vorüber  bewegt.  Die  oberste  Nadel  C 
spielt  ebenfalls  über  einer  Gradtheilung. 

Ein  Vortheil  dieser  Einrichtung  besteht  darin,  dass  man  die  Drath Windungen 
im  ganzen  Kreise  willkürlich  oft  drehen  kann;  ein  anderer  ist  der,  dass  man  das- 
selbe Instrument  zu  den  verschiedensten  Zwecken  benutzen  kann,  indem  nur  die 
Schraubenmuttern  g  und  k  geöffnet  zu  werden  brauchen,  um  statt  des  Rahmens  EF 
einen  andern  mit  anderra  Drath  aufzusetzen ;  ein  dritter  Vortheil  findet  sich  endlich 
darin,  dass  durch  die  zweifachen  Stellschrauben  sich  das  Instrument  leicht  mit  den 
Nadeln  centriren  lässt. 

Was  die  Einrichtung  des  Schiffchens  betrifft,  das  zum  Tragen  der  Nadeln  be- 
stimmt ist,  so  bediene  ich  mich  der  folgenden.  Um  ein  dünnes,  vor  der  Lampe 
ausgezogenes  Glasstäbchen  klebe  ich  in  mehren  Lagen  einen  Streifen  Briefpapier 
von  geringerer  Breite  als  die  Entfernung  der  Nadeln  von  einander  betragen  soll. 
Wird  dieses  Papierröllchen  in  der  Mitte  seiner  Länge  durchgeschnitten  und  das 
Glasstäbchen  in  der  einen  Hälfte  festgekittet ,  so  bildet  die  andere  Hälfte  eine  Hülse, 
in  welcher  das  Stäbchen  als  Zapfen  mit  Reibung  gedreht,  sowie  aus-  und  einge- 
schoben werden  kann.  An  die  beiden  Enden  der  Papierhülse  werden  senkrecht  zu 
derselben  zwei  kleine  Stückchen  der  über  Winter  abgestorbenen  und  ausgetrockneten 
Strünke  von  Aethusa  q/napium  (Glcisse)  angekittet.  Diese  dienen  dazu,  in  die  von 
der  Natur  weich  ausgefütterten  Röhren,  die  Magnetnadelp  aufzunehmen.  Da  ein 
solches  Schiffchen  nur  wenige  Milligramme  wiegt,  so  wird  durch  dasselbe  das  Moment 
des  Nadelpaares  kaum  vergrössert,  was  von  den  gewöhnlichen  metallenen  Schiffchen 
nicht  also  gilt.  Wie  bei  diesen,  kann  auch  bei  jenen  eine  Entfernung  und  eine 
Parallelstellung  der  Nadeln  leicht  bewirkt  werden. 

Der  Multiplicator  wurde  durch  Pocgerdorff  1  zum  zweiten  Male  entdeckt,  ohne  dass 
dieser  um  Scbweigger's  kurz  vorangegangene  Entdeckung  etwas  wusste.  In  einem  Briefe  an 
Gilbert  '  gesteht  Poggendorff  selbst  die  Priorität  Schweigger  zu.  Letzterer  hatte  schon 
am  46.  September  und  4.  November  <820  einen  Multiplicator  vor  der  naturforschenden  Ge- 
sellschaft in  Halle  vorgezeigt Zwischen  zwei  auf  Spitzen  beweglichen  Messingnadcln  schwebte 
eine  Magnetnadel.  Erstere  führten  den  Strom  einer  galvanischen  Kette  zu  einem  mit  den 
Messingnadcln  verbundenen  Gewinde  von  übersponnenem  Drathe,  welches  die  Nadel  umgab. 
Nadel  und  Gewinde  wurden  auf  diese  Weise  nach  entgegengesetzter  Richtung  abgelenkt.  Durch 
einen  mehrfach  um  eine  Bussole  gewundeneu  Schliessungtfdratli  konnte,  wie  auch  Bochmann  4 
beobachtete,  die  Nadel  um  480°  abgelenkt  und  eine  geringe  Ablenkung  schon  durch  einen 
Platinlöffel  erhalten  werden,  der  mit  Salzsäure  gefüllt  war  und  in  den  ein  Zinkstreifchen  tauchte  '. 

Collados  b  erzielte  eine  Ablenkung  der  Magnetnadel  durch  die  Elektricität  der  Maschine, 
indem  er  dieselbe  in  einer  KLEisT'schen  Batterie  von  400  (Juadratzoll  aufspeicherte,  das  eine 
Ende  eines  Multiplicators  von  100  oder  500  wohl  von  einander  isolirten  Windungen  mit  dem 
äussern  Belege  berührte,  und  dem  Knopfe  des  innern  Beleges  eine  Spitze,  gegenüber  hielt,  die 
mit  dem  andern  Ende  des  Multiplicator»  verbunden  war.  Obschon  er  bisweilen  eine  Ab- 
lenkung von  40  °(?)  erhielt,  wollte  ihm  doch  eine  Vergleichung  mit  der  Stärke  eines  galva- 
nischen Stromes  nicht  gelingen.  Auch  durch  Luftelektricität  erhielt  er  eine  Ablenkung,  wenn 
er  ein  Ende  des  Multiplicators  mit  einer  isolirten,  auf  dem  College  de  France  errichteten 
Metallstange  verband,  und  das  andere  zum  Boden  ableitete.  Doch  erhielt  er  nur  während 
Gewitter  diese  Ablenkungen,  die  in  ihrer  Richtung  wechselten,  nicht  aber  bei  heiterm 
Wetter.  —  Unter  Abänderungen  wurden  dieselben  Versuche  von  Faraday  6  und  von  Rizas  7 
wiederholt. 

Aehnliche  Versuche  über  Ablenkung  der  Nadel  eines  Multiplicators  von  1  8848  Windungen 
durch  die  Elektricität  der  Maschine  und  der  KLEisT'schen  Batterie  rühren  von  Buff  8  her. 
Derselbe  vermochte  sogar  die  Wirkung  zu  messen  und  sie  mit  der  eines  gewöhnlichen  gal- 
vanischen Stromes  zu  vergleichen. 


1  ScawziGGER.  'Allgemeine  Literaturzeitung.    N.  296.  November  1820.  S.  622. 

1  Leber  Poggewdorff's  Condensator  oder  Multiplicator :  Erxan  u.  A.  in  *  Gilb.  Ann.  67. 

220  u.  382.  (  1821.)  —  'Schweigg.  Journal.  32.38.  ( 182t.)  —  Ferner:  Schweigg.  Journal. 

1821.  Heft  1.  S.  2  u.  12.  —  Ferner:  Gilbert  s  Anmerkung  zu  Raschings  Abhandlung  in 

•Gilb.  Ann.   67.  429  (1821.) 
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•  ■ 

'  Poqgkkdorff.    '  Gilb.  Ann.   63.206.    (  1821.) 

*  Bockmann.    •Gilb.  Ann.   68.  1.  (1821.) 

*  Colladon.  *  Schwcigg.  Journ.  48.  285.  (1826.)  Aus  dem  Bulletin  des  sc.  malh.  phys.  et 
chim.  N.  9.   (182b.)  S.  208.;  und  Ann.  de  chim.  et  phys.   Sept.  4826.  S.  62  —  75. 

6  Fahaday.   *  Experimcntaluntersuchungen.   N.  289  —  307.  —  Pogg.  Ann.  29.  284.  *  Dove 
Rep.  d.  Ph.   2.  50. 

Riksb.    Pogg.  Ann.  40.  349.  —  *Dove  Rep.  d.  Ph.  2.  51. 
8  Burr.    'Liebig's  Ann.  d.  Ch.   86.  4.  (1853.) 
Weiteres  über  die  Literatur  des  Multiplicntors  in  Dove's  Rep.  d.  Ph.   Bd.  5.  S.  191  u. 
4  92.  —  Uebcr  dü  Boib-Beymond's  Multiplicator  zu  thierisch -elektrischen  Versuchen  vergi. 
dessen  •Untersuchungen  über  thierische  Elektricität.    B.  4.   S.  460 — 250.   Berlin  4848.; 
und  über  den  Multiphcator  für  Nervenströme.    B.  2.  S.  477—494. 

§.  5.  Gleichgewichtslage  der  Nadel,  wenn  ausser  der  galvanischen  noch 
andere  Kräfte,  namentlich  der  Erdmagnetismus  auf  dieselbe  wirken. 

Wirken,  wie  dieses  meistentheils  der  Fall  ist,  ausser  der  Kraft  des  galva- 
nischen Stromes  noch  eine  oder  mehre  andere  Kräfte  auf  die  Magnetnadel,  so 
nimmt  dieselbe  eine  Mittelrichtung  an ,  welche  sich  aus  der  Stärke  und  Richtung 
der  galvanischen  und  der  übrigen  Kräfte  bestimmen  lässt. 

Im  Allgemeinen  stellt  sich  nämlich  die  Magnetnadel  nicht  senkrecht  auf  die 
Richtung  eines  galvanischen  Stromes  ein,  wie  im  zweiten  Paragraphen  behauptet 
wurde,  sondern  macht  mit  demselben  einen  mehr  oder  weuiger  spitzen  Winkel. 
Und  dieses  geschieht  aus  dem  Grunde,  weil  ausser  der  galvanischen  Kraft  meist 
noch  andere  Kräfte  auf  dieselbe  richtend  wirken.  Wenn  man  aber,  wie  es  zuerst 
fast  gleichzeitig  G.  G.  Schmidt1  und  Ampere  2  thaten,  eine  Magnetnadel  sich  um 
einen  genau  im  Schwerpunkte  angebrachten  Zapfen  bewegen  lässt,  sodass  sie  nur 
in  einer  Ebene  schwingen  kann ,  wenn  man  ferner  zu  dieser  Schwinguhgsebene  die- 
jenige wählt,  die  senkrecht  zur  Richtung  der  Neigungsnadel  steht,  und  wenn  man 
dann  über  oder  unter  dieser  Ebene  in  irgend  welcher  Richtung  einen  geradlinigen 
galvanischen  Strom  vorbeiführt,  dann  wird  sich  die  Nadel  stets  senkrecht  zur  Pro- 
jection  dieses  Stromes  auf  die  Ebene  einstellen.  Und  zwar  wird,  vom  Strome  aus 
gesehen,  der  Nordpol  nach  links,  der  Südpol  nach  rechts  getrieben,  wenn  man  sich 
in  der  Richtung  desselben  schwimmend  denkt,  sodass  er  zu  Füssen  ein-,  zu 
Kopfe  austritt. 

Wirkt  nun  ausser  dem  Strome  noch  eine  andere  Kraft,  z.  B.  die  des  Erdmagne- 
tismus, richtend  auf  die  Nadel  ein,  so  nimmt  sie  eine  Mittelrichtung  an,  welche  aus 
beiden  Kräften  resultirt.   Diese  Richtung  nachzuweisen,  mag  gh  in  Fig.  15  die  Pro- 

jection  eines  geraden  galvanischen  Stromes  zur  Ebene  des 
1  Papieres  bezeichnen  und  der  beistehende  Pfeil  dessen  Richtung 

(  ,  andeuten.    Es  sei  ferner  ns  diejenige  Richtung,  in  welche 

c  —-r|"  \       T    /     sich  eine  horizontale  Magnetnadel  infolge  des  Erdmagnetismus 

einstellen  würde.  Biese  Linie  mache  mit  der  Stromesrichtung 
den  Winkel  Befindet  sich  die  Nadel  unterhalb  des  Stromes, 
so  wird  sie  durch  denselben  etwa  in  die  Lage  va  abgelenkt, 
welche  mit  der  Stromesrichtung  den  Winkel  <p  macht.  Steht 
nun  va  senkrecht  auf  gh,  so  wirkt  nach  dieser  Richtung  die 
Kraft  des  Stromes  auf  den  Pol  v.  Die  Länge  dieser  Linie 
werde  =  S  gesetzt  und  sei  der  Grösse  dieser  Kraft  gleich- 
Ebenso  wirke  in  der  Richtung  va  parallel  zu  ns  der  Erd- 
magnetismus auf  denselben  Pol.  Es  sei  va  der  Grösse  dieser 
Kraft  gleich  und  werde  =  T  gesetzt.  Die  Richtung  der  Nadel 
ist  nun  die  Mittelrichtung  zu  den  beiden  Kräften  S  und  T,  sodass  ihre  Verlän- 
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gerung  vc  die  Diagonale  zu  dem  Parallelogramme  acav  bildet.  Es  ist  nun  die 
von  v  auf  ca  gefällte  Senkrechte  6v  =  T  •  cos  y,  also  bc  =  T  •  cos  y  -  tgq>  und 
da  ab  =  7  •  sin  y,  so  ist  6 c  -f-  aT  oder 

S  =  T\cos  y  •  tg  9  •+■  sin  y^  «). 

Bekommt  der  Strom  bei  derselben  Stärke  die  entgegengesetzte  Richtung  und  wird 
dann  *lie  Nadel  naeh  der  andern  Seite  um  den  Winkel  9'  von  der  Stromesrichtung 
in  die  Lage  vV  abgelenkt,  dann  ist  entsprechend  den  vorigen  Erörterungen  auch 

S  =  Jjcos  y  •  tgy  —  sin  y\  2). 

Aus  jeder  der  beiden  Formeln  lässt  sich  eine  der  Grössen  finden,  wenn  die  übrigen 
bekannt  sind.  Lag  vor  Beginn  des  Stromes  der  Leiter  desselben  und  die  Nadel  in 
einer  Ebene,  alsdann  ist  y  =  0  und  aus  beiden  Formeln  wird 

S  =  Ttg9  =  rtg<p'  3), 

es  ist  also  die  Grösse  der  Ablenkung  9  oder  9'  nach  beiden  Seiten  dieselbe  und 
die  Stromstärke  der  Tangente  der  Ablenkung  proportional.  Ferner  ergiebt  sich  aus 
der  Combination*  der  beideH  ursprünglichen  Formeln,  dass 

cos  y  •  tg  9  -h  sin  y  =  cos  y  tg  9'  —  sin  y 

oder 

tg?  =  tg9'  —  2  tgy  4). 

1 

Die  soeben  betrachtete  Wirkungsweise  findet  aber  genau  genommen  nur  statt, 
wenn  der  Strom  im  Verhältnisse  zur  Nadellänge  sehr  entfernt  von  der  Schwingungs- 
ebene derselben  steht,  oder  wenn  seine  Pröjcction  durch  den  zu  betrachtenden  Pol 
derselben  geht,  nachdem  sie  abgelenkt  worden  ist.   Es  fragt  sich  also  ferner,  wie 
äudert  sich  das  Drehungsmoment,  welches  ein  Strom  auf  einen  Pol  einer  Nadel 
ausübt,  wenn  die  Nadel  nur  in  einer  bestimmten  Ebene  schwingen  kann,  und  der 
Strom  in  irgend  einer  beliebigen  Richtung  in  der  Einheit  der  Entfernung  an  ihr 
vorübergeht.  —  Ist  ns  in  Fig.  t6  eine  Magnetnadel,  welche  blos  in  der  Ebene  A/iV 
um  ihre  Mitte  schwingen  kann,  und  soll  die  Richtung  und 
Grösse  der  Kraft  gefunden  werden ,  mit  welcher  irgend  jh^iHA 
ein  ausserhalb  dieser  Ebene  sich  bewegender  geradliniger 
Strom  gh  den  Pol  t  derselben  abzulenken  strebt,  so  :^'i*V^sSi 
möge  vorerst  durch  den  Pol  s  und  die  Richtung  des  f^^feä^^B^'^l^^ 
Stromes  gh  eine  Ebene  MP  gelegt  werden.  Diese  Ebene  yy\A  \ 

heissc  die  Wirkungsebene  3.    Die  Totalkraft,  welche      «|  / *±^yK  \  j 
auf  den  Pol  *  einwirkt,  steht  nun  senkrecht  auf  dieser       \->^^s j 
Ebene;  sie  möge  in  Grösse  und  Richtung  der  Linie  sb  =  S     ^fC  n 
gleichgesetzt  werden.    Von  dieser  Kruft  geht  derjenige  ^^^v 
Antheil  6c  verloren,  welcher  senkrecht  auf  der  Schwin-  6 
gungsebene  der  Nadel  steht,  während  nur  der  Antheil  Rg. 
es  —  S  •  sin  «6c  auf  den  Pol  *  einen  Bewegungsantrieb 

ausübt.  Wird  nun  es  nach  sa  verlängert,  so  ist  offenbar  der  Winkel  Psa  der 
Neigungswinkel  da*  Wirknngscbcnc  gegen  die  Schwingungsebene  und  ist  gleich  dem 
Winkel  *6c.    Wird  derselbe  mit  a  bezeichnet,  so  ist  also 

es  =  $   sin  a  5)» 

Liegt  aber  die  NfgjTCBfci  in  der  Wirkungsebenc  selbst,  sondern  macht  einen 
Winkel  ß  =  n«J#  mre^ßn  Outchschnitt  dieser  und  der  Schwingungsebene,  so  geht 
von  der  Kraft  abermals  ein  Anttt&Vund  zwar  ds  verloren,  welcher  in  die  Richtung 
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der  magnetischen  Axe  der  Nadel  fällt,  während  das  übrig  bleibende  Drehungsmoment 
nur  proportional  der  Länge  der  Linie  de  ist,  welche  senkrecht  von  dem  Punkte  c 
nach  der  Nadel  gezogen  wird.  Es  ist  aber  de  =  es  •  cos  scd.  Da  aber  der 
Winkel  scd  gleich  dem  Winkel  ß  ist,  so  geht  dieser  Werth  über  in 

de  =  es  '  cos  ß 

oder  wegen  Gleichung  5) 

de  =  S  •  sin  a  •  cos  ß  6). 

* 

Aus  dieser  Formel  geht  aber  Folgendes  hervor : 

1.  Wenn  der  Strom  zwar  seine  Richtung  ändert,  dabei  aber  stets  in  derselben 
Wirkungsebenc  bleibt  und  denselben  Abstand  von  dem  Magnetpole  behält,  dann 
bleibt  das  auf  den  Pol  ausgeübte  Drehungsmoment  dasselbe.  Wird  um  s  als  Mittel- 
punkt in  der  Wirkungsebene  ein  Kreis  ef ...  gezogen  und  wird  die  Stromes- 
richtung gh  so  geändert,  dass  sie  stets  diese  Kreislinie  tangirt,  dann  ändert  sich 
das  auf  den  Pol  s  ausgeübte  Drehungsmoment  nicht,  denn  es  wird  dadurch  weder  8, 
noch  a,  noch  ß  geändert. 

2.  Das  Drehungsmoment  ist  proportional  der  Stromstärke,  inultiplieirt  mit  dem 
Sinus  der  Neigung  der  Wirkungsebene  gegen  die  Schwingungsebene  und  mit  dem 
Cosinus  des  Winkels,  den  die  Axe  der  Nadel  mit  dem  Durchschnitt  beider 
Ebenen  macht. 

3.  Wird  a=0,  d.h.  fällt  der  Strom  in  die  Schwingungsebene,  dann  übt 
er  gar  keine  Wirkung  auf  die  Nadel  aus,  indem  dann  auch  sin  a  =  0  und  somit 
d c  —  0  wird.  —  Diese  Thatsache  ist  von  Biot  und  Savart  4  für  den  speziellen 
Fall  experimentell  nachgewiesen  worden,  wenn  der  in  der  Schwingungsebene  be- 
findliche Strom  die  Richtung  der  Nadel  unter  rechtem  Winkel  kreuzt.  Sie  bedienten 
sich  bei  einem  Versuche  einer  dem  Einflüsse  des  Erdmagnetismus  entzogenen  Magnet- 
nadel und  diese  erfuhr  unter  jenen  Bedingungen  keine  Ablenkung  aus  der  ange- 
nommenen Richtung.  Bei  einem  andern  Versuche  wurde  eine  horizontale  Decli- 
nationsnadcl  in  Schwingungen  versetzt.  Diese  Schwingungen  vermochte  ein  in 
ihrer  Ebene  befindlicher,  die  Nadel  rechtwinkelig  kreuzender  Strom  weder  zu  ver- 
mehren, noch  zu  vermindern.  —  Ein  specieller  Fall  hiervon  ist  der,  dass  der  Strom 
oder  seine  Verlängerung  durch  den  betrachteten  Pol  selbst  geht.  Dass  unter  diesen 
Umständen  der  Pol  nach  keiner  Richtung  abgelenkt  wird,  seine  Schwingungsebene 
mag  sein ,  welche  sie  wolle ,  lässt  sich  schon  daraus  abnehmen ,  dass  alsdann  die 
Wirkungsebene  jede  beliebige  Lage  haben  kann,  und  somit  der  Pol  nach  allen  zu 
diesen  Ebenen  senkrechten  Richtungen  mit  gleicher  Kraft  abgestossen  werden  würde. 

4.  Ebenso  bleibt  die  Nadel  im  (stabilen  oder  labilen)  Gleichgewicht,  wenn 
ß=  90°  ist,  denn  auch  alsdann  wird  dc=  0  wegen  cos  90°=  0.  Unter  dieser 
Bedingung  steht  aber  die  Axe  der  Nadel  senkrecht  auf  der  Linie,  welche  der 
Schwingungsebene  und  der  Wirkungsebene  gemeinschaftlich  ist, 

5.  Steht  die  Wirkungsebene  senkrecht  zur  Schwingungsebene  und  fällt  die 
Axe  der  Nadel  in  die  Durchschnittslinic  derselben,  d.  h.  ist  a=  90°  und  ß  =  0, 
dann  ist  das  Drehungsmoment  de  —.  S  =  einem  Maximum,  und  zwar  der  ganzen 
Wirkung  des  Stromes  aus  der  einmal  angenommenen  Entfernung  gleich. 

Handelt  es  sich  darum,  die  Wirkung  zu  erfahren,  welche  ein  Strom  auf  beide 
Pole  eines  um  seinen  Mittelpunkt  beweglichen  Magneten  ausübt,  so  müsste  genau 
genommen  für  beide  Pole  die  Wirkungsebenc  und  ihre  Neigung  zur  Schwingungs- 
ebene bestimmt,  und  nach  der  Formel  6)  das  Drehungsmoment  berechnet  werden. 
Für  die  überwiegend  meisten  Fälle  genügt  es  jedoch,  die  Wirkungsebenc  für  die 
Mitte  der  Nadel  zu  construiren,  und  die  Pole  derselben  als  ihrer  Mitte  sehr  nahe 
stehend  zu  betrachten.    Da  die  Drehungsmomente  beider  Pole  entgegengesetzte 
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Richtung  haben,  so  werden  sie  sich  in  Bezug  auf  die  Drehung  der  Nadel  unter- 
stützen. Es  ist  also  der  in  der  Formel  6)  gefundene  Werth  nur  zu  verdoppeln 
und  statt  für  das  eine  Ende  der  Nadel  für  die  Mitte  derselben  zu  verstehen. 


»  G.  G.  Schmidt.  •Gilb.  Ann.  70.  243.  (4812.) 

*  Ampere.  *  Ampere  und  Babinet  Darstellung  d.  neuern  Entdeck,  über  Elektr.  u.  Mogn. 
Aus  d.  Franz.  Leipzig  4822.  S.  34.  —  'Ann.  de  chim.  et  de  ph.  48.  p.  88  et  343. 
f4824.) 

3  Bvrr.    'Grundzüge  der  Experimentalphysik.    Heidelberg  1833.    N.  429. 

*  Biot  und  Savart.    Ampere  und  Babinet  Entd.  über  Elektr.  u.  Magn.    S.  77. 

§.  6.    Gesetze  der  Wirkung  eines  geradlinigen  Stromes  auf  die  Nadel, 

bei  verschiedenen  Abständen. 

Bewegt  sich  ein  galvanischer  Strom  in  einem  Drathe,  der  in  engen  Spiral- 
windungen um  eine  gerade  Axe  gelegt  ist,  oder  der  mehrfach,  in  kleinen  Bie- 
gungen hin-  und  hergelegt,  im  Mittel  eine  gerade  Linie  verfolgt,  so  ist  die 
Wirkung  desselben  auf  eine  entfernte  Magnetnadel  ebenso  gross,  als  die  eines 
Stromes,  der  ohne  Windungen  und  Biegungen  die  gerade  Richtung  verfolgt, 
wenn  nur  die  Dimensionen  derselben  gegen  den  Abstand  von  der  Nadel  sehr 
klein  sind.  —  Wenn  man  ferner  eine  Magnetnadel  in  verschiedene  Abstände  von 
einem  geraden,  sehr  langen  Drathe  bringt,  der  von  einem  immer  gleich  starken 
galvanischen  Strome  durchflössen  wird,  so  geben  die  Versuche  in  Ueberein- 
stimmung  mit  der  Rechnung  das  merkwürdige  Resultat,  dass  die  von  dem 
ganzen  Drathe  ausgehende  und  auf  die  Nadel  wirkende  Kraft  im  ein- 
fachen umgekehrten  Verhältnisse  des  Abstandcs  beider  steht  Diese 
Thatsache  bestätigt  rückwärts,  dass  jedes  kleinste  Theilchen  des  Stromes  in  die 
Ferne  eine  Wirkung  ausübt,  welche,  wie  alle  in  die  Ferne  wirkenden  Kräfte, 
umgekehrt  proportional  dem  Quadrate  des  Abstandcs  ist  —  Beobachtet  man 
endlich  unter  sonst  denselben  Bedingungen  die  Wirkungen  verschieden  starker 
Ströme,  so  ist  dieselbe,  wie  voraus  zu  sehen,  der  Stärke  der  Ströme  pro- 
portional. 

I.  Zuvörderst  muss  erwiesen  werden,  wie  sich  ein  vollkommen  frei  beweg- 
licher Magnetpol  n  Fig.  /7  gegen  ein  sehr  kleines  TheUchen  op  eines  beliebig 
gerichteten  geradlinigen  Stromes  gh  verhält.  Die  Wirkungsebene  des 
Stromes  ist  hier  die  Ebene  der  Figur,  und  der  Pol  wird  senkrecht  zu  1» 
derselben  getrieben.  Die  Grösse  des  Theilchens  op  mag  verschwindend 
gegen  seine  Entfernung  on  vom  Magnetpole  betrachtet  werden.  Ferner 
werde  dasselbe  zerlegt  gedacht  in  zwei  Theilchen  oq  und  qp,  von  denen 
das  letztere  die  Richtung  der  Verbindungslinie  on  hat,  das  erstere  aber  ° 
auf  derselben  senkrecht  steht.  Nach  der  im  vorigen  Paragraphen  unter  3)  p 
gerechtfertigten  Folgerung  ist  aber  der  Antheil  pq  des  Stromelementes 
unwirksam  auf  n,  indem  n  in  seine  Verlängerung  fallt,  und  so  bleibt  nur 
noch  die  Wirkung  des  Antheiles  oq  übrig.  Diese,  und  somit  die  Wir- 
kung t  des  ganzen  Stromelementes  op,  ist  aber  demzufolge  > 

i  =  op  •  sin  9, 

wenn  9  den  Winkel  qpo  oder  noh  bedeutet,  den  die  Stromesrichtung  mit  der 
Verbindungslinie  on  macht.  Da  man  nun  aber  nicht  allein  die  gerade  Linie  op 
bezüglich  ihrer  Wirksamkeit  auf  n,  sondern  jede  beliebige  von  o  nach  p  verlaufende 
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ii 


Linie  in  die  beiden  Componenten  oq  und  qp  zerlegt  denken  kann,  so  geht  daraus  hervor, 
dass  ein  Strom,  welcher  sich  zwischen  zwei  nahe  gelegenen  Punkten 
bewegt,  auf  einen  entfernten  Magnetpol  stets  dieselbe  Wirkung  ausübt, 
mag  seine  Bahn  in  gerader  Richtung  gehen  oder  in  irgend  welcher 
Curvc  gekrümmt  sein,  und  dass  die  Grösse  dieser  Wirkung  durch  obige 
Formel  bestimmt' ist. 

Ampere  1  stellte  dieses  Gesetz  ohne  weitere  theoretische  Erörterungen  als 
einen  Grundsatz  auf,  den  er  durch  den  Versuch  bewies.  Er  sprach  denselben 
folgenderraassen  aus:  „Jedes  kleinste  Thcilchen  eines  elektrischen 
Stromes  übt  in  jeder  Richtung  auf  einen  andern  elektrischen  Strom 
oder  auf  einen  Magneten  eine  Anziehung  oder  Abstossung  aus,  die 
derjenigen  gleich  ist,  welche,  wenn  man  sich  die  Kraft  in  zwei  nach 
andern  Richtungen  zerlegt  denkt,  die  beiden  Seitenkräfte  vereint  nach 
derselben  Richtung  hin  ausüben  würden." 

Um  nun  nach  Ampere  s  2  Vorgang  das  Gesagte  durch  den  Versuch  zu  be- 
weisen, mag  ein  Schliessungsdrath  von  der  Form  gmrph  in  Fig,  48  oder  ein  an- 

dfcrcr  von  der  Form  gmsph  einem  Magneten  n  gegen- 
über gestellt  werden.   Obschon  sich  nun  beide  durch 
die  entgegengesetzten  kleinen  Biegungen  mrp'and  map 
n  unterscheiden,  so  üben  sie  doch  aus  gleichen  Entfer- 

nungen gleiche  Wirkungen  aus.  Ferner  mögen  Dräthe 
%  j  g^j  nach  Art  von  yrh  in  den  Fig.  /Sund  20  gebogen  und 

'y18        j  S  einem  Magnetpole  n  gegenüber  gestellt  werden.  Steigt 

4  *  in  dem  geraden  Antheile  der  Strom  auf-  und  in  dem 

geknickten  oder  spiralförmig  gebogenen  wieder  ab- 
wärts ,  so  wird  derselbe  keine  Wirkung  auf  n  hervor- 
bringen, wenn  nur  die  Knicke  und  Windungen  sehr 
klein  sind  gegen  die  Abstände  «vom  Pole.   Der  gerade 
übt  also  eine  gleiche  und  entgegengesetzte  Wirkung  aus,  als  der  ge- 
—  Was  die  in  drei  Dimensionen  sich  bewegenden  Ströme  der  Fig.  20 
so  kann  man  sich  dieselben  nach  drei  zu  einander  rechtwinkeligen  Axcn" 
Fig.  21  zerlegt  denken,  von  denen  die  Richtung  Z  mit  derjenigen 
zusammenfällt,  in  welcher  der  gerade  Antheil  des  Drathes 
aufsteigt.    Der  einfache  Anblick  der  Figur  zeigt,  dass  die 
so  gewonnenen  Stromantheile  x  und  x',  sowie  y  und  y' 
sich  gegenseitig  aufheben,  und  nur  die  Antheile  z  übrig 
bleiben,  welche  gleiche  Grösse,   aber  entgegengesetzte 
Richtung  des  geraden  rückgängigen  Stromantheiles  haben, 
also  auch  eine  ihm  entgegengesetzte  Wirkung  äussern. 

II.  Um  nun  das  aufgesteüte  Gesetz  Tür  die  Abnahme 
der  Wirkung  eines  Stromes  auf  einen  Magnetpol  mit  der 
Entfernung  zu  erweisen,  lässt  sich  am  einfachsten  folgender- 
inassen  verfahren3.  Seien  gh  und  g' h'  in  Fig.  22  zwei  gerad- 
linige unbegrenzte  Ströme  von  derselben  Richtung  und  Stärke, 
und  sei  n  ein  Magnetpol,  welcher  von  dem  einen  um  die  Grösse  na, 
von  dem  andern  um  die  Grösse  n'a'  absteht.  Werden  durch  die 
beiden  von  n  aus  gezogenen  geraden  Linien  «o  und  np  die 
beiden  sehr  kleinen  Thcile  op  und  o'p'  von  beiden  Strömen  ab- 
geschnitten, so  ist  ohne  Zweifel  die  vou  einem  solchen  Theilchcn 
auf  n  ausgeübte  Wirkung  zuvörderst  proportional  der  Länge  des 
Theilchens.  Machen  wir  aber  überdem  noch  vorläufig  die  An- 
nahme, dass  diese  Wirkung  auch  umgekehrt  proportional  dem 
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Quadrate  der  Entfernung  vom  dem  Pole  sei,  so  verhalten  sich  die  von  op  und  o'p' 
ausgeübten  Wirkungen  i  und  %'. 


i .  ,/  _  °p  .  °v 

01»       o1  p' 

Da  nun  aber  —  ==  -f-  wegen  der  Aehnlichkeit  der  beiden  durch  die  Stroinrich- 


on       o  n 

tungen  und  die  Zuglinien  abgeschnittenen  Dreiecke,  so  ist 

1  1 

1  :  i'  =   —  :  — 
on  o'n 

=  o'n  :  on 

oder  wegen  o'n  :  on  =  a'n  :  an 

i  :  i'  =  a'n  :  an  2). 

Da  nun  aber  durch  solche  im  ganzen  Halbkreis  um  ;i  geführte  Zuglinien  die 
ganzen  unbegrenzt  gedachten  Ströme  gh  und  guh*  in  derartige  cutsprechende  Theilchen 
getheilt  werden  können,  und  für  jedes  Paar  dieser  Theilchen  dasselbe  erwiesen 
werden  kann,  so  gilt  dieses  Verhältnis«  auch  fiir  die  Wirkungen  /  und  /'  der 
ganzen  Ströme.    Es  ist  also 

I  :  l  =  a'n  :  an   .    .  3), 

d.  h.  es  verhalten  sich  die  Wirkungen  zweier  gerader  unbegrenzt  ge- 
dachter, gleichgerichteter  Ströme  von  gl  eichcr  Stärke  auf  einen  aus  ser- 
halb derselben  befindlichen  Magnetpol  umgekehrt,  wie  die  Entfernungen 
derselben  von  dem  Pole.  Da  die  Erfahrung  nun  dieses  Verhältniss  bestätigt, 
wie  die  weiter  unten  angeführten  Versuche  zeigen  werden,  so  ist  umgekehrt  die 
vorläufig  gemachte  Annahme  gerechtfertigt,  dass  die  Wirkung  jedes  kleinsten 
Stromtheilchens  dem  Quadrate  der  Entfernungen  von  dem  Magnetpole 
umgekehrt  proportional  sei. 

So  lange  die  Stromantheile  so  klein  sind,  dass  ihre  Länge  gegen  die  Entfernung 
vom  Magnetpol  ^ls  verschwindend  betrachtet  werden  kann,  gilt  das  in  Formel  2) 
ausgesprochene  Gesetz  auch  noch  dann,  wenn  dieselben  wie  tu  und  u' p'  nicht 
parallel,  aber  zwischen  denselben  nach  n  convcrgircndcn  Zuglinien  enthalten  sind. 
Es  geht  nämlich  aus  den  Eingangs  dieses  Paragraphenanhanges  gepflogenen  Erör- 
terungen hervor,  dass  statt  des  einfachen  Stromtheilchens  op  das  drcitheiligc'  otup 
gesetzt  werden  kann,  dass  aber  die  beiden  Antheilc  ot  und  up  desselben  für  n 
unwirksam  sind.  Es  äussert  demnach  tu  allein  dieselbe  Wirkung  i,  als  op,  und 
somit  ist  das  Gesagte  bewiesen. 

Strenger,  aber  etwas  umständlicher,  ist  der  von  G.  G.  Schmidt  4  fiir  das 
aufgestellte  Gesetz  gegebene  Beweis.  Sei  wiederum  g  h  in  Fig.  20  der  unbegrenzt 
gedachte  geradlinige  Strom  und  n  ein  Magnetpol,  auf  welchen  er  ^ 
die  zu  berechnende  Wirkung  ausüben  soll.  Dieser  Pol  habe  von 
dem  Strom  einen  senkrechten  Abstand  on  =  o.  In  der  Entfer- 
nung ao  —  x  befinde  sich  ein  Stromelcment  o;>,  welches  auf  n 
mit  einer  Intensität  t  wirken  mag. 

Diese  Intensität  ist  proportional  der  Stärke  des  Stromes,  dessen 
Wirkung  in  der  Einheit  der  Entfernung  =  S  sein  mag,  und  ist 
proportional  der  Stärke  1/1  des  in  n  angehäuften  Magnetismus.  Ferner 
«st  sie  nach  Formel  I)  proportional  der  Länge  op  =  Jx  des 
Stromelementcs ,  multiplicirt  mit  dem  Sinus  seiner  Neigung  9  gegen 
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die  Verbindungslinie  on  des  Theilchens  mit  dem  Pole,  und  endlich  mag  dieselbe 
als  umgekehrt  proportional  dem  Quadrate  der  Entfernung  on  angenommen  werden. 
Es  ist  also 

S  •  m  •  dx  sin  9 
1  =  IT' 

ad  9 

Ferner  ist,  wegen  a  =  on  •  sin  9  und  wegen  dx  =  a  •  d  cotg  9  =  —  ^  ^, , 

i  =  —  ^  sin  9  •  <<9        .    .  .    .    .  4). 

Verlangen  wir  nun,  dass  der  Strom  von  a  an  nach  einer  Seite  bis  in's  Unbegrenzte 
gehen  soll,  so  ergiebt  sich  die  Wirkung  I,  desselben,  oder  die  Summe  aller  auf 
dieser  Seite  liegenden  Theilchen  oj>,  durch  Integrirung  dieser  Formel  zwischen  den 
Grenzen  9  =  90°  und  9  =  0°,  also 

?=*>°  Sm  cos  © 
/  =  y  •   5) 

Sm 
a 

Dieser  Werth  ist  zu  verdoppeln,  wenn  der  Strom  sich  auch  nach  der  andern  Seite 
bis  in  s  Unbegrenzte  erstrecken  soll.    Es  ist  dann 

~  Sm 

r  =  2 —   .  6). 

a 

m 

Dieses  ist  der  Werth  für  die  Kraft,  mit  welcher  der  Strom  gh  das  magnetische 
Theilchen  n  aus  der  Stelle  zu  bewegen  strebt.  Dieselbe  ist  sonach  direct  pro- 
portional der  Grösse  der  Wirkung  des  Stromes  in  der  Einheit  der  Entfernung,  sowie 
der  Quantität  des  in  n  angehäuften  Magnetismus,  und  ist  umgekehrt  proportional  der 
Entfernung.  Ist  nun  z.  B.  n  der  Nordpol  einer  Magnetnadel ,  und  s  der  entsprechende 
Südpol  derselben,  und  ist  die  Nadel  um  ihre  Mitte  in  einer  zur  Ebene  der  Zeichnung 
senkrechten  Ebene  beweglich ,  so  können  dieselben  Folgerungen  aidh  auf  den  andern 
Pol  übertragen  werden.  Da  diese  beiden  auf  die  Nadel  wirkenden  Kräfte  sich  gegen- 
seitig unterstützen,  so  findet  sich  das  Drehungsmoment  /  derselben,  „so  lange  sie 
parallel  dem  Strom  erhalten  wird",  durch  Verdoppelung  der  obigen  Formel  also 

/  =  4  5S  7). 

tt 

Schmidt  6  spricht  dieses  aufgefundene  Gesetz  so  aus:  „Die  mittlere 
Richtung  der  abstossenden  und  anziehenden  Kraft  eines  elektrischen 
Stromes  auf  die  Magnetnadel  geht  perpendiculär  von  der  Richtung  des 
Stromes  nach  den  Polen  der  Magnetnadel,  und  steht  im  verkehrten 
Verhältnisse  der  perpendiculären  Abstände  des  Stromes  von  den  Polen 

der  Magnetnadel.1' 

Das  Drehungsmoment  der  Nadel  lässt  sich  aber  unter  der  hervorgehobenen 
Bedingung  für  jede  Stromstärke  und  für  jede  Entfernung  von  demselben  finden, 
wenn  man  z.  B.  einen  Magneten  in  der  Schwingungsebene  der  Nadel  dieser  so  lange 
annähert,  bis  die  Nadel  wieder  dem  Strome  parallel  steht.  Geschieht  diese  Com- 
pensation  in  einer  geeigneten  Lage  des  Magneten  zur  Nadel,  und  so,  dass  man  die 
Entfernung  beider  messen  und  daraus  die  Kraft  berechnen  kann,  welche  gerade 
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hinreicht,  um  das  vom  Strom  ausgehende  Drehungsmoment  zu  compensiren,  so  lässt 
sich  dadurch'  das  Gesetz  der  Formel  experimentell  nachweisen. 

Weniger  genau  geschieht  dieser  Nachweis  dadurch,  dass  man  einfach  die  Ab- 
lenkungen der  Nadel  beobachtet,  die  sie  durch  den  Strom  in  verschiedenen  Abständen 
erleidet,  und  daraus  [ voriger  Paragraph  Formel  6)]  das  Verhältniss  der  ablenkenden 
Kräfte  berechnet.  Ist  jedoch  die  Länge  der  Nadel  im  Verhältniss  zu  den  Abständen 
vom  Strome  klein,  so  führt  auch  diese  bequemere  Beobachtungsmethode  zu  ge- 
nügenden Resultaten. 

Von  den  zur  Bestätigung  dieses  Gesetzes  angestellten  Versuchen  mögen  die- 
jenigen hier  Platz  Anden,  durch  welche  G.  G.  Schmidt  6  erst  zur  rechnenden  Dar- 
stellung dieses  Gesetzes  geführt  wurde  und  die  somit  auch  von  historischem  Interesse 
sind.  Schmidt  bediente  sich  einer  5  Zoll  langen,  nach  Art  der  Inclinationsnadeln 
vorgerichteten  Magnetnadel.  Die  Schwingungsebene  derselben  blieb  stets  senkrecht 
zum  magnetischen  Meridian,  wurde  aber  bald  tn  horizontaler,  bald  in  verticaler 
Richtung  eingestellt.  Mit  dieser  Schwingungsebene  der  Nadel  und  parallel  zu  der- 
selben war  ein  Drath  in  starrer  Verbindung,  durch  welchen  der  Strom  einer  galva- 
nischen Säule  geschlossen  werden  konnte.  Dieser  Drath  blieb  bei  jeder  der  beiden 
Lagen  der  Ebene  immer  im  magnetischen  Meridian ,  also  parallel  zur  natürlichen  Lage 
der  Nadel.  Wurde  nun  in  der  horizontalen,  wie  in  der  verticalen  Lage  ein  und 
derselbe  Strom  durch  den  Drath  geschlossen,  so  erhielt  infolge  dessen  die  Nadel 
in  beiden  Lagen  eine  verschiedene  Winkelablenkung,  aus  welcher  leicht  die  Ent- 
.  fernung  der  Pole  vom  Drathe  berechnet  werden  konnte.  Im  einen  Falle  resultirt 
die  Ablenkung  der  Nadel  aus  der  Stromkraft  und  der  horizontalen  magnetischen 
Erdkraft,  im  andern  aber  aus  derselben  Stromkraft  und  dem  verticalen  Theile  der 
Erdkraft.  Aus  dem  bekannten  Verhältnisse  der  horizontalen  und  verticalen  magne- 
tischen Erdkraft  und  dem  in  der  horizontalen  Stellung  beobachteten  Ablenkungs- 
winkel konnte  nun  der  Abstand  berechnet  werden ,  welchen  die  Pole  der  Nadel  vom 
Schliessungsdrathe  in  der  verticalen  Stellung  haben  mussten.  Geschah  diese  Be- 
rechnung unter  der  Annahme,  dass  die  vom  Strome  ausgehende  und  auf  die  Pole 
wirkende  Kraft  dem  Abstände  beider  umgekehrt  proportional  sei,  so  stimmten  die 
für  die  verschiedensten  Stromstärken  erhaltenen  Beobachtungen  mit  aller  zu  wün- 
schenden Genauigkeit  mit  den  berechneten  Werthen  überein,  wie  folgende  Ta- 
belle zeigt : 


Beobachte 
liei  horizontaler  Stellung. 

te  Winkel 

bei  verticaler  Stellung. 

Berechnete  Winkel. 

28° 
20° 

Ho 

5V 

17° 

UV 
8«/,° 

3yao 

17°  9' 
12°  24' 
H°  29' 
6°  53' 
3°  t8' 

Diese  Versuche  beweisen  also  die  Richtigkeit  der  Voraussetzung,  sowie  die  des  in 
der  obigen  Formel  dargestellten  Gesetzes.  Zugleich  zeigen  sie,  dass  dieses  Gesetz 
noch  dann  mit  hinreichender  Genauigkeit  seine  Geltung  hat,  wenn  auch,  wie  es 
hier  der  Fall  war,  der  ablenkende  Schiiessungsdrath  nur  eine  endliche  Länge  hat. 

Biot  und  Savart  •  fanden  das  besprochene  Gesetz  experimentell  dadurch, 
dass  sie  die  Mitte  einer  horizontal  schwingenden  Nadel  in  verschiedene  Abstände 
von  einem  in  der  Ostwestrichtung  fliessenden  Strome  brachten,  die  Schwingungs- 
zahlen der  Nadel  für  gleiche  Zeiträume  in  den  verschiedenen  Stellungen  beobachteten 
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und  daraus  das  Vcrhältniss  der  auf  die  Nadel  vom  Strome  aus  wirkenden  beschleuni- 
genden Kräfte  berechneten. 

Aus  diesen  Beobachtungen  von  Biot  und  Savaht  berechnete  Laplack  7  die 
hier  zu  Grunde  gelegte  Annahme,  dass  die  Wirkung  jedes  unverhältnissmässig 
kleinen  Stromtheilchens  auf  den  Magnet  dem  Quadrat  des  Abstandes  umgekehrt 
proportional  sei. 

Später  berechnete  Ampere8,  unter  denselben  Annahmen,  die  wir  oben  machten, 
wie  gross  diese  beschleunigenden  Kräfte  für  verschiedene  Abstände  zwischen  Nadel 
und  Strom  ausfallen  müssten,  und  kam  zu  denselben  Ergebnissen,  die  wir  in  den 
Formeln  5)  bis  7)  erhielten. 

Ans  dem  hier  erörterten  Verhalten  erklärt  es  sich,  dass  die  Ablenkung  einer 
Magnetnadel  innerhalb  eines  Schlicssungsbogens,  z.B.  mopn  in  der  Fig.  1  des  §.  2, 
S.  5,  weit  grösser  befunden  wird  als  ausserhalb  desselben.  Innerhalb  unterstutzen 
sich  nämlich  die  Wirkungen  der  Kette,  welche  den  Zwischenraum  mn  schliesst, 
sowie  die  der  einzelnen  Theile  mo,  op,  pn  so,  dass  jeder  allein  eine  Ablenkung 
im  umgekehrten  Verhältnisse  seines  Abstandes  auf  ciue  der  Magnetnadeln  auszuüben 
strebt;  ausserhalb  dagegen  wirkt  z.  B.  auf  die  Nadel  e  fast  nur  der  Stromantheil  op, 
während  die  Theile  mo  und  pn  wegen  der  sehr  schiefen  Richtung  fast  gar  keinen, 
und  die  mn  verbindende  Kette  sogar  einen  entgegengesetzten  Einfluss  ausübt. 
Pfapf  (in  Kiel)9  fand  innerhalb  des  Bogens  eine  fast  doppelt  so  grosse  Ablenkung 
als  ausserhalb.  —  Ehe  mau  diesen  Einfluss  erkannte,  brachte  die  Beobachtung 
grosse  Verwirrungen  in  der  theoretischen  Auffassung  der  Entdeckung  Oersted's 
hervor,  wovon  später  weiter  gehandelt  werden  wird.  —  Oersted  10  wies  aber  in 
folgender  Weise  experimentell  nach,  dass  man  es  dabei  nicht  mit  einer  verschie- 
denen Wirkungsweise  des  Schliessungsdrathcs  auf  der  Innen-  und  Ausscnseite  zu 
thun  habe,  sondern,  dass  derselbe  auf  allen  Stellen  seines  Umfanges  mit  gleicher 
Kraft  die  Nadel  ablenke.  Er  befestigte  einen  langen  Drath  in  senkrechter  Richtung 
und  stellte  nahe  an  denselben  in  der  Mitte  seiner  Höhe  eine  Magnetnadel  auf.  An 
einer  ebenfalls  senkrechten  Latte  wurde  ein  galvanisches  Element  befestigt  und  die 
Poldräthe  desselben  über  die  Enden  der  Latte  zu  den  Enden  des  ersten  Drathes 
geführt.  Die  Latte  mit  ihren  Verticaldräthen ,  sowie  die  horizontalen  Verbindungs- 
dräthe  waren  so  weit  von  der  Nadel  entfernt,  dass  sie  keine  Wirkung  auf  dieselbe 
ausüben  konnten.  Wurde  nun  bei  stets  geschlossener  Kette  die  Latte  im  Kreise 
um  den  verticalen  Drath  geführt,  so  blieb  die  Ablenkung  der  Nadel  ungeändert.  — 
Durch  einen  nur  wenig  von  diesem  verschiedenen  Versuch  erzielte  Muncke  11 
dasselbe  Ergebniss. 

Beweise  dafür,  dass  die  Wirkung  des  Schliessungsdrathes  der  Stärke  des 
Stromes  proportional  ist,  brauchen  hier  nicht  erörtert  zu  werden.  Es  beruht  ja 
auf  dieser  Thatsache  das  Verfahren,  die  Angaben  der  Galvanometer  (Sinus-  und 
Tangentenbussolen)  auf  chemische  Einheiten  zu  reduciren,  sowie  namentlich  die 
Ermittelungen,  welche  zu  dem  oHM'schen  Gesetze  füh/ten. 


1  Ampere.  *  Ann.  de  chim.  et  de  ph.  15.  170.  (1820.)  —  Vorgetragen  vor  der  Akad.  zu 
Paris  am  9.  Od.,  30.  üct.  und  6.  Nov.  1820.  —  'Gilb.  Ann.   67.  427.  (1821.) 

*  Ampere.  Ampere  und  Babinet  Darstellung  der  neuem  Entdeckungen  über  Elektr.  u.  Magn. 
Aus  dem  Franz.    Leipzig  4822.    S.  44  (T. 

3  Vergl.  *  Ampere  und  Babinet  Entdeckungen  üb.  Elektr.  u.  Magn.    S.  46.  N.  35. 

4  G.  G.  Schmidt.    'Gilb.  Ann.   71.  387.  (1822.) 

•s  G.  G.  Schmidt.    *  Gilb.  Ann.   70.  249ff.    (  1822.) 
Biot  und  Savart.    M/m.  de  l'Acad.  de  Paris.  30.  Oct.  1820.  —  Im  Auszug  *  Gilb.  Ann. 
66.  392.  (1820.)  —  'Ann.  de  chim.  et  de  ph.  15.  222.  —  Journal  de  phytique.  95.  115.  — 
Biot  Prtfcjs  el/mentaire  de  phys.  exp.  Paris  1824.  Vol.  2.  p.  707.  —  'Ampere  und  Babinet 
Entdeckungen  über  Elektr.  u.  Magn.    S.  74. 
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Handbuch  der  damischen  Elektricitat .  übersetzt  von 

Pari»  1K28. 


:  Laplace. 
Forlmer. 

*  Ampere. 
|).  23.  — 

*  Pfaff.  • 
Oersted. 

11  Ml'SCkE. 


Vergl.  *  Demonferrand 
Leipzig  (824.    S.  \\t. 

'  Note  sur  l'actiou  muluelle  d'un  aimant  cl  d'un  condueteur  voltaique. 
E.rtrait  de*  Ann.  de  chim.  et  de  ph.  1828. 
Gilb.  Ann.   68.  2«»H.    ( <82l.) 

'Gilb.  Ann.  73.  HS.  (  1823.)  —  Auszug  aus  Annalt  of  Philosoph)/.  Febr.  1822. 
•Gehlcrs  ph.  W.,  n.  B.   3.  61*.  (1827.) 


§.  7.   Die  Anziehung  und  Abstossung  zwischen  Strom  und  Nadel  ist  nur 
scheinbar  und  erklärt  sich  aus  der  Tangentialwirkung. 

In  dem  Folgenden  mögen  einige  eigentümliche  Wirkungsweisen  des  galva- 
nischen Stromes  auf  einen  um  ein  Centrum  beweglichen  Magnetpol ,  sowie  auf 
zwei  um  das  gemeinschaftliche  Centruin  bewegliche  Magnetpole,  ingleichen  auf 
eine  ganz  frei  bewegliche  Magnetnadel  erörtert  werden.  Dieselben  geben  den 
Anschein,  als  ob  ausser  derjenigen  Wirkung,  infolge  deren  der  Strom  einen 
Magnetpol  um  sich  im  Kreise  zu  fuhren  strebt,  auch  noch  eine  anziehende  oder 
abstossende  Wirkung  angenommen  werden  müsste.  Es  wird  sich  jedoch  heraus- 
stellen, dass  diese  neue  Annahme  nicht  nothwendig  ist,  dass  vielmehr  jene 
Erscheinungen  sich  aus  dem  Bisherigen  vollständig  erklären  lassen. 

I.  Um  die  Wirknng  eines  galvanischen  Stromes  auf  einen  einzigen  Magnetpol, 
etwa  auf  den  Nordpol  n  der  Magnetnadel  n  s  in  Fig.  24 ,  zu  beobachten ,  befestigt  man 
nach  Rocet  1  dieselbe  auf  einem  leichten  Brett- 
chen ab,  das  in  seiner  Mitte  auf  einer  Spitze 
in  horizontaler  Ebene  leicht  beweglich  ist,  und 
bringt  den  Südpol  genau  über  diesen  Drehungs- 
mittelpunkt,  während  man  das  andere  Ende  des 
Brettchens  mit  einem  Gegengewichte  beschwert, 
bis  es  wieder  horizontal  steht.  Ich  bediene 
mich  zu  derartigen  Versuchen  eines  prismatischen 
Magnetstabes  von  4  34  "Millimeter  Länge  und 
4  Millimeter  Breite  und  Dicke,  der  in  einem  Abstände  von  7  Millimeter,  vom  einen 
Ende  durchbohrt  ist,  fast  genau  da,  wo  sich  der  Südpol  desselben  beQndct.  Auf 
die  Durchbohrung  ist  ein  Achathütchen  gekittet,  welches  auf  einer  verticalen  Nähnadel 
spielt.  An  den  Magneten  ist  ein  starker  Messmgdrath  gebunden,  au  welchem  ü> 
der  Verlängerung  des  Magneten  ein  Laufgewicht  ihm  die 
Wage  hält. 

Um  das  Drehungsmoment  zu  ermitteln,  welches  dieser 
Pol  von  einem  zu  seiner  Bewegungsebene  senkrechten 
Strome  erfährt,  mögen  folgende  Erwägungen  dienen.  Sei  ns 
In  Fig.  25  die  um  s  drehbare  Magnetnadel,  und  sei  die  Ebene 
•les  Kreises  um  s  die  Bewegungsebene  der  Nadel.  Die  Länge 
der  Nadel  sei  L.  In  einem  Abstände  sg  E  vom  Mittel- 
punkte des  Kreises  befinde  sich  eil*  zur  Ebene  der  Zeichnung 
vertical  von  oben  nach  unten  gehender  gerader  galvanischer 
Strom,  der  in  g  die  Bewegungsebene  durchschneidet.  Sonach 
wird  diese  Ebene  von  der  verticalen  Wirkungsebene  in  der 
Linie  gn  durchsetzt,  und  der  Pol  n  würde  in  der  Richtung 
des  Pfeiles  bei  n  getrieben  werden ,  wenn  er  frei  beweglich 
wäre.  Die  Kraft,  mit  welcher  er  In  dieser  Richtung  sich 
zu  bewegen  strebt-,  ist  u.S>  wenn  u.  die  Quantität  des  in  n 
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befindlichen  Magnetismus ,  und  SWlas  Maass  der  Wirkung  des  Stromes  in  der  Einheit 
der  Entfernung  auf  die  Einheit  des  Magnetismus  ausdrückt.  Diese  Kraft  ist  dem 
Abstände  n<jf  des  Poles  vom  Strom  umgekehrt  proportional.  Da  nun  aber  diese 
Kraft  nicht  senkrecht  an  dem  Hebelarme  s  n ,  sondern  vielmehr  an  der  auf  die  Kraft- 
richlung  senkrecht  gezogenen  Linie  sd  angreift,  so  ist  ihr  Moment 

o  sd 

Wird  nun  die  Linie  gr  senkrecht  auf  die  Richtung  der  Nadel  rs  gezogen,  so  ist 

leicht  ersichtlich,  dass  die  Dreiecke  sdn  und  nrg  einander  ähnlich  sind,  und  dem- 

nr  ■  L  " 

gemäss  ist  sd  =-  Wird  ferner  der  Winkel,  welchen  die  Axe  der  Nadel  in 

ff" 

ihrer  jetzigen  Lag^e  mit  der  Verbindungslinie  sg  zwischen  Strom  und  Kreismittel- 
punkt macht,  mit  9  bezeichnet,  so  ist  nr  =  E cos  9—  L,  also 

sd  ^  LA^v=±). 

9* 

Es  ist  aber  auch 

gri1  =  E1  H-  L1 —  2  £1  cos  9, 

-  - 

und  somit  ergiebt  sich  durch  Substitution  dieser  Wcrthe  in  obige  Gleichung  für 
das  Moment 

/n         lkS  E^^^ZELco^  ■  /  •    •    *  ' 

Hier  ist  die  Richtung  des  Winkels  9,  die  Stromesrichtung,  der  in  n  vereinigt  ge- 
dachte Magnetismus,  sowie  die  Richtung  der  Ablenkung,  welche  n  durch  den  Strom 
crtheilt  wird ,  als  positiv  angenommen.    Diese  Formel  zeigt,  nun  Folgeudes : 

1.  Für  L  =  A'cos9  ist  /n  =  0,  d.h.  es  ist  kein  Bewegungsantrieb  vorhanden, 
wenn  sich  der  Pol  n  an  einem  der  beiden  Punkte  l  oder  i'  befindet,  in  denen  die 
von  ihm  zum  Strome  gezogene  Verbindungslinie  den  Kreis  tangirt.  —  Diese  beiden 
Punkte  liegen  um  eine  gleiche  Grösse  von  gs  nach  rechts  und  nach  links  ab,  in- 
dem ein  positives,  wie  ein  negatives  9  die  Bedingung  gleich  gut  erfüllt.  Nun  ist 
aber  /  eine  stabile,  t'  dagegen  eine  labile  Gleichgewichtslage;  denn  denken  wir  uns 
9  positiv  und  lassen  dasselbe  um  eine  kleine  Grösse  d<p  wachsen  oder  abnehmen, 
so  geht  die  Formel  1  a)  allgemein  über  in 

_  EL  sin  9  (üss  —  L*)  '  .    .  ' 

wo  das  obere  Zeichen  für  das  Wachsen  \im  dy,  das  untere  für  das  Abnehmen  gilt. 
Wird  nun  L  —  £cos9,  befindet  sich  also  der  Pol  in  /,  so  geht  diese  Gleichung 
für  das  mit  9  sich  ändernde  Moment  über  in 

dln  =  -f-  [t.S-~^d(p. 

-       sin  9  T 

Dieses  zeigt  aber,  dass  wenn  der  Winkel  für  die  Gleichgewichtslage  j^^tadertj 

worden  Lst,  der  Strom  das  Bestreben  hat,  ihn  wieder  zu  j veramdern !    Die  Gleich- 

fvergrossern) 

gewichtslage  ist  also  stabil.  Befindet  sich  aber  der  Magnetpol  in  dem  vierten  Qua- 
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(Trauten  bei  f7,  öder  ist  9  negativ,  dann  ist  sin  9  negativ,  während  cos  9  positiv 
bleibt.    Die  letzte  Formel  geht  also  über  in 

Wird  also  von  f  aus  der  Winkel  9  j ^rklcfnerti '  80  hat  der  Strom  das  Besticben 

ihn  noch  mehr  zu  1  ye^y^^™! »  *n     'st  ^so     e  Gleichgewichtslage  eine  labile. 

S.  Setzt  man  den  Differenzialcoefßcientcn  der  Formel  I  b)  =  0,  so  wird  dieser 
Bedingung  (abgesehen  für  E  —  dzL)  genügt,  wenn  sin  9  :=  0  ist.  Dieses  findet 
aber  statt  für  9^-U  und  für  9=  180°.  Im  ersten  Falle  wird  in  Formel  4  a) 
cos  9  =  -f-  I ,  und  der  'Werth  /„  des  Momentes  ist  ein  Maximum.  Die  Nadel  wird 
also  mit  der  grössten  Kraft  abgelenkt,  und  zwar  derart,  dass  der  W'inkcl  9  sich 
zu  vergrössern  strebt.  Ist  hingegen  9=  180°,  also  cos  9  —  —  1,  dann  ist  das 
Moment  ein  Minimum;  die  Nadel  wird  also  mit  der  geringsten  Kraft  abgelenkt.  Da 
aber  der  Werth  von  /„  negativ  wird,  ist  die  Richtung  der  Ablenkung  so  beschaffen, 
dass  der  Winkel  9  sich  zu  verkleinern  strebt.  —  Im  ersten  Falle  ist  der  zweite 
Diflcrenzialcoefncicnt  negativ,  im  zweiten  positiv. 

3.  Wird  E  verkürzt,  rückt  also  der  Strom  der  Peripherie  des  Kreises  immer 

näher,  so  rücken  auch  die  beiden  Punkte  t  und  (  des  Gleichgewichtes,  welche  durch 

L  ' 
cos<p  =  — ■  charaktcrisirt  sind,  immör  näher  an  einander.    Endlich  wenn  E  =  L, 

also  cos  9  =  \  oder  9  =  0  wird,  dann  fallen  die  beiden  Punkte  des  Gleich- 
gewichtes in  einen  Punkt  und  zwar  in  die  Durchgangsstelle  des  Stromes  durch  die 
Schwingungsebene  zusammen. 

4.  Wird  nun  E  soweit  verkürzt,  dass  der  Strom  sich  innerhalb  der  Kreislinie 
befindet,  d.  h.  E  <  L,  dann  gebt  die  Formel  1  a)  über  in 

*  T 

L(L—  £cos9) 

/„  =  —  p.  S 


E7      L*  —  2  EL  cos  9 
*  ♦ 

Jetzt  kann  E  cos  9  unter  keiner  Bedingung  mehr  =  L  werden ;  es  sind  also  keine 
Punkte  einer  Gleichgewichtslage  mehr  vorhanden.  Vielmehr  wird  wegen  des 
negativen  Vorzeichens  die  '  Nadel  in  der  linken  Hälfte  des  Kreises  beständig 
vom  Strome  abwärts  geführt  (scheinbar  abgestossen ) ,  in  der  rechten  Hälfte  aber 
beständig  nach  ihm  hin  getrieben  (scheinbar  angezogen).  Die  Nadel  findet  nur 
das  eine  mechanische  Hinderniss  vor,  das  ihr  durch  den  Leiter  des  Stromes  dar- 
geboten wird. 

5.  Geht  endlich  der  Strom  durch  den  Punkt  d.  h.  wird  E~0,  dann  fällt 
auch  dieses  mechanische  Hinderniss  der  Bewegung  fort,  und  der  Pol  n  voll- 
führt continuirüche  Rotationen  in  der  Richtung  tnf  um  den  Stromleiter  mit  einem 
Moment 

In    =    —  |iÄ 

< 

Diesen  und  ähnlichen  continuirlichen  Bewegungen  mag  ein  besonderer  Abschnitt 
gewidmet  werden.  , 

U.  Denken  wir  uns  ferner  auf  das  Brettchen  der  vorigen  Figur  noch  eine 
zweite  der  ersten  gleiche  Magnetnadel  gelegt,  deren  Nordpol  auf  s  fällt  und  deren 
Südpol  in  4  sich  befindet,  dann  wird  auf  dies*  Vorrichtung  ein  Strom  dieselbe 
Wirkung  haben,  als  auf  eine  einfache  nach  Art  der  Compassnadeln  aufgehangene 
Magnetnadel,  deren  Länge  die  doppelte  der  vorigen,  also  =  tL  ist.    Wir  haben 
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uns  also,  wie  in  Fig.  20,  ausser  dem  Nordpol  n  noch  einen  Südpol  in  s/ zu  denken* 
Da  nun  der  Strom  y  diesen  Pol  st  nach  links  ablenkt,  wenn  er  den  Pol  n  an  der- 
selben Stelle  nach  rechts  ablenken  würde,  da  aber  alle 
übrigen  Bedingungen  dieselben  bleiben,  so  wird  auch  die 
Formel  i)  für  das  auf  den  Sudpol  ausgeübte  Moment 
gültig  bleiben,  wenn  der  dadurch  ausgedrückte  Werth 
das  entgegengesetzte  Vorzeichen  erhalt.  Es  ist  demnach 
das  Moment  für  den  Pol  s< 

 L  ( E  cos  9*  —  L)  K  * 

^    E*  +  £'  —  2  EL  cos  9" 

wo  unter  9'  der  Winkel  des  Bogens  env.«,  zu  ver- 
stehen ist.  Soll  aber  die  von  g  auf  st  ausgeübte  Wir- 
kung auf  den  Winkel  9  =  e.s-n  bezogen  werden,  so  wird 


cos  9 


—  cos 9  zu  setzen  sein,  und  es  ist 
/.  (£coS9  *|-  L) 


s 


E\~i-  V  -\  2  EL  cos 9* 


2). 


M„.  Sß. 


Die  ganze  Magnetnadel  erfahrt  demnach  ein  Drchongs- 
moment 


E  cos  9  —  L 


A'Z.  cos  9 


E  cos  9 


P  I  V  [  tEL  cos?) 

.    •    ■  3). 


( .  Der  Nenner  des  rechten  Theiles  dieser  Gleichung  behält  auch  für  den  grösst- 
möglichen  Werth  von  cos  9  — -  i  noch  immer  den  endlichen  Werth  £?  —  L\  und 
somit  bleibt  das  Maass  des  Drehungsmomentes  stets  eine  endliche  Grösse. 

2.  Das  Drchungsmoment  bekommt  aber  stets  die  entgegengesetzte  Richtung 

a)  wenn  die  Pole  des  Magneten  vertauscht  werden  :   ja  —  —  (X  oder  L  —  —  L ; 

b)  wenn  die  Stromesrichtung  die  entgegengesetzte  wird  :  S  —  —  S;  'c)  wenn  der 
Strom  von  der  entgegengesetzten  Seite  auf  die  Nadel  wirkt:  E—  —  E. 

3.  Ferner  ändert  sich  die  Richtung  des  Momentes,  wenn  cos  9  das  entgegen- 
gesetzte Vorzeichen  bekommt,  *und  dieses  geschieht,  wenn  9  aus  dem  ersten  oder 
vierten  in  den  zweiten'  oder  dritten  Quadranten  übergeht.  Das  Drehungsmoment 
ist  somit  —  0,  wenn  cos  9  =  0  oder  9  =  90°  und  ^  370°,  also  wenn  die 
Nadel  sich  in  der  Lage  va  befindet,  sodass  ihre  beiden  Pole  gleich  weit  vom 
Strome  abstehen.  Steht  der  Nordpol  in  v,  dann  ist  die  Gleichgewichtslage  stabil; 
steht  er  aber  in  a  und  der  Südpol  in  v,  dann  ist  sie  labil. 

i.  Der  Werth  von  /  wird  aber  auch  =  0,  wenn  E=  L,  d.  h.  wenn  der  Strom 
in  derjenigen  Kreislinie  die  Schwingungsebene  durchschneidet,  in  welcher  sich  die 
Pole  der  Nadel  bewegen.  Unter  dieser  Bedingung  hat  für  jeden  Werth  von  9,  also 
in  jeder  Lage  der  Pole,  der  Strom  keinen  Einfluss  auf  dieselben. 

t>.    Wird  ferner  dann  wird  /  negativ,  d.h.  wenn  der  Strom  die 

Schwingungsebene  innerhalb  der  Kreislinie . durchschneidet,  dann  findet  gerade  die 
entgegengesetzt  gerichtete  Ablenkung  statt,  als  wenn  der  .Strom  ausserhalb^  der- 
selben liegt.  f 

6.  Wird  endlich  E=Q,  wird  also  der  Strom  durch  den  Mittelpunkt  $  der 
Nadel  geführt,  dann  hat  derselbe  wiederum  keinen  Einfluss  auf  die  Nadel,  indem 
dann  /  ebenfalls  —  0  wird. 
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Die  hierher  gehörigen  Versuche  lassen  sieh  am  einfachsten  mit  einer  genau 
um  ihren  Schwerpunkt  beweglichen  Magnetnadel  anstellen,  deren  Schwingungsebene 
senkrecht  zur  magnetischen  Neigung  steht,  indem  so  der  Einfluss  des  Erdmagnetismus 
beseitigt  ist. 

III.  Betrachteten  wir  bisher  die  Wirkung  eines  Stromes  auf  eirle  Nadel,  die 
an  sich  ohne  Richtkraft  war,  aber  deren  Masse  an  der  freien  Bewegung  durch  Be- 
festigung des  Schwerpunktes  gebindert  war;  so  möge  im  Folgenden  die  Wirkung 
•auf  eine  Nadel  behandelt  werden,  der  durch  eine  äussere  Ursache,  etwa  durch  den 
Erdmagnetismus,  eine  bestimmte  Richtung  ertheilt  ist,  die  aber  in  ihrer  ganzen 
Masse  sich  ungehindert  nach  allen  Richtungen  bewegen  kann,  indem  sie,  etWa 
mittels  Kork,  auf  Wasser  schwimmend  gedacht  werden  mag.  Ampeiu:  2  sprach 
sich  schon  kurz  nach  der  Entdeckung  des  Elektromagnetismus  folgendermassen  über 
diesen  Einfluss  aus  :  „Ausser  der  Wirkung,  welche  Oersted  beschrieben  hat  und 
infolge  deren  der  voLTx'sehe  Leiter  die  Richtung  der  Magnetnadel  ändert,  bringt 
derselbe  auch  noch  eine  anziehende  Wirkung  auf  die  ganze  Masse  der  Nadel  hervor, 
wenn  sie  ihm  in  einer  Richtung  dargeboten  wird,  welche  er  ihr  ertheilen  würde, 
wenn  sie  dieselbe  nicht  schon  besässe;  oder  aber  eine  abstossedde  Wirkung,  wenn 
die  Nadel  ihm  in  der  entgegengesetzten  Richtung  dargeboten  wird.  Der  Leiter  muss 
aber  senkrecht  zur  Axe  der  Nadel  stehen  und  in  der  Nähe  eines  Punktes  zwischen 
der  Mitte  und  einem  der  beiden  Pole;  befindet  sich  der  Leiter  gegenüber  einem 
Punkte,  welcher  entfernter  von  der  Mitte  der  Nadel  ist,  als  der  ihm  zunächst 
liegende  Pol,  so  geht  die  Anziehung  in  Abstossung  über." 

Stelle  ns  in  Fig.  27  eine  solche  Magnetnadel  vor,  sei  n  ihr  Nordpol  und  $  der 
Südpol,  und  habe  sie  eine  Länge  2  L.  In  einem  Abstände  yo=E  von  ihrer 
Mitte  befinde  sich  der  zur  Schwingungsebene  der 
Nadel  vertical  von  oben  nach  unten  gehende  gal- 
vanische Strom  y.  Die  Verbindungslinie  go  zwischen 
ihm  nnd  der  Mitte  der  Nadel  mache  mit  deren  Rich- 
tung den  Winkel  9.  Voraussichtlich  wird  nun  die 
Nadel  von  dem  Strome  mit  derselben  Kraft  in  ent- 
gegengesetzter Richtung  bewegt,  als  der  Strom  von 
der  Nadel  bewegt  werden  würde,  wenn  wir  letztere 
fest,  erstem  beweglich  denken.  Es  lässt' sich  aber 
zeigen,  dass  der  Stromleiter  g  in  der  Richtung  des 
Durchmessers  gif  eines  Kreises  ngs  beschleunigt 
wird,  welcher  durch  die  Pole  der  Nadel  und  den 

■  >  - 

Strom  gezogen  werden  kann3.  Werden  nämlich  die  Verbindungslinien  ng  und  sg 
zwischen  den  Polen  und  dem  Strome  gezogen,  so  sind  die  zwischen  den  letztern 
statthabenden  Tangentialkräfte  senkrecht  zu  denselben  gerichtet,'  haben  also  die 
Richtungen?  gv  oder  da  und  ga  oder  rfv,  wenn  diese  Linien  respective  senkrecht 
auf  gn  und  gs  stehen.  Es  muss  aber  der  Punkt  d,  in  welchem  sich  die  Linien  da 
und  rfv  schneiden,  der  Endpunkt  des  Durchmessers  yd  sein,  indem  die  rechten 
Winkel  bei  s  und  n  als  Pcripheriewinkel  mit  ihren  Schenkeln  einen  Halbkreis  ab- 
schneiden. Der  Durchmesser  gd  ist  also  die  Diagonale  zu  dem  Parallelogramme  gad*t. 
Die  Linien  go  (oder  </v)  and  </v  (oder  da)  entsprechen  nun  aber  nicht  btos  in 
ihrer  Richtung,  sondern  auch  in  ihrer  Länge  den  Grössen  der.  Tangentialkräfte, 
welche  zwischen  dem  Strome  und  den  Magnetpolen  wirken*  denn  sie  verhalten  sich 
umgekehrt  wie  die  Abstände  gs  und  gn  der  Pole  von  dem  Strome.  Es  sind  nämlich 
die  beiden  Dreiecke  ytra  und  gsv  einander  ähnlich,  denn  beide  haben  bei  n  und  s 
rechte  Winkel,  und  die  Winkel  bei  g  sind  in  beiden  gleich,  indem  agn  =  dem 
rechten  Winkel  <sg*  weniger  ngs,  und  vgs  ebenfalls  gleich  ist  dem  rechten  Winkel 
tgn  weniger  demselben  Winkel  sgn.    Daher  verhalten  sich 
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»  r 

m  «■  * 

#v  :  ga  =  gs  :  gn  .    .    .   4), 

wie  behauptet  wurde.  Sind  aber  sonach  die  Seiten  des  Parallelogramms  den  Grössen 
der  zu  behandelnden  Kräfte  proportional  und  ihren  Richtungen  entsprechend,  so  ist 
die  Diagonale  gd  auch  der  Resultante  aus  denselben  proportional.  Um  die  Grösse 
dieser  letztern  zu  berechnen,  dient  Folgendes:  Die  Dreiecke  nsg  und  gda  sind 
einander  ähnlich,  denn  die  beiden  Winkel  bei  s  und  d  sind  einander  gleich,  weil 
sie  auf  demselben  Bogen  ng  stehen,  und  die  Winkel  bei  n  und  g  sind  ebenfalls, 
in  beiden  gleich,  weil  jeder  einem  rechten  Winkel  gleich  ist,  von  dem  im 
einen  Falle  der  Winkel  dns,  im  andern  der  auf  demselben  Bogen  ds  stehende, 
also  gleiche  dgs  abzuziehen  ist.   Aus  dieser  Aehnlichkeit  folgt  aber  die  Proportion 

gd  :  ns  =  ga  :  ng. 

Nun  ist  aber  ns  =  iL.  Ferner  ist  g  a  —  der  von  dem  Pole  $  ausgehenden  Kraft ; 
diese  ist  aber  proportional  der  in  s  vereinigt  zu  denkenden  Menge  von  Magne- 
tismus (i,  sie  ist  proportional  der  Wirkung  des  Stromes  S  in  der  .  Einheit  der  Ent- 

uS 

fernung  und  ist  umgekehrt  proportional  der  Entfernung  g  s.  ■  Sonach  ist  ga  =  — -• 

•  0* 
Demnächst  ist  ng*  =  E7-hU  —  2  ELcos©,  und  endlich  ist  gs7==  E* ~hL* -1-2  EIcos 9, 

indem  der  Winkel  sog  den  Winkel  9  zu  180°  ergänzt.    Diese  Werthe  in  obige 

Proportion  eingesetzt,  geben  den  Werth  für  die  Grösse  der  Resultante  gd=I 


\  ■ 

r 


11  g   ■  • 

 ^ZjlSJ^  

•  .      *.  '  ~~  ^("fiM-Z*)«  — cos2  9   ' '* 

Wie  schon  die  Figur  zeigt,  wird  der  Schlicssungsdrath  g  nicht  in  der  Richtung 
der  Verbindungslinie  go  desselben  mit  der  Mitte  der  Nadel  angezogen,  sondern 
macht  vielmehr  einen  Winkel  dgo  =  %  mit  derselben.  Diesen  zu  bestimmen,  mag 
der  Mittelpunkt  des  Kreises  und  die  Mitte  der  Nadel  durch  eine  Linie  mo  verbunden  ' 
werden.  Dieselbe  steht  nothwendig  senkrecht  auf  der  Axc  der  Nadel ,  sodass  die 
Winkel  9  und  mag  sich  zu  einem  rechten  ergänzen,  und  cos  mog  =z  sin  9.  Wird 
nun  der  Halbmesser  des  Kreises  für  einen  Augenblick  mit  r  bezeichnet,  so  ist : 

r*  =  mo1    h  E*  —  2  mo  E  sin  9, 
mo*  =  ra  -1-  E1  —  2  r  E  cos  £, 
mo»  =  r'   —  L\ 
Durch  Elimination  von  r  und  mo  aus  diesen  drei  Gleichungen  ergiebt  sich 

(Zs1  -f-  L?)  sin  9 

cos£  =  v      — .         .1-   6). 

V(E*  —  L1)1  -j-  4  El  L'1  sin1  9 

*  •  "  *  • 

Die  Gleichung  5)  drückt  also  das  Maass  der  Kraft  aus,  mit  welcher  die  Nadel 
den  Schlicssungsdrath  g  aus  seiner  Stelle  zu  bewegen  strebt,  während  die  Gleichung  6) 
die  Richtung  dgo  gcgen^lie  Verbindungslinie  go  darstellt,  in  welcher  der  Bewegungs- 
antrieb geschieht.  Ist  nun  der  Schlicssungsdrath  fest,  und  die  Nadel  beweglich, 
so  wird  letztere  mit  derselben  Kraft  /,  aber  in  der  entgegengesetzten  Richtung  öf 
mit  ihrem  Schwerpunkte  bewegt. 

.  Aus  den  beiden  Formeln  5)  und  6)  lassen  sich  nun  folgende  Thatsachen 
ableiten.  • 
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\.  Aendern  u»  oder  S  das  Vorzeichen,  wird  also  die  Polarität  der  Nadel  oder 
die  Stromesrichtuiig  im  Dratho  y  die  entgegengesetzte,  dann  .wird  der  Sch|icsstings- 
drath  nach  entgegengesetzter  Richtung  von  der  Nadel  bewegt,  als  diejenige  ist, 
die  hier  angenommen  wurde".  Aendern  aber  beide  zugleich  ihr  Vorzeichen,  daun 
ist  die  Richtung  wieder  dieselbe. 

2.  Ist  9  kleiner  oder  grösser  als  90°,  dann  bleibt  sin  9  positiv,  folglich 
behält*  cos  £  ebenfalls  sein  Vorzeichen ,  es  bleibt  also  £  ein  spitzer  Winkel ,  der 
nach  links  oder  nach  rechts  von  der  Linie  E  liegen  kann.  —  Die  Erscheinungen 
für  9  =  0  mögen  später  ^inter  7)]  betrachtet  werden.  Wird  aber  9  negativ, 
d.  h.  befindet  sich  der  Strom  auf  derjenigen  Seite  der  Nadel,  welche  nach  d  gewandt 
ist,  so  wird  auch  sin  9  und  somit  in  Gleichung  6)  auch  cos  £  negativ.  Somit  liegt  £ 
im  zweiten  Quadranten,  Strom  und  Nadel  haben  also  das  Bestreben,  sich  von 
einander  zu  entfernen,  und  zwar  in  derselben  Weise,  wie  sie  sich  für  ein  posi- 
tives 9  einander  anzunähern  strebten. 

3.  Ferner  lässt  sich  zeigen,  dass  die  Summe  der  Winkel  9  und  £  im  Allge- 
meinen kleiner  als  90°  und  höchstens  —90°  ist.  Die  Formel  6)  lässt  sich  nämlich 
wegen  sin1  9  ~  I  —  cos1  9  auch  schreiben 

(J^-h/.1)  SU19 

cos£  = 


ViP-h  L2)7  —  4  E2  L2  cos71  9 

• 

Hieraus  ist  aber  ersichtlich,  dass  der  Nenner  des  rechten  Theiles  dieser  Gleichung 
kleiner  ist,  als  E1  |-  LJ,  folglich  ist  der  Coeflicient  von  sin  9  ein  unechter  Bruch 
und  sonach  die  Gleichung  von  der  Form 

cos£  =.  ({  -■{-  y)  siri?' 

wo  f  einen  positiven  echten  Bruch  bedeuten  mag.  Diese  Bedingung  kann  aber  nur 
erf&Ut  werden,  wenn  9  -±z  £  <C  90°  sind.  —  Nur  in  den  Fällen,  wo  9  =r  0  oder 
=  90°  oder  wo  L  —  0  oder  E—0,  erreicht  — wie  später  erörtert  werden 
soll  —  die  Summe  von  9  und  £  den  Werth  von  90°.  —  Hieraus  leuchtet  aber 
ein,  dass  für  positive  U/  und  S,  also  wenn  der  Strom  von  oben  nach  unten 
gerichtet  ist  und  den  Nordpol  der  Nadel  zur  Rechten  hat,  der  Schliessungsdrath 
beständig  das  Bestreben  haben  muss,  sich  der  Mitte  der  Nadel  anzu- 
nähern, dagegen  für  negative  u.  und  S  das  Bestreben  haben  muss,  sich 
von  ihm  zu  entfernen.  Dieses  ist  zuerst  von  Boisgiraud  *  beobachtet  worden. 
Beim  Wiederholen  der  0 ersteh' sehen  Versuche  fand  er  nämlich,  dass  eine  auf 
Wasser  schwimmende  Magnetnadel  in  der  Nähe  eines  Schliessungsdrathes  sich 
so  lange  bewegte,  bis  die  Mitte  ihrer  Länge  Jothreeht  unter,  respective  über 
dem  Schliessungsdrathe  lag.  Erst  an  dieser  Stelle  kam  sie  zur  stabilen  Gleich- 
gewichtslage. .  * 

4.  Ist  die  Länge  l  L  der  Nadel  so  gering,  dass  sie  gegen  den  Abstand  E 
des  Stromes  von  derselben  vernachlässigt  werden  kann,  dann  ist 


1  und   cos  £  ^  sin  9  , 


d.  h.  dann  ist  die  Kraft,  mit  welcher  der  Strom  zur  Nadel  oder  die 
Nadel  zum  Strome  gezogen  wird,  sehr  klein,  und  verhält  sich  umge- 
kehrt wie  die  Quadrate  der  Abstände  beider  von  einander.  Ferner 
ist  die  Richtung  der  gegenseitigen  Anziehung  so  beschaffet,  dass  sie 
die  Neigung  der  Verbindungslinie .  gegen  die  Axe  der  Nadel  zu  99° 
ergänzt-  '    ,  ■ 
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5.  Befindet  sich  der  Schliessungsdrath  unmittelbar  an  der  Mitte  der  Nadol, 
ist  also  E  =  0 ,  dann  ist 

/  —  — "7—    und  cos  g  =  tun  9 , 

d.h.  dann  ist  die  Grösse  dor  gegenseitigen  Anziehung  gleich  der  dop- 
pelten eines  einzigen  Poles  und  es  ist,  wegen  9  —  90°,  die  Richtung 
der  Anziehung  senkrecht  zur  Axc  der  Nadel. 

6.  Ist  9~  90°,  d.  h.  bcQndct  sich  der  Strom  in  irgend  einem  Abstand  in 
der' Ostwestlinie  v  dann  bekommt  der  Neuner  in  Glcicharig  5)  den  grösstmöglicheu, 
also  /  den  kleinsten  Werth;  die  gegenseitige  Anziehung  ist  also,  bei' sonst 
gleichem  Abstand,  in  der  Ostwestrichtung  geringer  als  in  irgend  einer 
andern.  In  Gleichung  C)  wird  aber  cos  £  —  I,  also  £  =  0;  es  findet  also  die 
gegenseitige  Anziehung  stets  in  der  Richtung  der  Verbindungslinie  zwischen  dem 
Strom  und  der  Mitte  der  Nadel  statt, 

7.  Ist  9^_ü°,  d.  h.  bewegt  sich  der  Strom  durch  die  Axe  der  Nadel,  oder 
durch  die  Verlängerung  derselben,  dann  gehen  die  Formeln  über  in 

^S±_  L   • 


—  L>  r    {E-{-  L){E—  L) 

cos  £  ^-  0. 

Es  wird  also  £—90°.  Somit  erhält  der  Strom  von  der  Magnetnadel  stets 
eine  Anfangs-bewegung,  die  senkrecht  zur  Axe  der  Nadel  steht,  und 
dieses  geschieht  mit  einer  Kraft,  welche  gleich  Ist  der  Grösse  der 
Wechselwirkungen  zwischen  dem  Strom  uifd  einem  Pole  in  der  Einheit 
der  Entfernung,  dividirt  durch  die  vfertc  Proportionale  zwischen  der 
Länge  der  Nadel  und  den  Abständen  des  Stromes,  von  beiden  Polen. 
Es  sind  aber  folgende  Fälle  zu  unterscheiden.  Befindet  sich  nämlich  der  Strom 
zwischen  beiden  Polen,  ist  also  E  <  L,  dann  wird  das  Vorzeichen  von  /  das  ent- 
gegengesetzte von  dem,  das  es  erhält,  wenn  der  Strom  in  der  Verlängerung  der 
Axe  der  Nadel  liegt,  wenn  also  E  >►  L.  Der  Schliessungsdrath  wird  also, 
wenn  er  durch  die  Axe  der  Nadel  zwischen  beiden  Polen  geht,  «ach 
entgegengesetzter  Richtung  angetrieben,  als  wenn  er  sich  in  der  Ver- 
längerung der  Axe  befindet.  Ist  aber  E  —.  L,  dann  wird  /  =  oo,  es  erhielte 
also  der  Strom,  wenn  er  gerade  durch  einen  Pol  ginge,  einen  unendlich  grossen 
Bcwegungsantrieh. 

Diese  letzte  Folgerung  ist  nicht  füglich  denkbar.  Das  Ungereimte  derselben 
hat  darin  seinen  Grund,  dass  das  Gesetz  der  Wirkungsweise  zwischen  Magnetpol 
und  Strom  aus  der  Annahme  abgeleitet  ist  ,  dass  die  Kraft  zwischen  einen»  kleinsten 
Siromthcilchen  und  einem  Magnetpole  dem  Quadrate  des  Abstandes  beider  umgekehrt 
proportional  sei.  Dieses  Gesetz  hat  aber  nur  für  messbare  Entfernung  Gültigkeit, 
während  das  Gesetz  für >unmessbare  kleine  Abstände  noch,  nicht  ermittelt  ist. 

Ampere5  hat  aber  auch  nachgewiesen,  dass  die- 
jenigen Schlüsse,  welche  so  eben  in  Bezug  auf  die 
Wirkungsweise  zwischen  Nadel  und  Strom  gemacht 
,   wurden,  wenn  letzterer  durch  die  Axe  der  erstem 
(nicht  -durch    deren   Verlängerung)   sich  bewegt, 
y/  Trugschlüsse  seien,  und  dass  somit  ans  den  so  eben 
H  /    durchgeführten  Gründen  die  Formel  nur  für  einen  end- 

1  /     liehen  Abstand  von  der  Axc  der  Na<fel  ihre  Gültigkeit 

  *"  habe.  Kann  sich  nämlich  ein  Anthcil  des  Schliessuugs- 

^  Fl«  a*  drathes  nur  in  einem  Kreise  g  g'  g"  .  .  .  der  Fig.  2<S 


1 
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bewegen  und  wird  dieser  Kreis  an  irgend  einer  Stelle  von  einer  Magnetnadel  ns 
durchsetzt,  so  wird  er  an  der  Stelle  y',  absolut  genommen,  einen  Bewegungsantrieb 
nach  derselben  Richtung  erhalten,  als  an  der  Stelle  g.  Relativ  zur  Nadel  wird  er 
somit  im  ersten  Falle  abgestossen,  im  andern  angezogen  werden.  Wäre  man  . mm 
im  Stande,  eine  Vorrichtung  zu  erlinden,  bei  welcher  der  Schliessungsdrath  sich 
durch  die  Magnetnadel  hindurch  bewegen  könnte,  ohne  dass  der  Strom  an  dieser 
Stelle  unterbrochen  würde,  so  müsste  demgemäss  der  bewegliche  Stromleiter  eine 
contitiuirliche  Beschleunigung  immer  in  demselben  Sinne  erhalten.  Ampkrk  zeigt 
aber,  veranlasst  durch  ein  analoges  Problem  Savary's,  dass  die  Magnetnadel  unter 
diesen  und  ähnlichen  Umständen  nicht  blos  ein  mechanisches,  sondern  vielmehr  auch 
ein  dynamisches  Hindcrniss  für  die  Bewegung  des  Stromleiters  darbietet.  Denkt 
man  sich  nämlich  die  Nadel  zusammengesetzt  aus  kleinsten  Theilchen.  wie  vff  in 
der  Figur,  deren  Polarität  dieselbe  Richtung  hat,  wie  die  des  ganzen  Magneten, 
sodass  also  immer  v  dem  Nordpol  und  c  dem  Südpol  eines  jeden  Theilchcns  ent- 
spricht, so  wird  der  Stromleiter  g,  sobald  er  sich  eben  an  derjenigen  Stelle  befindet, 
bei  welcher  er  die  M^rnctnadel  durchschneiden  würde,  rechts  einen  Südpol  ff  und 
links1  einen  Nordpol  v  vorfinden.  Biese  werden  ihm  aber  emc  entgegengesetzt  ge- 
richtete Beschleunigung  ertheilen,  als  die  Pole  n  und  s  des  ganzen  Magneten,  dessen 
Nordpol  sich  rechts  und  dessen  Südpol  sich  links  vom  Strome  befinden.  Biese 
entgegengesetzte  Beschleunigung  ist  aber  in  dem  Maasse  stärker  als  die  ursprüng- 
liche, in  welchem  sichr-die  Pole  ff  und  v  näher  an  dem  Strome  befinden  als  die 
Pole  n  und  s.  Somit  würde  die  dem  Stromleiter  durch  den  ganzen  Magneten  er- 
theilte-  Bewegung  auf  dem  kurzen  Wege  innerhalb  desselben  auch  dann  noch  (auf- 
gehoben werden,  wenn  letzterer  auch  nicht  als  mechanisches  Hindcrniss  dem  erstem 
entgegen  stünde. 

Bezüglich  der  unter  III.  dargestellten  Gesetze  hat  Bove  6  interessante  Versuch© 
veröffentlicht,  von  denen  einige  hier  folgen  mögen.  —  Eine  Magnetnadel  mittels  eines 
Seidenfadens  an  einem  Wagebalken  aufgehangen,  wurde  von  einem  über  oder  unter 
ihr  befindlichen ,  in  der  Südnordlinie  aufgespannten  Schliessungsdrathe  nicht  allein 
abgelenkt,  sondern  auch  mit  ihrem  Indifferenzpunkte  bis  zur  Berührung  angezogen.  — 
Eine  Boppclnadel  mit  entgegengesetzten  Polen  wurde  durch  einen  zwischen  ihr 
ausgespannten  Schliessungsdrath  abgelenkt,  aber  nicht  angezogen.  —  Eine  Doppel- 
nadcl  mit  gleichgerichteten  Polen  wurde  durch  einen  zwischen  ihr  ausgespanirten 
Schliessungsdrath  nicht  abgelenkt,  aber  je  nach  der  Stromesrichtung  aufwärts  oder 
abwärts  gezogen.  —  Aehnliche  Versuche  wurden  für  horizontale  und  vertieale 
Schliessungsilräthe  mit  verschiedenen  Anordnungen  von  Nadeln  angestellt,  die  alle 
so  aufgehangen  waren,  dass  der  Schliessungsdrath  ihnen  keine  Drehung  um  den 
Schwerpunkt,  sondern  nur  eine  Anziehung  oder  Abstossung  ertheUcn  konnte.'  So 
zeigten  sich  an  der  Nadel  ns  der  Fig.  29,  die  sich  um  den  Untcrstützungspunkt  u 
wie  eine  Inch'narionsnadel  nur  in  verticaler  Ebene 
bewegen  konnte  und  durch  ein  Gegengewicht  g 
in  der  Wage  erhalten  wurde,  folgende  Erschei- 
nungen, wenn  sie  über  oder  unter  einem  zu  ihr 

senkrechten  Schliessungsdrathe  stand:  hg  *' 

Nadel  darüber,    Südende  in  Ost,    Strom  tritt  ein  in  S:  Abstossung, 

„    „  „     '„    „  Ar:  Anziehung, 

darunter  „         ,.  „  S:  Anziehung, 


„  N:  Abstossung. 


darüber,    Nordende  ,,    „  ..  S :  Anziehung, 

„    „  N:  Abstossung 


«1  ,«  M       II  »1  " 

darunter.        „        „    r\f      „  •*  *  „     ,.        S:  Abstossung, 
„  ,  V  »    m  K-  Anziein^. 
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Um  die  hier  erörterten  Anziehung.«»-  und  Abstossungserscheinungen  darzuthun, 
kann  mah  sich  auch  eines  beweglichen  Schlicssungsdrathes  bedienen  und  diesem 
einen  Magneten  entgegenhalten.  —  Einen  solchen  Schliessungsdrath  gewinnt  man, 
wenn  man  einen  Kupfcrdrath  nach  Art  der  Fig.  50  in  die  Form  von  defghi  biegt, 

bei  d  und  i  mit  Spitzen  versieht  und  diese 
h  in  die  Quecksilbernäpfchen  der  Fig.  5  in  §.  3 
eintaucht,  sodass  die  Spitze  d  auf  dem  Boden 
aufsteht,  die  Spitze  t  aber  blos  die  Queck- 
silberkuppe berührt.  Der  in  gh  oder  ef  auf- 
steigende oder  absteigende  Strom  kann  alsdann 
zu  den  Versuchen  benutzt  werden.  Will  man 
sich  des  Apparates  Fig.  6  in  §.  3  bedienen, 
so  bekommt  der  Drath  die  Form  defghi  in 
Fig.  5  t ,  und  zwar  steht  dann  die  Spitze  i  im 
Quecksilbernäpfchen  r  auf,  während  die  Spitze  d 
das  Quecksilber  im  Naschen  s  berührt.  Zwi- 
schen /"  und  g  trägt  der  Drath  einen  horizontalen  Bogcu,  um  die  vertieale  Stange 
des  Apparates  unberührt  zu  lassen. 

Obschon  nun  die  in  diesem  Paragraphen  aufgeführten  Erscheinungen  bei  einer 
oberflächlichen  Betrachtung  auf  eine  anziehende  Wirkung  zwischen  Strom  und  Magnet 
srhliesscn  lassen,  so  erklären  sie  sich  doch  vollständig  dnreh  die  ursprüngliche 
tangentiale  Wirkung  des  Stromes.  Ampere  7  unterschied  im  Anfange  seiner  Unter- 
suchungen über  Elektromagnetismus  zwei  Wirkungen  des  Schliessungsdrathes  auf 
die  Nadel,  „«ine  richtende  und  eine  anziehende  oder  abstossende".  Erst 
Fajiaday  8  wies  nach,  dass  zwischen  dem  Schliessungsdrath  und  den  Magnetpolen 
keine  Anziehung  oder  Abstossung  stattfindet,  sondern  dass  diese  nur  als  zusammen- 
gesetzte Wirkungen  zu  betrachten  seien. 


/•V  50. 


Rq.  31. 


1  Rockt.  *  Darstellung- des  Elektromagnetismus,  Aus  dem  Englischen  von  Kottenkamp. 
Stuttgart  1847.    S.  23  ff. 

5  Ampere.    'Ann.  de  ch.  et  de  ph.    T.  18.  p.  88  et  313.  (1821.) 

3  Rogf.t.    *  Elektromagnetismus.    N.  49. 

4  RotsoiRAun.  *  Gilb.  Ann.  67.  16V.  (1821.)  —  Auszug  aus  Me'm.  de  VAcad.  de  Paris 
9.  Oct.  1820.  —  'Ann.  de  ch.  et  de  ph.  15.  279.  (1820.)  —  *  Historical  tkelch  of Electro- 
moifnetüm  in  Thomsons  Aon.  of  Phil.  New  Ser.  T.  2.  p.  195  —  274  u.  T.  3.  p.  107. 
(1821.)  —  'Ampere  und  Babinet  Entdeckungen  über  Elektr.  und  Magn.  Aus  d.  Franz. 
Leipzig  1822.    S.  71. 

,J  Ampere.  'Sote.sur  raction  mutuelle  d'un  aimant  et  d'un  conducleur  roltaique.  Paris  1828. 
p.  17.  seq.  —  Ans  Ann.  de  ch.  et  de  ph.  1828. 

6  Dove.    'Pogg.  Ann.   28.  568.   (1833.)  —  *  Dove  Rep.  d.  Ph.    1.  267. 

7  Ampere.  'Ann.  de  ch.  et  de  ph.  T.  15.  p.  59  et  170.  (  1820  Sept.  et  Oct.)  —  *  Gilb.  Ann. 
B.  «7.  S.  113  u.  127.  (1821.)  —  '  fiecueil  d'observathnt  electrodynamigues.  Paris  1822. 
p.  49  et  51. 

R  Faradav.  *  Gilb.  Ann.  71.  124.  namentlich  S.  132.  (1822.)  —  Quarteriff  journat.  Vol.  12. 
p.  416.  r-  -/in«,  de  ch.  et  de  ph.    18.  337.  (1821.) 

■ 

- 

8.  Wirkung  zweier  geradliniger  paralleler  und  entgegengesetzter  Ströme 

auf  den  Magneten. 

Soviel  von  den  Gesetzen,  nach  welchen  ein  einfacher  geradliniger  «.Strom 
auf  eine  Magnetnadel  wirkt.  Interessant  ist  es,  zu  untersuchen,  wie  sich  eine 
-Magnetnadel  verhält,  wenn  sie  sich  unter  dem  Einflüsse  zweier  Ströme  befindet, 
und  zwar^giag  hier  vorerst  der  einfache  Fall  hervorgehoben  werden,  wenn  sich 


Digitized  by  Google 


§.  8.    WIRKUNG  ZWEIER  GERADLINIGER  PARALLELER  ÜNB  ENTGEGENGESETZTER  STRÖME.  43 


Fig.  St. 


die  Magnetnadel  zugleich  im  Wirkungskreise  von  zwei  parallelen  und  entgegen- 
gesetzt gerichteten  Strömen  befindet.  Es  mag  zu  dem  Ende  von  der  Platinplatte 
einer  einfachen  Kette  ein  Kupferdrath  in  horizontaler  Richtung  eine  beliebige 
Strecke  fortgeführt  werden,  dann  werde  derselbe  nach  unten  gebogen  und  parallel 
zu  sich  selbst  zu  der  Zinkplatte  zurückgeführt.  Stellen  nun  in  Fig.  52  die  beiden 
Kreise  um  A  und  B  die  Durchschnitte  dieses 
Drathes  mit  der  Ebene  der -Figur  dar,  und  denkt 
man  sich  die  Kette  hinter  dem  Papier  stehend, 
so  wird  in  A  der  Strom  von  hinten  auf  die 
Vorderseite  des  Papieres  treten  und  in  B  wieder 
zurück  nach  der  Hinterseite  gehen.  Führt  man 
demnächst  eine  beliebige  horizontale  Compass- 
nadel  in  einer  zu  ik  parallelen  Ebene  über  oder 
unter  beiden  Strömen  vorüber,  so  zeigt  sich, 
dass  an  allen  Stellen  zwischen  g  und  h  der* 
Nordpol  der  Nadel  nach  t  hin  aus  dem  Meridian 
abgelenkt  wird ;  in  den  Stellen  g  und  h  selbst 
erhält  er  gar  keine  Ablenkung  und  in  den  Räu- 
men von  g  nach  t,  sowie  von  h  nach  k  wird 
derselbe  Nordpol  in  der  entgegengesetzten  Rich- 
tung nach  k  abgelenkt  Nähert  man  die  Bewegungsebene  ik  des  Kompasses 
dem  Drathe  A  an,  so  rücken  die  Punkte  ohne  Abweichung  einander  näher,  führt 
man  den  Compass  in  grösserer  Entfernung  vorüber,  so  rücken  diese  Punkte 
aus  einander.  Unterhalb-  B  wiederholt  sich  die  Erscheinung,  sodass  in  dem 
Räume  eBf  der  Nordpol  der  .Nadel  nach  t,  ausserhalb  demselben  nach  k  abgelenkt 
wird.  Misst  man  die  Horizontal-  und  Verticalabstände  der  Punkte  ohne  Wirkimg 
wie  g  und  h  von  A  und  B  und  zeichnet  sie  demnächst  auf,  so  erkennt  man, 
dass  der  geometrische  Ort  derselben  cAd  und  eBf  den  beiden  Armen  einer 
gleichseitigen  Hyperbel  entspricht,  deren  Scheitel  in  den  Punkten  A  Und  B  liegen. 
An  jeder  Stelle  derselben,  wie  z.  B.  in  h  müssen  also  die  beiden  von  A  und  B 
ausgehenden  Wirkungen  sich  gegenseitig  aufheben:  Es  ist  aber  die  Möglichkeit 
eines  solchen  Gleichgewichts  erklärlich.  Denn  die  von  A  ausgehende  Kraft  wirkt 
auf  den  Nordpol  der  Nadel  in  der  Richtung  des  nach  links  gehenden  Pfeiles 
senkrecht  zur  Verbindungslinie  Ah;  ingleichen  wirkt  die  von  B  ausgehende  Kraft 
in  der  Richtung  des  nach  rechts  gehenden  Pfeiles  senkrecht  zur  Verbindungs- 
linie Bh.  Obschon  nun  die  von  dem  weit  nähern  A  ausgehende  Kraft  sjärker 
ist,  als-  die  von  dorn  entferntem  B  kommende,  so  wirkt  doch  letztere  tinter 
einer  günstigem  Richtung  auf  die  horizontale  Nadel  als  erstere,  sodass  die  hier 
in  Betracht  kommenden  horizontalen  Antheile  der  Kraft  einander  gleich  und 
entgegengesetzt  sein  können,  sich  also  gegenseitig  aufheben. 

Die  hier  beschriebenen  Versuche  wurden  von  Sebdeck  1  im  Jahre  der  Ent- 
deckung des  Elektromagnetismus  angestellt  (im  September,  October  und  November 
1820),  obschon  Seebeck  die  hyperbolische  Gestalt  der  Gleichgewichtscurve  noch 
nicht  erkannt  hatte.  Sie  wurden  von  Mvkcke*  wiederholt,  jedoch  ohne  Erfolg  und 
mit  Abänderungen,  die  beweisen,  dass  derselbe  den  Sinn  der  Erscheinung  nicht 
gefasst  hatte.   Anders  Hansteen  8.  Derselbe  mass  die  Abscisscn  und  Ordinaten  der 
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von  Seebeck  gegebenen  Figur,  und  erkannte,  dass,  der  geometrische  Ort  der  Gleich- 
gewichtsstellung der  Nadel  eine  Hyperbel  sei.  Aus  dieser  Beobachtung  zeigte  er 
durch  sehr  einfache  Rechnungen,  dass  demgemäss.  die  von  jedem  einzelnen  der 
beiden  Dräthe  ausgehende  Kraft  im  umgekehrten  einfachen  Verhältnisse  des  Ab- 
standes  zwischen  Drath  und  Nadel  stehen  müsse.  Da'  jedoch  dieses  Gesetz  im 
fünften  Paragraphen  aus  unmittelbaren  Grundsätzen  schon  abgeleitet  Worden  ist, 
mag  hier  umgekehrt  allgemein  nachgewiesen  weiden,  dass,  wenn  die  von  einem 
einzelnen  Strom  ausgehende  Kraft  im  umgekehrten  einfachen  Verhält- 
nisse des  Abstandcs  auf  einen  Magnetpol  wirkt,  derselbe  von  zwei 
gleichen,  parallelen,  entgegengesetzt  gerichteten  Strömen  weder  an- 
gezogen, noch  nbgestossen  wird  in  einer  hyperbolischen  Linie,  deren 
Ebene  beide  Ströme  senkrecht  durchschneidet,  und  deren  Scheitel  in 
den  Axcn  der  Stromleiter  liegen. 

Es  mag  der  grössern  Allgemeinheit  wegen  die  ursprüngliche  Form  der  Dar- 
stellung verlassen  4  und  angenommen  werden,  dass  in  Fi'fl.  5 5  A  und  B  die  Durch- 
schnitte derjenigen  beiden  geradlinigen  gleichstarken  gal- 
vanischen Ströme  mit  der  Ebene  der  Figur  seien,  deren 
gemeinschaftliche  Wirkung  auf  den  Nordpol  N  eines 
Magneten  MN  betrachtet  werden  soll.  Es  werde  voraus- 
gesetzt, dass  dieser  Magnet  sich  nur  in  einer  die  Ströme 
senkrecht  durchschneidenden  Ebene,  und  in  dieser  nur 
in  einer  Linie  OM  bewegen  könne,  welche  senkrecht  anf 
der  Verbindungslinie  OB  der  beiden  Ströme  steht.  Der 
Strom  A  gehe  senkrecht  zur  Ebene  der  Figur  von  vorn 
,  nneh  hinten,  der  Strom  B  von  hinten  nach  vorn.  .Der 
erstere  Strom  strebt  nun  den  Pol  senkrecht  zur  Ver- 
bindungslinie A  N  nach  der  Richtung  NE  abzulenken  mit 
einer  Kraft  p.',  und  B  würde  allein  denselben  senkrecht 
zu  NB  nach  NF'  mit  eineT  Kraft  u,  treiben.  Wird  die 
Grösse  der  Wechselwirkung  zwischen  einem  Strom  und 
dem  Pol  in  der  Einheit  der  Entfernung  mit  i,  bezeichnet, 
so  ist,  abgesehen  vom  Vorzeichen  : 

»  » 

*.  ...  i. 


/'ig.  33. 


nx 


und  u.'  — 


AN 


Wird  min  die  Linie  MO  zur  Axe  der  z 
Axe  der  x  genommen,  wirft  ON  mit 
zeichnet,  so  ist 


und  die  darauf  senkrechte  Linie  OB 
uud  OA  mit  .r,   sowie  AB  mit  a 


zur 
be^ 


und 


*  1 


Unter  der  Voraussetzung,  dass  der  Magnet  sich  nur  in  der  Linie  MO  bewegen 
soll,  wirken  aber  nur  die  Projectionen  NP  und  XQ  von  p.  und  p/  Zu  dieser  Linie 
auf  den  Magnetpol  AT  bewegend  ein.  Werden  diese  Projectionen  bezüglich  mit  m 
nnd  m'  bezeichnet  ,  so  ist  aus  der  Aehnlichkeit  der  Dreiecke  ENQ  m\b-NA  O  und 
FPN  mit  NOB  crsichtluh,  dass 


m 


uud  demgemäss 


Vz7  -f- '(.r  I  aY 


in  =  i. 


j' 


(i 


und  — r  = 


x 


er' 


und  m'  =  i. 
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ist.  —  Da  nun  diese  beiden  KraftanthcHc  im  Allgemeinen  nach  entgegengesetzter 
Richtung  wirken,  so  wird  der  Pol  N  sich  nur  infolge  der  Differenz  Am  von  beiden 
bewegen.    Es  ist  aber 

z  - —  x  —  ax 

m  ~   l,a  (?  -4-  4-  a'T^M^)  ;  U' 

Der  Pol  erfährt  nun  keinen  Bewegungsantrieb,  wenn  die  Kraft  Am  =  0  ist. 
Diese  Bedingung  findet  statt,  wenn 

,  3*  —  x1  —  ax  —  0 

oder 

z  '=  ±  x  Vx  -h  «  :  i). 

Diese  Formel  stellt  aber  die  Gleichung  einer  gleichseitigen  HyperbeJ  da.r, 
deren  Scheitelpunkte  A  und  B  und  deren  Axe  —  a  ist.    In  jedem  Punkte 
dieser  Hyperbel  wird  der  Pol  N  durch  keine  Kraft  bewegt.    Da  aber  für  jedes 
i  kleiner  i 

welches    j&rüsserj   ist.   als   <*s   die   letzte  Gleichung  verlangt,   Am   in    1)  einen 

Ipositivei'il  NVerUl  erhäI1'  S°  Wird  in  dCm  Raufne»  dem  die  Hyperbel  die  j^j^j 

Seite  zugekehrt,  der  Pol  A*  |zur"c'iKcstossen|  werden,  was  zu  erweisen  war. 
°  /    angezogen  )' 

In  dem  speciellen  Falle,  wenn   die  beiden  Ströme  A  und  B  sehr  nahe  an 

d  x 

einander  rücken,  sodass  a  einen  unverhältnissmässig  kleinen  Werth  —  erhält  — 

r 

wo  r  eiue  constante  endliche  Zahl  sein  möge,  deren  Bedeutung  erst  später 
hervortritt  —  dann  wird  auch  Am  einem  sehr  kleinen  Wertlie  dm  entsprechen, 
und  die  Gleichung  geht,  nach  Weglassung  der  sehr  kleinen  Werthe  zweiter  Ord- 
nung, über  in 

.  i,  dx     3a  —  x' 

dm  =  -'■  ___  3). 

r      (s5  |-  x*f  >  ' 

Die  Linie,  in  welcher  diese  Kraft  =  0  wird,  stellt  sich  aber  dar  in  der  Gleichung 

z  =  ±x   .  '4), 

'  '  i  •  • 

d.  i.  in  der  Gleichung  zweier  geraden  Linien,  welche  zwischen  A  und  B 

hindurch  gehen  und  die  Axen  der  x  und  z  unter  45°  schneiden.  Der 
Pol  .V  erfährt  also  keine  Anzieluuig  und  keine  Abstossung,  wenn  er  sich  in  einem 
Punkte  befindet,  der  ebenso  weit  in  der  Richtung  NO  von  0  absteht,  als  das 
Strompaar  AB  von  demselben  Punkte  in  der  Richtung  0  {'AB).  Die  durch  Gleichung  i) 
ausgedrückten  Linien  sind  die  Asymptoten  der  durch  Gleichung  f)  dargestellten 
Hyperbeln,  und  da,  auch  wenn  A  und  B  nicht  gerade  unendlich  nahe  an  einander 
liegen,  schon  in  einigem  Abstände  des  Magneten  von  der  Linie  OB  diese  Asymptoten 
merklich  mit  der  hyperbolischen  Linie  zusammenfallen ,  können  die  erstem  statt  der 
letztern  angenommen  werden,  wenn  es  nicht  anf  feine  Messungen  ankommt.  Die 
nachfolgenden  Erörterungen  mögen  also  blos  auf  diese  beiden  geraden  Linien  be- 
zogen werden. 

i  dx  \ 

Ist  in  Gleichung  3) '  x  —  0,  dann  wird  dm  —  -'—  •      •    Da  somit  dm  nicht 

negativ  werden  kann,  so  findet  nur  Anziehung  statt,  wenn  die  Bcwegungslinic  des 
Magnetpoles  mitten  zwischen  beiden  Strömen  in  die  Ebene  derselben  einschneidet, 
und  die  Stärke  dieser  Anziehung  ist  dem  Quadrate  des  Abstandes  z  umgekehrt 
proportional.  k 
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Ist  nun,  wie  gezeigt  wurde,  der  Punkt  P,  wie  alle  auf  der  linie  LAL'  liegende 
Punkte,  ein  solcher,  in  welchem  die  Abstossung  des  Strompaares  gegen  den  Pol  N 
in  Anziehung  übergeht,  so  ist  leicht  vorauszusehen,  dass  die  grösste  Anziehung 
nicht  unmittelbar  jenseit  P  statthaben  wird.  Liegen  aber  von  P  abseits  nach  M 
hin  noch  Stellen,  in  welchen  der  Magnet  stärker  von  dem  Stfompaare  angezogen 
wird,  als  in  Punkten,  die  P  näher  liegen,  so  wird  der  Magnet  nicht  eher  zur  Ruhe 
kommen,  als  bis  er  den  Punkt  der  grössten  Anziehung  erreicht  hat.  Es  fragt  sich, 
au  welcher  Stelle  der  Linie  OM  das  Maximum  der  Anziehung  zu  suchen  sei. 

Die  Gleichung  3)  drückt  das  Maass  dm  für  die  Kraft  aus,  mit  welcher  der 
Pol  durch  das  Strompaar  bewegt  wird.  Dieselbe  ist  bei  constantem  x  veränderlich 
mit  dem  Abstände  :  des  Poles  von  der  Ebene  der  Ströme.  Das  Vcrhältniss  dieser 
Veränderungen  ergiebt  sich  durch  Diffcrcnziation  von  dm  nach  z,  und  ist  aus- 
gedrückt durch 

d  ■  dm  _  i\dx  Q_  3a?1-zr 

~dz    -  —**(z*  +  xy  0)- 

Ist  aber 

z7  =  ^x\ 

•   '    .  • 

so  ist  dieses  Verhältniss  =  0,  woraus  hervorgeht,  dass  an  einer  SteUe 

z  =  dz  x  l/ä"  6) 
=  ±  1,73  •  x 

sich  ein  Maximum  der  anziehenden  Wirkung  des  Strompaares  auf  N  befinden  muss. 

Dass  hier  aber  die  Wirkung  ein  Maximum  und  nicht  ein  Minimum  ist,  zeigt  sich 

d*  dm  i,  dx    z*  -\-  x*  —  6  z1  x* 

daraus,  dass  der  zweite  DifTerenzialquotient       a    =  6   •  —  ^  

dz  r  _ ( z  -f-  x  ) 

—  3  i*  dx 

den  negativen  Werth      t  „  '  .     erhält,  sobald  man  den  Werth  3  a?1  für  z*  in 
°  l  6  r  x* 

denselben  einsetzt.  Per  Pol  N  wird  sich  also,  trotzdem  er  abseits  von 
der  Stelle  P  immer  angezogen  wird,  doch  noch  bis  zu  einer  Entfer- 
nung z  =  xY3  nach  M  hin  bewegen,  weil  er  erst  dort  die  Stelle  der 
grössten  Anziehung  vorfindet.  -  - 

Durch  die  Formeln  4)  und  6)  sind  zwei  Gleichgewichtslagen  des  Poles  N  definirt. 
Die  erste  ist  eine  labile,  sie  ist  der  Durchgangspunkt  von  einer  negativen  Wirkung 
zu  einer  positiven;  die  zweite  ist  eine  stabile,  denn  in  diese  wird  der  Pol  immer 
wieder  zurückzukehren  streben,  wenn  er  durch  irgend  eine  Ursache  aus  derselben 
gebracht  worden  ist,  weil  er  sowohl  diesseit  als  jenseit  kleinere  anziehende  Kräfte 
vorfuidct,  als  in  diesem  Puhkte  selbst. 

Es  braucht  kaum  erwähnt  zu  werden,  dass  bei  entgegengesetzter  Stromes- 
richtung  oder  bei  Vertauschung  des  Nordpoles  mit  einem  Südpole,  die  Erscheinungen 

der  Anziehimg  und  Abstossung  stets  die 
entgegengesetzten  werden. 

Um  die  hier  behandelten  Erscheinungen, 
sowie  die  des  folgenden  Paragraphen  dar- 
zuthun,  muss  man  sich  eines  Magneten  .YS 
der  Fig.  54  bedienen,  der  nicht,  wie  eine 
Compassnadcl,  um  den  Mittelpunkt  beweg- 
lich, sondern  an  einer  längern  Stange  von 
dünnem  Holze  mp  senkrecht  zu  derselben 
befestigt  ist,  die  mit  einem  Punkte  r  an 
einem  Scidenfaden  aufgehangen  wird.  Um 
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die  Holzstange  horizontal  zu  halten,  wird  sie  in  p  mit  einem  Gegengewichte  beschwert. 
Die  Wirkung  der  Ströme  auf  den  Pol  S  muss  in  Abzug  gebracht  werden,  wenn 
anders  der  Magnetstab  nicht  lang  genug  ist,  um  dieselbe  vernachlässigen  zu 
können.  Zur  Abhaltung  der  störenden  Luftbewegungen  ist  es  rathsam,  die  ganze 
Vorrichtung  unter  einem  Glasgehäusc  aufzuhängen.  —  Die  in  §.  7,  Fig.  24,  dar- 
gestellte Vorrichtung  lässt  sich  ebenfalls  zum  Nachweise  dieser  Erscheinungen  be- 
nutzen; nur  muss  die  Richtkraft  der  Nadel  ns  durch  einen  in  geeigneter  Weise 
entgegengehaltenen  Magneten  bis  auf  einen  kleinen  Antheir  compensirt  werden, 
indem  die  von  den  Strömen  ausgehende  Kraft  zu  schwach  ist,  um  ohne  jene  Vor- 
sichtsmassregel noch  merkliche  Wirkungen  auf  die  Nadel  ausüben  zu  können. 


1  Seebeck.    *  Abhandlungen  der  berliner  Akademie  d.  W.    1820.  S.  288.  —  Auszug  vom 

Verf.  in  'Schwcigg.  Journ.    32.  27.  (1821.) 
s  MtscKK.    *  Gehlen?  ph.  \V.,  n.  B.    3.  fi!8.  (1827.) 
»  Hawsteei».    'Gilb.  Ann.    "0.  175.  (1822.) 
*  v.  Feilitzsch.    'Pogg.  Ann.    87.  427.  (18Ö2.) 

.  - 

§.  9.  Wirkung  einer  Reihe  von  parallelen  entgegengesetzten,  In  einer  Ebene 
befindlichen  Strömen  auT  einen  senkrecht  zu  dieser  Ebene  beweglichen 

.Magnetpol. 

Noch  bleibt  übrig,  den  Einfluss  zu  untersuchen,  welchen  eine  ganze  Reihe 
in  derselben  Ebene  liegender  und  abwechselnd  entgegengesetzt  gerichteter  Ströme 
auf  einen  Magnetpol  ausüben,  der  in  einer  zu  dieser  Ebene  senkrechten  Linie 
sich  bewegen  kann.  Um  die  Vorstellung  zu  fixiren,  mögen  AB,  A' ff,  ....  in 
Fig.  35  die  Ströme  sein,  welche  die  Ebene  der  Figur  senkrecht  durchschneiden. 
Und  zwar  mögen  alle  A  von  vorn  nach  ' 
hinten  und  alle  B  von  hinten  nach  vorn 


gerichtet  sein.  Der  Nordpol  N  eines  Mag- 
neten mag  sich  nur  in  der  zur  Ebene  der  |h 
Ströme  senkrechten  geraden  Linie  NO  be- 
wegen können.  Vorerst  sei  angenommen  : 
a)  dass  alle  Strompaare  von  gleicher  Stärke 
seien.  Ist  nun  JV'  derjenige  Punkt,  in  wel- 
chem der  Pol  N  infolge  des  Paares  A'  B' 

aHein  in  stabiler  Gleichgewichtslage  sieb  be^     ^  abababaB" — 

finden  würde,  so  wird  derselbe  infolge  aller  Rfl  3S 

Strompaare  A"  B",  A"  ff"  ,  welche  ferner 

von  0  liegen  als  A'ff,  von  N  aus  über  A7'  abwärts  getrieben  werden.  Dahin- 
gegen aber  wird  er  infolge  aller  Strompaarc,  welche,  wie  AB,  näher  an  0  liegen 
als  A'ff  nach  O  hin  angezogen  werden.  Notwendigerweise  folgt  er  der  grössern 
Kraft,  und  diese  ist  bei  den  nähern  Strompaaren  wie  AB  zu  suchen.  Demzu- 
folge zieht  also  ein  Aggregat  von  abwechselnd  entgegengesetzt  ge- 
richteten Strömen,  welche  parallel  zu  einander  in  einer  Ebene  sich* 
befinden  und  dieselbe  Stärke  haben,  den  Nordpol  eines  senkrecht 
zur  Stromebene  beweglichen  Magneten  aus  allen  Entfernungen  an, 
wenn  alle  links  liegenden  Ströme  eines  jeden  Paares  vom  Beobachter 
nach  dein  Magneten,  alle  rechts  liegenden  vom  Magneten  nach  dem  . 
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Beobachter  fliessen.  Unter  denselben  Bedingungen  wird  aber  ein  Südpol 
abgestossen  und  bei  umgekehrter  Stromesrichtung  der  Südpol  Angezogen  und 
der  Nordpol  abgestossen. 

b)  In  dem  eben  betrachteten  Falle  tritt  die  abstossende  Wirkung  der  ent- 
ferntem Strompaare  A"  B"  ....  nur  deswegen  zurück,  weil  ihre  Kraft  wegen  des 
grössern  Abstandes  von  einem  Punkte  N  der  Linie  iVO.zu  sehr  geschwächt 
wird.   Ertheilt  man  diesen  entferntem  Strompaaren  A"  Bf —  aber  eine  in  dem 

Maasse  grössere  und  den  nähern  AB  eine  in  dem  Maasse  geringere  absolute 

Stärke,  als  jene  wegen  der  Entfernung  schwächer  und  diese  wegen  der  Nähe 
stärker  wirken,  so  hebt  sich  ihre  Wirkung  gegenseitig  auf.  Die  Bewegungs- 
gesetze des  Magnetpols  hängen  demnach  hlos  von  dem  Strompaare  A' ff  ab 
und  somit  wäre  in  A'  die  stabile  Gleichgewichtslage  zu  suchen.  Hieraus  geht 
aber  hervor,  dass  abwechselnd  entgegengesetzt  gerichtete  Ströme, 
welche  parallel  zu  einander  in  einer  Ebene*  fliessen.  von  der  Mitte 
der  Ebene  nach  den  Enu>n  derselben  in  einem  gewissen  Verhältnisse 
von  Paar  zu  Paar  stärker  werden,  im  Uebrigen  aber  die  früher  be- 
schriebene Beschaffenheit  haben:  den  Nordpol  eines  über  der  Mitte 
der  Ebene  und  zu  dieser  senkrecht  beweglichen  Magneten  bis  zu 
einer  von  jenem  Vcrhältniss  abhängigen  Entfernung  von  der  Ebene 
zurückstossen ;  dass  sie  ihn^aber  jenseit  dieser  Entfernung  anziehen. 

c)  Als  specieller  Fall  dieser  Regel  verdient  hervorgehoben  zu  werden, 
wetm  die  Stärke  der  mittlem  Ströme  verschwindet,  oder  mit  andern  Worten, 
wenn  blos  in  einem  gewissen  Abstände  von  0  nach  rechts  und  links,  etwa  in 
AB  und  A'ff,  je  ein  oder  mehre  nahe  an  einander  liegende  Strompaare  von  der 
Rlfhtung  der  Vorigen  vorhanden  sind,  und  die  dazwischen  liegenden  fehlen.  Aus 
dem  Vorangehenden,  sowie  schon  unmittelbar  aus  dem  im  vorigen  Paragraphen 
Gesagten  leuchtet  dann  ein,  dass  der  Pol  N  vor  der  Mitte  dieses  Systems 
zurückweichen  muss,  bis  zur  Stelle  der  Maximuniwirkung  des  einen 
oder  andern  Paares. 

d)  Noch  ein  dritter  Fall  ist  denkbar,  nämlich,  dass  die  Stromstärke  des  in 
der  Mitte  bei  O  liegenden  Paares  am  grössten  sei  und  symmetrisch  für  die 
rechts  und  links  liegenden  Paare  abnehme.  Voraussichtlich  wird,  immer  für  die 
früher  festgesetzten  Stromesrichtungen,  unter  diesen  Umständen  der  Pol  N  aus 

allen  Entfernungen  angezogen.  Doch 
ist  dieser  Fall  für  das  Folgende  von 
wenig  Interesse. 

.  I.  Um  die  drei  Fälle  a),  b),  e) 
durch  den  Versuch  nachzuweisen,  ist 
die  Vorrichtung  der  Fig.  36  sehr  ge- 
eignet !.  Auf  einer  quadratisehen  Papp- 
tafel QR  von  28  Centinieter  Seite  sind 
abwechselnd  dünne  und  dicke  Papp- 
streifen  von  der  Länge  der  Tafel  und 
von  geringer  Höhe  mit  der  hohen  Kante 
aufgeklebt.  Die  Dicke  der  beiden  Arten 
von  Streifen  verhält  sich   wie  1:4. 
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Die  Zwischenräume  zwischen  je  zwei  Streifen  sind  so  breit,  dass  gerade  eine  Lage 
Kupferdrath,'  der  mit  der  Umspinnung  kaum  y2  Millimeter  dick  ist,  dazwischen 
gedrückt  werden  kann.  Es  befinden  sich  36  der  dünnern  Streifen  1 ,  2  ....  36 
auf  der  Tafel. 

a)  Um  nun  den  ersten  Fall  darzustellen,  beginnt  man  auf  der  linken  Seite 
von  f ,  legt  von  g  aus  den  Drath  nach  q,  führt  ihn  auf  der  rechten  Seite  von  i 
wieder  zurück,  und  umwindet  dann  diesen  Streifen  nochmals.  Demnächst  führt 
man  denselben  Drath  auf  der  linken  Seite  von  2  abwärts  nach  q  hin,  auf  der 
rechten  Seite  zurück  und  fährt  in  diese/  Weise  fort  bis  alle  36  dünne  Streifen  je 
zwei  mal  umwunden  sind.  Lässt  man  nun  in  g  einen  starken  galvanischen  Strom 
ein-,  in  h  austreten  und  stellt  die  Mitte  dieser  Vorrichtung  dem  Nordpol  eines 
nach  Art  der  Fig.  34  im  vorigen  Paragraphen  oder  der  Fig.  24  in  §.  7  aufgestellten 
Magneten  gegenüber,  so  zeigt  sich,  dass  derselbe  angezogen  wird,  in  welcher 
Entfernung  er  sich  auch  von  der  Papptafel  beiluden  mag.  Wird  die  Stromesrichtung 
umgekehrt,  so  wird  er  stets  abgestossen,  der  Südpol  aber  angezogen. 

b)  Dieselbe  Papptafel  lässt  Sich  auch  benutzen,  um  den  zweiten  Fall  darzuthun. 
Man  lässt  den  ersten  Drath  ausser  Thätigkeit  und  beginnt  einen  zweiten  ganz  ähnlich 
dem  ersten  von  I  an  um  jeden  dünnern  Streifen  zu  winden,  doch  so,  dass  auf 
den  Streifen  I  18  Windungen,  auf  2  17  kommen,  und  so  anf  jeden  eine  Windung 
weniger,  bis  auf  den  Streifen  18  nur  eine  Windung  gelegt  wird.  Vom  Streifen  19 
wird  dieselbe  Progression  wieder  aufwärts  verfolgt,  bis  der  Streifen  36  wieder 
ebenso  oft  umwickelt  ist,  als  der  erste.  Lässt  man  nun  durch  das  Ende  gt  dieser 
neuen  Windungen  den  Strom  eintreten  und  durch  das  entsprechende  Ende  ht  aus- 
treten, und  stellt  abermals  die  Mitte  dieser  Vorrichtung  dem  Nordpole  der  Magnet- 
nadel gegenüber,  dann  weicht  derselbe  zurück.  Nur  durch  sehr  starke  Ströme 
wird  man  im  Stande  sein,  denjenigen  Punkt  durch  den  Versuch  nachzuweisen, 
jenseit  dessen  der  Nordpol  sich  der  Tafel  wieder  annähert,  indem  die  ohnehin 
äusserst  schwache  Kraft  in  grösserer  Entfernung  den  Magneten  nicht  mehr  merklich 
bewegt.  —  Stellt  man  aber  bei  dieser  Anordnung  der  Windungen  den  Magneten 
nicht  der  Mitte  der  Tafel  gegenüber,  sondern  etwa  den  Strompaaren  10  oder  26, 
so  findet,  wie  leicht  zu  erklären  ist,  kein  Zurückweichen  desselben  mehr  statt, 
sondern  er  wird  bis  zur  Tafel  hin  angezogen. 

c)  Hat  man  die  vorigen  Windungen  zwischen  den  Streifen  4  und  2 ,  sowie 
zwischen  35  und  36  durchschnitten,  sodass  man  dort  je  zwei  Enden  f  und  k 
gewinnt,  die  man  mit  Ausschluss  der  Windungen  der  mittlem  Streifen  in  Verbindung 
setzen  kann,  und  stellt  jetzt  den  Nordpol  des  Magneten  der  Mitte  der  Tafel 
gegenüber,  so  lässt  sich  der  oben  unter  c)  beschriebene  Fall  nachweisen.  Auch 
jetzt  wird  der  Nordpol  zurückweichen  Und  zwar  bis  zu  einer  Entfernung,  welche 
zufolge  der  Formel  6)  des  vorigen  Paragraphen  1,73  der  halben  Breite  der  Tafel 
beträgt. 

II.  Auf  Grund  der  im  vorigen  Paragraphen  gepflogenen  Rechnungen  lässt  sich 
nun  auch  leicht  das  hier  Gesagte  zahlenmässig  darstellen.  Der  Fall  unter  h)  ist 
der  allgemeinere,  er  mag  zuerst  behandelt  werden.  Die  Gleichung  3)  des  vorigeil 
Paragraphen 

stellt  die  Abhängigkeit  d0r  Wirkung  eines  Strompaares  auf  den  Magneten  von  der 
Entfernung  beider  dar.  Die  Wechselwirkung  i,  beider  in  der  Einheit  der  Entfernung 
hängt  aber  theilweise  von  der  Quantität  des  Magnetismus  ab,  welche  in  dem  Pole  N 
vereinigt  gedacht  werden  kann,  anderntheils  voti  der  Stärke  des  Stromes  in  dem 
Paare.    Soll,  wie  hier  vorausgesetzt  wird,  die  letztere  von  der  Mitte  nach  den 

tncyklop  <J  Ph/«ik    XIX.   v.  Fhutihch.  galian.  Femewirk.  4 
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Rändern  der  Tafel  sich  ändern,  so  wird  sie  allgemein  als  eine  Function  der  Grösse  x 
betrachtet  werden  können.    Dcmgemäss  mag 

i,  =  i  ■  9(a?)  "  '.  "  ' 

gesetzt  werden.  —  Ist  nun  die  Entfernung  von  einem  Strome  A  zu  dem  nächsten 
gleich  gerichteten  A'  gleich  dx,  ist  aber  die  Entfernung  Von  zwei  zu  demselben  Paare 

dx 

gehörigen  Strömen  AH  wie  früher  — — ,   wo  also  r  das  Verhältnis«  der 

v 

Entfernung  zweier  Strompaare  zur  Entfernung  der  beiden  Ströme  des- 
selben Paares  bedeutet,  so  ist  die  Wirkung  eines  Strompaares  Allgemein 

.     •     '    •  =  '-^9(  r)  J  +  " 

Eine  Integration  dieser  Formel  giebt  die  Gesammtwirkung  aller  Strompaaro  auf  die 
Nadel. 

Im  Beispiele  des  Versuches  änderten  sich  die  Stärken  der  Ströme  von  Paar 
zu  Paar  in  arithmetischem  Verhältnisse,  dem  entsprechend  allgemein  <p{x)  =  a-h$x 
gesetzt  werden  kann,  wo  a  und  ß  willkürliche  constante  Grössen  bedeuten.  Ist 
ferner  die  halbe  Breite  der  mit  den  Stromleitern  bedeckten  TafeT  —  o ,  so  ist  das 
Integral  aus  Formel  \ )  zwischen  den  Grenzen  —  a  und  +o  zu  nehmen.  Da  aber 
die  Wirkung  der  rechten  und  der  linken  Hälfte  der  Tafel  sich  addiren,  so  ist  blos 
nüthig,  das  Integral  zwischen  den  Grenzen  x  =.  0  und  x  =  ozu  nehmen  und  zu 
verdoppeln.  Demnach  ist  die  Stärke  der  Wirkung  der  Tafel  auf  den  Nordpol  des 
Magneten 

m  —  —  /  a  -hp.r  — —  d  r 

o  ,  .  • 

2<  f*«  I   ßa*        ß       cl  -|-  o'l 


a)  Wird  der  galvanische  Strom  dnreh  denjenigen  Drath  der  Tafel  geführt, 
welcher  jeden  der  Streifen  in  derselben  Anzahl  von  Windungen  umgiebt,  dann  ist 
die  Constante  ß,  welche  den  Zuwachs  der  Windungsanzahl  von  Streifen  zu  Streifen 
anzeigt,  =0,  und  die  Formel  i)  geht  über  in 

2»  ao 


Diese  Formel  beweist  aber  die  ohige  Behauptung,  nämlich,  dass  bei  der  statt- 
habenden Stromesrichtung  ein  senkrecht  zur  Mitte  der  Stromebene 
beweglicher  Nordpol  an  allen  Stellen  der  Bewegungslinie  angezogen 
wird,  indem  m  für  jeden  Werth  von  z  eine  positive  Grösse  bleibt.  Ferner  zeigt 
die  Formel,  dass  die  Stärke  dieser  Anziehung  der  Breite  der  Strom- 
ebene  la  direct  und  dem  Quadrate  des  Abstandes  \' V  -I-  a2'  zwischen 
dem  Magnetpol  und  dem  Rande  der  Stromebene  umgekehrt  propor- 
tional ist. 
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b)  Wird  der  Strom  dnrch  den  Drath  der  Tafel  geführt,  welcher  die  mittelsten 
Streifen  in  der  geringsten  und  jeden  weiter  nach  dem  Bande  liegenden  in  einer 
grössern  Anzahl  von  Windungen  umkreist,  dann  behält  in  Formel  2)  a  und  ß  einen 
reellen  Werth.  Um  zu  erfahren ,  bis  zu  welcher  Entfernung  der  Nordpol  des 
Magneten  vor  der  Ebene  des  Magneten  zurückweicht  ,  ist  es  nöthig,  den  Abstand 
des  Ortes  der  grössten  Wirkung  von  der  Ebene  der  Tafel  zu  ermitteln.  Dieses 
geschieht  durch  Differenziation  der  Gleichung  nach  z  und  nachmaliger  Bestimmung 
desjenigen  Werthes  von  :,  für  welchen  dieser  Differenzialquotient  =  0  wird.  Die 
Differenziation  ergiebt 

_  ?1  j_  '±Z  («ft-r-ßa')  ßa'  | 

dz  r  \  (zM-a2)2  ziz'-ha3)) 

und  dieser  Differenzialquotient  wird  =  0  für 


Im  Falle  des  oben  beschriebenen  Versuches  ist  ß  =  i ;  a  =  I  ;  a  —  \  8 ,  und  unter 
diesen  Umständen  wird 

z  =  17,08. 

Es  liegt  also  das  Maximum  der  Wirkung,  bis  zu  welchem  der  Pol  vor  der.  Ebene 
der  Ströme  zurückweicht;  in  einem  Abstände,  welcher  fast  genau  der  halben  Breite 
der  Tafel  gleich. ist. 

Die  Formel  ab)  beweist  also  die  obige  Behauptung,  nämlich,  dass  bei  der 
statthabenden  Stromesrrchtung  eiif  senkrecht  zur  Mitte  der  Strom- 
ebene  beweglicher  Nordpol  bis  zu  einem  gewissen  Abstände  vor  der 
Ebene  der  Ströme  zurückweicht,  wenn  diese  von  der  Mitte  der  Ebene 
nach  dem  Rande  hin  an  Stärke  zunehmen. 

c)  Der  dritte  der  oben  besprochenen  Fälle  kann  ebenfalls  nach  Art  der 
Formel  l)  nachgewiesen  werden,  wenn  er  auch  aus  den  Erörterungen  des  vorigen 
Paragraphen  an  sich  klar  ist.  Wird  nämlich  'jenes  Integral  nicht  von  a?  =  0  bis 
a>  =  a,  sondern  von  x  =  6  bis  x  =  a  genommen,  so  werden  dadurch  die  näher 
als  6  an  der  Mitte  der  Tafel  liegenden  Strompaare  ausgeschlossen.  Es  ergiebt 
sich  aber  alsdann  eine  Wirkung 

-  =  %  ß=j?  -  I-  +  f  »*r-«j|  ■  • 

Um  die  Rechnung  nicht  unnöthig  zu  erschweren,  mag  sofort  vorausgesetzt  werden, 
dass  die  Stärke  der  Strompaare  in  dem  Räume  a  —  6  sich  nicht  ändere,  daSs  also 
&  =  0  sei,  dann  ist,  wenn  überdem  a=  1  gesetzt  wird, 


m 


2i  \ a   b  ) 


Auch  hier  findet  sich  der  Maximumwerth  der  Wirkung  durch  Differenziation  dieser 
Gleichung  nach  s,  und  Ermittelung  des  Werthes  von  c,  für  welchen  der  Differenzial- 
quotient       0  wird.    Es  ist  aber 


<lm        Ji  _ 

-7—  =  —  2 
dz  r 


a 


4* 
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und  diese  Gleichung  wird  -  -  0,  wenn 

a  ( s*  H-  b* )"  =  6(3»  4- o')'; 
dieses  geschieht  aber  für  einen  Werth 

r*  =  a6  -|-  (a  -|-  6) 

oder 


z  =  Vao  -I-  (a  ~h  b)  Yab. 

Wird  in  dieser  Gleichung  a  =  6  gesetzt,  d.  h.  wie  in  dem  angeführten  Versuche 
blos  die  NVirkung  der  beiden  äussersten  Strompaare  beobachtet,  so  ist 

z  -----  a  |/3 

Ek  befindet  sich  also  die  Stelle  der  stabilen  Gleichgewichtslage  des  Nordpoles  in  ! 
einer  Entfernung  von  der  Tafel,   welche  gleich  ist  der  halben  Breite  derselben, 
multiplicirt  mit  y3,  ganz  wie  es  der  vorige  Paragraph  in  Formel  6)  aussagte. 


'  v.  Feilitzch.    'Pogg.  Ann.   Bd.  87.   S.  225.  U3,  430.  (<8Ö2.) 

10     Gesetze   der  Wirkung  kreisförmiger  Stromleiter  auf  die  Nadel. 

Tangentenbussole. 

Von  den  Wirkungen  krummliniger  Stromleiter  auf  die  Magnetnadel  sind 
besonders  diejenigen  von  Interesse,  welche  durch  kreisförmige  SchUessungsdräthe 
hervorgebracht  werden,  indem  man  dieselben  in  der  Form  der  Tangenten- 
bussolen  zu  Messinstrumenten  für  galvanische  Ströme  benutzt.  Es  bedeute  KgZ 
in  der  Fig.  37  einen  fast  geschlossenen  kreisförmigen  Kupferstreifen,  welcher 

bei  A'  und  Z  mit  einem  Rheomotor  so  in  Verbindung 
steht,  dass  der  Strom  bei  g  sich  in  der  Richtung  des 
Pfeiles  vtm  hinten  nach  Mprn  bewegt  Liegt  nun  iu 
der  Axe  cn  dieses  Kreises  bei  n  ein  nordmagnetisches 
Theilchen,  so  wird  ein  bei  </  befindliches  Stromelement 
von  der  Länge  ds  das  Theilchen  n  nach  der  Rich- 
tung nr  senkrecht  zur  Verbindungslinie  ng  treiben. 
<rt  Dieses  geschieht  mit  einer  Kraft  nr,  welche  der 
Anzahl  u.  von  magnetischen  Einheiten,  die  sich  in  n 
befinden,  welche  ferner  der  Grösse  S  der  Wirkung 
f  des  Stromes  auf  eine  magnetische  Einheit  in  der 

Einheit  der  Entfernung,  welche  demnächst  der  Länge  ds 
des  betrachteten  Stromelementes  direct  proportional 
ist,  und  welche  dem  Quadrate  des  Abstandes  gn  umgekehrt  proportional  ist 
Sonach  ist : 

u.Sds 

nr  =z  «- — —  ■ 

9*  ■ 

Da  das  Theilchen  ds  mit  der  Tangente  zur  Strombahn  an  dem  Punkte  g  zu- 
sammenfällt, und  da  diese  senkrecht  zur  Linie  gn  steht,  so  ist  eine  Reduction 
jener  Kraft  wegen  der  Schiefe  des  Winkels  nicht  nöthig.  An  welcher  Stelle  des 


FVg.  37. 
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Kreises  nun  auch  das  Theilchen  ds  gedacht  werden  mag,  so  wird  sich  stets  dem- 
selben ein  gleich  grosses  diametral  gegenüber  finden  lassen,  welches  den  Punkt  n 
mit  einer  ebenso  grossen,  aber  in  Bezug  auf  die  Axe  des  Kreises  gegen  nr 
symmetrisch  nach  unten  gerichteten  Kraft  nr,  zu  bewegen  strebt  Beide  Kräfte 
lassen  sich  in  zwei  zerlegen,  welche  einerseits  in  die  Richtung  der  Axe  fallen, 
wie  nd  und  sich  hier  gegenseitig  unterstützen,  und  in  zwei  andere  dr  und  rfr,, 
welche  senkrecht  zur  Axe  stehen  und  sich  gegenseitig  vernichten.  In  Betracht 
nun,  dass  die  Dreiecke  nrd  und  gne  wegen  der  senkrechten  Stellung  der  Linien 
einander  ähnlich  sind,  ist 

nd  :  nr  =  gc  :  gn. 

Wird  nun  das  Kraftelement  nd  mit  <//„,  wird  ferner  der  Halbmesser  der  Strom- 
bahn mit  R  und  wird  endlich  der  Abstand  nc  des  magnetischen  Theilchens  vom 
Mittelpunkte  des  Kreises  mit  D  bezeichnet,  so  findet  sich  hieraus  und  aus  der 
vorigen  Gleichung,  wenn  man  überdem  noch  ons=     -\-  D*  setzt: 

U.S  •  ds  •  R 


dln 


Da  nun  aber  alle  Theilchen  des  ganzen  Krcisumfanges  auf  n  in  derselben  Weise 
wirken,  als  das  so  eben  betrachtete,  so  wird,  wenn  man  die  Wirkung  /„  des 
ganzen  Kreises  finden  will,  die  so  eben  bestimmte  so  oft  zu  nehmen  sein,  als  ds 
im  Kreisumfange  enthalten  ist    Sonach  ist 

.        /•      ln  =  ^SR%.   IV 

Es  wird  also  ein  magnetisches  Theilchen,  welches  sich  in  der  Axe 
eines  von  einem  galvanischen  Strome  durchflosscncn  Kreises  be- 
findet, durch  diesen  je. nach  der  Stromesrichtung  oder  je  nach  der 
Art  des  in  ihm  enthaltenen  Magnetismus  von  dem  Mittelpunkte  des 
Kreises  abgestossen  oder  nach  demselben  angezogen,  mit  einer 
Kraft,  welche  dem  Flächeninhalte  des  Kreises  direct,  und  welche  der 
dritten  Potenz  des  Abstandes  vom  Umfange  desselben  umgekehrt 
proportional  ist  Da  nun  ein  südmagnetisches  Theilchen  in  n  mit  einer  Kraft 
von  derselben  Grb>se,  aber  nach  entgegengesetzter  Richtung  abgelenkt  wird,  so 
ist  einleuchtend,  dass,  wenn  sich  in  n  eine  so  kleine  um  ihre  Mitte  beweglich 
aufgehangene  Magnetnadel  befände,  dass  ibre  Länge  gegen  D  und  R  ver- 
nachlässigt werden  kann,  dieselbe  in  einer  zur  Kreisebene  parallelen  Stellung 
ein  Drehungsmoment  erfahren  würde: 

#— s-,**-i  = 

(R1  h  0*Ji 

wo  m  =  i  u.  gleich  dem  magnetischen  Moment  dieser  Nadel  ist  —  Ist  der 
Kreisstroin  senkrecht  zum  magnetischen  Meridian,  also  auch  zur  Richtung  der 
Nadel  aufgestellt,  so  würde  sich  diese  Kraft  zu  der  Kraft  des  Erdmagnetismus 
addiren,  um  die  Nadel  in  Schwingungen  zu  erhalten,  wenn  sie  für  einen  Augen- 
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blick  aus  Ihrer  Gleichgewichtslage  abgelenkt  worden  ist,  Steht  der  Kreisstrom 
in  der  Ebene  des  magnetischen  Meridians,  also  parallel  zur  Nadel,  so  würde 
eine  dieser  gleiche  und  entgegengesetzte  Kraft  angewandt  werdenmüssen,  um 
die  Nadel  in  ihrer  Gleichgewichtslage  zu  erhalten.  Ist  eine  solche  Kraft  nicht 
vorhanden,  und  wird  die  Nadel  um  einen  Winkel  9  aus  dem  magnetischen 
Meridian  abgelenkt,  so  ist  dieser  Winkel  gerade  so  gross,  dass  unter  demselben 
sich  die  galvanische  Kraft  des  Kreisstromes  mit  der  Wechselwirkung  Tm  zwischen 
dem  Erdmagnetismus  T  und  dem  der  Nadel  m  ins  Gleichgewicht  setzt  Ist  nun  in 
Fig.  38  ns  die  um  ihren  Mittelpunkt  m  bewegliche  Magnetnadel,  ist  rnt  in  Grösse 
und  Richtung  der  Kraft  des  Kreisstromes  /,  und  ist  mi  in  Grösse 
und  Richtung  der  magnetischen  Erdkraft  gleich,  daim  ist  die  Dia- 
gonale mr  des  aus  diesen  beiden  ■Kräften  gebildeten  Parallelogrammes 
das  Maass  für  die  resultirende  Kraft.  Ihre  Richtung  bestimmt  die 
Gleichgewichtslage  der  Nadel.  Und  weicht  dieselbe  von  dem  magne- 
tischen Meridian  um  einen  Winkel  tmr  —  y  ab,  so  ist  er- 
sichtlich, dass 

 3    =rr.    mT-  tg9  3) 

D»)7 


38. 


I  =  mS 


oder 


2  ic  IV 


lg  9 


4). 


Im  magnetischen  Meridian  lenkt  also  ein  Kreisstrom  eine  in  seiner 
Axc  befindliche  sehr  kleine  Nadel  so  ab,  dass  die  Tangente  des  Ab- 
lenkungswinkels der  Stromstärke  proportional  ist,  soweit  man  wenig- 
stens nach  Zeit  und  Ort  die  Intensität  T  des  Erdmagnetismus  als  gleichbleibend 
betrachten  kann. 

Diese  Formeln  haben  aber  auch  noch  Gültigkeit,  wenn  D  =  0  ist,  wenn 
sich  also  die  kleine  Nadel  im  Mittelpunkte  des  Kreisstromes  selbst  befindet.  Sie 
gehen  alsdann  über  in 


oder 


S 


ZK 
Jf 


-  rt*9 


woraus  hervorgeht:  1)  dass  bei  gleicher  Stromstärke  und  verschieden 
grossen  kreisförmigen,  im  magnetischen  Meridian  stehenden 
Schliessungsdräthcn  die  Tangente  des  Ablenkungswinkels  einer  im 
Mittelpunkte  derselben  befindlichen  kleinen  Magnetna'del  dem  Halb- 
messer der  Krcisdräthe  umgekehrt  proportional  ist;  und  2)  dass  für 
denselben  Kreisstrom  die  Tangente  des  Ablenkungswinkels  der 
Stromstärke  direct  proportional  ist  Da  diese  Gesetze  ganz  unabhängig 
sind  von  der  absoluten  Grösse  der  Magnetnadel ,  und  so  lange  ihre  Gültigkeit 
halrcn,  als  dieselbe  gegen  den  Durchmesser  .des  Kreises  sehr  klein  ist,  so  hat 
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man  es  innerhalb  gewisser  Grenzen  in  der  Gewalt,  durch  Vergrößerung  oder 
Verkleinerung  des  Kreisbogens  für  verschiedene  Stromstärken  denselben  Ab- 
lenkungswinkel zu  erzielen. 

Das  zweite  der  so  eben  aufgeführten  Gesetze  macht  einen  im  Kreise  um 
eine  kleine  Magnetnadel  geführten  Leiter  bequem,  die  Stärke  galvanischer  Ströme 
zu  messen.  Ein  zu  diesem  Zwecke  und  nach  diesen  Grundsätzen  ausgeführter 
Apparat  wird  Tangentenbussole  genannt., 

I.  Die  nähere  Einrichtung  einer  von  Herrn  Mcchanikus  Kleiner  in  Berlin 
eonstruirten  Tangentenbussole  ist  die  der  Fig.  II.  Vier  mit  Seide  umsponnene, 
stark  gelirnisste  und  durch  andere  Färbimg  unterschiedene  Kupfcrdräthe  sind  in 
derselben  Ebene  im  grossen  Kreise  um  den  Mittelpunkt  m  geführt.  Sie  werden 
in  ihrer  Lage  erhalten  durch  den  Fuss  der  hölzernen  Säule  />,  sowie  durch  die 
horizontalen  hölzernen  Anne  ab.  Jeder  derselben  ist  innerhalb  des  Fusses  durch- 
schnitten.   Die  acht  Enden  derselben  treten  zu  beiden  Seiten  wie  c  c  c  c  aus 

I      2      3  4 

dem  Holze  hervor  und  sind  daselbst  mit  hier  nicht  angegebenen  Schraubcnklemincn 
zur  Aufnahme  der  Schliessungsdrätlie  versehen.  Mit  der  Säule  p  in  fester  Ver- 
bindung steht  das  kreisrunde  Brett  de  und  dieses  lässt  sich  um  einen  centralen 
Zapfen  auf  der  hölzernen  Scheibe  fg  im  Kreise  drehen.  Letztere  ist  mit  drei  Stell- 
schrauben /  •  /  •  •  versehen.  —  In  dem  Mittelpunkte  m  der  Kreisdräthe  befindet  sich 
der  Mittelpunkt  der  horizontalen  Magnetnadel  ms.  Dieselbe  ist  au  einem  Seiden- 
faden aufgehangen,  der  von  der  Decke  /  einer  Glasröhre  herabhängt,  und  durch 
eine  kleine  Rolle  gehoben  und  gesenkt  werden  kann.  Mit  der  Magnetnadel  zu- 
sammengenietet ist  ein  leichter  Messingstab  i'j,  der  als  Zeiger  dient.  Derselbe 
spielt  vor  einer  Kreistheilung  innerhalb  der  Büchse  kk.  Der  Glasdeckel  derselben 
trägt  die  zur  Aufhängung  des  Fadens  nöthige  Glasröhre.  Die  Büchse  ist  in  fester 
Verbindung  mit  den  Holzarmen  ab,  und  sonach  mit  dem  ganzen  beweglichen  Antheile 
des  Apparates.  Von  der  Mitte  der  Messingnadel  führt  ein  kleiner  Stift  senkrecht 
nach  unten.  Derselbe  schwebt  frei  in  einer  engen  Höhle  im  Boden  der  Büchse, 
um  grössere  seitliche  Schwankungen  der  Nadel  zu  hemmen. 

Die  Art  der  Verbindung  der  Kreisdräthe  mit  den  Stromleitern  möchte  nicht 
ohne  theoretische  Bedenken  sein.  Dennoch  sind  sie  in  der  Praxis  nicht  von 
erheblichen  Nachtheilcn.  W.  Weder  1  verbindet,  um  die  Wirkung  des  bis  zum 
Kreisdrath  aufsteigenden  >Stromcs  durch  den  wieder  abwärts  steigenden  voll- 
kommen zu  eliminiren,  das  eine  Ende  des  Kreisdjathes  mit  einer  Kupferröhre, 
durch  deren  Axe  eine  Verlängerung  des  andern  Endes  geht,  ohne-  die  Röhre 
zu  berühren. 

IL  Die  im  Paragraphen  erörterten  Gesetze  sind  bei  aller  Strenge  nur  gültig, 
wenn  die  Dimensionen  der  Nadel  vollkommen  gegen  den  Krcisdurchinesser  ver- 
nachlässigt werden  können.  Wegen  der  Anwendbarkeit  dieser  Gesetze  zur 
Messung  der  Stromstärke  durch  die  Tangentenbussole  ist  es  aber  von  Wichtig- 
keit, zu  erfahren,  welches  Verhültniss  zwischen  Nadellänge  und  Kreisdurcb- 
messer  noch  zulässig  ist,  wenn  die  daraus  erwachsenden  Fehler  als  unbeträchtlich 
angesehen  werden  dürfen.  W.  Weder  1  hat  hierüber  folgende  Untersuchungen 
teilt.  „  : 

Giebt  mau  nämlich  der  Gleichung  4)  die  Forin 

2iu/<aS 

tg  9  =  _  — r-  .  " 

so  ist  dieselbe  ganz  analog  nüt  der  Formel  für  die  Grösse  9  der  Ablenkung,  welche 
ein  kleiner  in  der  Verlängerung  der  Axe  liegender  Magnetstab  g  in  Fig.  57  vom 
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magnetischen  Moment  M  an  der  Nadel  in  n  hervorbringen  würde,  sobald  die  Ent- 
fernung <y  n  =  g  n  —  tyH9  -+-  0\    Diese  Formel  ist  2  : 

*  * 

tg9  = 


Es  würde  also  ein  Magnet  in  der  angegebenen  Lage  und  Entfernung  eine  ebenso 
grosse  Ablenkung  hervorbringen,  als  der  Kreisstrom,  wenn  sein  Moment  wäre  : 

m  -=  tz  n%s. 

Dem  entsprechend  nennt  Weber  die  Grösse  kR7S  das  Moment  des  galvani- 
schen Kreisstromes  und  bezeichnet  es  mit  G.  Es  lässt  sich  aber  G  durch 
Ablenkungsversuche  aus  verschiedenen  Entfernungen  zwischen  Nadel  und  Kreisstrom 
ebenso  uach  absolutem  Maasse  bestimmen,  wie  M.  Bringt  man  nämlich  die  Nadel 
bei  demselben  galvanischen  Strome  nach  c  und  nach  n,  beobachtet  Tür  die  Entfer- 
nungen R  und  Ytt'-t-D1  die  Ablenkungen,  und  findet  sie  respective  =  ^  und 
=  9,,  so  ist  nach  einer  allgemeinem  Entwicklung  des  Werthcs  für  tg9 

  2(#^  L 

g<?1  """"  I?T  ^  R* 

und 

iG  '  L 

tg  9   .  -   —  3  -     -f-  ^  • 

(/l'  +  ö')"'"  ■  T        (IV  -  \--D7 )*" 

Durch  Elimination  von  L  aus  diesen  beiden  Gleichungen  ergiebt  sich  das  Moment 
des  Kreisstromes  : 

G  =  XÄ*S  =  4  («•-!  9,  -  **9j  r 


und  sonach  die  Stromintensität 


_      T       (fi'-|-Z>')Ttg9,  -  fl*tg9l 

*  -  txw   — w~    6)- 

Stellt  man  nun  für  verschiedene  Verhältnisse  zwischen  Nadcllänge  und  Durchmesser 
des  Kreisstromes  jene  Ablenkungsversuche  an,  und  berechnet  die  Ergebnisse  nach 
dieser  vollständigem  Formel,  sowie  nach  der  Näheruugsformel  N.  5,  oder 

TR 

so  lässt  sich  je  aus  der  Geringfügigkeit  des  Unterschiedes  entnehmen,  welches 
Verhältniss  je  nach  der  beabsichtigten  Genauigkeit  noch  statthaft  ist,  wenn  man 
sich  blos  dieser  Nähcrungsformel  bedienen  will.  Weber  fand,  dass  „auch  bei  feinen 
Messungen  die  Näherungsformel  noch  als  genügend  betrachtet  werden 
kann,  wenn  die  Länge  der  Nadel  de«  vierten  oder  fünften  Theil  des 
Bingdurchmesscrs  nicht  übersteigt. 

III.  Auf  einem  andern  rein  experitnentalen  Wege  suchte  Despretz  3  das  vor- 
theilhaftcste  Verhältniss  zwischen  NadeHange  und  Bingdurchmesser  zu  ermitteln, 
für  welches  die  Stromstärke  der  Tangente  der  Ablenkung  möglichst  proportional 
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sei,  wenn  die  Nadel  sich  im  Mittelpunkte  des  Ringes  befindet.    Ein  Strom  wurde 
durch  eine  Hülfsbussolc  und  einen  Rheostaten  vollkommen  constant  erhalten.  Der 
Rheostat  bestand  einfach  aus  zwei  sehr  tiefen,  mit  Quecksilber  gefüllten  Gelassen, 
welche  durch  einen  gabelförmig  gebogenen  Drath  mit  einander  in  Verbindung  standen. 
Dieser  Drath  konnte  an  einem  Faden  weiter  aus  dem  Quecksilber  hervorgezogen 
oder  tiefer  m  dasselbe  eingesenkt  werden,  um  dem  Strom  einen  grossem  oder 
geringem  Widerstand  darzubieten.    In  diesem  Schliessungsbogen  wurde  eine  sehr 
sorgfaltig  construirte  Tangentenbussole  eingeschalten,  deren  Horizontalkreis  180  Milli- 
meter Durchmesser  hatte  und  in  %  Grade  getheilt  war,  also  eine  bis  auf  2  Minuten 
genaue  Schätzung  für  die  Ablenkung  der  Magnetnadel  zuliess.    Der  Durchmesser 
des  Stromkreises  betrug  444  Millimeter,  die  .Länge  der  Nadel  38,5  Millimeter  und 
die  Entfernung  der  Pole  derselben  30  Millimeter.  Um  das  Verhältiüss  der  Tangenten 
der  Ablenkungswinkel  mit  dem  Verhältnisse  der  entsprechenden  Stromstärken  zu 
vergleichen ,  wurde  das  letztere  im  Voraus  bestimmt ,  und  das  erstere  durch  Ab- 
lesung erprobt.   Ströme,  Welche  zu  einander  in  einem  bestimmten  Verhältnisse  n:  1 
stehen,  erhielt  aber  Despretz  dadurch,  dass  er  sich  eine  Anzahl  von  Dräthcn  ver- 
schaffte,  welche  genau  denselben  Leitungswiderstand  darboten,  als  die  Tangenten- 
bussole.    Wurde  der  Strom  nun  einmal  ungethcilt  durch  die  Bussole  gesandt,  ein 
anderes  Mal  aber  durch  n — 1  Dräthe  vor  derselben  abgezweigt,  so  standen  die 
iu  beiden  Fällen  auf  die  Nadel  wirkenden  Ströme  in  dem  gewünschten  Verhältniss. 
Eine  Versuchsreihe  lieferte  z.B.  folgendes  Ergebniss :  Es  wurde  der  Strom  drei  mal 
ungetheilt  durch  die  Bussole  gesandt,  und  gab  im  Mittel  aus  je  zwei  Ablesungen 
nach  rechts  und  links  eine  Ablenkung  von  40°  30'  (die  einzelnen  Ablesungen  diffe- 
rirten  nur  um   1  %')•     Im  Wechsel  mit  diesen  Beobachtungen,  wurden  vier  Ab- 
lesungen (jede  nach  rechts  und  links)  gemacht,  wenn  der  Strom  durch  je  drei  und 
zwar  immer  verschiedene  abzweigende  Dräthe  in  der  Bussole  bis  auf  '/4  der  vorigen 
Stärke  reducirt  worden  war.    Diese  gaben  im  Mittel  eine  Ablenkung  der  Nadel 
von  12°  6V4'  (die  einzelnen  Ablesungen  differirten  nur  um  l').    Nun  ist  aber 

tg  40°  30'  =  8540, 

tg  12°  6W  a  2144, 

während 

i-    tg  40°  30'  =  2135. 

Die  Differenz  beträgt  9  und  entspricht  einer  Winkelverschiedenheit  von  4'  zu  Gunsten 
der  geringem  Stromstärke.  Wurden  die  beobachteten  Wcrthe  jedoch  nach  der 
Formel  . 

S  ^  (1  -h  3a»)  tg*  —         sin  2* 

■  o 

berechnet  (in  welcher  S  die  Stromstärke,  <x  das  Verhältniss  zwischeu  dem  Polar- 
abstandc  der  Nadel  und  dem  Ringdurchmesser,  und  *  den  beobachteten  Ablenkungs- 
winkel bedeutet),  so  ergab  sich  eine  Differenz,  welche  \'  noch  nicht  erreichte. 

30  1 

Mit  dieser  Bussole,  Tür  welche  also  a—  —      — wurden  noch  drei  andere 

44  4        \  4,8 

Versuchsreihen  angestellt.  Ebenso  wurden  drei  Versuchsreihen  angestellt  mit  einer 
Bussole  von  405  Millimeter  Durchmesser,  zwei  mit  einer  Bussole  von  250  Milli- 
meter Durchmesser  und  mit  derselben  Nadel,  sowie  vier  Reihen  mit  der  letzten 
Bussole  und  einer  Nadel  von  51,2  Millimeter  Länge  und  38  Millimeter  Polarabstand. 
Die  Ergebnisse  aller  dieser  Reihen  sind  in  der  folgenden  von  selbst  verständlichen 
Tabelle  zusammengestellt. 


9 
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Versuchsreihe. 


■ 

Differenz  nach 
der  gewöhn- 
lichen Formel. 


Ablenkung 
dureh  den  unge 
theilten  Strom. 


Ablenkung 
dureh  des 
Stromes. 


Differenz  nach 
der  vollständi- 
gen Formel. 


I  4,8 

8.3 
4 

t.,6 


\ 

2 

i 
t 

■i 
3 

I 

i 

I 

i 
3 
i 


40" 

43 

62 

64 

23 

4Ü 

54 

45 

74 

72 
62 
19 
3  2 


30' 

»«% 
53 

32  % 

fr5% 
56 

23'4 
36 

12 

28 
22 
28 


4  2 
4  3 
48 
28 

6 
4  4 
49 

4  i 

37 

39 
26 
46 
9 


'  6VV 
31V« 
26% 

*7* 

20% 
4  2% 
49 

35% 

*3% 
46 

53 

. 


4' 
8 
40 
20 

4 

6 
4  3 

23 
48 


.4°  24% 
I  46 
0  39% 
0     4  0 


4' 


•I- 


2 

0 

5%(?> 
0 

•% 

% 

1% 
0 

ßVa 

3% 


-  «V, 

-  1% 


Aus  Diesen  Versuchen  geht  nun  Folgendes  hervor  : 

ii)  Die  Stromstärken  sind  nicht  gerinn  den  Tangenten  der  Ableukung  proportional, 
selbst  dann  nicht  einmal,  wenn  das  Verhältniss  zwischen  der  Nadellänge  von  Pol 
7.u  Pol  und  dem  Hingdurchmesser  nur  */ia  beträgt.  Vielmehr  fallen  die  Strom- 
stärken immer  zu  klein  aus ,  wenn  sie  blos  nach  der  Formel  S  =  e  •  tg  9  be- 
rechnet werden. 

b)  Der  Unterschied  ist  bei  derselben  Tangentenbussole  desto  grösser,  je  grösser 
der  Ablenkungswinkel,  bei  verschiedenen  Bussolen  aber  desto  grösser,  je  kleiner 
der  Ringdurchmesser  im  Verhältniss  zur  Nadellänge  ist. 

c)  Dagegen  giebt  die  ausführlichere  Gleichung  den  Werth  der  Stromstärke  aus 
dem  beobachteten  Ablenkungswinkel  für  alle  Grössen  des  letztern  mit  gleicher  und 
hinreichender  Genauigkeit.  Sie  lässt  zwischen  20°  und  80°  nur  einen  Fehler 
von  2'  zu. 

d)  Die  Magnetnadel  darf  nicht  kürzer  als  30  Millimeter  sein,  weshalb  man  nur 
auf  Vergrösserung  des  Ringdurchmesscrs  Bedacht  nehmen  muss. 

e)  Beträgt  der  Ringdurchmesser  4  Meter  bei  30  Millimeter  Nadel- 
länge, so  sind,  wie  aus  der  Vergleichung  beider  Formeln  entnommen 
werden  kann,  die  Stromstärken  den  Tangenten  der  Ablenkungswinkel 
genügend  proportional. 

f)  Tin  die  Empfindlichkeit  grosser  Bussolen  zu  erhöhen,  ist 
dem  einfachen  Ringe  ein  Ring  zu  substituiren ,  der  aus  vier  von 
einander  isolirten  Kupferdräthcn  von  5  bis  8  Millimeter  Dicke  besteht. 
Zur  Messung  verhältnissmässig  schwacher  Ströme  würden  4  2  bis  20 
von  einander  isolirtc  schwächere  Kupferdräthe  genügen. 

g)  Solche  Instrumente  sind  zweckmässig,  um  andere  kleinere 
nach  ihnen  empirisch  zu  graduiren. 

IV.  Wird  sonach  das  Instrument  durch  die  Grösse  unbequem, 
wenn  es  mit  genügender  Genauigkeit  eine  einfache  Berechnung  aus 
den  Beobachtungen  zulassen  soll,  so  versuchte  Gauoain  *  durch 
eine  mndificirtc  Einrichtung  der  Tangentenbussole  jenem  Uebelstandc 
abzuhelfen.  Gaugaw  legt  nämlich,  wie  Fiy.  .>9  im  horizontalen 
Durchschnitte  zeigt,  die  Windungen  nicht  in  die  senkrechte  Ebene, 
%  39.         welche  durch  den  Mittelpunkt  der  Drehung  der  Nadel  geht,  sondern 
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über  eine  konische  Rolle  von  solcher  Convergenz,  dass  Hie  Erzeugende  gm  und  hm 
der  Kegelfläche  mit  der  Axe  derselben  einen  Winkel  bildet,  dessen  trigonometrische 
Tangcyjf  —  i  ist.  Der  Mittelpunkt  m  der  Nadel  ns  befindet  sich  im  Mittelpunkte 
dieser  Kcgelfläche.  Die  Nadel  ist  verhältnissmässig  grösser,  als  bei  gewöhnlichen 
Tangcntenbussolen.  Das  Instrument  hat  den  Vortheil  grosser  Empfindlichkeit,  indem 
eine  grössere  Anzahl  von  Drathwindtingen,  welche  durch  g  . . . .  g'  und  h  .  .  . .  h' 
angedeutet  sind,  auf  der  Kegeloberfläche  angebracht  werden  kann,  als  bei  den  ge- 
wöhnlichen Tangcntenbussolen.  Und  mit  diesem  Vortheil  verbindet  es  die  Eigen- 
schaft, dnss  es  für  einen,  wie  für  mehre  Dräthc  bis  zu  den  grössten  überhaupt 
anwendbaren  Ablenkungswinkeln  die  Stromstärke  ohne  bemerkbaren  Fehler  der 
Tangente  des  Ablenkungswinkels  proportional  angiebt. 

V.  Die  Construction  dieses  Instrumentes  war  auf  rein  experimentellem  Wege 
gefunden.  Bravais  6  zeigte  die  Richtigkeit  jener  Beobachtung,-  indem  er  die  Wirkung, 
welche  ein  die  Basis  eines  Kegels  bildender  Kreisstrom  auf  eine  Magnetnadel  ausübt, 
deren  Mitte  sich  in  der  Spitze  derselben  befindet,  der  Berechnung  unterwarf.  Die 
dort  gMffthltc  analytische  Darstellung  mag  in  elementarer  Form  hier  folgen. 

Es  sei  v  w  in  der  Fig.  40  ein  Theilchen  des  vertiealen ,  in  der  Ebene  des  magne- 
tischen Meridians  befindlichen,  im  Norden  g  beginnenden,  nach  dein  Zcnith  u.  s.  w. 
sich  bewegenden  halben  Kreis- 
stfomes  gvh.  Die  Länge  dieses 
Theilchcns  ist  =  R  dty,  wenn  ft 
den  Halbmesser  des  Kreises  und  <\t 
den  in  g  beginnenden  Winkel 
gev  bedeutet.  Es  befinde  sich  an 
der  Stelle  n  der  Nordpol  einer 
Magnetnadel,  und  zwar  mag  er 
in  einer  horizontalen  Ebene  liegen, 
welche  den  Durchmesse!  yh  des 
Kreises  enthält,  er  mag  von  der 
Ebene  des  Kreises  einen  senk- 
rechten Abstand  on  —  O  nach 
Osten  hin  haben,  und  von  der 
Axe  cq  des  Kreises  um  die  Grösse 
co  =  :V  abstehen.  Ist  das  Theil- 
chen 010  so  klein,  dass  es  merklich 
mit  der  Tangente  vi  am  Kreise  zusammenfällt,  so  wird  die  Wirkungsebene  dieses 
Theilcbens  durch  eine  Ebene  vtn  bestimmt,  welche  zu  gleicher  Zeit  diese  Tangente 
und  den  Pol  n  enthält.  «Senkrecht  zu  dieser  Ebene  nach  nf  erhält  sonach  der  Pol 
durch  das  Theilchen  vw  einen  Bewegungsantrieb,  welcher  abhängt  von  der  Strom- 
stärke S,  der  Quantität  u.  des  in  n  enthaltenen  Magnetismus,  von  der  Länge  Rd<\> 
des  Thcilchens,  von  dem  Sinns  des  Neigungswinkels  wrn  desselben  gegen  seine 
Verbindungslinie  un  =  r  mit  dem  Pole  (vergl.  §.6,  N.  I.),  und  von  der  Länge 

dieser  Verbindungslinie.    Dieser  Bewegungsantrieb  habe  die  Grösse  der  Linie  nf. 

Er  wird  bestimmt  durch  die  Formel 


Ftg.  to. 


nf  = 


sin  wvn 


oder 


uuSflc/dj 

=  5 — 5  COS  nvq 

r 


Die  Vertauschung  von  sin  wvn  und  cos  nvq  ist  nämlich  statthaft,  weil  sich  die 
Winkel  wvn  und  nvq  zu  dem  rechten  Winkel  wvq  ergänzen.    Der  Winkel  wvq 


Google 


60   ERSTER  ABSCHNITT.  WIRKUNG  DES  GALVANISCH  STROMES  AUF  DIU  MAGNETNADEL  §.  10. 

w  m 

»  •  ■ 

wird  erhalten ,  weim  man  durch  die  Linie  v  q  den  Punkt  v  mit  demjenigen  Punkte  q 
verbindet,  in  welchem  die  verlängerte  Wirkungsebene  von  der  Axe  qc  des  Kreises 
geschnitten  wird.  Diese  Linie  steht  aber,  wie  alle  von  der  Axe  nach  der  ^ipherie 
des  Kreises  gezogenen  Linien,  senkrecht  auf  den  entsprechenden  Tangenten: 

Es  mag  nun  dieses  auf  n  wirkende  Kraftelement  nach  drei  zu  einander  senk- 
rechten Richtungen  zerlegt  werden,  von  denen  die  eine  nX  parallel  der  Axe,  die 
andern  beiden  aber  parallel  der  Kreisebene  und  zwar  n  Y  horizontal  und  n  Z  oder  tf 
vertical  stehen.  Der  Coordinatenanfangspunkt  sei  c.  Die  positiven  Abscissen  und 
Ordinaten  seien  nach  Osten,  Norden  und  nach  dem  Zenith  gerichtet.  Die  drei  Com- 
ponenten  des  Kraftelementes  nf  mögen  mit  dXy  dY  und  dZ  bezeichnet  weYden. 
Es  leuchtet  nun  zuvörderst  ein,  dass 


dZ  =  0, 

"o 

dass  also  die  gemeinsame  Wirkung  aller  Theilchen  des  ganzen  Kreises  den  Pol  n 
weder  über  noch  unter  seine  horizontale  Schwingungsebene  zu  bewegdP  strebt. 
Jedem  Theilchen  vu\  welches  einem  Winkel  angehört,  entspricht  nämlich  ein 

anderes  ebenso  grosses  Theilchen,  das  ebenso  weit  unter  der  Horizontalebene  liegt, 
als  v  w  über  derselben  und  einem  Wrinkel  —  d^  angehört.  Hat  aber  das  erste  das 
Bestreben ,  den  Pol  mit  einer  gewissen  Kraft  über  diese  Ebene  zu  treiben ,  so  treibt 
ihn  das  andere  mit  derselben  Kraft  nach  unten.  Beide  Theilchen  und  somit  auch 
beide  Kreishälften  heben  sonach  ihre  vertiealen  Kraftanthefle  gegenseitig  auf. 
Von  den  beiden  horizontalen  Componenten  ist  ferner  nX  oder 

dX  =  nf  -  cos/n\Y  "   .  b) 

V.SItd<\>  '  v 

==  — — i — -  cos  nvq  •  cos  fn X. 

In  dieser  Gleichung  sind  nun  die  Wierthe  von  cos  nvq  und  cos  fnX  in  gegebenen 
Grössen  auszudrücken.    Es  ist: 

cos  nvq  =  — — -:-  • 

1  ir  • qv 

Hierin  ist 

qv*  =   H*  H-  (O-l-  bq)\ 
ferner  wegen  der  Aehnlichkcit  der  Dreiecke  qnb  und  nto 


oder 


bq 

:  N  = 

0  : 

et  —  N 

qn 

:  N  = 

nt  : 

et  —  N 

• 

bq  = 

.V 

■  0 

et  - 

-  N 

qn7  — 

ATS 

•  nf 

oder  wegen  nl1  =  0'  I  {et  —  Nf  und  wegen  et  = 


cosvb 

..  Ar  •  O  •  cos  dj 

7         R  —  ATcosvb 

^MQ'cog'^-h  (/?  —  A'cosvb)'] 
7  (R  —  Ar  cos  vb)* 
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und  demgemäss 


qv*  = 


R1  (R  —  N  costyY  -f-  R7  O* 


{R  —  iVcosvL)' 


Aus  der  Aehnlichkeit  der  Dreiecke 
fnX  und  qcv  findet  sich  cos  fnX. 
Die  Ebene  /  n  X  steht  nämlich  senk- 
recht auf  der  Ebene  7t;/,  weil  die 
Linie  fn  zu  ihr  senkrecht  ist;  des- 
gleichen steht  letztere  senkrecht  auf 
der  Ebene  vc'q,  weil  vt  auf  der- 
selben senkrecht  steht;  und  da  noch 
überdem  nX  parallel  cq  ist,  sind 
die  Ebenen  fnX  und  vtq  einander 
parallel.  Demzufolge  ist  aber  in 
den  diese  Ebenen  bezeichnenden 
Dreiecken  der  Winkel  bei  n  in  dem 
einen  gleich  dem  bei  0  in  dem 
andern,  und  da  überdem  jedes 
von  beiden  einen  rechten  Win- 
kel hat,   so   sind  .beide  Dreiecke 

ähnlich.    Demnach  ist  aber  cos  90c 

oder 


Rf.  40. 


cos  fnX  = 


qv 


Durch  Substitution  dieser  Werthe  in  die  Gleichung  b)  und  in  Betracht,  dass 

r*  =  Ö1  -4-  R7  -f-  N*  —  2ÄATcosu>, 
ergiebt  sich  nun  die  Componente  des  Kraftelementos  nach  der  Axe  der  X  durch 


(IX  =  u.S  • 


R{R  —  Ncosty) 


c). 


Der  Werth  der  andern  horizontalen  Componente  n  Y  findet  sich  in  folgender 
Weise.  Die  Projection  nc  von  nf  steht  senkrecht  auf  der  Durchschnittslinie  qt 
der  Wirkungsebene  mit  der  horizontalen  Ebene;  deswegen  erhalten  die  beiden 
rechtwinkeligen  Dreiecke  en  Y  und  /no  noch  zWei  andere  gleiche  Winkel  bei  n 
und  sind  somit  ähnlich.    Es  ist  datier  eX  oder 


nY  :  0  =  nX  :  et  —  N. 

•        •  .  #   •  .  •  •  • 

Wird  nun  n  Y  mit  d  Y  und  nX  mit  dX  vertauscht  und  wird  et  = 
so  ergiebt  sich  der  Werth  dieser  zweiten  horizontalen  Componente 


n 


cos  *p 


gesetzt, 


dY  =  p.$dty 


Der  bisher  betrachtete  Nordpol  sei  nun  der  Nordpol  einer  Magnetnadel  -von 
der  Länge  =  2  I  welche  um  ihre  Mitte  m  in  der  horizontalen  Ebene  schwingen 
kann.  Dieser  Mittelpunkt  sei  in  der  Axe  des  Stromkreise«  von  dessen  Mittelpunkt 
in  einem  Abstände  cm  —D  befestigt,  und  die  Nadel  sei  durch  irgend  eine  Ursache 


DiQitead  by  Google 


62   ERSTER  ABSCIINITT.  WIRKUNG  DEJ5  GALVANISCHEN  STROMES  AUF  DIE  MAGNETNADEL  §.  10, 

ans  dem  magnetischen  Meridian  vo  um  den  Winkel  9  nach  Osten  4iin  abgelenkt, 

so  ist 

AT  L  cos  9 

0  =  D  -\-  L  sin  9 

und  das  Moment  der  beiden  Kräfte  dX  und  dY,  bezüglich  des  Mittelpunktes  m, 
ist  ausgedrückt  durch  die  Gleichung 

-  . 

d  I„  =  dX  ■  L  cos  9  —  d  Y  •  L  sin  9 

•      •  .  • 

cos  9  —  [D  sin  9  -I-  /.]  cos  <b 
=  u,  S  c/  y  /?  Z,  — — i  — -j— ±  £-   .    .    .    .  e), 

wo 

3 

rs  =  [tf  -4-  Z>*  H-  L1  —  iZ)£  sin  9  —  2RL  cos  4>  cos  9  p 

Für  das  Moment  des  Südpoles  *  der  Nadel  braucht  man  in  dieser  Formel  nur 
L  mit  —  L  und  p.  mit  —  p.  zu  vertauschen  und  es  ergiebt  sich 


.  w  *  •        a  j  1  fi  f  A  cos  9  —  [  0  sin  9  —  Z.1  cos  vb 
d/,  ==  piSf/ibßL   X  i — — , — «  3-    .    .    .    .  f), 

wo 


rj  =  [/?*  -f-  D2  -+•  V  —  2  DL  sin  9  -+-  IRL  cos  <\>  cos  9]*. 

Da  beide  Momente  d  1^  und  d  /,  die  Nadel  in  demselben  Sinne  zu  drehen  streben, 
addiren  sie  sich,  und  somit  ist  das  Moment  der  Drehung,  welche  der  ganzen  Nadel 
durch  das  Theilcheu  vtn  eingeprägt  wird,  ausgedrückt  durch 

dl  ^  (lln    h  dh 


=  VSRLd*  peos9-(/)sin9-hl)  cosd, 


Ii  cos  9  —  (Z)sin9  —  Z.)cosd/l  ■ 
H  ^  J  •  *). 

.  wo  r  und  r,  die  in  e)  und  f)  angegebenen  Werthe  haben. 

Vm  den  Werth  des  Drehungsmomentes  7  zu  erfahren,  welches  der  ganze 
Kreisstrom  der  Nadel  ertheilt,  Ist  es  nur  nothig,  die  beiden  Theile  dieser  Gleichung 
zwischen  den  Grenzen  rb  =  0  und  \b~2;c  zu  integriren.  Voraussichtlich  wirkt 
aber  eiir  jedes  Theilcheu  der  untern  Hälfte  des  Kreisstromes ,  welches  einem 
Winkel  — vb  entspricht,  sowohl  nach  X  als  nach  Y,  ebenso  als  ein  Theilcheu  vw 
der  obern  Hälfte,  welches  dem  Winkel  ~\~  <L  entspricht.  Es  ist  also  nur  nöthig, 
zwischen  den  Grenzen  *L  —  0  und  <b  =  k  zu  integriren  und  das  Integral  zu  ver- 
doppehi.    Setzt  man  ferner  der  Abkürzung  wegen 

?-*  ~  R1  'I-  D1    I-  L\ 

a  —  R  cos  9, 

b  ~  D  sin  9, 

so  ergiebt  sich 
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9 


—  L  cos  <j 


a  cos 


*)]•' 

_^    c  —  6  cos^4>  H-  £  cos  \ 
[1  -  pr(6_aeo8+)J*j 

Ist,  wie  es  Gattoaiss  Tangentenbussole  voraussetzt,  die  Länge  der  Nadel  iL 
gering  gegen  den  Durehmesser  des  Stromkreises  2  R  und  somit  auch  gegen  p    so  ' 
ist  eine  Entwicklung  des  Werthcs  unter  dem  Integralzeichen  nach  steigeuden  Po- 
tenzen von   L  und  demnächst  eine  partielle  Integrirung  anwendbar.    Die  Entwicke- 
lung  dieses  Werthes  giebt : 

?(a  —  b  cos      \  \  -f-  —  _  (6  _  n  cos  <(,)»  ■+> 

~h  i "27-374 7  (b~a  cos^)4  -I-  ....  j 

-1-2  cos  <b  £3  p  (6  -  a  cos      -f-  f-^-~  y  (b  -  «  cos  -|- 

3-5    7    9    II  //  ^  -, 

+   I  •  2  •  3  •  4  •  5"  p.(6-fl  cos*>  +  J 

Wird    dieser  Werth  nach  steigenden  Potenzen  von  cos  ^  geordnet  und  wird  für 
einen  Moment 

3  5  ^  _^  3    5    7    9  I4  JL2 

4  .  2  p1  "~  a;    i  2 . 3  i  7  —  ^;   3  y  t; 

3-57  Z.'  ^  3  ■  5  •  7  •  9  •  1 1  V 

1  •  2  •  3  p* '  '      12    3    4     5  ^  £ 

gesetzt,  so  stellt  sich  das  Integral  dar  unter  der  Form 

/  =  Jd$\a[\  -f-a6s-hß6iJ  -  *  . 

—  cos  ^  16  ~h  a  (6J  -f-  26aJ)  -h  ß(6*H-  463«a)   1-  ... 

. ..  —  yb  —  56J  —  e6''  —  .. .]  ~|- 
I   cos>[a(a3 -I  ib*a)  -h  ß(662a*  4-  464«)  H-  . . 

...  —  Yo  —  536' a  —  eoo4a  —  ...]_ 

—  cossi|iIafcaa  +  ß(6&aoa-f-4  6a4)  ~|-  ... 

...  —  U6a'  —  elü^a2  —  ...1  | 
-f-  cos4 i|i  fß (oÄ -I-  4  6" a3)  |  - . . .  —  8 a3  —  s  1 0 Ir  «»  -  . . I  — . 

—  cos'' <L[ß 6a4   I    ...  —  eö/jo'  —  ...|  —  * 
-I-  ci»sA4*[— e«"  -  ..\\\. 
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■ 

Nim  ist  aber 

0  0  0  0 


wonach  sich  der  Werth  von  /  mit  aller  Genauigkeit  berechnen  lässt.  Wird  jedoch 
die  Länge  der  Nadel  so  klein  genommen,  dass  die  Potenzen  von  L,  welche  grösser 
"als  2  sind,  vernachlässigt  werden  können  gegen  die  entsprechenden  von  p,  so 
fallen  die  Glieder,  welche  ß,  5  und  e  enthalten,  aus,  und  der  Werth  von  / 
reducirt  sich  auf 

/  =       -  pJ  ^  -  M  -h  a&  H — —  <x  (d1  -h  26M  —  ^TJ 

■  # 

oder  nach  Wiederherstellung  der  Werthe  von  a  und  y 

Diese  Kraft,  mit  welcher  also  der  Kreisstrom  den  Nordpol  der  Magnetnadel 
nach  Osten  abzulenken  strebt,  werde  verglichen  mit  derjenigen  Kraft,  mit  welcher 
der  Erdmagnetismus  denselben  Pol  wieder  in  den  Meridian  zurückzuführen  strebt. 
Ist  T  der  Werth  für  die  Intensität  des  Erdmagnetismus,  so  ist  derselbe  mit  u.  und 
mit  2L  sin  9  zu  multipliciren,  um  sein  Moment  bezüglich  des  Punktes  m  zu  erhalten. 
Ist  der  Winkel  <j>  aber  gerade  derjenige,  in  welchem  die  Nadel  unter  Einfluss  der 
erdmagnetischen  und  der  galvanischen  Kraft  sich  im  Gleichgewichte  befindet,  dann 
sind  die  entsprechenden  Momente  einander  gleich  zu  setzen.  In  Betracht,  dass 
a  =  fl  cos<p,  und  in  Betracht,  dass  2 u.Z.  auf  beiden  Seiten  ausfällt,  ergiebt  sich 
daraus  der  Ausdruck  für  die  Stromstärke 

„         7V_tgjp  T        ^  V  /         5  q'-f  4  6 VI-1 

Aber  auch  in  diesem  Ausdrucke  sind  noch  höhere  Potenzen  von  L  enthalten,  als 
die  Genauigkeit  der  Rechnung  beabsichtigt,  wie  sich  zeigt,  wenn  der  eingeführte 
Werth  von  p  wieder  hergestellt  wird.    Es  ist  nämlich 

p'  =   fl>       D1  -+-  I? 

ps  =  (JP-f- öa -I- ^  (B*-i-D7F  H-  4"  («'  -hD*^V  -| 

* 

13     4  ' 


i  ^   LI  •.  _J   f  l 

p»-  —  fl'  +  D7  -f-  V  ~  «'  -h  D\  (Ä*  +  Z>»)5 
und  somit  S  bei  Uebergehung  höherer  Potenzen  als  l? 

■ 

*  »  *         *     *  • 
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oder  nach  Entwiekelung  des  Divisors 

und  nach  Ausführung  der  Multiplicationcn 

=  Ii*      h  0,)l  ['    a*£>  -  7  <*  + 

Nach  Substitution  der  Werthe  von  a  und  b  und  einigen  Rcductioncn  geht  endlich 
dieser  Ausdruck  über  in 

Aus  dieser  Formel  geht  aber  nameufTicITTolgendes  hervor:    i)   Sind  die 
Umstände    so   beschaffen,   dass  die  Grösse,  welche  von   I?  abhängt, 
vernachlässigt  werden  kaun,  alsdann  ist  die  Stromstärke  der  Tangente 
des  Ablenkungswinkels  proportional,  und  die  Gleichung  wird  mit  der 
Formel  N.  4)  identisch.    2)  Aber  auch  wenn  die  Beobachtung  so  genau 
gemacht  werden  soll,  dass  die  zweite  Potenz  der  Nadellänge  noch  von 
Einfluss  ist,  bleibt  noch  immer  die  Stromstärke  der  Tangente  des  Ab- 
lenkungswinkels proportional,  sobald 

.    -  .  R*  =  4  ß2 

oder 

R  =  zt  2  0. 

d.  h.  sobald  der  Abstand  des  in  der  Axe  des  Kreises  liegenden  Mittel- 
punktes der  Nadel  vom  Mittelpunkte  des  Kreises  nach  Osten  oder  nach 
Westen  hin  halb  so  gross  ist  als  der  Radius  des  Stromkreises. 
Die  Form,  in  welcher  Bravais  die  letzto  Gleichung  giebt,  nämlich 

_  T{R*  r-/)1)'  f  lUMft'-ifl'n  f  J  15/.2(^-4/>2)  sin1 9| 
"         iTc  R2       L         4  (TT1 -hfl»)'  J.  *9L  K{R*  +  U>?  J 

oder  dureb  Bezeichnung  des  constanten  Theiles  mit  A' 

■  - 

ist  blos  um  die  sehr  kleine  Grösse 


« 

von  der  oben  gegebenen  verschieden.     Aus  dieser  Form  leuchtet  aber  überdem 

R 

noch  ein:   3)  dass  wenn  D  <. — ,  die  Stromstärke  rascher  wächst  als  die 

Tangente  des  Ablenkungswinkels;  dass  hingegen  die  Stromstärke  lang 

sanier  wächst  als  die  Tangente  dieses  Winkels,  wenn  D  >  — .  Im  erstem 

Falle  befinden  sich  die  gewöhnlichen  Tangentenbiissolen ,  bei  denen  D  —  0 :  man 
erhält  also  durch  dieselben  stets  eine  zu  geringe  Stromstärke,  wenn  man  dieselbe 
nach  der  Näherungsformel  berechnet 

Enevklop  d.  Physik.  XIX.   *.  Fm iTisr.ii.  galran.  Fcrnrwirk.  Ö 
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mm 


Was  die  Fehler  anbetrifft,  die  man  durch  Vernachlässigung  der  Glieder 
begeht,  welche  höhere  Potenzen  als  1?  enthalten,  so  berechnet  sie  Bravais  a«f 
höchstens  Vaoo  der  wahren  Stromstärke  für  eine  Nadel,  deren  Polarabstand  '% des 
Kreisdurchmessers  beträgt;  dieselben  reduciren  sich  aber  auf  höchstens  Visoo»  wenn 
das  Verhältniss  l/6  stattfindet.  Vorausgesetzt  ist  dabei,  dass  man  die  Ablenkung 
der  Nadel  64°  nicht  überschreiten  Jässt.  Diese  Geringfügigkeit  der  Fehler  ist  für 
die  Praxis  mehr  als  genügend. 

VI.  Buff  6  benutzt  das  Princip  der  Tangentenbussolc  zur  Messung  von  sehr 
geriugen  Stromstärken,  indem  er  die  Kreiswindungen  möglichst  vervielfältigt.  Das 
von  ihm  cönstruirte  Instrument  ist  folgendennassen  beschallen.  Ein  60  Millimeter 
langer  Cylindcr  aus  Kupferblech  von  I  Millimeter  Dieke  hat  einen  Durchmesser  im 
Lichten  von  25  Millimeter.  An  den  Enden  und  in  der  Mitte  trägt  derselbe  Kreis- 
scheiben von  Kupfer,  100  Millimeter  im  Durchmesser.  Die  beiden  äussern  sind 
jede  3,  die  mittlere  4  Millimetei  dick.  Zwischen  denselben  ist  der  Multiplicatordratn 
in  I  88  4  8  Windungen  zu  15  4  über  einander  befindlichen  Lagen  über  den  Hohlcylindcr 
gewunden.  Der  Drath  hat  oljne  Ucberspinnung  0,186  Millimeter  und  mit  derselben, 
sowie-  infolge  eines  Schellackübcrzuges  0,3512  Millimeter  Durchmesser.  Bei  der 
Anfertigung  sind  zwei  Dräthe  zugleich  aufgewunden,  um  dieselben  demnächst  sowohl 
als  einen  Leiter  von  doppeltem  Querschnitt  und  halber  Länge ,  als  auch  nach  einander 
in  ganzer  Länge  mit  einfachem  Querschnitte  benutzen  zu  können.  Die  untersten 
9806  Windungen  in  68  Lagen  sind  noch  besonders  nach  aussen  verzweigt,  damit 
sowohl  sie  als  die  über  ihnen  befindlichen  Windungen  als  kürzere  M^ultipliratoren 
zu  bcnut«en  sind. 

Durch  die  mittelste  Kupferscheibc  führt  ein  Gang  in  das  Innere  der  cylindrischen 
Höhlung,  lang  und  breit  genug,  um  von  oben  herab  die  Magnetnadel  in  dieselbe 
einbringen  zu  können.  Die  Nadel  ist  5  Millimeter  lang  und  2,5  Millimeter  breit 
und  dick.  Sie  steht  in  starrer  Verbindung  mit  einem  ihr  möglichst  parallelen  Glas- 
faden ausserhalb  des  Multiplicators ,  der  über  einem  horizontalen  Theilkrclse  von 
137,5  Millimeter  Durchmesser  sehwebt.  Unter  der  Spitze  des  Zeigers  liegt  ein 
horizontaler  Spiegel,  um  die  Parallaxe  beim  Ablesen  zu  vermeiden.  Die  gläserne 
Deckplatte  des  Theilkreises  ist  In  der  Mitte  durchbohrt  und  trägt  eine  senkrechte 
Glasröhre,  von  deren  oberer  Deckplatte  ein  150  Millimeter  langer  Coconfaden  herab- 
hängt, um  die  Nadel  mit  ihrem  Zubehöre  zu  tragen.  Die  starke  Kupferrolle,  auf 
welche  der  Drath  gewunden  ist,  dicht  für  die  Nadel  als  Dämpfer. 

Die  Dimensionen  dbs  Instrumentes  sind  nach  vorausgegangenen  Rochnungen, 
die  auf  den  hier  durchgeführten  Principien  beruhen,  als  die  zweckmässigsten  be- 
funden worden:  Als  Beweis  der  Empfindlichkeit  des  Instrumentes  mag  dienen,  dass 
mittels  desselben  der  elektrische  Strom  einer  gedrehten  Elektrisirmaschine  gemessen 
werden  konnte,  wenn  das  eine  Drathcndc,  in  eine  Spitze  auslaufend,  dem  Conductor 
nahe  gebracht  wurde,  das  andere  mit  dem  Reibzeug  in  Verbindung  stand.  Bio 
ZurückAihrung  der  mit  diesem  Instrumente  möglichen  Messungen  auf  chemische 
Einheit  ist  in  der  Originalabhandlung  dargethan. 

Unter  dem  Namen  Tangentenbussolc  wurde  1835  im  September  auf  der  Naturforscher- 
Versammlung  in  Bonn  von  Nervander  in  Hclsingfors  7  ein  Instrument  vorgezeigt,  welches 
sehr  verschieden  von  dem  oben  beschriebenen  Apparate  construirt  war,  aber  mit  demselben 
das  gemein  hat,  dass  die  Stromstärke  den  Tangenten  der  Ablenkungswinkel  aus  dem  Meri- 
dian —  wenigstens  bis  30°  —  proportional  sind.  Die  Windungen  der  in  Fig.  4/  dargestellten 
NERVANDER'scben  Tangentcnbussole  sind  nicht  kreisförmig,  sondern  rectangulär,  sie  sind  über 
einen  hohlen  Holzcylindar  mit  vertical  stehender  Axe ,  dessen  Höhe  etwa  %  des  Durchmessers 
beträgt,  so  gelegt,  dass  die  Ebenen  derselben  der  Axe  parallel  stehen,  also  die  obersten  und 
untersten  Theile  derselben  Sehnen  zu  den  Kreisflächen  des  Gylinders  bilden.  Die  Windungen 
beginnen  in  der  Mitte  der  untern  Kreisfläche,  gehen  über  einen  grossten  Durrhsrhnitt  drs 
Gylinders  und  werden  parallel  zu  einander  nach  rechts  und  dann  in  derselben  Anzahl  wieder 
nach  links  von  dieser  ersten  geführt.    Geber  diese  erste  Lage  wird  eine  zweite,  dann  eine 
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•lrittc  u.  s.  f.  gewunden.  Die  iius>erstcn  Windungen  entsprechen  etwa  46°  nach  rechts  und 
link»  n  der  mittelsten,  und  diese  namentlich  gind,  um  sie  vor  dem  Abgleiten  zu  schützen, 
am  Holze  fest  geklebt.  Senkrecht  zu  den  Windungen 
ist  die  krumme  Fräcke  des  Holzcylinders  an  zwei  Stellen 
durchbohrt,  um  den  Mugnet.slab  in  den  holden  Kaum 
desselben  zu  fuhren.  Eine  andere  Durchbohrung  hat 
der  Cylinder  an  dem  obern  Ende  seiner  Axc.  um  dnrch 
dieselbe  mittels  eines  Schräubchcns  die  Mitte  des 
.Magneten  mit  einer  Aufhängevorrichtung  zu  verbinden. 
Diese  Stelle  ist  darum  auch  von  den  Windungen  frei 
gelassen.  Das  in  den  Magneten  geführte  Schräubchen 
ist  ausserhalb  der  Windungen  mit  einem  horizontalen 
leichten  Zeiger  in  Verbindung,  und  hängt  demnächst 
an  einem  Seidenfaden  von  der  Dicke  einer  durch  einen 
horizontalen  Arm  über  der  Axe  des  Holzcylinders  ge- 
haltenen Glasrühre.  Der  Zeiger  schwebt  über  einer 
Kreistheilung.  und  die  Windungen  werden  der  im  Innern 
hängenden  Magnetnadel  parallel  gestellt.  —  Verschiedeue 
ältere  Messungen  sind  mit  diesem  Instrument  ausge- 
rührt ,  die  versprochene  8  Theorie  desselben  aber  — 
meines  Wissens  —  nicht  gegeben. 

Die  Einführung  der  im  Paragraphen  besprochenen 
Tangcnteubnssole  rührt  von  Pouillet  v  her,  der  sie 
zuerst  bei  seiner  Bestimmung  der  Constanten  des  gal- 
vanischen Stromes  benutzte.  Er  bediente  sieh  eines 
einfachen  kreisförmig  gebogeneu  Streifens  von  Kupfer- 
blech, in  dessen  Mittelpunkte  die  kleine  Magnetnadel 
schwebte.  Die  Enden  des  Streifens  tauchten  in  tjueck- 
-ilhergefässe,  nia  die  Stromleiter  aufzunehmen.  Audi  Weber'*1  oben  besprochene  Tangenten- 
hu.Hsole  hat  um  einen  i-in/iym  Kupferriu«  von  so  bedeutendem  Querschnitte,  dass  er  keinen 
messbaren  Widerstand  in  die  Kette  einführt 


W.  Weber.    'Pogg.  Ann.   öü.  27.  (4842.) 

Vergl.  Gauss  in  den  "Resultaten  des  magnetischen  Vereines  1840.  S.  26.  —  W.  Weber 
•  Pogg.  Ann.   55.  33.    (  1842.) 

Despretx.    •  Comptet  rend.  35.  449.    (4.  Ott  1852.) 

Gacgai*.  Comptes  reud.  Jan.  1853.  N.  4.  —  *  Dingler' s  polytechnisches  Journal.  127. 
340.  —  *Pogg.  Ann.   88.  442.  (1853.) 

Bravais.    'Ann.  de  ch.  et  de  phy».  38.  301.   (Juli  1853.)  —  'Pogg.  Ann.  88. 

44fi.  (1853.) 

Hit  f.  *  Liebig's  Ann.  d.  Ch.  86.  1.  ( 1 853. )   Das  hier  beschriebene  Instrument  ist  schon 
Jahre  lang  vor  Veröffentlichung  dieser.  Abhandlung  vom  Verfasser  benutzt  worden. 
Nervaxder.    *  Gehler's  pb.  W. ,  n.  B.    6.  2498.  —  Froriep's  Notizen.   46.  103.  — 
Ann.  de  eh.  et  de  ph.   55.  166.  —  *Dove's  Rep.  d.  Ph.  I.  261.  (1837.) 
'Pogg.  Ann.    69.  S.  204  u.  244.  (1843.) 

Pouillet.    »Pogg.  Ann.   42.283.    (1837.)  —  Aus  Comptes  reud.   4.267.  (1837.) 


§.  II.    Wirkung  beliebig  gestalteter  Stromleiter  auf  die  Nadel.  Sinus- 
bussole und  empirisch  graduirte  Multiplicatoren. 

Wie  der  vorige  Paragraph  zeigte,  ist  es  unter  den  dort  gemachten  Ein- 
schränkungen noch  möglich,  mit  grosser  Annäherung  die  Gesetze  zu  bestimmen, 
nach  welchen  eine  Magnetnadel  von  einem  in  einer  KrcTslinie  um  sie  herum 
geführten  galvanischen  Strome  abgelenkt  wird.  Hat  aber  die  Linie  des  Stromes 
eine  noch  complicirtere  Gestalt,  dann  wird  eine  theoretische  Darlegung  jener 
Gesetze  nicht  mehr  ausfuhrbar.  Die  nachgewiesenen  Gesetze  haben  ferner  auch 
nur  dann  Gültigkeit,  wenn  der  Kreisdurchmesser  sehr  gross  ist  gegen  die  Nadel- 
/aiu?e,  und  dieses  bedingt  im  Allgemeinen  wiederum  einen  sehr  kralligen  Strom, 
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uii)  nur  •»ine  messbare  Ablenkung  der  Nadel  zu  erzielen.  Das  Bedürfnis*  nun. 
auch  galvanische  Ströme  von  geringerer  Stärke  zu  messen,  macht  es  aber 
wünschenswerth .  auch  daiui  noch  die  magnetische  Wirkung  de«  Stromes  dazu 
benutzen  zu  können,  wenn  sich  der  Strom  möglichst  nahe  an  der  Nadel  vorüber 
bewegt,  also  seine  Bahn  nicht  mehr  die  einfache  Gestalt  und  Lage  gegen  die 
Nadel  hat,  welche  der  vorige  Paragraph  als  Bedingung  stellte.  Unter  solchen 
Umständen  muss  man  sich  begnügen,  die  Abhängigkeit  zwischen  Stromstärke  und 
Stellung  der  Nadel  gegen  die  Strombahn  für  jedes  einzelne  Instrument  empirisch 
zu  bestimmen,  oder  aber  ein  Instrument  so  vorzurichten,  dass*  für  jede  Strom- 
stärke Nadel  und  Strombahn  in  derselben  Lage  zu  einander  verbleiben,  und 
somit  die  Abhängigkeit  der  Wirkung  von  dem  Ausschlagswinkel  der  Nadel  nicht 
in  Rechnung  kommt  Auf  dem  letzten  Grundsatze  beruht  die  Einrichtung  der 
Sinusbussole.  Dieselbe  besteht  nämlich  aus  einem  Multiplicator  mit  einfacher 
•  Nadel dessen  Wiudüngen  auf  einem  horizontalen  Tische  gedreht  werden  können. 
Hat  man  mittels  eines  Stromes  der  Nadel  eine  Ablenkung  ertrrcilt,  so  verfolgt 
man  mit  den  Windungen  die  Nadel,  bis  beide  wieder  parallel  zu  einander  stehen 
Der  Sinus  desjenigen  Winkels,  um  welchen  die  Windungen  aus  dem  magnetischen 
Meridian  gedreht  werden  mussten,  ist  alsdann  proportional  der  Stromstärke.  Es 
sei  nämlich  in  Fi(j.  42  AS  die  Richtung  des  magnetischen  Meridians  und  ns 
N  die  Lage  der  Nadel,  wenn  sie  nach  Drehung  des  Tischchens  um 

den  Winkel  Xcn  =  ^  den  Windungen,  wieder  parallel  steht;  es  sei 
ferner  i  L  die  Länge  der  Nadel  und  p,  die  in  jedem  Pole  angehäuft 
>/n   gedachte  Quantität  von  Magnetismus.   Toter  diesen  Umständen  wirkt 
Jr~A    der  Strom  von  der  Stärke  S  senkrecht  zur  Nadel,  das  Moment  der 
f         Drehung  derselben  ist  also  [t.S  'i.L.  Dagegen  wirkt  der  Erdmagnetismus 
mit  der  Intensität  T  nur  an  dem  kleinern  Hebelarm  cd  =  L  sin 9- 
s  sein  Moment  ist  also  —  u,  T  •  2 /.sin  9.    Da  sich  aber  die  Nadel  in 

n,j  u.     dieser  Lage  in  Ruhe  befindet,  sind  beide  Momente  einander  gleich,  also 

jj. S    iL  —  [lT  ■  t  L  sin  9 

oder 

S  =   7' sin  9. 

d.  h.  e>  ist  die  Stromstärke  dem  Sinus  des  Ablenkungswinkels  pn» 
porlioual.  Demgemäss  muss  aber  das  Instrument  im  Wesentlichen  so  beschaffen 
sein,  dass  das  Tischchen  mit  einer  Gradtheilung  versehen  ist,  die  sich  an  einer 
auf  der  Unterlage  festen  Marke  verschiebt,  um  den  Werth  des  Winkels  9  genau 
bestimmen  zu  können,  und  ferner  muss  sich  über  den  Windungen  eine  Marke 
befinden,  gegen  welche  sich  ein  mit  der  Nadel  in  fester  Verbindung  stehender 
leichter  Zeiger  Wieder  einstellt,  wenn  Nadel  und  Windungen  parallel  stehen. 

1.  Das  Nähere  der  Einrichtung  der  Sinusbussole,  wie  sie  von  den  Herren 
Mechanikern  Oertlin*  und  Kleiner  in  Berlin  nacb  Poggendorff's  *  Angabe  aus- 
geführt wird,  zeigt  Fig.  III.  Auf  einem  geeigneten  Gestelle  a  lässt  sich  der  kreis- 
runde Tisch  b  durch  eine  Schraube  ohne  Ende  c  um  seinen  Mittelpunkt  drehen. 
Eine  Wasserwagc  d  sichert  die  horizontale  Stellung.  Der  Umfang  des  Tisches  ist 
getheilt  und  bewegt  sich  an  zwei  diametral  einander  gegenüber  stehenden  festen 
Nonicn  *  vorüber,  die  eine  Genauigkeit  von  zwei  Minuten  und  unter  günstigen 
Umständen  bis  zu  einer  Minute  sichern.    Auf  dein  Tische  steht  ein  Rahmen  fg. 
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welcher  die  Drathwindungen  trägt  und  die  einfache  Magnetnadel   umgicbt.  Der 
Rahmen  ist  durch  ein  Seil  von  zwei  oder  vier  zusammengedrehten,  durch  Seidc- 
iimspinnuug  sorgfältig  von  einander  isplirten  Kupferdräthen  in  nur  vier  Windungen 
umlegt.    Die  Enden  derselben  gehen  durch  die  Axe  der  Bewegung,  münden  in  h 
und  können  so  mit  dein  Rhcomotor  verbunden  werden,  dass  sie  der  Strom  entweder 
t         einzebi,  oder  aHe  gleichzeitig,  oder  nach  einander,  oder  nach  entgegengesetzter 
Richtung  durchläuft.    Die  Magnetnadel  hängt  an  einem  einfachen  Coconfadeu  von 
dem  Gipfel  jj  einer  Glasröhre  herab,  welche  auf  dem  das  Instrument  umgebenden 
ülasgchäuse  'steht  und  mir  dem  Tische  gedreht  wird,  sodass  eine  Correction  wegen 
der  Torsion  des  Fadens,  sowie  wegen  der  Exccntricität  von  Nadel  und  Windungen 
nicht  nöthig  ist.    Zwei  durch  den  Deckel  des  Glasgehäuses  gehende  Mikroskope  k 
und  l  dienen,  die  parallele  Stellung  der  Nadel  mit  den  Windungen  zu  erkennen. 
i         PourLLET 4  verwarf  die  auch  von  ihm  anfangs  benutzte  Aufhängung  der  Nadel  an 
einem  Faden,  und  Hess  sie  auf  einem  Stifte  schweben,   indem  er  das  seitliche 
Schwanken  und  eine  excentrische  Lage  derselben  gegen  die  Windungen  dadurch 
vermeiden  wollte.    Da  jedoch  eine  excentrische  Lage  der  Nadel  ohne  Bedeutung 
ist,  wenn  sie  nur  in  allen  Stellungen  der  Windungen  dieselbe  bleibt,   da  ferner 
durch  Aufstellung  auf  einen  Stift  die  Leichtigkeit  der  Bewegung  leidet,  führte 
.  Poggendorff  die  Aufhängung  an   einem  Seidenfaden   wieder  ein      Das  seitliche 
Schwanken  vermied  er  aber  dadurch,  dass  er  an  der  untern  Seite  der  Nadel  aber- 
mals einen  Seidenfaden  befestigte,  und  an  diesen  ein  Gewicht  hing,  welches  in 
einer  engen  Gläsröhre,  ohne  dieselbe  zu  berühren,  schwebt. 

Trotz  der  geringen  Zahl  von  Windungen  zeigt  das  Instrument  eine  unerwartete 
Empfindlichkeit,  die  jedoch  daraus  erklärlich  ist,  dass  der  Strom  stets  senkrecht 
zur  Nadel  wirkt.  Ja,  es  wird  sogar  nöthig,  bei  Messung  stärkerer  Ströme  die 
Empfindlichkeit  zu  mindern.  Und  dieses  geschieht  dadurch,  dass  diese  Ströme  zwei 
der  zusammengewundenen  Dräthe  in  entgegengesetzter  Richtung  durchlaufen,  von 
denen^der  eine  durch  einen  eingcschaltenen  Platindrath  von  bekanntem  Widerstande 
verlängert  ist.  „Sollen  nun  zwei  Ströme  mit  einander  verglichen  werden,  deren 
Umfang  die  Skale  des  Instrumentes  überschreiten,  so  wird  der  stärkere  mit  der 
Differenz,  der  schwächere  mit  der  Summe  der  Zweigwirkungen  gemessen  und  das 
gefundene  Verhältniss  mit  dem  Verhältnisse  zwischen  jeuer  Summe  und  Differenz 
raultiplicirt. "  So  ist  es  möglieh,  Stromstärken  zu  messen,  die,  im  Verhältnisse 
I  :  10000  stehen,  vorausgesetzt,  dass  man  mit  einem  einzelnen  Drathe  100  Strom- 
stärken unterscheiden  kann,  und  das  Verhältniss  zwischen  Summe  nnd  Differenz 
der  Zweigwirkungen  ebenfalls  100:  I  sei.  . 

Pogoendorff  empfiehlt  dieses  Instrument .  „indem*  keines  der  galvanometrisehen 
Werkzeuge  so  viele  Vorzüge  in  sich  vereinige*'.  Dagegen  ist  äher  der  Preis  von 
beiläufig  1-00  Thalern  ein  so  bedeutender,  dass  dadurch  die  Verbreitung  gemindert 
wird.  Ueberdem  wurde  es  Bedürfnis*,  auch  so  schwache  Ströme,  wie  die  ther- 
mischen und  animalischen ,  wenn  auch  nur  durch  annähernde.  Messung  mit  einander 
zu  vergleichen,  und  hierzu  ist  die  Sinusbussole  nicht  empfindlich  genug. 

IL  So  wurde  es  nöthig,  Methoden  zu  finden,  nach  denen  die  gewöhnlichen 
Miittrplicatorcn  zu  Messwerkzeugen  benutzt  werden  konnten.  Die  Methoden,  welche 
Kecqcerel  3,  Norili  4,  Melloni  *,  Petrixa  6,  Jacobi  7,  Wheatsto?ie  8  u.  A. 
angeben ,  haben  nur  ein  rein  galvanomctrisches  Interesse  und  können  somit  hier 
füglich  übergangen  werden.  Dagegen  sind  die  Untersuchungen  Poggendorff's  9 
über  den  Gebrauch  der  Galvanometer  als  Messwerkzeugc  neben  jenen  auch  von 
theoretischem  Interesse. 

In  diesen  Untersuchungen  ywird  .nachgewiesen,  wie  man  jeden  Multiplicator  als 
Messwerkzeug  benutzen  kann,  wenn  seine  Windungen  um  eine  verticale  Axe  derart 
drehbar  sind,  dass  man  die  Grösse  dieser  Drehung  an  einem  efngetheülen  Kreise 

•  * 

•  « 
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7.11  messen  im  Stande  ist,  und  wenn  der  Aul hangepunkt  seiner  einlachen  oder  dop- 
pelten Nadel  sich  genau  in  der  Verlängerung  der  Drehaxe  befindet.  Das  Verfahren 
kommt  darauf  hinaus,  durch  einen  constanten,  als  Einheit  anzunehmenden  Strom 
von  mittlerer  Stärke  (  Püggen  Dorff  bediente  sich  eines  Thermostromcs,  wie  ihn 
zwei  Kupfer- Neusilberpaare  gaben,  die  in  heissem  Sand  einseitig  erwärmt  wurden» 
die  Wirkung  der  Windungen  auf  die  Nadel  in  möglichst  vielen  Stellungen  lu  ider 
zu  einander  messend  zu  untersuchen,  und  dann  zu  ermitteln,  welche  Stärke  irgend 
ein  anderer  Strom  hat.  welcher  der  Nadel  eine  zu  beobachtende  Ablenkung  aus  dem 
magnetischen  Meridian  crthcilt.  sobald  die  Windungen  boi  dieser  Beobachtung  im 
magnetischen  Meridian  stehen.  Würde  der  Multiplicator  so  beschallen  sein,  dass 
er  nur  eine  Stellung  der  Windungen  im  magnetischen  Meridian  erlaubte,  alsdann 
würde  man  durch  den  constanten  Strom  nur  zwei  Stellungen  der  Nadel  gegen  die 
Windungen,  und  zwar  eine  Ablenkung  nach  rechts  und  links  möglich  machen  können. 
Dadurch  aber,  dass  die  Windungen  —  entsprechend  den  Linien  w  und  W.  in  den 
Ftgg.  f.>  und  44  —  um  einen  inessbaren  Winkel  tn  aus  der  Ebene  des  Meridians 

\  s,  uiid  Ar,  S,  gedreht  werden  können,  ist  man  in  den 
Stand  gesetzt,  auf  der  einen,  etwa  rechten  Seite  (Fig.  43) 
die  Nadel  v5  wie  bei  der  Sinusbussole  bis  zum  Maximum 
ihrer  Ausweichung  zu  verfolgen,  sodass  dann  der 
Winkel  u  zwischen  Nadel  und  Windungen  =  0  wird. 
Ferner  kann  man  dadurch,  dass  man  die  Windungen  auf 
der  linken  Seite  uns  dem  Meridian  dreht,  wie  i/-,  in 
i'itf.  i  i .  während  mau  die  Nadel  v,  5,  mu  h  immer  nach 
icchts  ablenkt,  letztere  allmalig  in  den  Meridian  zunick- 
fuhren, was  alsdann  geschehen  wird,  wenn  m  =  — 90° 
betrügt.  Traut  man  dem  symmetrischen  Verhalten  der 
Windungen  nach  rechts  und  links  nicht,  so  lässt  sieb 
durch  Wiederholung  dieser  Versuche  bei  umgekehrter 
Stromesrichtung  auch  die  Wirkung  der  westlichen  Seite  der  Windungen  ermitteln, 
und  so  käme  es  nur  noch  darauf  an,  nachzuweisen,  welche  Stärke  ein  beliebiger 
Strom  besitzt,  wenn  er  sodann,  durch  die  im  magnetischen  Meridian  stehenden 
Windungen  gesandt,  der  Nadel  irgend  eine  Ablenkung  crthcilt. 

Es  mag  der  Multiplicator  so  vorgerichtet  sein,  dass  ein  gcthcilter  Kreis  mit  dem 

drehbaren  Tische  der 

20  30^  40  50  ßO  70  SO  SO  Windungen  in  unmit- 
telbarer Verbindung 
steht  und  sich  an 
einer  festen  Marke 
vorüber  bewegt.  Der 
Nullpunkt  der  Thci- 
lung  zeige  nach  Nor- 
den, wenn  die  Win- 
dungen in  dei  Kbene 
des  Meridians  stehen. 
In  diesci  L.iuc  um- 
der  Kreis  abgewickelt 
gedacht  und  durch 
die  Linie  /.  /■'  in  dem 
Coordinatennctz  der 
/V'/.  4o  dargestellt 
werden.  Ist  die  Mag- 
netnadel  um  irgend 
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einen  Winkel  a  aus  dem  magnetischen  Meridian  abgelenkt,  so  strebt  der  Erd- 
magnetismus sie  bekanntlich  mit  einer  Kraft  wieder  zurückzuführen,  deren  Moment 
proportional  dem  Sinus  von  a  ist.  Für  alle  möglichen  Ablenkungswinkel  zwischen 
0°  und  90°  lässt  sich  also  dieses  Gesetz  darstellen  durch  die  Curve  UN,  wenn 
deren  Abscissen  den  Bogen  und  die  zugehörigen  Ordinaten  den  Sinussen  derselben 
für  eine  willkürlich  gewählte  Constante  NR  gleich  sind. 

Bewegte  sich  nun  ein  Strom  in  einer  Geraden  oder  in  einem  unverhältniss- 
mässig  grossen  Kreise  um  die  Nadel,  und  würde  die  Ebene  der  Strombahn  nach 
einander  in  verschiedene  Neiguhgeu  gegen  den  Meridian  der  Nadel  gebracht,  so 
würde,  wie  leicht  zu  sehen  ist,  das  von  dem  Strome  der  Nadel  ertheilte  Drehungs- 
moment stets  proportional  sein  dem  Cosinus  der  Ablenkung  derselben  von  der 
Richtung  der  Windungen,  oder,  was  dasselbe  ist,  dem  Sinus  des  Gomplementes 
dieses  Winkels  zu  90°.  Die  dieses  Gesetz  darstellende  Curve  würde  demnach  der 
vorigen  ähnüch  sejn,  aber  eine  umgekehrte  Richtung  haben,  also  bei  Z?  in  die 
Abscissenaxe  einschneiden,  und  irgend  einer  andern  Constauten  Ha  entsprechen. 
In  unserm  Falle  aber  ist  das  Gesetz  ein  anderes,  als  das  der  Proportionalität. zum 
Cosinus  der  Ablenkung  aus  der  Ebene  der  Windungen.  Nur  so  viel  ist  bekannt, 
dass  die  jedesmalige  Ordinate  eine  Function  des  Ablenkungswinkels  n  ist,  multi- 
plicirt  mit  der  Stärke  S  des  Stromes  also  Sf(n).  Das  hierdurch  ausgedrückte 
Gesetz  mag  einstweilen  durch  die  Curve  a  Ii  für  denjenigen  Normalstrom,  dessen 
Stärke  man  —  \  setzen  will,  ausgesprochen  werden.  Wirken  nun  in  der  Nornlal- 
stellung  (nämlich  der  Windungen  im  Meridiau)  Strom  und  Erdmagnetismus  zugleich 
auf  die  Nadel,  dann  erhält  dieselbe  eine  Ablenkung  37  p,  entsprechend  der  Ordinate 
pc  =  s\nMp,  welche  den  beiden  Curven  M  N  und  aR  gemeinsam  ist. 

Das  Mittel  nun,  dessen  sich  Poogendorfp  bedient,  um  den  relativen  Einfluss 
des  Erdmagnetismus  auf  die  Nadel  zu  ändern,  besteht,  wie  gesagt,  darin,  dass  er 
die  Windungen  nach  rechts  oder  links,  wie  in  den  /'<</'/.  f.>  und  ff,  aus  dein  Meri- 
dian um  verschiedene  Winkel  m  dreht,  und  die  diesen  Drehungen  entsprechenden 
Ablenkungen  n  der  Nadel  von  der  Ebene  der  Windungen  oder,  was  dasselbe  ist, 
die  den  Drehungen  entsprechenden  Ablenkungen  a  =  n  -f-  m  der  Nadel  aus  der 
Ebene  des  Meridians  für  den  Nonnalstnuu  beobachtet.  Dabei  ist  m  positiv  gesetzt 
bei  einer  Drehung  nach  rechts,  negativ  bei  einer  Drehung  nach  links  vom  Meridian. 
In  der  Darstellung  der  Fig.  45  entspricht  dieser  Proccss  einer  Verschiebung  der 
Curve  (i  R  längs  der  \hseissenaxe  nach  rechts  und  links,  wie  z.B.  in  die  Lage  aV, 
und  einer  Beobachtung  der  verschiedenen  Winkel  a  =  Mp  oder  ==  Afp'  entsprechend 
den  Ordinaten  pc=$in  Mp  oder p'c'  —  sin  Mp'.  Durch  solche  Drehungen  der  Windungen, 
weiche  immer  eine  Yergrüsscrung  des  Winkels  n  zwischen  Nadel  und  Windungen  von 
5°  zu  5°  zufolge  hatten,  ergaben  sich  in  einem  Falle  für  einen  gewissen  Multiplicator 
die  in  nachfolgender  Tabelle  aufgeführten  zusammengehörigen  Werthe  von  m,  n  unda: 


Beobachtet 

1 

Beobachtet 

m 

a 

■  ss  m  -+-  n  1 

1  - 

n 

a  i=  m  -+-  n 

49'.." 

-H  *«Va 
-f-  43 »/2 
-f-  38>/2 

-f-  wy, 

-h  «  3 
3 
0 

0° 

B 

10 

«5 
20 

15  . 
30 
35 
36 

51% 
53  >/« 

5S% 

43 
38 
36 

1  —  8° 

—  «9 

—  «Va 

—  37 

—  45% 

—  54 

—  61 

—  69 

|    -  76 

40° 

45 

50 

55 
60 
65  . 
70 

75  '  . 
80 

32° 

S6  ' 

2 1  i 

18 

uVi 
1 1 

9 
6 
4 
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Wird  aber  so  die  Curve  a  R  läng«  der  Abscissenaxe  L  R  verschoben ,  so  erhält 
sie  immer  andere  Purchschnittspunkte  mit  der  bekannten  Curve  MN.  Hieraus  können 
aber  ihre  Ordinaten  c/>,  c'// .  .  .  .  för  alle  Stellungen  und  somit  die  ganze  Curve 
bestimmt  werden.  Hat  z.  Ii.  die  Curve  die  Stellung  aV,  macht  also  die  Ebene  der 
Windungen  mit  dem  Meridian  einen  Winkel  m  =  w M  nach  links,  so  ist  die  der 
Abscisse  wp'—MP  zugehörige  Ordinate  p'  c*  =  sin  Mp'  ^  sin  o ,  d.h.  gleich  dein 
Sinus  desjenigen  Winkels,  welchen  die  Nadel  mit  dem  Meridian  macht. 
Tin  demgemäss  die  Curve  aR  zu  construiren,  werden  die  Abscissen  proportional 
den  Winkeln  n  der  vorigen  Tabelle  und  die  zugehörigen  Ordinaten  proportional  den 
Sinussen  der  entsprechenden  Winkel  a  aufzutragen  sein.  In  dieser  Weise  erhält 
mau  die  folgende  Tabelle,  nach  welcher  die  Curve  aR  construirt  wurde,  mit  der 
besondern  Annahme,  dass  sin  90°  =  100  sei: 


Abscissen 

Ordinaten 

Abscissen 

1 

Ordinaten 

»» 

sin  (  n  h  m) 

n 

sin  (n  -t-  m) 

0° 

76,04 

40° 

52,99 

5 

78,26 

45 

43,84 

io 

80,39 

50 

36,65    .  . 

15 

80,39 

!  55 

30,90 

20 

78,16 

60 

24,62 

25 

74,90 

65 

19,08 

30 

68,20 

70 

15,64 

35. 

61,57 

75 

10,45 

36 

58,78 

80 

1  • 

6,98 

• 

Die  Hauptaufgabe  der  Untersuchung  besteht  nun  darin,  nachzuweisen,  wie  man 
jede  Stromstärke  mit  Hülfe  der  einmal  gebildeten  ersten  Tabelle  linden  kann,  wenn 
man  durch  einen  beliebigen  Strom  in  der  Normalstellung  der  Windungen  eine  einzige 
Ablenkung  der  Magnetnadel  beobachtet.  In  den  vorangehenden  Erörterungen  wurde 
allgemein  gezeigt  ,  dass  die  zu  Grunde  gelegte  constante  Stromstärke  S,  multfplicirt 
mit  der  unbekannten  Function  des  Winkels  n  zwischen  Windungen  und  Nadel,  gleich 
sei  der  Intensität  des  Erdmagnetismus,  die  mit  T  bezeichnet  werden  mag,  multi- 
plicirt  mit  dem  Sinus  des  Winkels  (fi  +  m)  zwischen  Nadel  und  Meridian,  also 

Sf(nj  =   Tsin  (n-4-m). 

Wenn  nun  die  Stärke  S,  eines  beliebigen  Stromes  bestimmt  werden  soll,  der 
durch  die  Windungen,-  in  deren  Normalstellung  gehend,  eine  zu  beobachtende  Ab- 
lenkung rig  der  Nadel  gegen  die  Windungen  und  somit  zugleich  gegen  den  Meridian 
hervorbringt,  so  ist  dann  natürlich  die  Kraft,  mit  welcher  die  Windungen  auf  die 
Nadel  wirken,  genau  dieselbe  Function  des  Ablenkungswinkels,  als  damals,  wo  der 
Normalstrom  unter  demselben  Winkel  nb  zwischen  Windungen  und  Nadel-  auf  letztere 
wirkte.  Nur  ist  in  beiden  Fällen  die  Kraft  den  Stromstärken  proportional.  Jetzt 
ist  also  die  Stromstärke  St  multiplicirt  mit  derselben  Function  von  nb  gleich  der 
Intensität  des  Erdmagnetismus  T  multiplicirt  mit  dem  Sinus  des  Ablenkungswinkels 
aus  dem  Meridian,  der  ebenfalls  m  ist,  also 

SJ(nb)  =   T  sinnfc. 

Aus  der  vorigen  Formel  ergiebt  sich  aber  durch  Vertauschung  von  n  mit  dem  be- 
stimmten Winkel  nb  und  von  m  mit  dem  entsprechenden  mb 

Sf{nh)  =   Tnin  {nb~\~mb). 
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Beide  Gleichungen  durch  eüiander  dividirt  geben  demnach  die  Stromstärke  S,  in 
Einheiten  der  Normalstärke  S  durch  folgende  Gleichung 

#  sin  iib 

— i  --  -   . 

S         sin  («j,  I-  ?/?t) 

Hieraus  leuchtet  aber  ein,  dass  mau  nur  eine  Tabelle  zu  entwerfen  braucht, 
in  welcher  zu  den  Ablenkungswinkeln  n  der  vorigen  Tabelle  der  Quotient  aus  dessen 
Sinus  und  den  entsprechenden  Werthen  in  der  zweiten  Colunuie  sin  ( n  4-  »» )  gefügt 
wird,  um  die  jedesmalige  Stärke  eines  Stromes  zu  erfahren,  der  eine  Ablenkung  n 
der  Nadel  bei  der  Normalstellung  der  Windungen  hervorbringt.  Die  für  den  voji 
Poe gendorff  benutzten  Multiplicator  gültige  Tabelle  ist  folgende  : 


Ablenkung 

- 

» 

i  ■ 

Stromstärke  1 
sin  n 

Ablenkung 

H 

Stromstärke 
sin  n 

sin  ( n  -4-  m ) 

sin  (  n-i-m) 

0° 

0,0000 

40° 

1,2130 

*  4 

5, 

0,1  H  4 

45 

1,6130  . 

• 

10 

0,2160 

59 

2,0901 

15 

0,3220 

55 

2,6508 

SO 

0,4370 

60 

3, 5182 

25 

0,56  43 

65 

4,7499 

« 

30 

0,7331 

70 

6,0071  . 

f 

35 

.  0,9316 

75 

9,2408 

3« 

>  :•»    ....  r*  * 

1,0000 

80 

1 

14,1180 

Entwirft  man  sich  also  für  irgend  einen  Multiplicator,  der  die  angegebenen 
Bedingungen  erfüllt,  eine  Tabelle,  analog  dieser,  so  ist  man  alsdann  im  Stande ,  die 
Stärke  jedes  die  Grenzen  des  Instrumentes  nicht  übersteigenden  Stromes  in  Ein- 
heiten des  Normalstromes  zu  bestimmen,  wenn  man  die  durch  ihn  hervorgebrachte 
Ablenkung  n  bei  der  Stellung  der  Windungen  hn  Meridian  beobachtet. 

Das  hier  erörterte  Verhältniss  zwischen  Stromstärke  und  Ablenkungswinkel  für 
willkürlich  gestaltete  Windungen  lässt  sich  auch  auf  geometrischem  Wege  erörtern. 
Bei  derselben  Neigung 

n  der  Nadel  zu  den  ^ — *2  (0  0  IQ     20    .70     ko    50    CO     70    so  .90 

Windungen  ist,  wie 
gesagt,  die  Wechsel- 
wirkung zwischen  bei- 
den der  Stromstärke 
proportional.  Für  ir- 
gend einen  andern 
z.  B.  stärkern  Strom 
wird  also  die  Wir- 
kungseurve  A  R  von 
der  a/l  des  Normal- 
stromes nur  durch  die 
ronstantey<J/:ajW  ver- 
schieden sein,  sonst 
aber  dieselbe  Gestalt 
haben.  Es  werden  also 
alle  zu  denselben  Ab-  £  — 

scissen  gehörige  Or-    •  Fl(J  „. 
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dinaten  dasselbe  Verhältnis«  zu  einander  haben,  als  z.  B.  pc  :  pk  =  ph:  pC  (in  der 
Zeichnung  wie  2:3 ).  Hat  man  nun  durch  den  stärkern  Strom  eine  Ablenkung  aus 
der  Normalstellung  =  PM  erhalten,  entsprechend  der  Ordinate  PC  sin  PM,  so 
Tragt  es  sich,  wie  gross  die  entsprechende  Ordinate  Ph  des  schwächern  Stromes 
ist.  Offenbar  kann  aber  djp  Nonnalcurvc  nach  links  verschoben  werden,  bis  ihr 
Durchschnitt  mit  der  magnetischen  Curve  einer  Ordinate  pV  entspricht,  welche 
—  Ph  ist,  und  dieses  wäre  die  Stellung  der  Curve  aV.  Es  ist  aber  die  Ordinate 
p'r'  =  sin  Mp'.  Nun  ist  Mp'  =  «7/  —  w M  =  MP  —  wM.  Da  aber  HP  '=  n  und 
wM—  —  m,  d.  h.  gleich  demjenigen  Winkel,  um  Welchen  die  Windungen  nach" 
links  gegen  den  Meridian  verschoben  werden  mussten,  .damit  der  Normalstrom  die 
Nadel  gegen  die  Windungen  um  n  Grade  ablenkte,  ein  Winkel,  welcher  aus  der 
ersten  Tabelle  sich  erglebt:  so  ist  MP — 10  M  und  somit  auch 

.      Mp'  —  n  —  ( — m)  z=  n  -f-  m. 

Daher  ist 

Ph  —  sin  Mp'  —  sin  (n  H-  m). 

Da  sich  aber  die  beiden  Stromstärken  S,  und  S  der  Curvcn  AR  und  aV  verhalten 

wie  irgend  zwei  Ordinatcn  PC:Ph,  so  ist  wie  oben 

■  * 

S,  sin  n 

.S         sin  (n  -!*•  m) 

Jetzt  wurde  der  schwächere  Strom  als  bekannt  vorausgesetzt.  Ist  aber  der 
stärkere  der  Normalstrom  ,  also  A  H  die  ihm  zugehörige  Curve  und  Mp  die  für  den 
schwächern  beobachtete  Ablenkung  aus  der  Normalstellung,  dann  bedarf  es  einer 
Verschiebung  der  Curve  AR  nach  rechts,  etwa  in  die  Stellung  A' ,  um  die  Or- 
dinate l"  C  =  pk  kennen  zu  lernen.  Jetzt  ist  der  aus  der  ersten  Tabelle  bekannte 
Winkel  m  positiv  und  wird  addirt,  daher  sich  wiederum  dieselbe  Gleichung  wie.  so 
eben  herausstellt. 

Allgemein  zeigt  sich  also,  dass  die  Ablenkungen,  welche  ein  im  magne- 
tischen Meridian  liegendes  Drathgewindc  bei  verschiedener  Starke  des 
Stromes  der  Magnetnadel  erthcilen,  hergeleitet  werden  können  ans 
denjenigen,  welche  sie»  von  einem  und  demselben  Strome  durchflössen, 
aber  unter  verschiedene  Winkel  gegen  den  magnetischen  Meridian  ge- 
stellt, auf  dieselbe  Nadel  ausüben. 

Die  erörterten  Gesetze  gelten  sowohl  für  eine  einfache  Nadel  als  auch  für  eine 
Doppelnadel.  Die  Untersuchung  der  Wirkungscurve  muss  aber  stets  erneuert  werden: 
1)  wenn  die  Nadeln  eine  andere  Höhe  gegen  die  Windungen  erhalten  haben,  2)  wenn 
sich  die  magnetische  Intensität  der  Nadeln  geändert  hat,  oder  wenn  bei  einer  ein- 
fachen Nadel  die  magnetische  Vcrtheilung  eine  andere  geworden  ist. 

Abgesehen  davon,  dass  die  Anwendung  der  Sinusbussole  eine  genau  zur  Drehung 
concentrische  Aufhängung  der  Nadel  nicht  zur  Bedingung  macht,  und  bei  ihr  die 
Torsion  des  Aufhängefadens  climinirt  wird,  ist  die  Theorie  derselben  ein  besonderer 
Fall  der  hier  erörterten  Gesetze. 

Die  Eigenthünilichkeit  in  der  Form  der  galvanischen  Curvcn  aR  und  AR,  dass 
sie  nämlich  ihren  Scheitelpunkt  abseits  von  90°  haben,  und  Somit  die  Wirkung  der 
Windungen, in  der  Mitte  derselben  nicht  die  grösste  ist,  erklärt  sich  durch  die  Lücke 
in  der  Mitte  der  Windungen,  welche  dazu  dient,  die  zwischen  ihnen  hängende 
Nadel  einzusenken. 

Die  Simwbussole  ist  zuerst  durch  Poüillet  1  1837  in  Gebrauch  gekommen. 
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1  Poggeüdorff.  *Pogg.  Ann.  Bd.  50.  S.  504.  (1840.)  and  Bd.  67.  S.  86.  Anm.  (4842.) 
»  Pouillet.    *Pogg.  Ann.   4!.  28V.   (4837.)  —  Aus  Compte*  rend.   4.  267. 

*  Becqcerel.    Trailtf  de  VdectriciU.    2.  24. 

4  Nobili.    *  Pogg.  Ann.  Bd.  9.  S.  346.  und  Bd.  20.  S.  226. 

5  Mellohi.    *  Pogg.  Ann.  35.  132.  —  'La  Thermochröse.  T.  4.  p.  57  et  59.  Naples  1850. 

*  Petrisa.    v.  Holgcr's  Zeitschrift  für  Physik.    4.  174.  —  Im  Auszug  'Pogg.  Ann.  56. 
328.  (1842.)   Anmerkung.  —  Zusatz  dazu  'Pogg.  Ann.   57.  4  4  4  .  (1812.) 

7  Jacobi.    Bulletin  teientifique  de  FAcad.  de  St.  Pclersbourg.    40.  257.  —  'Pogg.  Ann. 
57.  85.    (4  842.) 

*  Wheatstoke.    'Pogg.  Ann.  62.  499.  —  Aus  den  Philos.  Trantact.  f.  4843.  p.  II. 
9  Pq<*ehdorff.    Pogg.  Ann.   56.324.  (4842.) 

* 

■  §.  12.    Der  elektrodynamische  Cylinder. 

Bisher  betrachteten  wir  die  Wirkungsweise  eines  galvanischen  Stromes  auf 
die  Magnetnadel,  wenn  erstercr  sich  nur  in  einer  Ebene  bewegte,  und  schon 
mussten  die  Analogen  mit  der  polaren  Anziehung  und  Abstossung  befreundeter 
oder  feindlicher  Magnetpole  auffallen.  Noch  mehr  wird  aber  diese  Analogie  ein- 
leuchten, wenn  wir  die  Wirkung  von  Strömen  betrachten,  die  sich  in  drei  Dimen- 
sionen bewegen,  und  namentlich  von  solchen,  die  sich  um  cylindrischc  oder  auch 
prismatische  Flächen  senkrecht  zu  deren  Axen  winden.  —  Den  Ausgangspunkt 
zu  den  hierher  gehörigen  Erörterungen  mögen  die  Anschauungen  bilden,  welche 
zur  Formel  1)  in  §.10  führten.    Dieselbe  hiess 

In  —   , 

(fl*  hfl')' 

•  * 

Diese  Formel  stellt  in  Grösse  und  Richtung  den  Bewegungsantrieb  /„  dar,  welchen 
ein  Nordpol  durch  einen  in  verticaler  Ebene  sich  bewegenden  Kreisstrom  erfährt, 
wenn  der  Pol  sich  in  der  horizontalen  von  links  nach  rechts  sich  erstreckenden 
\xe  dieses  Stromes  befindet.  Dabei  wurde  vorausgesetzt,  dass  der  Strom  sich 
in  der  hintern  Hälfte  des  Kreises  aufwärts,  in  der  vordem  abwärts  bewegt,  dass 
R  der  Halbmesser  der  Kreisbahn  sei ,  dass  der  Nordpol  sich  in  einer  Entfernung  D 
vom  Mittelpunkte  des  Kreises  befinde,  dass  die  Richtung  von  links  nach  rechts 
die  positive  uniT  die  von  rechts  nach  links  die  negative  sei.  Femer  zählte  p. 
die  Einheiten  des  im  Pole  vereinigt  gedachten  freien  Magnetismus  und  S  die  der 
Stromstärke,  und  endlich  bedeutete  k  das  bekannte  Verhältnis»  zwischen  Umfang 
und  Durchmesser  des  Kreises.  —  Wird  nun  statt  des  Nordpoles  ein  Südpol 
substituirt,  so  ändert  sich  in  der  Formel  nichts  als  dass  -f-p.  in  —  p.  übergeht, 
und  somit  erfährt  der  Südpol  einen  Bewegungsantrieb 

Zuvörderst  zeigen  nun  diese  beiden  Formeln,  dass  die  Richtung  der  durch 
sie  ausgesprochenen  Bewegungsantriebe  dieselbe  bleibt,  mag  D  ein  positives, 
oder  ein  negatives  Vorzeichen  haben.  Ist  also  in  den  Figg.  46  und  47  (s.  S.  76) 
die  Fig.  57  des  §.  10  mit  leicht  zu  erkennenden  Modifikationen  wiederholt,  so 
wird  der  Nordpol  sowohl  in  der  Stellung  n,  vor  dem  Bogen  als  in  der  Stellung  n 
hinter  demselben  in  der  Richtung  des  Pfeiles  bei  c  angetrieben  werden.  Die 
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Fig.  ie 


Fg.  i7 


umgekehrte  Richtung  des  Antriebes,  nämlich  die  des  Pfeiles  bei  c  der  zweiten 
Figur,  erfährt  der  Südpol  sowohl  in  der  Stelluug  s,  als  in  der  Stellung  «,  . .  . 

Von  b  her  betrachtet,  hat  nun  der  Strom 
im  Kreise  dieselbe  Richtung,  die  ein 
Uhrzeiger  haben  würde,  wenn  man  sich 
an  der  Stelle  des  Kreises  das  dein 
Beobachter  zugekehrte  Zifferblatt  einer 
Uhr  denkt.  Auf  dieser  Seite  ^pscheint 
es  aber,  als  ob  der  Nordpol  n,  au- 
gezogen, der  Südpol  s,  aber  abgestossen 
würde,  während  die  umgekehrte  Er- 
scheinung auf  der  Seite  d  des  Kreises 
stattfindet.  Die  Seite  b  bietet  also  die  polaren  Erscheinungen  eines 
Südpoles,  die  Seite  d  die  eines  Nordpoles  dar.  • 

Ferner  ist  aus  beiden  Formeln,  sowie  schon  ohne  dieselben  ersichtlich,  dass 
jeder  einzelne  Pol  den  stärksten  Bewegungsantrieb  durch  den  Kreis- 
strom erfährt,  wenn  er  sich  in  dem  Mittelpunkte  desselben  befindet, 
denn  hier  ist  ja  die  Entfernung  zwischen  Pol  und  Strom  die  geringste  und  somit 
die  Kraft  am  wirksamsten.  Denken  wir  uns  nun  einen  ganzen  Magneten  in  der 
Richtung  der  Axe  des  Kreises  bewegt,  und  zwar  mit  dein  Nordpole  voran  in 
der  Richtung  von  6  nach  d,  so  wird  dieser  Pol,  im  Krcismittelpunkte  angekommen, 
mit  einer  stärkern  Kraft  nach  d  hin  bewegt  werden,  als  die  ist,  mit  welcher 
der  noch  in  einigem  Abstände  befindliche  Südpol  nach  b  hin  zurückgestossen 
wird.  Ersterer  wird  sich  demnach  durch  den  Kreis  hindurch  bewegen  und  letztem 
nach  ziehen,  bis  die  Mitte  des  Magnetstabes  sich  im  Mittelpunkte  des  Kreises 
befindet.  Erst  in  dieser  Lage  tritt  ein  stabiles  Gleichgewicht  ein.  indem  bei 
einer  weitern  Verrückung  nach  d  der  Südpol  stärker  zurückgetrieben  würde. 

Es  mag  sich  nun  der  einfache  Kreis  zu  einer  Spirale  erweitern,  derart  wie 
sie  die  Figg.48  und  49  darstellen.   Solche  Spiralen  gewinnt  man,  wenn  mau  einen 

Theil  des  Schliessungslei- 

'  in  einer  oder  mehren  Lagen 

h°'  /fy<»-  übereinander  auf  einen  hoh- 

len cylindrischen  Körper  aufrollt,  und  durch  Umspinnung  des  Leiters  dafür  sorgt, 
dass  der  Strom  nicht  von  einer  Windung  zur  nächsten  übergehen  kann.  Diese 
Spiralen  können  zweierlei  Art  sein.  Entweder  können  sie  wie  die  der  Fig.  48 
gewunden  sein,  d.  h.  wie  die  Gänge  einer  Schraube,  sodass  män^  ihren  Verlauf 
von  der  einen  oder  von  der  andern  Seite  gesehen,  abwärts  verfolgend,  der 
Richtung  der  Bewegung  eines  Uhrzeigers  oder  der  Richtung  der  täglichen  Be- 
wegung der  Sonne  nachzugehen  hat ;  oder  sie  können  wie  die  der  Fig.  49  im 
entgegengesetzten  Sinne  gewunden  sein.  —  Jeden  Gang  einer  solchen  Spirale 
kann  man  mit  genügender  Annäherung  als  einen  ■  geschlossenen  Kreis,  wie  die 
der  Figg.  46  und  47,  betrachten,  und  man.  kann  somit  auf  jede  die  im  Vorigen 
erörterten  Gesetze  anwenden.    Tritt  nun  an  dem  Ende  S  der  Fig.  48  der  Strom 


Digitized  by  Google 


8-  \t-  .  *  DKR  KI.KKTRODYNAMISCHK  CYI.INPKR.     '  77 

ein.  so  werden  alle  Windungen  sich  in  dem  gemeinschaftlichen  Bestrehen 
unterstützen,  den  Nordpol  eines  in  der  Axe  entgegengehaltenen  Magneten  in 
der  Richtung  SS,  den  Südpol  in  der  Richtung  NS  zu  treiben.  Es  wird  also, 
von  aussen  betrachtet,  das  Ende  S  der  Spirale  sich  scheinbar  wie  ein  Südpol, 
das  Ende  .V  wie  ein  Nordpol  verhalten.  —  Tritt  aber  in  der  Spirale  der  Fig.  49 
der  Strom  ebenfalls  auf  der  linken  Seite,  wie  der  Pfeil  andeutet,  ein,  und  auf 
der  rechten  aus,  so  bekommt  er  in  jeder  einzelnen  Windung  die  entgegengesetzte 
Richtung  als  in  der  zuerst  betrachteten  Spirale,  es  geht  also  in  den  obigen 
Formeln  I-  S  in  —  S  über,  und  somit  ertheilt  er  den  Magnetpolen  die  entgegen- 
gesetzten Bewegungsantriebe.  Deshalb  ist  bei  dieser  Spirale  dasjenige  Ende  Nr 
bei  welchem  der  Strom  eintritt,  einem  Nordpole,  dasjenige  Ende  S,  aber,  bei 
welchem  er  austritt,  einem  Südpolc  vergleichbar.  Um  sich  in  diesen  Erschei- 
nungen stets  orientiren  zu  können,  hat  man  nur  die  von  Ampere  1  gegebene 
Regel  fest  zu  halten :  „Bewegt  sich  ein  galvanischer  Strom  in  einer 
Spirale  oder  in  einem  einfachen  Kreise  in  dem  Sinne  der  Bewegung 
ei nes  Uhrzeigers  oder  der  täglichen  scheinbaren  Bewegung  der  Sonne 
von  dem  Beobachter  abwärts,  so  ist  das  dem  Beobachter  zugewandte 
Ende  einem  Südpole,  das  ihm  abgewandte  einem  Nordpole  vergleich- 
bar; ist  aber  die  Bewegung  des  Stromes  in  den  Windungen  die  ent- 
gegengesetzte oder  bewegt  er  sich  bei  derselben  Richtung  nach  dem 
Beobachter  aufwärts,  so  ist  in  jedem  Falle  die  Polarität  der  Spirale 
die  entgegengesetzte  der  so  eben  angegebenen. 

Eine  Uebertragung  der  oben  gepflogenen  Erörterungen  bezüglich  der*» 
Gleichgewichtslage  eines  Magnetstabes  in  einem  einfachen  Kreisstrome  auf  das 
analoge  Verhalten  zum  Spiralstrome  zeigt  auch  hier,  dass  die  stabile  Gleich- 
gewichtslage dann  eintritt,  wenn  die  Mitte  des  Magneten  in  der 
Mitte  der  Spirale  sich  befindet,  vorausgesetzt,  dass  der  Magnet 
sich  nur  in  der  Axe  derselben  frei  bewegen  kann.  Dabei  ist  der 
Nordpol  n  Und  n,  (in  Figg.  48  und  49)  des  Magneten  dem  Nordpole  der  Spirale 
A"  und  A*,,  und  der  Südpol  des  Magneten  s  und  s}  dem  Südpole  der  Spirale 
.S  und  S,  zugewandt. 

Wird  ein  Magnetpol  oder  sofort  der  ganze  Magnet  über  oder  unter  der 
Spirale  dieser  angenähert  ,  so  hängt  die  Wirkung  einer  jeden  Windung  vorzugs- 
weise von  der  dem  Pole  nähern  Hälfte  derselben  ab,  indem  beide  Hälften  wegen 
der  verschiedenen  Entfernung  mit  der  Differenz  ihrer  Kraft  den  Magneten  be- 
wegen. Da  aher  ein  Magnet  über  einem  Strome  stets  die  entgegengesetzte 
Ablenkung  erhält  als  unter  demselben,  so  folgt  daraus,  dass  ein  ausserhalb 
der  Spirale  befindlicher  Magnet  seinen  Nordpol  dem  Südpole  S  und  S, 
der  Spirale  und  seinen  Südpol  dem  Nordpole  A'  und  Af,  derselben  zu- 
wendet, und  somit  die  angedeutete  Analogie  noch  mehr  vervollstän- 
digt Führt  man  also  eine  Compassnadel  durch  die  Axe  einer  Spirale,  dann 
ausserhalb  derselben  herum  bis  wieder  zum  Ausgangspunkte,  so  wird  sie  sich 
dabei  einmal  in  jeden  Azimuth  orientirt  haben. 

I.  de  la  Rive  2  haben  wir  ein  paar  Vorrichtungen  zu  danken,  die  sehr  bequem 
sind .  die  oben  erörterten  Wirkungen  des  Kreisstromes  auf  den  Magneten  zu  veran- 
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Fig.  50. 


Fig.  51. 


schaulichen.  Die  in  der  Fig.  50  dargestellte  besteht  aus  einer  kleinen  Zinkplatte  Z 
und  einer  ähnlichen  Kupferplatte  TT,  welche  durch  eine  Korkscheibe  gesteckt  sind 

und  au  welche  oben  ein  Ring  b  von  Kupferdrath  an- 
gelöthet  ist.  Der  andere  kleine  Apparat,  Fig.  51,  ist 
wie  der  vorige  beschaffen,  nur  dass  der  mit  Seide 
umsponnene  Kupferdrath  zur  Verstärkung  der  Wirkung 
mehre  Male  in  demselben  Bogen  6  gewunden  ist  ,  che 
er  an  die  Zinkplatte  gelöthet  wird.  Ueberdem  ist  die 
Kupferplatte,  wie  in  der  Figur  ersichtlich,  um  die 
Zinkplatte  gebogen,  ohne  sie  zu  berühren.  Werden 
diese  Apparate  auf  gesäuertes  Wasser  gestellt,  so 
erhält  sie  der  Kork  schwimmend  und  ein  entgegen- 
gehaltener Magnet  zieht  sie  an  oder  stÖsst  sie  ab. 
Wird  in ,  der  hier  dargestellten  Lage  der  Nordpol  eines 
horizontalen  Magnetstabcs  entgegen  gehalten ,  so  werden  beide  angezogen ,  die  Bogen 
legeu  sich  rund  um  den  Magneten  und  die  ganzen  Apparate  schwimmen  den  Magneten 
entlang,  bis  sie  über  der  Mitte  seiner  Länge  eine  stabile  Gleichgewichtslage  an* 
nehmen.  Werden  sie  um  eine  kleine  Entfernung  nach  dem  Südpole  hiu  verschoben, 
so  kehren  sie  in  die  erste  Lage  zurück.  Werden  sie  ausserhalb  des  Wassers  in 
der  hier  dargestellten  Lage  über  den  Südpol  des  Magneten  geschoben  und  dann  auf 
das  Wasser  gesetzt,  so  bewegen  sie  sich,  sobald  sie  frei  schwimmen  können,  über 
den  nächsten  Pol  vom  Magneten  fort,  schwimmen  noch  eine  geraume  Strecke  über 
denselben  hinaus,  kehren  um,  und  schwimmen  in  der  neuen  Lage,  den  Magneten 
umgebend,  dessen  Axe  entlang  bis  wieder  zur  Mitte. 

Dasselbe*  Princip  wandte  de  la  Rive  auch  an,  um  die  Erscheinungen  einer 
cylindrischen  Spirale  darzustellen.    Wie  in  Fig.  52  ist  dann  der  Schliessungsdrath 

der  kleinen  /TA-Kette  spiralförmig  gewunden,  seine  beiden  Enden 
n  werden  in  der  Axe  der  Spirale  zurückgeführt,  und  dann  an  die 
beiden  Errcgerplatten  angelöthet.  Ist  die  Spirale  gewunden  in 
dem  Sinne  der  Bewegung  eines  Uhrzeigers,  so  ist  das  Ende  s, 
welches  der  Kupferplatte  zunächst  steht,  einem  Südpole,  das 
andere  n  einem  Nordpole  vergleichbar,  indem  beide  gegen  die 
respectiven  Pole  eines  entgegen  gehaltenen  Magneten  ähnlich 
einem  andern  Magneten  reagiren. 

Weniger  bequem  ist  eine  ebenfalls  empfohlene  Vorrichtung, 
die  darin  besteht,  dass  man  einen  mehrfach  im  Kreise  gebogenen, 
sehr  dünnen,  übersponnenen  Kupferdrath  mit  seinen  fusslangen- 
zusammengedrehten  Enden  aufhängt,  deren  Ausläufer  mit  einem  Rheomotor  verbindet 
und  dann  einen  Magneten  entgegen  hält.  Die  Drnthschnur,  an  welcher  die  Kreis- 
windungen aufgehangen  sind,  und  welche  den  Strom  zu-  und  fortführt,  muss  dünn 
genug  sein,  um  Bewegung  und  Drehung  derselben  nicht  zu  hindern.  Hält  man 
den  Windungen  die  beiden  Pole  eines  Hufeisenmagneten  entgegen  und  hat  man  in 
die  Strombahn  einen  Commutator  eingeschalten,  so  verlässt  beim  Umlegen  des 
letztem  das  Drathgcwinde  den  nunmehr  ihm  feindlich  gewordenen  Pol,  um  auf  den 
andern  sofort  überzuspringen. 

II.  Die  Spirale  wurde  zuerst  von  Ampers  8  benutzt,  um  durch  dieselbe  die 
Erscheinungen  des  Magneten  nachzuahmen.  Er  nannte  eine  solche  in  die  Länge 
ausgedehnte  Spirale  einen  elektrodynamischen  Gylinder.  Ampere  macht, 
nachdem  er  'den  in  §.  6  N.  I.  citirten  Grundsatz  aufgestellt,  darauf  aufmerk- 
sam, dass  ein  elektrodynamischer  Gylinder  zugleich  wirkt,  wie  eine  der  Anzahl 
der  Windungen  gleichkommende  Zahl  von  geschlossenen  Kreisströmen,  und  zu- 
gleich wie  ein  geradliniger  Strom  von  der  Länge  des  Gylinders,  welcher  sich  in 
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der  Axe  desselben  bewegen  würde.    Jede  einzelne  Windung  ist  nämlich  nicht  ein 
vollkommen  geschlossener  Kreisstrom,  sondern,  indem  sie  in  die  nächstfolgende 
Windung  übergeht,  hat  sie  ausser  ihrer  Kreisbewegung  sich  noch  so  weit  längs 
der  Axe  des  Cylinders  fortbewegt,  als  die  Entfernung  beider  Windungen  von  einander 
beträgt.  Soll  der  letzte  Antheil  beseitigt  werden,  was  geschehen  muss,  wenn  man 
einen  Magneten  nachahmen  will,  so  muss  ein  Ende  des  Drathes  in  der  Axe  der 
Spirale  wieder  zurückgeführt  werden,  oder  beide  bis  zur  Mitte  der  Spirale.  Die 
von  Ampere  empfohlene  Darstellung  des  elektrodynamischen  Cylinders  lässt  sich  aus 
Fig.  53  ersehen.    Der  bei  i  zu  einem  Haken  gebogene  Drath  führt  über  p  nach  v, 
dann  macht  er  rückwärts  Schrauben  Win- 
dungen bis  zu  a,  denen  eine  Glas-  oder 
Pappröhre  als  Stütze  dient,  geht  in  der 
Axe  wieder  zurück  bis  p  und  führt  dann 
abwärts  nach  m.    Das  obere  Ende  »  ist 
mit  einer  Stahlspilze   versehen,  welche 
beweglich  auf  dem  Boden  eines  mit  einem 
Quecksilbertropfen  gefüllten  Näpfchens  ruht, 
während  das  untere  eine  Quecksilberflächc 
in  dem.Schälchen  m  berührt.  Tritt  in  das 
Schachen  m  der  Strom  ein,  und  in  dem 
Näpfchen  t  aus,  so  ist  bei  der  hier  ge- 
gebenen Anordnung  c  der  Südpol  und  v 
der  Nordpol  der  Spirale.  —  Dieselbe  Wir- 
kung, welche  diese  Vorrichtung  zeigt,  kann 
auch  erzielt  werden,  wenn  man  den  Drath 
pm  wieder  nach  oben  zurückführt,  sein 
Ende  ebenfalls  in  einen  Haken  umbiegt, 
sodass  dessen  Spitze  sich  in  der  Verticale 
der  Spitze  i  befindet,  und  wenn  man  dicsö 
Vorrichtung  in  dem  Apparate  der  Fig.  ö  in 
§.  •?  aufhängt. 

III.  Um  nun  nachzuweisen,  dass  der  geradlinige  Antheil  des  Spiralstromes 
durch  die  in  seiner  Axe  zurückgeführten  Dräthe  v/>  und  pa  aufgehoben  wird,  be- 
diene ich  mich  der  weitern  in  der  letzten  Figur  dargestellten  T heile.  Unter  der 
Spirale  ist  nämlich  in  ein  hölzernes  Tischchen  ein  Magnetstab  ns  möglichst  tief 
eingelassen.  Die  befreundeten  Pole  von  Stab  und  Spirale  sind  einander  zugekehrt. 
In  die  Mitte  des  Magnetstabes,  sowie  in  die  Platte  des  Tischchens  ist  ein  Loch- 
gebohrt,  in  welchem  sich  der  von  p  nach  m  abwärts  gehende  Drath,  ohne  anzu- 
stossen,  bewegen  kann.  An  den  Enden  z  und  v  der  Spirale  sind  zwei  kurze  Dräthe 
angelöthet,  welche  abwärts  in  zwei  mit  Quecksilber  gefüllte  Kreisrinnen  a  und  c 
am  Rande  des  Tischchens  führen.  Tritt  nun  der  Strom  in  m  ein  und  in  »  aus, 
was  durch  die  Quecksilbernäpfchen  e  und  f,  und  die  von  ihnen  nach'  sowie 
über  h  und  k  nach  i  führenden  Metallvcrbindungen  geschehen  kann,  so  stellt  sich 
die  Axe  der  Spirale  parallel  zu  der  des  Magneten.  Lässt  man  aber  den  Strom  in  a 
ein-  und  in  c  austreten,  oder,  was  dasselbe  ist,  in  den  mit  den  Rinnen  in  metal- 
lischer Verbindung  stehenden  Näpfchen  d  und  g,  so  geht  er  blos  durch  die  Win-  » 
düngen  der  Spirale,  ohne  in  deren  Axe  zurückzulaufen.  In  diesem  zweiten  Falle 
weicht  aber  die  Spirale  um  so  mehr  von  der  frühem  Stellung  ab,  und  macht  einen 
um  so  grossem  Winkel  mit  der  Axe  des  Magneten,  als  ihre  Windungen  weit- 
läufiger liegen. 

Noch  einfacher  und  übersichtlicher  gelangt  man  zu  dem  letzten  Resultate,  wenn 
man   umgekehrt    eine   bewegliche  Magnetnadel   über   eine  feste  Spirale  'wie  in 
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Fig.  .54  stellt.  Durch  eine  Glasröhre  von  etwa  9  Millimeter  Durchmesser  und  1 75  Milli- 
meter Länge  wird  ein  Drath  ab  gesteckt.   Wo  das  Ende  b  aus  der  Röhre  hervorragt, 

ist  ein  anderer  Drath  angelöthet,  der 
spiralförmig  rückwärts  über  die  Glas- 
röhre gewunden  wird,  und  dann  in 
dem  Ende  c  verläufL,  Ueber'^ler  Mitte 
der  Spirale  schwebKMnc  Magnetnadel  ns 
von  SO  Millimeter  Länge.  Diese  Vof>- 
/.v9.  si.  r  richtung  lässt  sich  nun  in  dreifacher 

Weise  gebrauchen.  Entweder  man  lässt 
den  Strom  durch  c  eintreten ,  sich  in  der  Spirale  aufwärts  bewegen  «und  durch  die 
Axe  der  Röhre, gehen,  bis  er  in,  a  wieder  austritt;  oder  man  lässt  den  Strom  in  c 
ein-  und  in  b  austreten,  sodass  er  sich  nicht  durch  die  Axe  rückwärts  bewegt; 
oder  endlich,  man  lässt  ihn  in  a  ein-  und  in  />  austreten,  wobei  er  sich  gar  nicht 
durch  die  Spirale  bewegt.  In  einem  Falle  stellten  sich  folgende  Ergebnisse  heraos. 
Die  Spiral  Windungen  bedeckten,  90  an  der  Zahl,  die  ganze  Röhre,  und  diese  lag 
parallel  zur  Magnetnadel.  Ging  dann  der  Strom  von  c  nach  a,  so  blieb  die  Magnet- 
nadel in  Ruhe;  ging  er  von  c  nach  6,  so  wich  das  Nordende  der  Nadel  um  56° 
nach  Westen  aus;  ging  er  von  o  nach  6,  so  wich  es  um  64°  aus.  Wurde  ferner 
die  Axe  der  Spirale  senkrecht  zum  magnetischen  Meridian  mit  ihrer  Mitte  unter  die 
Mitte  der  Nadel  gelegt  und  befand  sich  b  im  Westen,  so  blieb  die  Nadel  in  ihrer 
Gleichgewichtslage,  wenn  der  Strom  sich  durch  den  einfachen  Drath  «6  bewegte. 
Sie  wich  aber  in  Uebereinstimmung  mit  dem  Vorigen  um  15°  östlich  aus,  wenn 
der  Strom  in  c  ein-  und  in  a  austrat.  Dagegen  betrug  der  Ausschlag  nur  5° 
östlich,  wenn  der  Strom  sich  von  c  nach  6  bewegte,  denn  jetzt  hatten  die  Krcis- 
anthcilc  der  Spiralwindungen  das  Restreben,  die  Nadel  um  i  5  °  abzulenken ,  während 
der  als  geradlinig  zu  denkende  Anthcil  der  Windungen  die  Nadel  wieder  in  die 
Nordsiidlinic  zurückzuführen  strebte. 

Diese  Versuche  zeigen  augenfällig,  wie  gering  die  Wirkung  eines  elektro- 
dynamischen Cy  linders  von  nicht  gerade  sehr  kleinem  Durchmesser  auf  eine  ausser- 
halb derselben  befindliche,  doch  immerhin  nahe  stehende  Magnetnadel  ist,  wenn 
man  sie  vergleicht  mit  der  Wirkung  des  durch  denselben  Strom  erregten  geradlinigen 
Drathes.  l"nd  so  bestätigt  sich  abermals  die  im  sechsten  Paragraphen  (Figg.  48 — 20) 
gegebene  Nachweisung  Ampere's,  dass  die  Wirkung  eines  geknickten  und  gebuch- 
teten Drathes  der  eines  geradlinigen  von  derselben  mittlem  Richtung  gleich  gelten 
kann,  wenn  nur  die  Biegungen  des  ersten  im  Verhältnisse  zum  Abstände  des  rca- 
girenden  Magnetpoles  als  sehr  klein  betrachtet  werden  können. 

IV.  de  la  Rive2  beobachtete  mit  seinen  in  Figg.  SO  und  51  dargestellten 
Apparaten  eine  leicht  zu  wiederholende  Erscheinung,  die  für  den  ersten  Augenblick 
auffallen  kann.  Nähert  man  nämlich  den  horizontalen  Magnetstab  dem  Ringe  seitlich 
an,  dann  wird  letzterer  vorzugsweise  so  angezogen,  dass  sein  Nordpol  sich  dem 
Südpole  des  Magneten  zuwendet  und  umgekehrt,  und  dass  die  Axen  beider  parallel 
stehen.  In  dieser  Lage  beharrt  auch  die  schwimmende  Kette,  wenn  sie  gerade 
neben  dem  IndifTercnzpunktc  des  Magneten  steht.  Kommt  man  aber  durch  geringe 
Erschütterungen  zu  Hülfe,  so  bewegt  sich  der  Ring  nach  dem  nächsten  Pole  des 
Magneten,  die  bisher  demselben  abgewandte  Seite  bewegt  sich  rascher,  als  die  ihm 
bis  sich  der  Ring  platt  gegen  den  Magneten  gelegt  hat;  jetzt  gleitet  er 
weiter  abwärts  bis  zum  Pole,  dreht  sich  dort  nochmals  um  90°, 
umgiebt  den  Magneten  und  schwimmt  nun,  wie  bei  dem  vorigen  Ver- 
suche, aufwärts  bis  wieder  zur  lndifTcrenzstellc.  Die*  Erklärung  dieses 
Versuches  dürfte  folgende  sein.  In  Fig.  55  bedeute  der  grössere  Kreis 
die   schwimmende  Strombahn.    der    kleinere    den   Durchschnitt  des 
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Magneten  mit  dör  Ebene  der  Zeichnung.  Es  mag  die  vom  Strome  ausgehende  Kraft 
nach  den  durch  Pfeile  angedeuteten  vier  Richtungen  obuf  zerlegt  werden,  und  die 
Stromesrichtung  im  Kreise  mag  die  der  Pfeile  sein,  ferner  mag  der  Südpol  s  des 
Magneten  über,  der  Nordpol  unter,  der  Ebene  der  Zeichnung  liegen:  so  ist  zu- 
vörderst klar,  dass  die  beiden  horizontalen  Cumponenten,  die  obere  o  und  die  untere  u, 
sich  in  ihrer  Wirkung  gegenseitig  unterstützen,  so  zwar,  dass  sie  dem  Kreisstrom 
einen  Bewegungsantrieb  nach  dem  nächsten  Magnetpol  ertheilen.  Dieser  Antrieb 
ist  um  so  geringer,  je  näher  der  Strom  sich  der  Mitte  des  Magneten  befindet. 
Die  Mitte  selbst  ist  für  sie  eine  labile  Gleichgewichtslage.  —  Zur  Erörterung  der 
Wirkung  des  aufsteigenden  Stromes  f  und  des  absteigenden  6  diene  die  Fig.  36t 
welche  den  Versuch  im  horizontalen  Durchschnitte  darstellen 
mag.  Der  Magnetstab  ns  habe  seinen  Nordpol  in  n,  den 
Südpol  in  5.  Der  Kreisstrom  mag  vorerst  gegenüber  der  In- 
differenzstelle des  Magneten  liegen,  und  /"mag  den  Durchschnitt 
der  aufsteigenden,  6  den  der  absteigenden  Componente  be- 
deuten. Aus  Boisgiraitd's  Versuch,  wie  aus  der  dritten  Fol- 
gerung der  Formel  6)  in  §.  7  geht  nun  hervor,  dass  die 
stabile  Gleichgewichtslage  von  f  in  der  Mitte  zwischen  n  und  s 
zu  suchen  ist.  Liegt  der  Stromtheil  f  ausserhalb  der  Axe 
des  Magneten,  aber  in  gleichem  Abstände  von  n  und  s,  so 
hat  er  das  Bestreben,  sich  gegeu  die  Axc  hin  zu  bewegen. 
Dieses  Bestreben  vermindert  sich  aber  mit  der  Annäherung 
an  die  Axc  und  würde  in  dieser  selbst  =  0  sein.  Es  würde 
aber  f  allein  immer  wieder  den  Magneten  entlang  m  die  Nähe 
des  IndifferenzpunkteS  zurückzukehren  streben,  wenn  es  durch 
eine  äussere  Kraft  nach  n  oder  *  hin  verschoben  würde.  An- 
ders ist  es  mit  dem  absteigenden  Stromtheile  6.  Dieser  wird  gegenüber  dem  In- 
differenzpunktc  des  Magneten  von  beiden  Polen  desselben  'mit  gleicher  Kraft  zurück- 
gestossen ,  es  muss  sich  also  der  schwimmende  Apparat  an  dieser  Stelle  wie  in  der 
Figur  senkrecht  zur  Magnetaxe  einstellen.  Es  werde  nun  der  Kreisstrom  durch 
eine  äussere  Kraft  einem  der  beiden  Pole,  etwa  n,  näher  gebracht,  und  er  mag  sich 
in  der  Läge  6,  fx  befinden.  Jetzt  hat  fx  nur  ein  geringes  Bestreben,  nach  f  zurück- 
zukehren, um  so  geringer,  je  länger  der  Magnet  im  Verhältnisse  zu  seiner  Dicke 
ist.  Auf  6,  mag  nun  von  n  aus  die  Kraft  o,  v,  von  dem  entferntem  s  aus  aber 
die  geringere  Kraft  6,  a  wirken.  Die  Resultirende  6,  p  aus  diesen  beiden  Kräften 
neigt  sich  demnach  gegen  den  nächsten  Magnetpol  r»,  sodass  ihre  Projection  6,  r 
auf  die  Richtung  der  Magnetaxe  sich  vom  IndifTerenzpunkt  abwärts  erstreckt.  Die 
auf  beide  mit  einander  verbundenen  Ströme  f  und  6  wirkenden  Kräfte  sind  also 
zu  einem  Kräftepaare  von  ungleicher  Grösse  zusammengelegt.  Auf  fx  wirkt  eine, 
geringe  Kraft  von  n  abwärts,  auf  6,  wirkt  die  grössere  Kraft  6,p,  die  sich  n 
zuneigt,  letztere  wird  noch  unterstützt,  durch  die  Wirkung  der  horizontalen  Com- 
ponenten,  und  so  ist  es  ersichtlich,  dass  der  schwimmende  Apparat  sich  parallel 
zur  Magnetaxe  stellt  und  sich  gleichzeitig  dem  Pole  n  zu  bewegt.  Dort  angelangt, 
unterfällt  er  den  frühern  Gesetzen ,  denen  zufolge  er  den  Pol  urogic-bt  und  rückwärts 
zur  Indifferenzstelle  des  Stabes  schwimmt. 

V.  Zur  nähern  Erörterung  der  Kraft,  mit  welcher  ein  Magnet  und  ein  elektro- 
dynamischer Cylinder  sich  gegenseitig  anziehen ,  mögen  hier  folgende  Versuchsreihen 
Platz  finden.  Ein  kleiner  eylindrischer  Magnotstab,  101  Millimeter  lang,  20,3  Milli- 
meter im  Umfang  und  23,678  Gramme  schwer,  mit  abgerundeten  Polflächen,  wurde 
mit  senkrechter  Axe  und  mit  nach  oben  gewandtem  Nordpole  an  dem  einen  Arme 
einer  empfindlichen  WTage  aufgehangen,  und  auf  der  andern  Seite  derselben  tarirt. 
Unter  dem  Magneten  stand  eine  senkrechte  Spirale  von  126  Windungen  überspon- 
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neuen  Kupferdrathes ,  welche  auf  eine  Länge  von  295  Millimeter  über  einen  Cylimler 
von  <  29  Millimeter  Umfang  gleichmässig  vcrtheilt  waren.  Der  Strom  bewirkte  an 
einer  Tangentenbussolc  eine  Ablenkung  von  I  5  0  und  wurde  durch  einen  Rheostatcn 
constant  erhalten.  Wurde  nun  der  Magnet  an  Haken,  von  verschiedener  Länge 
immer  tiefer  in  die  Spirale  gesenkt,  so  nahm  die  Anziehung  zu,  bis  etwa  die  Mitte 
des  Magneten  in  der  Ebene  der  obern  Windung  der  Spirale  lag;  vou  da  an  nahm 
sie  wieder  ab,  und  wurde  gleich  Null,  wenn  die  Mitten  beider  zusammenfielen.  Die 
folgende  Tabelle  erörtert  diese  Aenderungen  der  Anziehung  näher. 


Abstand  der  Mitte  des  Majrne- 
ten  von  der  Mitte  der  Spirale 
in  L.entunciem 

Beobachtete  Anziehung  in 
Milligrammen  bei  S    .  tg  15" 

18,7 

190 

n,7 

290 

4  6,7 

382 

15,7 

457 

4  4,7 

493 

13,7 

494 

12,7 

474 

•  10,7 

,  313 

8,7 

1  15 

6,7 

32 

4,7 

16 

2,7 

11 

0,7 

2 

-  1,3 

—  1 

ii 


Eine  graphische  Darstellung  dieses  Verhaltens  zeigt  Fig.  Öl  in  der  mit  „Magnet 
bezeichneten  Curve  (die  mit  „Eisen'4  bezeichnete  mag  einer  spätem  Erörterung 

vorbehalten  bleiben).  Die  Verticalabmessungen  für 
diese  Curve  sind  proportional  der  ersten ,  die 
Horizontalabmessungen  proportional  der  zweiten 
Zahlenreihe  aufgetragen.  Bei  0  befindet  sich  die 
Mitte,  bei  14,7  das  obere  Ende  der  feststehenden 
Spirale.  Sobald  die  Mitte  des  Magneten  nur  um 
1,3  Cenlimeter  die  Mitte  der  Spirale  überschritten 
hatte,  machte  sich  schon  eine  Anziehung  um  I  Milli- 
gramme nach  oben  geltend.  Wäre  der  Magnet 
noch  tiefer  in  die  Spirale  versenkt  worden,  so 
würden  sich  die  Zahlen  in  aufsteigender  Reihe  mit 
negativein  Vorzeichen  wiederholt  haben. 

Um  die  Stärke  der  Anziehung  für  verschieden 
kräftige  Ströme  zu  vergleichen,  wurde  bei  dem- 
selben Apparate  der  Magnet  ungefähr  an  der  Stelle 
erhalten,  an  welcher  ihn  die  Spirale  am  stärksten 
abwärts  zog.  Die  zur  Aequilibrirung  nöthige  An- 
zahl von  Milligrammen  gab  das  Maass  für  die  Kraft. 
Die  Stromstärke  wurde  an  der  Tangentenbussole 
durch  Ablesung  bei  entgegengesetzten  Ablenkungen 
gemessen.  Die  Ergebnisse  enthält  .die,  folgende  Ta- 


Fig.  57. 
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Ahlonkuni 
heoba 

rswinkrl 
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Tangenten  aus 
deren  Mittel  5 

Beobachtete 
Anziehungen 
in  Dlilltgr.  m 

fft 

c 

Berechnete 
Anziehungen 

K *  II  *  1 

in  Milligr.  m! 

f»  —  m' 

—  9,*<\ 

-f-  9,9° 

0,1682 

325 

1,93 

324 

1 

15,3; 

14,9 

0,2fi98 

525 

1,95 

529 

-h 

4 

20,5; 

20,1 

0,3699 

738 

1,99 

739  - 

-f- 

1 

25,0; 

2  4,3 

0,4589 

927 

2,02 

931 

H- 

4 

30,7; 

29,8 

0,5832 

1220 

2,09 

1209 

1 1 

40,0; 

38,0 

0,8098 

1744 

2,15 

1743 

1 

Die  viert«  Verticalreihe  enthält  die  Quotienten  aus  den  Anziehungen  durch  die 
Stromstärken.  Diese  Zahlen  zeigen,  dass  sich  die  Anziehungen  zwischen 
Magnet  und  Spirale  fast  verhalten  wie  die  Stromstärken.  Doch  zeigt 
gleichzeitig  das  stetige  Wachsen  dieser  Zahlen,  dass  die  Anziehungen  etwas  stärker 
zunehmen,  als  diesem  Verhältniss  entsprechen  würde.  Deshalb  wurden  nach  einer 
im  Folgenden  (Zweiter  Abschnitt,  §.21,  N.  I.)  zu  entwickelnden  Formel 

1,868  •  S  -f-  0,350  5»  =-  m'  -  . 

aus  den  Stromstärken  S  die  zugehörigen  Werthe  von  m'  der  fünften  Coldinne  be- 
rechnet. Die  sechste  Columne  enthält  die  Differenzen  zwischen  den  beobachteten 
und  berechneten  Werthcn  für  die  Anziehung.  Die  Geringfügigkeit  derselben  beweist 
die  gemachte  Voraussetzung,  dass  nämlich  die  Anziehung  zwischen  Magnet 
und  Spirale  zum  überwiegenden  Theile  zwar  der  Stromstärke  einfach, 
dass  aber  ein  kleinerer  Theil  dieser  Anziehung  dem  Quadrate  derselben 
proportional  ist. 

VI.  Wenn  von  Barlow4  behauptet  wird,  dass  die  in  das  Innere  der  Spiralen 
gezogenen  Magnete  frei  in  der  Axe  des  Gewindes  ohne  materielle  Verbindung  ge- 
halten würden,  wie  die  fabelhafte  Bildsäule  des  Treamides  oder  die  Statue  des  , 
Dixochares  5,  so  muss  dem  entschieden  widersprochen  werden.  Vielmehr  legen 
sich  in  jedem  Falle  die  emporgehobenen  Magnete  an  die  Innenwände  der  Spirale 
an ,  ohne  in  deren  Axe  zu  schweben.  Eine  cinigermassen  aufmerksame  Untersuchung 
des  Feldes  im  Innern  der  Spiral  Windungen,  etwa  mittels  emporgehobener  Magnete 
oder  mittels  der  Nadel  der  Fig.  %4  in  §.  7,  zeigt,  dass  die  Kraft  in  der  Nähe  der 
Windungen  stärker  ist,  als  in  der  Axe,  dass  also  die  Gleichgewichtslage  in  letzterer 
eine  labile  ist.  Weder  in  einer  horizontal  liegenden  Spirale  —  von  welcher 
Barlow*s  Behauptung  eigentlich  gilt  —  noch  in  jeiner  vertical  stehenden  schwebt 
ein  Magnet  frei  in  der  Axe. 

In  »einen  Untersuchungen  über  Wärmeentwickelung:  durch  den  galvanischen  Strom  be- 
schreibt Lenz  ein  Messinstrument,  welches  ihm  von  Nkrvasder  angegeben  worden  ist,  und 
wie  das  gegen  Ende  von  §.  10  beschriebene  ebenfalls  mit  dem  Namen  NEnvANDr.n's  Tan- 
gentenbussole belegt  wird6.  Bewegte  sich  in  jenem  Instrumente  die  Nadel  innerhalb  einer 
Anzahl  von  Stromwindungen,  so  basirt  dieses  darauf,  dass  die  Nadel  von  einer  in  beträcht- 
lichem Abstände  ausserhalb  derselben  liegenden  t* ylindrischen  Spirale  abgelenkt  wird.  Die 
Spirale  wirkt  alsdann  wie  ein  iMagnetstab  auf  die  bewegliche  Nadel  und  lenkt  somit,  wenn 
sie  sich  in  einer  senkrecht  zum  magnetischen  Meridian  durch  die  Mitte  der  Nadel  gehenden 
Ebene  befindet,  die  Nadel  um  einen  Winkel  ab,  dessen  Tangente  proportional  ist  der  in  der 
Spirale  thätigen,  gleichsam  in  ihren  Polen  concentrirten  galvanischen  Kraft.  Die  Fig.  58  (s.  8.  84) 
stellt  das  Instrument  nach  der  von  Leüz  gegebenen  Zeichnung  dar.  Auf  einem  an  der  Wand 
befestigten  Bodenbrette  M  M'  steht  auf  Schraubenfüssen  ein  mit  Glas  bedeckter  Kasten  A  P.  In 
der  Mitte  desselben  schwebt  die  MagneUiadel  ns  an  einem  Faden,  der  vom  Gipfel  a  einer  auf 
der  Beckplatte  stehenden  Röhre  herabhängt.   Mit  der  Nadel  in  fester  Verbindung  und  parallel 

6* 
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zu  ihr  steht  der  Zeiger  er1,  und  dieser  schwebt  unmittelbar  über 
einem  getheilten  Kreise  auf  dem  Rand  eiuer  Messingbüchse  DD1. 
welche  mit  dem  Kasten  in  fester  Verbindung  steht.  Innerhalb 
diesei  Mcsmii'-iIhm  lise  hrwr-t  sich  zu  demselben  Kreise  eine  Alhidade 
mit  Nullius  b  b' ,  welche  durch  den  konischen  Zapfen  C  mit  einem 
verticalen,  durch  ein  geräumiges  Loch  im  Brette  MM'  gehenden 
Rahmen  in  Verbindung  steht,  von  dem  die  hintere  Stange  in  der 
Zeichnung  durch  die  vorderere"  gedeckt- wird.  An  den  verticalen 
Stangen  dieses  Bahincn>  laset  lieh  ein  Schlitten  ////'  auf-  und  ab- 
schieben und  nuf  diesem  ruht  eine  horizontale  Spirale,  die  durch 
\erticale  und  horizontale  Mikrometerschrauben  genau  in  eine  zur 
Nadel  n 1  parallele  Ebene,  und  in  dieser  mit  ihrer  Mitte  genau 
unter  die  Mitte  der  Nadel  gebracht  werden  kann.  Die  Drathendeu 
der  Spirale  laufen  in  die  Schraubeiiklemmen  CG'  aus,  und  werden 
durch  diese  mit  dem  Erreger  des  zu  messenden  Stromes  in  Ver- 
bindung gesetzt.  Der  Abstand  der  Axe  der  Spirale  von  der  Magnetnadel 
betrug  1i7,  Zoll.  Wird  nun  die  Axe  der  Spirale  durch  Drehunc 
des  Rahmens  und  somit  auch  der  Alhidade  bb*  senkrecht  zur  Ebene 
des  magnetischen  Meridians  gebracht,  so  wird  sie  durch  die  in  ihr 
in  Circulation  versetzte  galvanische  Kraft,  ganz  wie  ein  an  ihrer 
Stelle  yedac  hter  Magnetstab  durch  die  in  ihm  befindliche  Magnet- 
kraft, der  darüber  schwebenden  Nadel  n  s  eine  Ablenkung  ertheilen. 
«leren  Tangente  jener  Kraft  proportional 

Bequemer  und  mit  geringere  Kosten  lasst  sich  dasselbe  Re- 
sultat nach  denselben  Gesetzen  erzielen,  nenn  man,  anstatt  die 
Spirale  vertief!  unter  die  Nadel  zu  bringen,  sie  in  deren  Horizontal- 
ebene  aufstellt,  sodass  ihre  Axe  senkrecht  zum  magnetischen  Meri- 
dian bleibt  uwd  ihre  Mitte  in  einem  gemessenen  Abstände  von  der 
Mitte  der  Nadel  steht  7. 
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§.  13.    Gesetze  der  Wirkung  spiralförmiger  Stromleiter,  in  deren  Win- 
dungen verschieden  starke  Ströme  circuliren. 

So  sehr  nuch  die  Aehnlichkeit  der  elektrodynamischen  Spirale  mit  einem 
Magnetstabe  für  den  ersten  Augenblick  auffallen  mag,  so  finden  zwischen  ihnen 
doch  beträchtliche  Verschiedenheiten  statt.  Ein  wesentlicher  Unterschied  besteht 
darin,  dass  die  Spirale  einen  von  aussen  angenäherten  Magneten  nur  mit  ihren 
Endwindungen  anzuziehen  scheint,  dass  also  kein  freier  Magnetismus  über  die 
Oberfläche  derselben  verbreitet  ist.    Dahingegen  4st  über  die  ganze  Nordhälfte 
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eines  Magnetstabes  freier  Nordmagnetismus  und  über  die  ganze  Südhälfte  freier 
Südmagnetismus  verbreitet    Hiermit  steht  im  Zusammenhange,  dass  die  beiden 
Anziehungsmittelpunkte  eines  Magnetstabes  in  der  Regel  einen  beträchtlichen 
Abstand  von  den  Endflächen  haben.   Dieser  l'mYrsrhied  Ifissf  sich  jedoch  besei- 
tigen, wenn  man  die  Anordnung  so  trifft,  das*  in  den  der  Mitte  der  Spirale 
nahen  Windungen  stärkere  Ströme  circuliren,  als  in  den  von  der  Mitte  ent- 
ferntem, oder  .iber.  dass  man  die  Anzahl  der  Windungen  mehr  und  mehr  nach 
der  Mitte  hin  häuft  und  nach  beiden  Enden  Vermindert    Wie  der  vorige  Para- 
graph zeigte,  lässt  sich  nämlich  jede  einzelne  Windung  von  der  einen,  etwa 
vonlern  Seite  als  ein  Südpol,  auf  der  hintern  aber  als  ein  Nordpol  betrachten 
Sind  nun  alle  Spiralwindungen  gleiehmässig  über  eine  Cylinderfläche  vertheilt. 
M  wird  die  nach  hinten  gekehrte  nordpolare  Wirkung  irgend  einer  Windung 
durch  die  nach  vorn  gekehrte  südpolare  Wirkung  der  nächstfolgenden  Windung 
aufgehoben,  und  es  bleiben  somit  nur  die  beiden  entgegengesetzten  Polaritäten 
iler  ersten  und  letzten  Windung  übrig.   Wird  aber  die  Zahl  der  Windungen  oder 
die  Stromstärke  nach  der  Mitte  hin  immer  beträchtlicher,  so  kann  eine  solche 
gegenseitige  Neutralisation  benachbarter  Windungen  nicht  mehr  vollständig  statt- 
finden.   Vielmehr  wird  von  dem  Südpole  der  Spirale  aus  nach  der  Mitte  bin 
jede  spätere  Windung  einen  Ueberschuss  von  Südmagnetismus  zeigen,  welcher 
durch  die  vorangehende  Windung  nicht  neutralisirt  ist,  und  ebenso  wird  von 
der  Mitte  nach  dem  Nordpol  abwärts  jede  Stelle  einen  l'eberschuss  von  Nord- 
inagnetismus  aufzuweisen  haben.   Solche  Spiralen  sind  als.,  insofern  einem  Stab- 
magnete  ähnlicher  als  die  elektrodynamischen  Cyünder,  indem  sie  auf  ihrer 
äussern  Oberfläche  über  die  ganze  Südhälfte  hinweg  freien  Siid- 
magnetismus  und  über  die  ganze  Nordhälfte  freien  Nordmagnetismus 
zeigen,  und  somit  benachbarte  Magnetpole  gegen  Stellen  hin  ziehen, 
welche  in  einem  beträchtlichen  Abstände   von   den  Endwindungen 
liegen. 

Ein  interessantes,  dem  vorigen  gewissermassen  entgegengesetztes  Verhalten 
zeigen  Spiralen,  deren  Windungen  mehr  an  den  beiden  Enden  als  in  der  Mitte 
angehäuft  sind,  oder  deren  Stromstärke  in  den  End  Windungen  den  grössten  und 
nach  der  Mitte  einen  stetig  abnehmenden  Werth  hat  Die  eine  Endwindung  einer 
solchen  Spirale  mag  auf  der  von  der  Mitte  abgewandten  Seite  ähnlich  einem 
Südpole  wirken.  Auf  der  der  Mitte  zugewandten  Seite  wird  sie  aber,  und  mit 
ihr  jede  diesem  Ende  nähere  Windung,  nach  der  gemachten  Voraussetzung  eine 
grössere  nordmagnetischc  Wirkung  haben,  als  jede  benachbarte  weiter  nach  der 
Mitte  zu  liegende  Windung.  Die  umgekehrte  Erscheinung  findet  auf  der  andern 
Hälfte  der  Spirale  statt.  Solche  Spiralen  haben  also  auf  der  äussern  Oberfläche 
das  eigentümliche  Verhalten,  dass  eine  entgegengestellte  Magnetnadel 
an  dem  äussersten  südlichen  Ende  derselben  freien  Südmagnetismus 
anzeigt,  über  die  ganze  Hälfte  hinweg  freien  Nordmagnetismus,  über 
die  andere  Hälfte  freien  Südmagnetismus  und  an  dem  äussersten  Ende 
der  letztem  freien  Nordmagnetismus1. 

f.  Das  hier  Gesagte  ist  in  den  Figg.  59  und  60  bildlich  dargestellt.  Es  werde 
dasHbst  unter  einer  von  rechts  nach  links  aufsteigenden  Linie  freier  Nordmagnc- 
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tisinus  und  unter  einer  in  derselben  Richtung  absteigenden  Linie  freier  Südmagne- 
tismus verstanden.    In  der  ersten  Figur  stelle  NS  eine  Spirale  dar,  deren  Strom- 
stärke von  der  Mitte  nach  den  beiden  Enden  hin  abnimmt,  etwa 

 CL_  in  dem  Maasse  wie  die  nach  oben  gehenden  Ordinaten  der  über 

 NV  *  dieselbe  punktirt  gezeichneten  Curvc  ab.    Diese  Curvc  steigt 

von  o  nach  a  schroff  aufwärts,  entsprechend  dem  Nordmagne- 


tismus der  Endwindung,  dann  fahrt  sie  fort  zu  steigen  bis  c, 
entsprechend  dem  freien  Nordmagnetismus  der  Nordhälfte;  dem- 
b,  nächst  steigt  sie  von  c  bis  b  abwärts ,  entsprechend  dem  freien 
Südmagnetismus  der  Südhälfte,  und  endlich  fällt  sie  schrofT  von 
b  nach  p  ab,   entsprechend  dem  Südmaguetismiis   der  letzten 


KBL-Ji^  Windung.  —  Die  andere  Figur  stellt  eine  Spirale  N)SI  dar, 
Fw  M  «od  60.  deren  Stromstärke  von  den  beiden  Enden  nach  der  Mitte  ab- 
nimmt, etwa  wie  die  i  »rdinaten  der  darüber  gezeichneten  Curve  a,6,. 
Hier  steigt  die  Curvc  abermals  von  oj  nach  ö,  schroff  aufwärts,  entsprechend  dem 
Nordmagnetismus  der  ersten  Windung;  dann  steigt  sie  aber  von  at  bis  ff  abwärts, 
entsprechend  dem  über  die  ganze  übrige  Nordhälfte  verbreiteten  freien  Südmagne- 
tismus; demnächst  steigt  sie  von  c'  bis  o,  wieder  aufwärts,  entsprechend  dem  über 
die  Südhälfte  verbreiteten  freien  Nordmagnetismus ,  und  endlich  fällt  sie  von  6, 
nach      wieder  schroir  ab,  entsprechend  dem  Südmaguctismus  der  letzten  Windung. 

Um  die  hier  zur  Sprache  gekommeneu  Spiralen  durch  Häufung  der  Windungen 
darzustellen,  bedient  man  sich  am  einfachsten  eines  Hohlcylinders  von  Holz,  auf  welchen 
in  gleichen  Abständen  so  viele  Furchen  eingeschnitten  sind ,  als  man  Veränderungen 
in  der  Zahl  der  Windungen  anbringen  will.  Henkt  man  sich  das  Gesetz  der  Abnahme 
oder  Zunahme  der  Windungszahl  von  der  Mitte  nach  den  Enden  in  Gestalt  einer 
Curve  ausgedrückt,  so  stellen  diese  Furchen  die  Abscissen,  und  die  Anzahl  der  in 
jede  Abtheilung  gelegten  Windungen  die  Ordinaten  jener  Curve  dar.  Die  Enden 
der  Drätho  werden,  wie  in  der  Fig.  öo  des  vorigen  Paragraphen,  in  der  Axe  der 
Spirale  rückwärts  gezogen,  und  der  Apparat,  wie  dort  veranschaulicht,  aufge- 
hangen. —  Zieht  man  es  vor.  die  Aenderung  der  Stromstärke  in  den  Windungen 
durch  Stromtheilung  hervorzubringen,  so  sind  zwei  starke  Dräthe  nach  Art  der 
Dräthe  acS  und  6c  N  der  so  eben  citirten  Figur  zu  biegen.  An  die  Enden  iVund  S 
sind  so  viele  dünne  übersponnene  Dräthe  anzulöthen.  als  man  Aenderungen  in  der 
Stromstärke  hervorzubringen  beabsichtigt,  und  will  man  z.B.  die  Stromstärke  gegen 
die  Mitte  abnehmen  lassen,  so  werden  die  ersten  Windungen  mit  allen  dünnen 
Dräthen  von  N  und  S  rückwärts  gelegt,  bei  jeder  folgenden  Windung  aber  wird 
ein  Drath  weniger  benutzt,  und  dieser  längs  der  Axe  dieser  Spirale  ungewunden 
fortgeführt.  Nachdem  man  die  starken  Dräthe  bei  c  so  mit  einander  verbunden  hat. 
dass  sie  nicht  in  metallischer  Berührung  stehen,  werden  die  freien  Enden  der  dünnen, 
von  AT  und  S  kommenden  Dräthe  bei  c  zusammengelothet ,  natürlich  unter  Ver- 
meidung jeder  metallischen  Berührung  derselben  mit  den  Kcrndräthen.  »  ~r 

Hält  man  nun  der  einen  oder  andern  beweglich  aufgehangenen  Vorrichtung 
einen  Magnetpol  von  der  Seite  entgegen,  so  werden  sie,  wenn  ein  galvanischer 
Strom  in  ihnen  circulirt.  angezogen  oder  abgestossen  nach  den  oben  erörterten 
Gesetzen. 

II.  Wurde-  bei  den  vorigen  Versuchen  den  beweglich  aufgehangenen  Spiralen 
ein  Magnetpol  entgegen  geharten  und  derart  die  Abstossung  oder  Anziehung  der 
Spirale  geprüft,  so  werden  die  analogen  Erscheinungen  hervortreten,  wenn  die 
Spirale  feststeht,  und  dieselbe  mit  verschiedenen  Stellen  auf  einen  beweglichen 
Magnetpol  wirkt.  Ist  nun  ein  solcher  Magnetpol  blos  fähig,  sich  senkrecht  zur 
Axe  der  Spirale  zu  bewegen,  so-  lassen  sich  nach  den  so  eben  vorgeführten  An- 
schauungen die  Richtungen  seiner  Bewegung  für  jede  Stelle  leicht  ermitteln.  Da 
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aber  diese  Erscheinungen  für  das  Folgende  weniger  Interesse  durbieten,  so  mag  es 
bei  den  vorstehenden  Nachweisen  sein  Bewenden  haben.  Schwieriger  sind  dagegen 
die  Bewegungen  zu  übersehen .  welche  ein  Magnetpol  unter  Einfluss  der  beschriebenen 
Spiralen  annimmt,  wenn  derselbe  sich  Mos  parallel  zu  den  Axen  derselben  bewegen 
kann;  und  da  dieser  Fall  bei  spätem  Erörterungen  wieder  herangezogen  werden 
wird,  so  mag  er  in  den  folgenden  Discussionen  erwogen  werden. 

Den  Ausgangspunkt  mag  wiederum  der  einfache  Kreisstrom  bilden.  „Die  Wir- 
kungen, die  Kreis-  oder  elliptische  Ringe,  durch  die  galvanische  Ströme  gehen,  auf 
ein  magnetisches  Theilchen  ausüben",  sind  von  Hädenkamp 4  einer  rechnenden 
Untersuchung  unterworfen  worden,  doch  nur  für  den  speciellen  Fall,  wenn  das 
magnetische  Theilchen  in  der  Ebene  des  Ringes  liegt.  Da  aber  dieser  Fall  nur  für 
die  Theorie  der  Tangentenbussole  von  Belang  ist,  da  ferner  dieselbe  umfangreicher 
von  Brav ais  gegeben  wurde,  da  es  überdffm  „bei  diesen  Erörterungen  nur  auf  die 
mathematische  Behandlung,  nicht  auf  die  praktische  Anwendung  der  gefundenen 
Formern  ankam",  so  können  sie  hier  übergangen  werden. 

Die  in  §.  tO,  N.  V.,  dargelegten  Ermittelungen  von  Bravais  geben  in  der 

dortigen  Formel  c) : 

,„           0...             H(H  —  A'cosib) 
dX  =.  u.S</<b  ±1  5-, 

(O«  -,-     -hA-'  —  2/?ATcosib)» 

• 

einen  Ausdruck  für  das  Maass  der  Anziehung  dX,  welche  ein  beliebig  gelegenes 
nordmagnetisches  Theilchen  durch  das  Element  Rdty  eines  galvanischen  Kreisstromes 
erhält,  wenn  dieses  Theilchen  sich  nur  parallel  zur  Axe  des  Kreisstromes  bewegen 
kann.  In  dieser  Formel  bedeutet  Ii  den  Halbmesser  des  Kreisstromes;  <L  den 
Winkelabstand  des  Stromtheilchens  von  einer  durch  den  Kreismittelpunkt  und  die 
Bewegungsrichtung  des  magnetischen  Theilchens  gelegten  Ebene;  u.  und  8  die 
magnetische  und  die  galvanische  Kraft ;  0  den  Abstand  des  magnetischen  Theilchens 
von  der  Ebene  und  N  den  Abstand  desselben  von  der  Axe  des  Stromkreises.  Für 
einzelne  specicllc  Fälle,  wenn  nämlich  eine  der  Grössen  0,  Ii  und  X  unverhältniss- 
mässig  kleiner  ist,  als  die  andern,  lässt  sich  diese  Formel  nach  steigenden  Potenzen 
dieser  Grösse  zu  einer  convergenten  Reihe  entwickeln,  und  ist  dann  Fähig,  durch 
partielle  Integrationen  die  Grösse  der  Wechselwirkung  zwischen  dem  magnetischen 
Theilchen  und  dem  ganzen  Stromkreis  in  Zahlen  zu  geben.  Einen  allgemeinen 
Ausdruck  für  diese  Werthe  kann  man  jedoch  mittels  jener  Formel  nicht  erzielen. 
Und  so  bleibt  nichts  übrig,  als  experimentell  das  magnetische  Feld  eines  Strom- 
kreises zu  untersuchen. 

Es  wurde  zu  dem  Ende  ein  mehr  als  2  Millimeter  starker  übersponnener 
kupferdrath  in  vier  neben  und  über  einander  liegenden  Windungen  über  einen 
Kreisring  von  72  Millimeter  Halbmesser  gelegt.  Durch  diesen  Drath,  sowie  durch 
eine  entfernte  Tangentenbussolc  und  einen  Rheostaten  bewegte  sich  ein  kräftiger 
galvanischer  Strom.  Die  Windungen  waren  einander  so  nahe,  dass  sie  als  ein  ein- 
ziger Kreis  betrachtet  werden  konnten.  Dieser  Kreisstrom  wurde  durch  einen 
Fuss  in  verticaler  Stellung  erhalten  und  konnte  auf  einem  horizontalen  Brette  will- 
kürlich verschoben  werden.  Um  die  jedesmalige  Stellung  markiren  zu  können,  war 
•las  Brett  nach  zwei  zu  einander  senkrechten  Richtungen  in  Centimetcr  getheilt. 
Ueber  einem  bestimmten  Punkte  dieses  Coordinatennctzes  schwebte  der  Südpol 
eines  Maguetstabes,  der  nach  Art  des  in  §.7,  N.  1.  beschriebenen  aufgehaugen 
war,  so  zwar,  dass  die  Aufhängeaxc  durch  den  Nordpol  ging  und  ein  Gegengewicht 
den  Stab  in  horizontaler  Lage  hielt.  Der  Magnetpol  und  die  Mitte  des  Drathkrcises 
befanden  sich  in  gleicher  Höhe  über  der  Coordinatcnebcnc.  Wurde  nun  ein  Linien- 
system der  letztern  in  die  Ebene  des  magnetischen  Meridians  gestellt,  und  wurde 
die  Ebene  des  Stromkreises  diesen  Linien  parallel  erhalten,  so  konnten  zuvörderst 
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durch  Verrückungen  des  Kreises  diejenigen  Stellungen  ermittelt  werden,  in  welchen 
er  dem  zu  seiner  Ebene  senkrecht  beweglichen  Pole  keine  Ablenkung  ertheilte. 
Wurde  durch  einen  entfernten  kraftigen  Magnetstab  der  bewegliche  Magnet  um  eine 
gewisse  Anzahl  von  Graden  aus  dem  Meridian  abgelenkt,  so  konnten  wiederum 
durch  Verschiebung  des  Kreisstromes  diejenigen  Lagen  aufgesucht  werden,  in  denen 
er  gerade  im  Stande  war,  den  Magneten  wieder  in  den  Meridian  zurückzuführen. 
Der  Strom  wurde  stets  bei  einer  Stärke  erhalten,  welche  die  Nadel  der  Tangenten- 
bussole um  64°  ablenkte.  Durch  Wiederholung  dieser  Versuche  für  verschiedene 
Ablenkungswinkel  konnten  demnach  die  Orte  gleicher  Kraft  für  den  zur  Ebene  des 
Stromkreises  verticalcn  Antheil  derselben  construirt  werden.  —  Nach  diesen  Con- 
struetionen  ist  nun  Fiy.  IV.  in  y6  (genauer  aer  ursprünglichen  Grösse  ent- 

worfen. War  es  für  die  Versuche  bequemer,  den  Magnetpol  fest  zu  halten  und 
den  Kreisstrom  zu  bewegen,  so  ist  es  für  die  Anschauung  passender,  die  gewon- 
nenen Curven  so  umzuwandeln,  als  ob  der  Strom  fest  stünde  und  der  Magnetpol 
auf  den  Linien  gleicher  Kraft  bewegt  worden  sei.  Nach  dieser  UmWandelung  stellt 
nun  F  den  Durchschnitt  der  aufsteigenden,  B  den  der  absteigenden  Hälfte  des  Kreis- 
stTOines  mit  der  Ebene  des  Papiercs  dar.  Sonach  sind  n  und  s  die  nördliche  und 
die  südliche  Seite  desselben.  Die  nach  B  und  F  convergirenden  Curven  sind  die 
geometrischen  Orte  gleicher  Kräfte,  so  zwar,  dass  ein  blos  parallel  zur  Axe  des 
Stromkreises  beweglicher  Magnetpol  an  allen  Stellen  derselben  Curvc  mit  gleicher 
Kraft  vom  Stromkreis  angezogen  oder  abgestossen  wird.  Die  ausgezogene  Curven- 
gruppe  er.  ist  durch  unmittelbare  Beobachtung  gewonnen,  die  andern  Gruppen 
&.,  c.  und  d.  sind  nach  dieser  reproducirt.  Ein  in  den  Curven  a  und  6  sich  be- 
wegender Südpol  ist,  wie  leicht  zu  sehen,  im  stabilen  Gleichgewichte,  wenn  sein 
Aufhängepunkt  dem  Stromkreis  abgewandt  ist.  In  den  Curven  c  und  d  ist  aber 
der  Südpol  in  labilem,  ein  fiordpol  hingegen  in  stabilem  Gleichgewichte.  Die  Ab- 
lenkungen, welche  dem  Magnetstab  crtheilt  wurden,  und  aus  denen  der  Stromkreis 
ihn  wieder  in  den  magnetischen  Meridian  zurück  versetzte,  betrugen 

;.      o°,  ±  iby**;  ±  a«y,°,  ±  33%»,  ±46«. 

Da  nun  die  ablenkenden  Kräfte  den  Tangenten  der  Ablenkungswinkel  proportional 
sind,  so  ergeben  sich  die  bezüglichen  Maassc  derselben  als. 

0,    dz  4,    zfc  2,    =fc  3,5,    dr  6. 

• 

Mit  diesen  Zahlen  sind  die  einzelnen  Cuncn  bezeichnet,  und  namentlich  ist  das 
positive  Vorzeichen  gewählt,  wenh  der  Südpol  in  der  Richtung  von  n  nach  s,  und 
das  negative,  wenn  derselbe  Pol  in  der  Richtung  von  $  nach  n  durch  den  Strom- 
kreis bewegt  wurde.  Sonach  erfährt  in  den  vier  Linien  0  der  Pol  gar  keine  Ab- 
lenkung; in  dem  Räume  zwischen  oO  und  6  0  wird  er  (mit  immer  grösserer  Kraft 
je  näher  der  Axe)  gegen  die  Ebene  der  Strombahn  hin  gezogen;  in  dem  Räume 
zwischen  cu  und  dO  aber  von  derselben  zurückgestossen.  Dahingegen  findet  in 
den  Räumen  der  Curvengruppeu  a.  und  6.  negativen  Antheils  Zurückstossung  von 
der  Stromebene,  und  in  den  entsprechenden  Räumen  der  Gruppen  c.  und  d.  An- 
ziehung zu  derselben  statt. 

In  Uebereinstimmung  mit  den  in  §.  8  vorgeführten  Untersuchungen  geht  aber 
hieraus  namentlich  hervor,  dass  ein  galvanischer  Kreisstrom  einen  senkrecht 
zu  seiner  Ebene  beweglichen  Magnetpol  nicht  auf  der  ganzen  einen 
Seite  seiner  Ebene  anzieht  und  auf  der  andern  abstösst,  sondern  dass 
sich  zu  beiden  Seiten  des  Kreises  Orte  finden,  in  denen  diese  normale 
Wirkung  auf  Null  herabsinkt,  und  dass  dieselbe  jenseit  dieser  Orte  in 
die  entgegengesetzte  übergeht. 
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Die  Linien  ohne  Wirkung  dürften  Hyperbeln  ähnlich  sehen,  deren  Scheitel  in 
die  Strombahn  einschneiden.  Der  Winkel  ihrer  Asymptoten  mit  der  Stromebene 
würde  alsdann  auf  nicht  ganz  45 0  zu  schätzen  sein.  Die  ihre  hohlen  Seiten  sich 
zuwendenden  gleichwerthigen  Curven  müssen  sich,  wie  leicht  zu  sehen  ist,  bei 
weiter  fortgesetzter  Beobachtung  schliessen.  Dass  dieses  bei  den  mit  —  3,5  be- 
zeichneten nicht  ganz  der  Fall  ist,  mag  sich  durch  die  Schwierigkeit  erklären ,  labile 
Gleichgewichtslagen  zu  beobachten;  denn  offenbar  befand  sich  bei  der  Bestimmung 
der  Curve  a —  3,5  der  Magnetpol  in  einer  solchen,  als  er  in  den  punktirten  Antheil 
dieser  Curve  übergerührt  wurde. 

Ein  ganz  analoges  Verhalten  wie  für  die  Kreisströme  stellte  sich  nun  auch  für 
Spiralen  heraus.  Die  Figg.  V.  und  VI.  geben  die  Resultate  zweier  Versuchsreihen 
mit  verschieden  construirten  Spiralen.  Zwei  gleiche  Holzcylinder  von  158  Millimeter 
Länge  und  80  Millimeter  Durchmesser  wurden  jeder  der  Länge  nach  in  19  gleiche 
Theile  gctheilt.  Der  auf  Fig.  V.  im  Durchschnitt  dargestellte  Cylinder  sn  wurde  mit 
übersponnenem  Kupferdrathc  so  umwunden,  dass  in  die  mittelste  Abtheilung  zehn 
Windungen  kamen ,  in  jede  benachbarte  neun  und  so  in  jede  weiter  nach  den  Enden 
hin  liegende  Abtheilung  immer  eine  Windung  weniger,  his  die  äussersten  beiden 
Abtheilungen  nur  eine  Windung  enthielten.  Die  Windungszahl  der  zu  Fig.  VI.  be- 
nutzten und  dort  durch  sn  im  Durchschnitte  dargestellten  Spirale  nahm  dagegen 
von  den  Enden  nach  der  Mitte  hin  ab.  Jede  Endabtheilung  enthielt  zehn,  jede  der 
Mitte  nähere  immer  eine  Windung  weniger,  und  endlich  die  mittelste  nur  eine 
Windung.  Wie  früher  die  Axe  des  Stromkreises,  so  wurden  hier  die  Axen  der 
Spiralen  stets  senkrecht  zum  magnetischen  Meridian  gehalten ,  und  diejenigen  Vcr- 
tical-  und  Horizontalabstände  von  dem  parallel  ihrer  Axe  und  in  deren  Höhe  beweg- 
lichen Südpol  ermittelt,  in  denen  letzterer  von  einem  in  den  Spiralen  circulirenden 
Strome  gleich  starke  Einwirkungen  erfuhr.  Das  Verfahren,  die  Stärke  dieser  Ein- 
wirkung zu  bestimmen,  sowie  die  Bezeichnung  der  Curven  sind  dieselben,  wie 
früher.  In  beiden  Fällen  lenkte  der  Strom  während  der  ganzen  Versuchsreihe  die 
Nadel  der  Tangentenbussolc  um  3 1 0  ab ,  er  stieg  auf  den  mit  F  bezeichneten 
Seiten  der  Spiralen  aufwärts,  auf  den  mit  B  bezeichneten  abwärts,  sodass  n  die 
Nord-  und  «  die  Südseite  der  Spiralen  darstellt.  In  beiden  Reihen  sind  die  Curven- 
gruppen  6.  aus  der  unmittelbaren  Beobachtung,  die  andern  durch  Umzeichnung  der 
ersten  gewonnen.  Auf  den  mit  0,±1  ....dt. 6  bezeichneten  Curven  ist  die  an- 
ziehende oder  abstossende  Kraft  bei  einer  Stromstärke  =  tg  3  i  0  absolut  ebenso 
gross  als  auf  den  entsprechenden  Linien  der  Fig.  IV.  bei  einer  Stromstärke  =  tg  64°. 
Die  Neigung  der  (mit  0  bezeichneten)  fast  geraden  Linien  ohne  Ablenkung  gegen 
die  Ebenen  der  Windungen  ist  für  beide  Spiralen  fast  gleich  und  beträgt  etwa  30°; 
sie  scheint  etwas  grösser  zu  sein  bei  der  Spirale,  deren  Windungen  nach  der  Mitte 
mehr  angehäuft  sind;  diese  Neigung  ist  aber  geringer  als  die  der  entsprechenden 
Curven  für  den  einfachen  Kreisstrom.  Beide  Versuchsreihen  veranlassen  zu  dem 
geroeinsamen  Schlüsse,  dass  eine  galvanische  Spirale,  mögen  deren  Win- 
dungen vorzugsweise  an  den  Enden  oder  nach  der  Mitte  angehäuft  sein, 
einen  zu  ihrer  A*c  parallel  beweglichen  Magnetpol  nicht  an  allen  Orten 
ausserhalb  der  letzten  Windungen  an  dem  befreundeten  Ende  anzieht, 
an  dem  feindlichen  zurückstösst,  sondern,  dass  sich  zu  beiden  Seiten 
der  Spirale  Orte  finden,  in  denen  jene  normale  Wirkung  auf  Null  herab- 
sinkt und  dass  dieselbe  jenseit  dieser  Orte  in  die  entgegengesetzte 
übergeht. 

Trotz  dieser  grossen  Aehnlichkeit  der  beiden  in  den  Figg.  V.  und  VI.  darge- 
stellten Magnetfelder  bietet  sich  jedoch  bei  näherer  Betrachtung  ein  wesentlicher 
Unterschied  derselben*  dar.  Denkt  man  sich  nämlich  die  Curven  und  namentlich  die 
mit  0  bezeichneten  nach  rückwärts  bis  gegen  die  Spiralen  verlängert,  so  schneiden 
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dieselben  in  Fig.  V.  in  grossem  Abstände  von  den  äussersten  Windungen  ein, 
während  dieselben  in  Fig.  VI.  etwa  an  der  Peripherie  der  letzten  Windungen  die 
Spirale  treffen  würden.  Damit  im  Zusammenhange  steht  aber,  dass  die  mit  (-h) 
bezeichneten  Curven  einen  grössern  Raum  vor  den  Polen  der  Spirale  in  Fig.  V. 
einnehmen,  als  in  Fig.  VI.,  während  die  mit  ( — )  bezeichneten  im  ersten  Falle 
enger  zusammengedrängt  sind,  als  im  andern.  Daraus  mag  aber  der  für  spätere 
Erörterungen  wichtige  Satz  hervorgehoben  werden,  dass  wenn  in  galvanischen 
Gylinderspiralen  die  Windungen  stärker  an  den*  Enden  als  über  der 
Mitte  angehäuft  sind,  die  vor  den  Endflächen  statthabende  normale 
Anziehung  gegen  einen  parallel  zur  Cylinderaxe  beweglichen  Magnetpol 
sich  über  einen  viel  geringem  Raum  verbreitet,  als  wenn  die  Win- 
dungen stärker  über  der  Mitte  als  an  den  Enden  angehäuft  sind.  In 
dem  Maasse  aber,  als  der  Raum  der  normalen  Wirkung  im  ersten  Falle 
beeinträchtigt  wurde,  überwiegt  der  Raum,  in  welchem  die  anormale 
Wirkung  statt  hat. 

Sind  die  Windungen  aUe  über  der  Mitte  zusammengedrängt,  so  muss  not- 
wendigerweise die  Darstellung  der  Fig.  VI.  in  die  der  Fig.  IV.  übergehen,  welche 
Vergleichung  die  hervorgehobenen  Beziehungen  bestätigt. 

Schon  Ampere  3  marht  darauf  aufmerksam,  dass  die  Ströme,  von  welchen  die  magne- 
tischen Wirkungen  herrühren,  desto  energischer  sein  müssen,  je  näher  sie  dem  Mittelpunkte 
des  Magneten  sind  u.  s.  w.  Ingleichen  findet  Ampere  die  hauptsächlichste  Verschiedenheit 
zwischen  .Magneten  und  schraubenförmigen  Schliessungsdrälhen  in  dem  Unterschiede,  den  zu 
beseitigen  der  gegenwärtige  Paragraph  beabsichtigt.  —  Später  ist  indirect  erst  wieder  von 
VA»  Rees  *  auf  diesen  Gegenstand  hingewiesen  worden. 


1  v.  Feilitzscu.  *  Pogg.  Ann.  82.  90.  ( 1 854 . )  —  *  (Kieler)  Allgemeine  Monatsschrift  für 
Wissenschaft  und  Literatur.    März  1833.    S,  263  ff.  —  Im  Auszug  Philo*.  Mag.  [4.J 
f.  46.  —  Inst.   N.  89V.  —  Arch.  d.  scc. ,  ph.  et  nat.    16.  oO. 
^  *  Hädenkamp.    *  Grunert's  Archiv  für  Mathematik  und  Physik.    U.  20V  (1860.) 

J  Ampere  u.  A.    'Gilb.  Ann.   72.  32.   (  1822.)    Aus  Bibl.  univ.  de  Geneve.    Avr.  1822. 

*  va«  Rees.    'Pogg.  Ann.   Rd.  70.  S.  t.   ( 1847. )  und  Rd.  7*.  S.  213.  (4848.) 

* 

Zweiter  Abschnitt. 

Erregung  von  Polarität  in  magnetisirungsfähigen  Substanzen  durch  den 

galvanischen  Strom,  . 

■  *   

§.  1 4.    Historische  Einleitung. 

Die  Entdeckung  Oersted's  hatte  nachgewiesen,  dass  die  Wirkung  des 
Schlicssungsdrathes  einer  galvanischen  Kette  auf  niagnetisirte  Stahlnadeln  in 
gewissem  Sinne  vergleichbar  sei  der  eines  Magneten  auf  einen  andern.  Der 
Gedanke  lag  nun  nahe,  2u  untersuchen,  ob  der  galvanische  Strom  auch  die 
andern  Eigenschaften  eines  Magneten  und  namentlich  die  Erregung  von  Magne- 
tismus in  weichem  Eisen  und  unmagnetischem  Stahle  besitze.  Die  erste  Antwort 
auf  diese  Frage  gab  Arago  indem  er  bei  der  ersten  in  Paris  geschehenen 
Wiederholung  der  oersted  sehen  Versuche  nachwies,  dass  der  (messingene) 
Schliessungsdrath  Eisenfeilspähue  anzieht,  diese  aber  sofort  wieder  fallen  lässt, 
sobald  der  Strom  geöflhet  wird.  Inglcichen  zeigte  sich  vorübergehender  Magne- 
tismus an  weichem  Eisen,  so  lange  es  sich  in  der  Nachbarschaft  eines  Schliessungs- 
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drathes  befand.  Kleine  Stahlstückchcn,  als  z.B.  feine  Nähnadeln,  wurden  dagegen 
bleibend  magnetisch.  In  Gemeinschaft  mit  Ampere  fand  Arago  ferner,  dass 
diese  Wirkung  des  Schliessungsdrathcs  ungleich  starker  ausfällt,  wenn  derselbe 
um  die  zu  magnetisirenden  Stahlstäbe  in  Form  einer  Spirale  gebogen  wird.  Ist 
eine  solche  Spinde  von  der  Eintrittsstelle  des  Stromes  abwärts  in  dem  Sinne 
der  Bewegung  eines  Uhrzeigers  gewunden,  so  entsteht  diesem  Ende  zunächst 
an  einem  in  die  Spirale  geschobenen  Eisen-  oder  Stahlstabe  ein  Südpol,  dem 
andern  Ende  zunächst  aber  ein  Nordpol.  Ist  dagegen  die  Spirale  im  entgegen- 
gesetzten Sinne  gewunden,  so  entsteht  umgekehrt  an  der  Eintrittsstelle  des 
Stromes  ein  Nordpol,  an  der  Austrittsstelle  ein  Südpol.  —  Fast  gleichzeitig  mit 
Ahago  und  unabhängig  von  einander  stellten  Boisgiraud2  in  St.  Cyr  und  Davy  3 
in  London  ähnliche  Versuche  mit  demselben  Erfolge  an.  Ausserdem  wiesen  sie 
aber  die  analoge  Erscheinung  am  Schliessungsbogen  der  kleist  sehen  Flasche 
nach,  eine  Erscheinung,  welche  man  ja  vor  Oersted's  Entdeckung,  nur  freilich 
mit  sehr  zweifelhaftem  Erfolge,  darzustellen  versucht  hatte.  Befand  sich  nämlich 
eine  Stahlnadel  in  der  Nähe  eines  Drathes,  durch  welchen  eine  kleist'scIic 
Flasche  entladen  wurde,  so  nahm  dieselbe  stets  dauernden  Magnetismus  an, 
sobald  sie  senkrecht  (oder  wenigstens  nicht  parallel)  zum  Drathc  stand. 

I.  Bei  Anstellung  des  Fundamentalversuches  für  die  Magnetisirung  des  Eisens 
und  Stahles  durch  einen  in  Spiralwindungen  dasselbe  umgebenden  Schliessungsdrath 
ist  es  noth wendig,  die  Drathwinduugen  durch  einen  Isolator,  etwa  eine  Glas-  oder 
Jlolzröhrc,  von  dem  eingelegten  Körper  zu  trennen,  wie  solches  auch,  schon  Arago 
that.  Ohne  diese  Vorsicht  kann  es  leicht  geschehen,  dass  der  Strom  die  Win- 
dungen verlässt  und  zum  überwiegend  grössteu  Thpil  seinen  Weg  durch  das  ein- 
gelegte Metall  nimmt.  Der  Versuch  bedarf  immerhin  eines  starken  Stromes;  doch 
da  der  metallene  Schliessungsbogen  nur  einen  geringen  Widerstand  einschaltet, 
genügt  meist  ein  einziges  oder  wenige  Plattenpaare ,  wenn  nur  dieselben ,  wie  schon 
von  Yelin  4  beobachtet,  grosse  Dimensionen  haben.  —  Dass  es  hier  nur  auf  die 
Menge  der  in  Circulation  versetzten  Elektricitäten  ankommt,  nicht  aber  auf  die 
Substanz  des  Schliessungsbogens,  erkannte  Davy  zufolge  seiner  ersten  Versuche. 
Nicht  also  Böckmakn  6,  der  eine  Versuchsreihe  über  den  Einfluss  der  Substanz  des 
Leitungs'drathes  auf  die  Magnetisirung  angestellt  hatte.  —  Wird  dagegen  anderweit 
ein  bedeutender  Widerstand  in  den  Schliessungsbogen  eingesehalten  —  etwa  ein 
Voltameter,  oder  Kohle,  wie  es  v.  Yelin  that,  —  so  kann  dadurch  die  Magneti- 
sirung bis  zum  Verschwinden  vermindert  werden. 

Befindet  sich  eine  Stahl-  oder  Eisenstange  blos  in  der  Nähe  eines  einfachen 
geraden  Schliessungsdrathcs,  so  ergiebt  sich  die  Richtung  der  in  denselben  erzielten 
Polaritäten  nach  der  in  §.  2  des  ersten  Abschnittes  angeführten  Hegel  Ampere  s. 
Der  Nordmagnetismus  wird  nämlich, stets  zur  linken  Hand  ausgeschieden,  wenn  man 
sich  mit  dem  Kopfe  voran  und  mit  dem  Gesichte  nach  dem  Eisen  gewandt  in  der 
Hichtung  des  galvanischen  Stromes  schwimiu^nd  denkt.  Verfolgt  man  nach  dieser 
Analogie  die  Windungen  eines  spiralförmigen  Schliessungsdrathcs,  so  wird  sich  leicht 
die  oben  für  diese  ausgesprochene  Regel  ergeben. 

Durch  die  Experimentirungsmcthodeu  dieser  ersten  Versuche  zeigte  sich  blos 
an  Eisen  und  Stahl  eine  Ausscheidung  von  Magnetismus.  Davy  prüfte  zwar  auch 
andere  Metalle,  fand  aber,  dass  sie  sich  indifferent  verhielten,  oder  wie  Tlicilc  des 
Schliessungsdrathcs,  wenn  sie  unmittelbar  mit  demselben  in  Berührung  gebracht  wurden. 

II.  Was  das  Anhängen  der  Eisenfeile  an  den  Schliessungsdrath  betrifft;  so 
mag  diese  Erscheinung  sofort  ihre  Erörterung  finden.    Liest  man  die  hiervon  ge- 
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gebencn  Beschreibungen ,  so  sollte  man  meinen ,  dass  hier  kein  wesentlich  anderes 
Phänomen  dargeboten  würde,  als  das  der  Eisenfeilbärte  an  Magnetstäben.  Doch 
während  im  letztern  Falle  die  Eisenfeile  aus  grosser  Entfernung  zum  Magneten  ge- 
zogen werden,  muss  der  Sehliessungsdrath  auch  der  kräftigsten  Säule  äusserst  nahe 
an  die  Fcilspähnc  gebracht  werden,  bis  dieselben  ihm  zufliegen,  und  auch  dann 
scheint  es,  als  ob  nur  einzelne  Theilchen  sich  aufrichteten  und  andere  an  diesen 
in  die  Höhe  kletterten,  bis  sie  den  Sehliessungsdrath  erreichen.  Während  ferner 
die  Spähne  sich  um  die  Pole  des  Magneten  haarförmig  gruppiren  und  starr  von 
denselben  nach  allen  Richtungen  abstehen,  legen  sie  sich  um  den  Sehliessungsdrath 
glatt  wie  eine  Hülle  und  ordnen  sich  in  compacten  Ringen  um  denselben.  Während 
sie  nur  schwierig  von  den  Magnetpolen  getrennt  werden  können,  fallen  sie  dagegen 
leicht  von  dem  Schlie$sungsdrathc,  wenn  man  längs  desselben  mit  einem  nicht 
metallischen  Körper  hinfährt  und  die  Continuität  der  Ringe  trennt.  Dagegen  lässt 
sich  die  compacte  Hülle  mit  Leichtigkeit  über  die  Oberfläche  des  Schliessungsdrathes 
hinwegschieben,  ohne  die  Continuität  zu  verlieren.  Bestreut  man  einen  auf  einen 
Rahmen  gespannten  Papierbogen  mit  Feilspähnen  und  bringt  unter  denselben  einen 
Magneten ,  so  wandern  die  geordneten  Reihen  den  Polen  zu ,  sobald  man  den  Bogen 
erschüttert,  und  bilden  die  bekannten  zu  den  Magnetpolen  symmetrischen  Curven. 
Verfährt  man  dagegen  ähidich  mit  dem  Schlieseungsbogcn ,  so  ordnen  sich  über 
demselben  die  Spähne  zu  transversalen  geraden  Linien,  und  kommt  man  durch 
Klopfen  zu  Hülfe,  so  entfernen  sich  immer  die  letzten  Linien  auf  beiden  Sgiten  von 
der  grössern  Masse  der  Spähne  längs  des  Drathes. 

Die  Erklärung  dieser  Erscheinungen  bietet  keine  Schwierigkeiten  dar.  In  der 
Nähe  des  Schliessungsdrathes  erhält  jedes  Eisentheilchen  Polarität,  transversal  zum 
Drathe.  Von  letzterem  aus  gesellen,  hat  jedes  links  den  Nordpol  und  rechts  den 
Südpol.  Durch  die  Anziehung  der  befreundeten  Pole  benachbarter  Theilchen  in 
transversaler  Richtung  und  durch  Abstossung  der  feindlichen  Pole,  die  in  der  Längs- 
richtung des  Drathes  neben  einander  liegen,  geschieht  eine  Sonderung  in  Linien 
senkrecht  zum  Drathe,  sowie  ein  Fortwandern  der  letzten  Linien  von  der  mittlem 
Masse.  Taucht  man  den  Drath  in  die  Feilspähne,  so  bilden  sich  durch  Aneinander- 
legung  derselben  geschlossene  ringförmige  Magnete.  Da  nun  dieselben  nach  aussen 
keine  Polarität  zeigen,  werden  die  einzelnen  Ringe,  ohne  sich  gegenseitig  abzu- 
stossen,  neben  einander  liegen,  und  können  mit  Leichtigkeit,  wie  bei  Arago's 
Versuche,  bis  zur  Dicke  eines  Federkieles  verstärkt  werden.  Werden  die  Ringe 
gewaltsam  getrennt,  so  fallen  sie  ab.  Da  nun  aber,  wie  aus  §.  7  hervorgeht,  die 
Wirkung  des  Schliessungsdrathes  auf  einen  Magneten  keine  anziehende  ist,  sondern 
die  scheinbare  Anziehung  nur  aus  einer  tangentialen  Wirkung  auf  beide  Pole  hervor- 
gebt, während  ein  Magnetpol  den  im  weichen  Eisen  erregten  befreundeten  Pol  un- 
mittelbar anzieht,  so  wird  ein  Eisentheilchen  vom  Drath  erst  in  desto  kleinern 
Entfernungen  nach  diesem  hin  bewegt  werden,  je  kleiner  das  Theilchen  ist;  umgekehrt 
zieht  aber  der  Magnet  das  leichtere  Theilchen  aus  grösserer  Entfernung  als  ein 


Die  Hülle  der  Feilspähne  Wird  nun  zugleich  Stromleiter.  Und  auch  hieraus 
Hesse  sich  eine  Anziehung  zum  Schliq^sAngsdrath  erklären,  indem  nach  dem  fol- 
genden Kapitel  benachbarte  Leiter  paralleler  gleichgerichteter  Ströme  sich  anziehen. 
Wäre  aber  diese  Anziehung  von  Belang,  so  müssten  auch  z.  B.  Mcssingfeilspähne 
angezogen  werden,  was  meines  Wissens  keinem  Beobachter  gelang.  Die  Beobach- 
tung Davy's,  zufolge  deren  Eisenfeile,  die  an  zwei  Dräthen  hingen,  sich  gegenseitig 
anzogen,  wenn  letztere  von  gleichgerichteten  Strömen  durchflössen  wurden,  sich 
aber  gegenseitig  absticssen,  wenn  die  Ströme  in  beiden  Dräthen  die  entgegen- 
gesetzte Richtung  hatten  :  erklärt  sich  theilweise  aus  jener  Anziehung  gleichgerich- 
teter Ströme,  theilweise  daraus,  dass  die  Feilspähne  auf  den  einander  zugewandten 


schwereres. 
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Seiten  der  Dräthe  entgegengesetzte  Polarität  annehmen  bei  gleichgerichteten,  die 
gleiche  Polarität  aber  bei  entgegengesetzt  gerichteten  Strömen. 

III.  Die  vielseitigen  Versuche,  welche  man  vor  Oersteds  Entdeckung  an- 
gestellt hatte,  um  Stahl  durch  den  Entladungsschlag  der  kleist'scIicii  ßatterie  zu 
magnetisiren ,  mögen  die  Interessen  der  Physiker  jener  Zeit  besonders  in  Anspruch 
genommen  haben;  denn  nächst  der  Wiederholung  der  ursprünglichen  oersted  schon 
Erscheinungen  wird  am  meisten  über  Magnetisirungsversuchc  durch  Reibungsclektri- 
cität  berichtet.  Hier  mögen,  nur  folgende  historische  Notizen  aus  jener  ersten  Zeit 
Platz  finden,  indem  eine  weitere  Entwicklung  dieser  Erscheinungen  die  Grenzen 
dieser  Zusammenstellung  überschreiten  würde.  —  Eine  Verzögerung  deys  Entladungs- 
stromes vermindert  seine  Erregungsfähigkeit  für  Magnetismus  so,  dass  Davy  keine 
Mugnetisirung  wahrnehmen  konnte,  wenn  er  die  Entladung  durch  Wasser  gehen 
Hess.  Wie  aber  eine  Entladung  durch  die  Luft  den  Strom  weniger  verzögert,  so 
fand  auch  Davy,  dass  durch  diese  die  Magnetisirungsfählgkeit  nicht  gehemmt, 
sondern  nur  vermindert  wurde.  Wie  ihm,  so  gelangen  auch  Lerot  6  die  Versuche 
nur  mittels  des  Stromes  der  Flasche,  v.  Yelin  4  versuchte  eine  Magnetisirung 
durch  allmäligcs  Ueberströmen  der  Elcktricität  aus  dem  ersten  Conductor  in  die 
Spirale,  das  Resultat  war  jedoch  ein  negatives.  Wenn  er  aber  mittels  Spitzen- 
wirkung eine  Flasche  durch  einen  Spiraldrath  entlud,  oder  Funken  vom  Conductor 
auf  die  Spirale  überschlagen  Hess,  wurden  in  letzterer  befindliche  Stahlnadeln  magne- 
tisch. Dasselbe  Resultat  erhielt  van  Beek7,  wenn  er  den  Schraubendrath  zwischen 
den  ersten  und  einen  isolirten  zweiten  Conductor  einschaltete  und  aus  dem  letzten 
Funken  entlud.  Aehnliches  erhielt  Ppaff  8.  Et  brachte  ebene  Spiralen  mit  dem 
Conductor  der  Elektrisirmaschinc  in  Verbindung,  sodass  er  Funken  aus  denselben 
ziehen  konnte.  Legte  er  auf  dieselben  Stahlnadeln ,  von  deren  Centrum  nach  der 
Peripherie,  so  erzielte  er  an  ihnen  zwei  normale  Pole.  Lagen  die  Nadeln  aber  so, 
dass  sie  dieselbe  Windung  zwei  mal  schnitten,  so  zeigten  sie  Folgepunkte. 

Die  Utrecbter  Physiker  van  Beek  ,  Moll  ,  van  Rees  und  van  den  Bos  g  fanden, 
dass  eine  Stahlnadel  keinen  Magnetismus  annahm,  wenn  dieselbe  dem  Leiter 
des  Entladungsschlages  genau  parallel  lag.  Wurde  nun*  eine  oblonge  in  der 
Längsrichtung  magnetisirte  Stahlplatte  mit  dieser  Richtung  dem  Entladungsleiter 
parallel  gelegt,  so  wurde  deren  Magnetismus  vernichtet ;  sie  erhielt  aber  statt  dessen 
transversale  Polarität.  Wurde  ferner  ein  isolirter  Entladungsleiter  durch  die  Axe 
eines  hohlen,  vorher  parallel  zur  Axe  zerschnittenen  uqd  wieder  zusammengebun- 
denen Stahlcylindcrs ,  oder  durch  eine  in  der  Mitte  durchbohrte  kreisförmige  Stahl- 
platte  gebracht,  und  durch  denselben  eine  KLEiST'sche  Batterie  entladen,  so  konnte 
vorerst  kein  Magnetismus  an  ihnen  wahrgenommen  werden.  Derselbe  trat  aber 
sofort  hervor,  wenn  die  beiden  Theile  des  Cylinders  getrennt,  oder  die  Stahlplatte 
in  zwei  Hälften  gebrochen  wurde. 

Von  Interesse  in  Bezug  auf  spätere  Erörterungen  ist  noch  folgender  von 
Bockmann  angestellter  und  lange  vergessener  Versuch.  Er  umgab  nämlich  einen 
hohlen  Elsencylinder  mit  einer  Drathspirale  und  legte  in  denselben  einen  in  eine 
Glasrohre  eingeschlossenen  Stahldrath.  Der  durch  die  Spirale  geführte  Batterieschlag 
konnte  den  Stahl  in  keiner  Wrcise  magnetisch  machen,  so  lange  die  Eisenhülle  ihn 
umgab ;  er  nahm  aber  sofort  Magnetismus  auf,  wenn  der  Eisencylinder  entfernt  wurde. 

Merkwürdig  bleibt  es  immer,  dass  bei  diesen  vielfachen  Versuchen  über  Magne- 
tisirung durch  Rcibungselektrieität,  welche  in  der  ersten  Zeit  des  Elektromagnetismus 
angestellt  wurden,  Niemand  die  Abhängigkeit  der  gewonnenen  Polarität  von  der 
Entfernung  zwischen  Schliessungsbogen  und  Nadel,  sowie  andere  hierbei  vorkom- 
mende auffallende  Erscheinungen  wahrgenommen  hat,  die  später  mit  grossem  Interesse 
verfolgt  wurden.   
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'  Araco.  *  Gilb.  Ann.  66.  34  4.  (1820.)  —  Aus  Ann.  de  cji.  et  de  ph.  T.  46.  (Sept.  4880.) 
1  Boisgiraud.  Ebendaselbst. 

*  Davt.  Brief  an  Wollart  Oll,  London  42.  Nov.  1820;  in  den  Schriften  der  königl.  Gesell- 
schaft zu  London,  Jahr  4820  und  4821  ,  gelesen  am  4ö.  Juli  4824.  —  Daraus  in  'Gilb. 
Ann.  74.  225.  (  4822.)  —  *  Sturgeon  Ann.  of  El.  6.  223.  (March  48U.)  und  6.  257. 
(Apr.  1641.)  —  •Thomson's  Ann.  of  Philos.   New  Ser.  2.  81.  (1821.) 

*  v.  Yelik.    'Gilb.  Ann.  66.  393.   (1820,  17.  u.  30.  Nov.) 
'  Bückmabh.    'Gilb.  Ann.   68.  1.  (1824.) 

6  Lehot.    *  Gilb.  Ann.   68.  306.  (4824.) 

7  vai»  Beek.    'Gilb.  Ann.  68.  303.  (4824.) 

H  Pf  äff  (Erlangen).    '  Gilb.  Ann.   69.84.  (1821.) 

*  van  Beek,  Moll,  var  Bees  und  vaä  de*  Bos.  'Gilb.  Ann.  72.  42-  (  4822.)  Zum  Theil 
in  'Journal  de  Phytique.  93.  342. 

§.  15.    Darstellung  von  Elektromagneten.  . 

Von  den  im  weitern  Verlaufe  dieses  Absehnittes  ausführlicher  zu  behan- 
delnden beiden  Erscheinungen  mag  die  Magnetisirung  des  weichen  Eisens  durch 
den  galvanischen  Strom  als  die  wichtigere  voranstellen,  die  Darstellung  von 
Stahlmagneten  aber  später  Erörterung  fipden.  —  Die  Magnete,  welche  man  durch 
weiches  Eisen  gewinnt,  werden  galvanische  oder  Elektro magnetc  genannt, 
zum  Unterschiede  von  den  permanenten  Stahlmagneten.  Die  Elektromagnete 
haben  mcistentheils  Hufeisenform.  Um  einen  solchen  darzustellen,  hat  man  nur 
nöthig,  ein  hufeisenförmig  gebogenes,  ausgeglühtes  Stück  Rundeisen,  nqs  in 
Fig.  61,  möglichst  oft  mit  Kupferdrath  zu  umwinden.    Letzterer  wird  mit  Seide 

oder  Wolle  umsponnen  und  demnächst  in  Schellack- 
lösimg getränkt,  damit  die  neben  und  über  einander 
liegenden  Windungen  sich  nicht  metallisch  berühren 
können.  Bequem  Ist  es,  die  Drathwindungen  auf 
zwei  Holzrollen  c  d  mit  überstehenden  Rändern  zu 
bringen  und  die  geraden  Theile  des  Hufeisens  in 
die  Höhlungen  der  Rollen  zu  stecken.  Verbindet 
man  demnächst  zwei  Enden  des  Drathcs  mit  einem 
Rheomotor  und  die  beiden  andern  so  unter  einan- 
der,  dass  der  Strom  um  die  Axe  des  Eisenkernes 
Fxg.  91.  immer  in  demselben  Sinne  circulirt,  so  entstehen 

an  den  Enden  des  letztern  zwei  entgegengesetzte 
Pole  n  und  s,  welche  einen  auf  denselben  abgeschliffenen  Anker  a  von  weichem 
Eisen  mit  grosser  Kraft  anziehen.  Die  Kraft,  mit  welcher  dieser  Anker  fest- 
gehalten wird,  ist  im  Allgemeinen  viel  grösser,  als  die,  mit  welcher  ein  perma- 
nenter Stahlmagnet  seinen  Anker  hält.  Dagegen  zieht  ein  Stahlmagnet  im 
Allgemeinen  einen  Anker  aus  grösserer  Entfernung  an ,  als  ein  Elektromagnet 
Sobald  aber  der  Strom  unterbrochen  wird,  haftet  der  Anker  nur  noch  mit  sehr 
geringer  Kraft  an  dem  Hufeisen,  und  hat  man  nun  den 'Anker  einmal  abgerissen, 
so  ist  der  Magnetismus  im  Hufeisen  bis  auf  eine  geringe  Spur  verschwunden.  — 
Beabsichtigt  man  Versuche  über  andere  Eigenschaften  der  Elektromagnete,  z.  B. 
über  deren  Wirkung  in  die  Ferne,  anzustellen,  so  bedient  man  sich  gerader 
Cylindcr  von  weichem  Eisen,  welche  man  je  nach  Bedürfniss  in  längere  oder 
kürzere,  dickere  oder  dünnere  Spiralen  von  übersponnenem  Kupferdrathe  einlegt. 
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I.  Ein  nach  der  oben  -beschriebenen  Weise  construirter  galvanischer  Magnet, 
dessen  Eisenkern  15  Millimeter  Durchmesser  hat,  dessen  Enden  im  Lichten  35  Milli- 
meter von  einander  abstehen,  dessen  äusserste  Höhe  von  der  Krümmung  bis  zur 
Ebene  beider  Pole  45  Millimeter  beträgt,. und  auf  welchen  etwa  150  Windungen 
Kupferdrath  Von  I  Millimeter  Dicke  aufgerollt  sind,  trägt  einen  mit  mehr  al& 
13  Kilogrammen  belasteten  Anker,  Wenn  der  Strom  eines  einzigen  grove- 
poGGENDORFF'sehen  Elementes  von  44  Quadratcentimeter  Platinoberfläche  im  Drathe 
kreist. 

Sturgeon  1  war  der  Erste,  welcher  hufeisenförmige  Elektromagnetc  construirte, 
um  deren  beträchtliche  Tragkraft  nachzuweisen.  Drei  Jahre  später  (  1828)  zeigte 
Pohl  einen  solchen  auf  der  Naturforscherversammluiig  in  Berlin,  und  fünf  Jahre 
danach  beschrieb  Pfaff  *  einen ,  den  er  in  London  gesehen.  Die  Tragkraft  aller 
dieser  Magnete  überstieg  jedoch  nicht  5  Kilogramme.  Das  Fünffache  dieses  Gewichtes 
trug  ein  von  Moll  8  dargestellter  Magnet,  sowie  ein  anderer  67  Kilogramme. 
Sturgeon  trieb  demnächst  die  Tragkraft  bis  gegen  180  Kilogramme  und  Marsh  4 
bis  zu  250  Kilogramme. 

Sehr  grosses  Aufsehen  machten  die  Magnete  des  Yalccollcge  von  Henry  und 
Ten  Etce  5.  Der  grössere  derselben  hatte  einen  achteckigen  hufeisenförmigen  Kern 
von  27  Kilogrammen  Schwere  und  war  mit  220  Meter  Kupferdrath  umwunden.  Mit 
einer  Kette  von  44  Quadratdecimeter  Oberfläche  verbunden,  trug  er  das  Gewicht 
von  935  Kilogrammen,  also  das  3 4 fache  seines  eigenen  Gewichtes.  —  Ein  anderer 
kleiner  Hufeisenmagnet  von  nur  25  Millimeter  Länge  und  15  Millimeter  Breite  trug 
das  420 fache  seines  Gewichtes. 

Diese  ohnehin  sehon  beträchtliche  Tragkraft  glaubte  man  durch  mehrfache  Ab- 
änderungen in  der  Form  noch  zu  erhöhen.  Einige  dahin  einschlagende  Bemühungen 
mögen  demnächst  Platz  finden. 

Die  Figg.  62  und  $Sm  stellen  einen  von  Roberts  8  construirten  Magneten  dar 
und  zwar  die  erste  in  der  Vorderansicht,  die  zweite  im  Querschnitte.  Von  zwei 
auf  einander  abgeschliffenen,  mit 
Handhaben  versehenen  Eisenplatten 
a  und  6  trägt  die  eine  tiefe  Ein- 
schnitte, nach  Art  von  a.  In  diese 
Einschnitte  werden  vom  Eisen  iso- 
lirtc  Kupferdrathwindungen  gelegt, 
welche,  in  c  beginnend,  sich  schlan- 
genartig von  der  Seite  d  nach  ar 
zurück  nach  d  und  wieder  nach  at 
bewegen,  um  in  das  Ende  z  aus- 
zulaufen. Circulirt  in  diesen  der 
Strom  eines  Rheomotors,  so  ent- 
stehen so  viele  einzelne  schmale 
und  lange  Magnetpole,  als  Abthei- 
lungen in  der  Eisenplatte  gemacht 
worden  sind,  und  diesen  dient 
die  andere  Platte  als  Anker.  In 
einem  Falle  hatten  die  Platten 
165  Millimeter  in  Seite,  und  wa- 
ren mit  fünf  Abtheilungen  ver- 
sehen. Die  Tragkraft  betrug  1338 
Kilogramme. 

Eine  andere  Form  gab  Radford7  dem  Elektromagneten.  Von  zwei  kreisrunden, 
auf  einander  abgeschliffenen,  229  Millimeter  im  Durchmesser  haltenden  Platten  ist  die 
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obere  a  in  Fig.  65  mit  spiralförmigen  Rinnen  versehen;  wie  Fig.  64  in  der  Ansicht 
von  unten  zeigt.    In  diesen  Rinnen  liegt  ein  Kupferdrath  cz,  welcher  aus  32  ctn- 


Fig.  €i. 


Rf,  65. 


zclnen  Dräthen  im  Gesamratgewicht  von- 937  Grammen  zusammengewunden  ist.  Die 
andere  Platte  b  dient  als  Anker.  Mit  12  Trögen  hielt  der  Magnet  ein  Gewicht  von 
1134  Kilogrammen;  eine  um  so  bedeutendere  Tragkraft,  als  hier  der  Anker  nur  an 
einem  Pole  des  Elektromagneten  haftet. 

Von  diesen  absonderlichen  Formen  mag  noch  eine  von  Joule  8  angegebene 
Erwähnung  finden.   Dieselbe  ist  in  Fig.  66  dargestellt.   Auf  zwei  Messingringen  von 

305  Millimeter  äusserm  Durchmesser  sind  je 
24  Eisenstückchen  wie  mm  . .  .  aufgeschraubt. 
Die  Eisenstückchen  des  einen  als  Anker  die- 
nenden Ringes  sind  massiv  wie  a  in  der 
Nebenzeichnung,  die  des  andern  sind  mit 
Rinnen  wie  6  versehen.  Ein  aus  dünnen 
Eiscndräthen  bestehender  starker  Schliessungs- 
drath  cz  geht  im  Zickzack  durch  die  Rinnen 
und  Zwischenräume  der  Eisenstückchen  auf 
dem  letzlern  Ringe.  Beide  Ringe  sind  mit 
Haken  zum  Aufhängen  und  Tragen  der  Ge- 
wichte versehen.  Die  Tragkraft  Hess  sich 
bis  auf  1229  Kilogramme  steigern. 

Werden   nun  auch  diese  Formen  kaum 
eine  Wiederholung  gefunden  haben,  so  ist 
eine  andere  Gestalt  der  galvanischen  Magnete, 
welche  ebenfalls  von  Joule  9  herrührt,  un- 
gleich populärer  geworden,    um   an  diesen 
Vorrichtungen  die  ungeheuere  Tragkraft  zu 
veranschaulichen.  Eine  Stange  von  Schmiedeeisen  (2üi 
Millimeter  lang)  wurde  25  Millimetei  weit  durchbohrt, 
und  an  einer  Seite,  wie  a  in  Fig.  67,  der  Länge  nach 
geebnet,  bis  die  Polflächen  8  Millimeter  im  Lichten  von 
einander  abstanden.    Eine  gleichlange,  auf  jenen  Pol- 
flächen abgeschliffene  Eisenplattc  6  ist  demnächst  mit 
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dem  vorigen  Stück  zu  einem  Cylinder  von  94  Millimeter  äusserm  Durchmesser  ab- 
gedreht. Das  ausgehöhlte  Stück  a  wurde  mit  4  Kupferdräthen  von  je  7  Meter 
Länge  umwickelt.  Die  grösste  Tragkraft  betrug  9  48  Kilogramme.  —  Zur  Dar- 
stellung dieser  Elektromagnctc  bedient  man  sich  meist  entweder  abgeschliffener 
Flintenläufe  tuit  vorgelegter  Eisenplatte  als  Anker,  und  giebt  ihnen  die  Gestalt  der 
Figur,  oder  man  sägt  ein  Stück  Flintcnlauf  der  Länge  nach  in  zwei  gleiche  Theile, 
schleift  dieselben  auf  einander  ab,  und  umlegt  jede  Hälfte  mit  einigen  Windungen 
Kupferdrath. 

Einen  Vortheil  gewinnt  Nicklks  10  dadurch,  dass  er  eine  Eisenstatigc  bis  über 
die  Hälfte  der  Länge  nach  aufschneidet,  die  gewonnenen  beiden  Theile  in  Gestalt 
eines  w  um  (Ten  ungetrennten  Thcil  biegt,  und  blos  diesen  mittlem  stärkern  Schenkel 
mit  Drath  umwindet.  Sp  entstehen  drei  Pole,  zwei  gleichnamige  äussere  und  ein 
ungleichnamiger  mittlerer.  Die  grössere  Tragkraft,  welche  ein  solcher  Magnet  bei 
gleicher  Stromstärke  gegen  einen  andern  mit  blos  zwei  Polen  zeigt,  erklärt  sich 
daraus,  dass  die  verthcilende  Wirkung  des  magnetisirenden  Stromes  hier  in  doppeltem 
Sinne  benutzt  wird. 

II.  Seit  1845  wurde  durch  Faraday's  Entdeckung  einer  Wirkung  des  Magne- 
tismus auf  alle  Substanz  sowie  auf  das  Licht  das  Bedürfniss  rege ,  Elektromagnete 
vor*  starker  Wirkung  in  die  Kerne  darzustellen.  Von  den  zu  diesem  Zweck  als 
besonders  brauchbar  bekannten  Instrumenten  mögen  die  folgenden  hier  beschrieben 
werden. 

Die  von  Faraday  benutzten  Elektromagnete  sind  die  sogenannte  Woolwich- 
Rolle  und  ein  Hufeisenmagnet  11 .  Der  erste  Apparat  besteht  aus  einer  geraden 
0,673  Meter  langen  Rolle,  welche  innen  63,5  Millimeter  und  aussen  4  20,6  Millimeter 
im  Durchmesser  hält.  Ihr  Drath  ist  4,3  Millimeter  dick  und  152,7  Meter  lang. 
Der  Drath  ist  in  vier  conccntrischen  Gewinden  aufgelegt,  welche  derart  end weise 
verbunden  sind,  dass  der  Strom  seine  ganze  Länge  durchlaufen  kann.  Der  dazu 
gehörige  Eisenkern  ist  0,711  Meter  lang  und  hält  63,5  Millimeter  im  Durchmesser. 
Durch  zehn  GROvE  schc  Platinpaarc  in  Thätigkcjt  versetzt,  trägt  er  an  jedem  seiner 
Enden  über  40  Kilogrammen.  —  Der  Hufeisenmagnet  ist  aus  einem  Eisenstabe  von 
1,168  Meter  Länge  und  95  V4  Millimeter  Durchmesser  gebildet,  und  ist  so  gebogen, 
dass  seine  abgeschliffenen  und  in  einer  Ebene  liegenden  Enden  4  52  Millimeter  von 
einander  abstehen.  Die  geraden  Theile  beider  Arme  sind  umwickelt  mit  159  Meter 
eines  4,3  Millimeter  dicken  und  mit  Zwirn  übersponnenen  Kiipferdrathes.  Jedes 
dieser  beiden  Gewinde  ist  406  Millimeter  lang  und  besteht  aus  drei  Drathlagcn. 
Auf  den  Polflächen  werden  zwei  Stäbe  von  weichem  Eisen,  178  Millimeter  lang, 
63  Millimeter  und  25  Millimeter  dick,  durch  Schrauben  derart  gehalten,  dass  ihre 
einander  zugewandten  Enden  von  der  nächsten  Nähe  bis  zum  Abstände  der  beiden 
Schenkel  des  Eisenkerns  von  einander  entfernt  werden  können.  Die  Enden  dieser 
Stabe  oder  Halbanker  bilden  die  eigentlichen  Pole  des  Magneten.  Und  um  diese 
einem  zwischen  ihnen  aufgehangenen  Körper  möglichst  nähern  zu  können,  sind  sie 
auf  den  Endflächen  des  Magneten  verschiebbar. 

Der  nach  Angabe  Plücker's  12  von  Herrn  Mcchanikus  Etter  in  Bonn  construirtc 
Magnet  ist  in  Fig.  VII.  dargestellt.  Derselbe  ist  ganz  ähnlich  dem  vorigen  gestaltet, 
nur  hat  er  folgende  grössere  Dimensionen.  Der  u  förmige  Eisenkern  hat  bei  einem 
Gewichte  von  8  4  Kilogrammen  einen  Durchmesser  von  4  02  Millimeter.  Die  Mittel- 
punkte beider  Polflächen  ns  stehen  284  Millimeter  von  einander  ab.  Jeder  der 
beiden  Schenkel  ist  mit  drei  Schichten  zu  je  92  Windungen  Kupferdrath  umlegt. 
Der  Durchmesser  des  Drathes  beträgt  4,36  Millimeter  und  das  Gesammtgewicht 
desselben  35  Kilogrammen.  Die  Biegung  des  Eisenkernes  ist  in  ein  schweres 
eichenes  Stativ  p  eingelassen,  von  welchem  sich  der  verstellbare  eichene  Tisch  t 
erhebt.    Auf  letztenn  steht  die  Torsionswage  A\    Auf  die  Polflächen  jjassen  vier 
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Paare  von  Halbankern.  Das  eine  "Paar,  welches  der  Länge  nach  durchbohrt  und 
mit  durchschiebbaren  zugespitzten  Stangen  versehen  ist,  wurde  wenig  benutzt.  Ein 
zweites  Paar  ist  von  parallelepipedischcr  Gestalt,  17 8  Millimeter  lang,  67  Millimeter 
breit  und  27  Millimeter  dick.  Das  durch  6  dargestellte  Paar  hat  eine  grösste  Länge 
von  167  Millimeter,  eine  Dicke  von  27  Millimeter,  und  eine  grösste  Breite  gleich 
der  der  Polflächen  des  Magneten.  Die  eine  Seite  ist  kreisförmig  abgerundet  und 
die  andere  läuft  verjüngt  zu,  sodass  die  Endflächen  Kreise  von  25  Millimeter  Durch- 
messer bilden,  an  welche  konische  Spitzen  c,  c,,  c,  angeschraubt  werden  können.  — 
Jeder  Halbanker  d  des  vierten  Paares  hat  eine  Länge  von  133  Millimeter,  eine  Höhe 
von  40  Millimeter,  ist  an  der  einen  Seite  so  breit  als  die  Polflächen,  und  kreis- 
förmig abgerundet,  während  es  auf  der. andern  Seite  sich  bis  auf* 59  Millimeter 
verschmälert.  Der  ganzen  Länge  nach  ist  eine  Rinne  eingehobelt  von  20  Millimeter 
Breite  und  Tiefe,  welche  zu  optischen  Zwecken  dient.  Die  Enden  des  Drathes  einer 
jeden  Schicht  führen  zu  Schraubcuklemmen  g,  h  in  besondern  Ständern.  Diese  stehen 
wiederum  mit  dem  in  §.  3  beschriebenen  Commutator  i  in  Verbindung.  Die  An- 
ordnung ist  so  getroffen,  dass  der  Strom  einer  galvanischen  Säule  jeden  Drath 
einzeln,  alle  gleichzeitig  und  alle  nach  einander  durchfliessen  kann.  Auch  ist  es 
möglich,  behle  Enden  des  Eisenkernes  gleichzeitig  zu  Nordpolen  oder  zu  Südpolen 
zu  machen. 

Ein  von  E.  BbCquerel  13  zu  seinen  Untersuchungen  benutzter  Elektromagnet 
bietet  gegen  den  vorigen  nur  unwesentliche ,  zu  speciellen  Zwecken  dienliche  Ab- 
änderungen dar. 

Eine  beträchtlich  abweichende  Gestalt  hat  aber  der  von  Herrn  Mechanikus 
Ruhm  kor  ff     in  Paris  construirte  „Apparat  zur  Wiederholung  der  Versuche  Fajudays 
über  den  Einfluss  des  Magnetismus  auf  das  Licht".  Eine  Eisenstange  von  10  Milli- 
meter Durchmesser  und  220  Millimeter"  Länge  ist  an  beiden  Enden  rechtwinkelig 
umgebogen.  Durch  starke  Klemmen  sind  auf  diesen  Enden  zwei  Cylinder  von  weichem 
Eisen  von  je  90  Millimeter  Länge  und  30  Millimeter  Durchmesser  befestigt,  sodass 
diese  drei  Stücke  ein  ungeschlosscnes  Rectangcl  bilden,  mit  einem  in  der  Mitte 
einer  langen  Seite  befindlichen  Zwischenräume  von  1 0  Millimeter  Ausdehnung.  Die 
beiden  Ansatzcylinder  sind  der  Länge  nach  10  Millimeter  weit  durchbohrt  und  an 
•  den  Enden  konisch  zugespitzt.    Die  Durchbohrungen  liegen  in  einer  geraden  Linie. 
Ueber  jeden  dieser  Cylinder  ist  ein  mit  Seide  umsponnener  Kupferdrath  von  2  Milli- 
meter Durchmesser  und  100  Meter  Länge  gewunden.    Die  Innern  Enden  desselben 
sind  an  den  respectiven  Cylindern  fest  gelöthet,  die  äussern  werden  mit  den  Polen 
eines  Rheomotors  verbunden.    Geht  nun  ein  galvanischer  Strom  durch  die  Kupfer- 
spirale des  einen  Cylinders,  durch  die  Eisenstange  und  von  dieser  durch  die  Spirale 
des  andern  Clünders  zu  seiner  Quelle  zurück,  so  entstehen  zu  beiden  Seiten  des 
Zwischenraumes  zwischen  beiden  Cylindern  entgegengesetzte  Magnetpole,  deren 
Wirkung  auf  verschiedene  in  diesem  Zwischenräume  befindliche  Substanzen  je  nach 
Bedürfniss  direct  oder  durch  die  Höhlungen  der  Cylinder  beobachtet  werden  kann.  — 
Zum  Nachtheile  dieser  Anordnung  spricht  der  Umstand,  „dass  mittels  eines  Trog- 
apparates von  50  Elementen  dieser  Apparat  zwar  deutlich  sichtbare,  jedoch  zur 
Messung  zu  schwache  Wirkungen  gebe",  während  bei  dem  mit  Plücker's  Apparat 
angestellten  Versuchen  nur  selten  mehr  als  zehn  ORovB-POGOEKDORFF'sche  Becher 
benutzt  zu  werden  brauchten. 

Auf  eine  Darstellung  von  scheibenförmigen  Elektromagneten,  welche  in 
neuester  Zeit  unverhältnissmässig  viel  besprochen  worden  ist,  wurde  Nickles  14 
geführt  durch  das  schon  von  Weder  16  vorgeschlagene  Mittel,  die  Treibräder 
der  Locomotiven  zu  raagnetisiren ,  um  ihnen  eine  grossere  Adhäsion  an  den 
Schienen  zu  geben,  als  sie  gewöhnlich  besitzen.  Es  werden  zwei  Einrichtungen 
beschrieben. 
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Unter  dein  Namen  £lectro-axmants  paracircutaire*  versteht  Nickles  folgende 
Constructfon  :  Es  werden  galvanische  Spiralen  so  an  der  Locomotive  befestigt ,  dass 
ihre  Windungen  den  Schienen  parallel  liegen,  und  den  untersten  Theil  jedes  Treib- 
rades uingebeu.  In  ihrer  Form  schliessen  sie  sich  dem  Radkranze  möglichst  an, 
ohne  die  Bewegung  des  Rades  in  ihrem  Innern  zu  hindern.  Das  langsame  Entstehen 
und  Verschwinden  des  Magnetismus ,  namentlich  in  dem  Gusseisen  der  Locomotiv- 
räder,  macht  es  aber,  dass  mit  zunehmender  Rotationsgeschwindfgkeit  derselben  die 
gewünschten  Pole  sich  nicht  an  der  Berührungsstelle  zwischen  Rad  und  Schiene 
beAnden,  sondern  in  beträchtlicher  Entfernung  davon  nach  der  Austrittsstelle  aus 
der  Spirale  beobachtet  werden.  Die  ohnehin  geringe  Vermehrung  der  Adhäsion 
wird  dadurch  noch  geschwächt.  Der  grösste  Vortheil,  beide  Pole  desselben  Elektro- 
magneten in  beständiger  Berührung  mit  der  Schiene  als  Anker  zu  erhalten,  ist  nicht 
erzielt  worden. 

Die  andere  Vorrichtung,  welche  den  Namen  Electro-aimant  circulaire  erhielt,  ist 
nicht  zu  technischen  Proben  benutzt  worden.  Diese  Magnete  bestehen  aus  drei 
EisenScheiben ,  welche  -parallel  zu  einander  in  gleichen  Zwischenräumen  auf  einer  und 
derselben  eisernen  Axe  befestigt  sind.  Die  Zwischenräume  werden  so  mit  Kupfcrdrath- 
windungen  um  die  Axe  ausgefüllt,  dass,  wenn  ein  galvanischer  Strom  in  diesen 
circulirt,  die  beideu  äussern  Scheiben  die  entgegengesetzte  Polarität  über  ihren 
ganzen  Umfang  erhalten  •  von  derjenigen,  welche  die  mittlere  Scheibe  annimmt. 
Die  mit  derartigen  Vorrichtungen  im  Kleinen  angestellten  Versuche  bestehen 
in  Messung  der  Tragkraft  durch  Anlegung  eines  oder  mehrcr  flacher  oder  cylin- 
drischer  Anker,  sowie  in  Messung  der  Adhäsion  zu  einer  entgegengehaltenen 
rotirenden  eisernen  Walze.  Dieselben  führen  jedoch  zu  keinem  bemerkenswerthen 
Ergebnisse. 

III.  Was  das  zu  Elektromagneten  zu  benutzende  Eisen  betrifft,  so  findet  man 
häufig  angegeben,  dass  verschiedene  Eisensorten  bei  sonst  gleicher  Erregungs- 
weise beträchtlich  abweichende  Mengen  von  Magnetismqs  entwickeln.  Doch  fehlt  es 
mehrfach  an  nähern  Angaben  der  chemischen  und  physikalischen  Eigenschaften  der 
untersuchten  Eisensorten,  sowie  an  einer  nähern  Beschreibung  der  Versuche. 
Immerhin  bildete  sich  die  Meinung  aus,  dass  möglichst  weiches  kohlcfreies  Stabeisen 
zu  Elektromagneten  am  geeignetsten  sei.  Dahingegen  findet  aber  Ritchtb 17  infolge 
von  Versuchen  über  die  Tragkraft  bei  unmittelbar  angelegtem  Anker  das  schlech- 
teste englische  Eisen  von  krystaUinischem  Gefüge  am  geeignetsten.  —  Ebenfalls  im 
Widerspruche  damit  standen  Versuche,  welche  ich  selbst  bezüglich  dieser  Frage 
anstellte  und  aus  denen  hervorging,  dass  ganz  verschiedene  Eisensorten,  gewöhn- 
liches Gusseisen,  sowie  weiches  Schmiedeeisen,  oder  Bündel  .von  dickern  oder 
dünnern  Eisendräthen  bei  gleichen  Dimensionen  und  gleicher  Erregungsweise  wesentlich 
dieselben  Mengen  von  Magnetismus  ergaben.  Die  zu  den.  Versuchen  benutzten 
Cyünder  Waren  in  ihrer  ganzen  Länge  von  derselben  galvanischen  Spirale  umhüllt 
und  nur  ein  sehr  geringer  Unterschied  zeigte  sich  zum  Nachtheile  des  Gusseisens. 
Als  ich  aber  auf  diesen  Vorversuch  gestützt  einen  Hufeisenmagneten  von  Gusseiseu 
darstellte,  der  blos  auf  beiden  Schenkeln,  nicht  aber  auf  dem  Querstück,  die  er- 
regenden Spiralen  trug,  beobachtete  ich  eine  bedeutende  Einbusse.  Bei  näherer 
Untersuchung  zeigten  sich  auf  jedem  Schenkel  zwei  Pole,  zum  Beweise,  dass  der 
Magnetismus  sich  nur  in  geringerm  Grade  durch  das  nicht  umwundene  Querstück 
fortpflanzte. 

Nicht  weiter  rührten  die  folgenden  Versuche  Müller  s  ,8.  Derselbe  stellte 
eine  Magnetisirungsspirale  von  200  Windungen  und  t5  Centimcter  Länge  westlich 
von  einer  Bussole  auf,  sodass  ihre  Mitte  '/2  Meter  von  der  Mitte  der  Bussole 
entfernt  war.  In  diese  Spirale  wurden  Stäbe  von  den  in  der  nächstfolgenden 
Tabelle  verzeichneten  Eisen-  und  Stahlsorten,  alle  16,7  Centimeter  lang  und  6  MUli- 
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meter  dick,  eingeschoben.  Die  magnetisirenden  Ströme  waren  so'  stark,  dass  die 
Stäbe  dem  magnetischen  Maximum  sehr  nahe  gebracht  wurden.  Er  beobachtete 
die  in  der  zweiten  und  dritten  Columne  verzeichneten  Tangenten  der  Ablenkungs- 
winke) an  der  Bussole  (nach  Abzug  der  Tangenten  der  Ablenkungswinkel,  welche 
die  Spirale  ohne  eingelegte  Eisenkerne  hervorbrachte),  entsprechend  den  darüber 
bezeichneten  Stromkräften : 


Eisensorte. 

Zwei  Paare  zu  je  drei -Vier  Paare  zu  je  drei 

BUNSEu'schen  Ketten. 

Bensen  sehen  Ketten. 

0,490 

0,499 

Gewalzte*  Eisen  

(M74 

0,485 

Stahl,  geglüht  

0,404 

0,437 

Stahl,  angelassen       .  .  . 

0,393 

0^37 

0,284 

0,250 

0,264 

Da  dies^e  Zahlen  den  bei  gleichen  Stromkräften  entwickelten  Magnetismen  pro- 
portional sind ,  stellt  sich  bezüglich  der  verschiedenen  Eisensorten  ein  beträchtlicher 
Unterschied  in  der  Magnetisirungsfähigkeit  heraus. 

Diese  Widersprüche  löste  endlich  Poggrndörff  19  durch  eine  später  noch  aus- 
führlicher zu  erwägende  Untersuchung.  Es  zeigten  ihm  nämlich  Versuche  über  die 
Tjragkraft  von  Elektromagneten  mit  Kernen  aus  weichem  Stahl  und  weichem  Eisen, 
verglichen  mit  dem  beim  Abreissen  des  Ankers  oder  beim  Oeflnen  der  Kette 
entstehenden  Inductionsstrome ,  dass  sogar  der  Stahl  in  der  Fähigkeit,  teta- 
porären  Magnetismus  (d.  i.  solchen,  der  sich  während  des  Einflusses  eines 
galvanischen  Stromes  zeigt)  aufzunehmen,  dem  Eisen  sehr  nahe  steht.  Der 
Unterschied  rührt  aber  nicht  daher,  dass  die  Stahltheilchen  weniger 
fähig  wären,  magnetisirt  zu  werden,  als  die  Eisentheilchen ,  sondern 
erklärt  sich  durch  eine  verschiedene  Fähigkeit,  die  magnetische  Po- 
larität von  Thcilchen  zu  Thcilchen  fortzupflanzen  (magnetische  Leitungs- 
fähigkeit nach  Farad ay).  Hiernach  erklärt  sich  auch,  dass  gleiche  Stäbe  von 
weichem  Eisen  und  weichem  Stahl  in  derselben  Spirale  gleich  stark  magnetisirt 
wurden,  wenn  die  Spirale,  sie  ganz  bedeckte,  dass  aber  sogleich  ein  Unterschied 
zum  Nachtheile  des  Stahles  bemerkbar  wird,  sobald  die  Kerne,  wie  iu  den  vor- 
stehenden Untersuchungen  Müllers,  nur  ein  wenig  aus  der  Spirale  hervor- 
ragen. 

Demgemäss  ist  das  weiche  Schmiedeeisen  jeder  andern  Sorte  von 
Eisen  bei  der  Anfertigung  von  Elektromagneten  vorzuziehen,  und 
namentlich  dann,  wenn  man,  wie  es  gewöhnlich  bei  Hufeisenmagneten  geschieht, 
nicht  den  ganzen  Kern,  sondern  nur  die  geraden  Enden  desselben  mit  dem  Schliessungs- 
drathe  der  Kette  umwindet.  Weiches  Eisen  von  vorzüglicher  Qualität  gewinnt  man 
aber  namentlich,  wenn  man  rissefreics  Schmiedeeisen,  nachdem  ihm  die  gewünschte 
Form  gegeben  worden  ist,  zu  wiederholten  Malen  in  einer  Umhüllung  von  Lehm, 
dessen  innerste  Schichten  stark  mit  Eisenoxyd  (gebranntem  Ocher)  versetzt  sind, 
ausglüht. 
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§.  1 6.   Messung  der  magnetischen  Quantität  und  des  Momentes  in  Elektro- 
magneten.   Hohle  Elektromagnete. 

Die  überraschend  grosse  Tragkraft  der  Elektromagnete,  verbunden  mit  der 
Leichtigkeit,  ihre  Pole  durch  Aenderung  der  Stromesriehtung  momentan  zu 
wechseln,  und  somit  Anziehung  in  Abstossung  zu  verwandeln,  veranlassten  viel- 
seitige Versuche,  den  Elektromagnetismus  zur  Bewegung  von  Maschinen  zu 
verwenden.  Fand  man  sich  auch  durch  die  Erfolge  getäuscht,  so  war  gerade 
dadurch  eine  nähere  Untersuchung  über  den  Grund  der  Irrung  veranlasst  worden, 
und  hatte  man  bisher  blos  durch  Tatönnemcnt  Elektromagnete  construirt,  so 
untersuchte  man  jetzt  die  Gesetze .  nach  welchen  dieselben  wirken.  Die  ersten  . 
umfangreichem  Untersuchungen  über  dieselben  datiren  vom  Jahre  1839;  doch 
werden  die  folgenden  Darlegungen  zeigen,  dass  wir  bis  heute  noch  über  viele 
dahin  einschlagende  Fragen  in  Zweifel  gelassen  werden.  —  Dass  dieses  der  Fall 
ist.  erklärt  sich  durch  das  reichliche  Material,  welches  der  Gegenstand  bietet. 
Die  Untersuchung  gewinnt  nämlich  eine  vollkommen  andere  Gestalt,  ob  man 
darzuthun  beabsichtigt,  wie  gross  die  Quantität  des  überhaupt  in  einem  Elektro- 
magneten frei  gewordenen  Magnetismus  ist,  oder  ob  man  fragt,  welches  Moment 
dem  Magneten  zukommt,  oder,-  was  damit  zusammenhängt,  wie  gross  seine 
polare  Wirkung  ist,  oder  ob,  man  untersuchen  will,  wie  gross  sein  magne- 
tisches Vertheilungsvermögen  sei.  Stets  ändert  sich  aber  der  Magnetismus 
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sowohl,  wie  seine  Wirkungen  je  nach  der  Stärke  des  in  den  "Windungen  circu- 
lirenden  galvanischen  Stromes,  je  nach  der  Anzahl,  den  Dimensionen,  der  An- 
ordnung, der  Stellung  der  Windungen  auf  dem  Eisenkerne.  Und  ebenso  wird 
es  Bedingung,  den  Einfluss  der  Länge,  der  Dicke,  der  Gestalt  und  der  innern 
Beschaffenheit  der  Eisenkerne  zu  erörtern.  Dazu  kommt,  dass  eine  mathematische 
Anschauung  der  Verhältnisse  noch  fast  gar  nicht  entstanden  ist,  und  somit  alle 
Gesetze  auf  empirischem  Wege  entwickelt  werden  müssen. 

Unter  Quantität  des  Magrietismus  wollen  wir  im  Folgenden  immer  die- 
jenige Summe  von  Magnetismus  verstehen,  welche  in  allen  kleinsten  Theilchen 
einer  magnetisirten  Masse  zur  Vcrtheilung  gekommen  ist  Unter  Intensität 
ist  demgemäss  der  Quotient  aus  der  Quantität  des  Magnetismus  durch  die  Masse 
zu  verstehen,  an  welcher  jene  Quantität  entwickelt  worden  ist  Mit  Polarität 
oder  polarer  Wirkung  wollen  wir  Krall  bezeichnen,  mit  welcher  eine 
Hälfte  eines  Magneten  auf  die  befreundete  Hälfte  eines  andern  Magneten  anziehend, 
auf  die  feindliche  des  letztem  abstossend  wirkt  Die  Polarität  wäre  demgemäss 
die  Quantität  des  freien  Magnetismus.  Denken  wir  uns  die  Polarität  in  den 
Mittelpunkt  der  Anziehung  (oder  Abstossung)  gegen  einen  unvcrhältnissmässig 
weit  entfernten  andern  Magneten  vereinigt,  und  multipliciren  wir  deren  Werth 
in  den  Anstand  dieses  Punktes  von  der  Mitte  des  zugehörigen  Magneten,  so 
erhalten  wir  das  magnetische  Moment  desselben.  Magnetisches  Ver- 
theilungsvcrmögcn  mag  endlich  die  Bezeichnung  für  diejeuige  Aeusserung 
sein,  infolge  deren  ein  Magnet  Polarität  in  benachbarten  magnetischen  Substanzen 
hervorzurufen  im  Stande  ist  Die  Quantität  des  Magnetismus,  seine  Polarität  und 
sein  Moment,  stehen  zu  einander  in  so  naher  Beziehung,  dass  sie  gemeinschaftlich 
behandelt  werden  dürfen.  Das  magnetische  Vertheilungsvermögen  jedoch  mag 
spätem  Paragraphen  vorbehalten  bleiben. 

Was  nun  vorerst  die  Quantität  des  in  dem  Eisenkern  eines  Elektromagneten 
überhaupt  entwickelten  Magnetismus.,  sowie  sein  Moment  betrifft,  so  zeigen  die 
hierüber  angestellten  Untersuchungen,  dass-,  wenn  man  den  zur  Speisung  eines  und 
desselben  Magneten  dienenden  Strom  verstärkt  oder  schwächt,  in  demselben  Maass 
auch  innerhalb  der  gewöhnlichen  Grenzen  die  Quantität  und  das  Moment  stärker 
oder  schwächer  wird.  Aendert-  man  nun  die  Anzahl  der  Drath Windungen,  so 
zeigen  sich  jene  Grössen  ebenfalls  denselben  proportional,  vorausgesetzt,  dass 
man  den  durch  die  grössere  Windungszahl  eingeschobenen  stärkern  Widerstand 
in  Rechnung  bringt,  oder  anderweit  beseitigt  Ob  die  Windungen  in  weiten 
Kreisen  den  Eisenkern  umgeben  oder  ihn  eng  umschliesscn,  ist  von  geringem 
Belang;  es  hat  sich  nur  ein  kleiner  Vortheil  zu  Gunsten  der  letzten  Anordnung 
herausgestellt  Ebenso  ist  das  zur  Strombahn  benutzte  Material  ohne  Einfluss 
befunden  worden.  Dennoch  können  Zweifel  erhoben  werden,  ob  z.  B.  durch 
Verwendung  von  Eisendrath  zu  den  Windungen  ebenso  viel  Magnetismus  in  dem 
Eisenkern  erzielt  werden  würde,  als  wenn  man  unter  sonst  gleichen  Umständen 
denselben  mit  Kupfcrdrathwindungen  umgiebt  Dagegen  lässt  sich  der  Einfluss, 
welchen  eine  verschiedene  Anordnung  der  Windungen  übt,  noch  nicht  in  ein- 
facher Weise  formuliren,  wenn  schon  manche  dahin  einschlagende  Nachforschungen 
angestellt  worden  sind. 
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Was  die.  Gestalt  der  Eisenkerne  betrifft,  so  bat  man  fast  nur  gerade  Cylinder 
untersucht,  deren  Lange  grösser  ist,  als  ihr  Durchmesser,  und  dieses  darum, 
weil  eine  gleiche  Efsenmasse  in  cylindrischer  Form  mehr  Magnetismus  aufzu- 
nehmen im  Stande  ist,  als  in  jeder  andern  prismatischen  Gestalt.  Hufeisenförmig 
gebogene  Eisenkerne  geben  auf  die  Frage  nach  der  Quantität  des  durch  den 
Strom  frei  gewordenen  Magnetismus  weniger  reine  Antworten,  indem  die  beiden 
entgegengesetzt  polaren  Schenkel  schon  durch  ihre  Nachbarschaft  sich  gegenseitig 
verstärken ;  sie  bieten  grösseres  Jnteresse  für  die  Messung  der  Tragkräfte  dar, 
die  mit  dem  Vertheilungsvermögen  in  nächster  Beziehung  stehen.  Die  Magneti- 
sirung  hohler  Eisenrylinder  mag  im  nächsten  Paragraphen  besprochen  werderi. 
Die  Abhängigkeit  der  magnetischen  Quantität  und  des  Momentes  von  einem  ver- 
schiedenen Durchmesser  der  Eisenkerne  ist  der  Gegenstand  wiederholter  Erörte- 
rungen gewesen.  Einerseits  hatten  dieselben  ergeben,  dass  beide  den  Durchmessern 
einfach  proportional  seien,  andererseits  aber  war  gefunden  worden,  dass  sie  den 
Quadratwurzeln  aus  den  Durchmessern  entsprächen.  Wahrscheinlich  ist  jedoch, 
dass  weder  das  eine,  noch  das  ändere  Gesetz  richtig  ist,  sondern  dass  sich 
dereinst  ein  complicirterer  Zusammenhang  herausstellen  wird.  Ebenso  werden 
wir  darüber  im  Dunkeln  gelassen,  in  wie  fern  die  beiden  hier  zu  betrachtenden 
Functionen  von  der  Länge  der  cylindrischen  Eisenkerne  abhängen.  Nur  soviel 
ist  gewiss,  dass  die  Quantität  in  stärkerm  Vorhältniss  wächst  als  das^Quadrat, 
und  das  Moment  wie  die  Polarität  in  stärkerm  als  die  einfache  Länge. 

I.  Wie  schon  erwähnt,  waren  die  ersten  umfangreichem  Untersuchungen  über 
die  Gesetze  der  Elektromagnetc  durch  das  praktische  Bedürfniss  veranlasst  wenn 
schon  auch  später  zu  erörternde  Einzeluntersuchungcn  über  die  Tragkraft  der  Elektro- 
magnete  vorangegangen  waren.  Alle  Versuche  nämlich,  den  Elektromagnetismus 
anstatt  der  gefährlichen  und  umständlichen  Dampfkraft  zur  Bewegung  von  Maschinen 
anzuwenden,  scheiterten  am  Kostenpunkte.  Der  Nachweis  Liebig's4  über  die  Frucht- 
losigkeit aller  dahin  einschlagenden  Bcmühmungen  war  so  allgemeiner  Natur,  dass 
er  lange  Zeit  nicht  scheint  beachtet  worden  zu  sein.  Liebig  äusserte,  dass  ein 
Aequivalent  zu  erzeugender  Kraft  stets  des  Umsatzes  Von  einem  chemischen  Aequi- 
valente  Stoff  bedürfe,  dass  also  die  Oxydation  eines  Aequivalcntes  Zink  in  der 
galvanischen  Säule  keine  grössere  bewegende.  Kraft  hervorzurufen  im  Stande  sei, 
als  die  Oxydation  eines  Aequivalcntes  Kohle  auf  dem  Herde  einer  Dampfmaschine. 
Da  nun  aber  das  AeqUivalent  des  Zinkes  beiläufig  das  Sechsfache  von  dem  der 
Kohle  wiegt,  da  ferner  schon  bei  gleichen  Gewichten  das  Zink  in  unverhältnissmässig 
höherm  Preise  steht  als  die  Kohle,  da  endlich  in  der  Säule  zur  Umsetzung  kostbare 
Schwefelsäure  benutzt  wird,  während  auf  dem  Herde  der  Sauerstoff  der  atmosphä- 
rischen Luft  die  Oxydation  der  Kohle  bewirkt :  ist  an  eine  Concunrenz  der  elektro- 
magnetischen mit  den  Dampfmaschinen  nicht  zu  denken.  —  Speciellere  Nachweise 
hatten  aber  mittlerweile  Jacobi  und  Lenz  8  gegeben,  indem  sie  zuerst  eine  allge- 
meinere Entwickelung  der  Gesetze  der  Elecktromagnete  in  Angriff  nahmen. 

Zu  jener  Zeit  waren  die  Mittel  zur  Messung  galvanischer  Ströme  noch  unvoll- 
kommen, sowie  man  auch  noch  keine  galvanischen  Ketten  mit  constantcr  Wirkung 
kannte.  Als  Messwerkzeug  für  die  Stromstärke  wurde  eine  Modifikation  der  von 
Becquerel4  angegebenen  elektromagnetischen  Wage  benutzt,  die  in  Fig.  68  (s.  S.  104) 
«kizzirt  ist.  An  einem  Wagebalken  hingen  zwei  Magnetartäbe  ns,  nJ$1  mit  nach 
unten  gekehrten  Nordpolen.  Der  eine  befand  sich  über,  einer  -hohlen  Spirale  NS, 
der  andere  unter  einer  der  ersten  gleichen  Spirale  Nt8v  Der  zu  messende  Strom 
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wurde  durch  beide  Spiralen  nach  cinandtr  geführt.  Die  Polarität  der  Spiralen  war 
so  gerichtet,  dass  beide  die  Magnete  abstiessen.    Die  Grösse  dieser  abessenden 

Kraft  wurde  durch  ein  constantes,  auf 
eine  Seite  di  r  Wage  aufgelegtes  Gewicht 
compensirt,  und  dieses  gab  das  Maass 
fiir  die  Stärke  des  Stromes.  Um  aber 
letztern  stets  eonstant  zu  erhalten,  wurde 
durch  mehr  oder  weniger  tiefes  Eintauchen 
der  Erregcrplatteu  in  die  Flüssigkeit  d;is 
Gleichgewicht  .im  Wagebalkeu  gewahrt. 

Der  Strom  bewegte  sieb  von  der 
Wage  durch  die  mugnelisirende  Spirale, 
in  welcher  vidi  der  cylindrische  Eisen- 
kern befand 

Um  die  Quantität  des  im  Eisenkorn  erregten  Magnetismus  zu  messen,  wurde 
dieser  mit  einer  andern  von  der  Magnetisirungsspirale  vollkommen  gesonderten  — 
der  Indiictionsspirale  —  ganz  oder  theihveise -umgeben,  und  letztere  mit  cinern 
Multiplicator  in  Verbindung  gesetzt,  au  dein  muh  Vio°  fur  die  Ausweichung  der 
Magnetnadel  geschätzt  werden  konnte.  Sobald  nämlich,  wie  ein  späterer  Abschnitt 
noch  näher  nachweisen  wird,  Magnetismus  oder  ein  galvanischer  Strom  in  der  Nähe 
einer  geschlossenen  Spirale  erregt  werden  oder  verschwinden,  wird  m  derselben 
ein  mon^itaner  Strom  —  Inductionsstrom  —  hervorgerufen,  dessen  Starte  pro- 
portional ist  der  Quantität  des  entstehenden  oder  vergehenden  Magnetismus,  oder 
der  Stärke  des  in  Cireulation  gesetzten  oder  unterbrochenen  benachbarten  galva- 
nischen Stromes.  Im  vorliegenden  Falle  wurde  nur  der  verschwindende  Magnetismus 
zur  Messung  benutzt,  das  Verfahren  war  also  folgendes.  War  die  Kette  durch  die 
Wage  und  die  Magnetisirungsspirale  bei  geöffneter  liiductionsleitung  geschlossen, 
so  wurden  die  Erregerplatten  so  weit  in  die  Flüssigkeit  gesenkt,  bis  die  auf  die 
Wage  gelegten  Gewichte  die  Wechselwirkung  ihrer  Magnete  und  Spiralen  compen- 
sirten.  Hit  rauf  wurde  die  liiductionsleitung  geschlossen  und  demnächst  die  Haupt- 
leitung geöffnet.  Der  am  Multiplicator  der  ersten  beobachtete  Ausschlag  rührte  nun 
her  cinesthcils  von  dem  in  dem  Eisenkerne  verschwundenen  Magnetismus,  anderntheils 
von  dem  in  der  Magnetisirungsspirale  unterbrochenen  Strome.  Um  nun  ein  Maass 
für  den  vorhanden  gewesenen  Magnetismus  allein  zu  haben,  musste  der  Versuch 
ohne  Eisenkern,  aber  bei  gleicher  Lage  der  Indiictionsspirale  wiederholt  werden. 
Die  Differenz  zwischen  der  Stärke  der  in  beiden  Fällen  beobachteten  Inductiousstrüme 
war  das  Maass  für  den  im  Eisenkern  vorhanden  gewesenen  Magnetismus.  Per  am 
Multiplicator  beobachtete  Ablenkungswinkel  giebt  aber  nicht  unmittelbar  das  Maass 
für  die  Stärke,  des  Inductionsstroiues.  Vielmehr  wird  dieser,  da  er  nur  für  einen 
Moment  wirkt,  so  zu  betrachten  sein,  als  ob  er  beiden  Polen  der  in  dein  Multipli- 
cator befindlichen  Nadel  einen  Stoss  erthcilt.  infolge  dessen  dieselbe  um  einen 
Winkel  ams  =  0L  (vergl.  Fiij.  00)  von  der  Gleichgewichtslage  ns  abweicht.  Dieser 
Winkel  ist  so  gross,  dass  die  Nadel,  bei  ihrer  Rückkehr  in  die 
Gleichgewichtslage,  daselbst  mit  einer  Geschwindigkeit  ankommt, 
die  der  Kraft  proportional  ist ,  mit  welcher  sie  der  stossende  Strom 
aus  dieser  Gleichgewichtslage  trieb*.  Das  Maass  dieser  Geschwindig- 
keit ist  aber  nach  den  Gesetzen  des  Pendels  die  Quadratwurzel 
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aus  der  Länge  so  oder  |/  t  — cosa  oder  sin  —  a,  und  demgemäß 


ist  die  >Stärke  des  Inductionsstroiues 

K  -  c 


I 


sin      fx , 


Digitized  by  Go< 


§.  16.      QUANTITÄT  UND  MOMENT  IN  ELEKTROMAGNETEN.  HOHI.E  ELEKTKOMAGNETE.  105 

wenn  c  einen  aus  deu  Versuchen  zu  ermittelnden  constanten  Coefllcienten  be- 
deutet. 

II.  Zur  Erörterung'  dar  Abhängigkeit  des  im  Eisen  erregten  Magnetismus  von 
der  Stromstärke  wurde  die  Wage  in  acht  Abstufungen  mit  3300  Milligrammen  bis 
400  Milligrammen  belastet,  sodass '  die  angewandten  äussersten  Stromstärken  sieb 
verhielten  wie  8,25:  1.  Der  durch  diese  Ströme  hervorgerufene  Magnetismus  wurde 
an  sechs  verschiedenen  Eisencylindern  gemessen,  welche  bei  einer  Länge  von  8  Zoll 
englisch  (203,19  Millimeter)  in  ihrem  Durchmesser  von  halbem  zu  halbem  Zoll  zwischen 
■y*  Zoll  und  3  Zoll  (12,7  Millimeter  bis  76,2  Millimeter)  variirten.  Das  Ergebnis» 
war,  dass  für  den  Umfang  dieser  Versuche  die  Quantität  des  im  weichen 
Eisen  durch  galvanische  Ströme  hervorgerufenen  Magnetismus  .diesen 
Strömen  proportional  sei. 

Eine  Aenderung  der  Windungszahl  bei  sonst  gleich  bleibenden  Umständen 
zeigte,  dass  die  Totalwirkung  sämmtlicher,  einen  Eisenkern  umgebenden 
Wirfdungen  gleich  der  Summe  der  Wirkungen  der  einzelnen  Wil- 
dungen sei. 

Versteht  man  nun«  unter  galvanischem  Effect  das  Produet  aus  der 
Stromstärke  in  die  Windungszahl,  so  lassen  sich  die  beiden  so  eben  aufgestellten 
Sätze  dahin  zusammenfassen,  dass  für  den  Umfang  dieser  Versuche  die  in 
einem  Cylinder  von  weichem  Eisen  hervorgerufene  Quantität  von  Mag- 
netismus dem  galvanischen  Effect  der  umgebenden  elektrodynamischen 
Spirale  proportional  «ei.  .,. 

III.  Was  hier  für  die  Quantität  gesagt  wurde,  fand  ich  für  das  Moment  durrh 
eine  vollkommen  andere  Untcrsuchungsmethode  mit  grosser  Annäherung  bestätigt  * 
Ueber  der  Mitte  einer  horizontalen,  in  der  magnetischen  Ostwcstlinie  befestigten, 
in  Centimetcr  ge-thcüten  Skale  schwebte  eine  20  Millimeter  lauge  horizontale  Magnet- 
nadel unter  einer  Glasglocke.  Zur  bessern  Beurtheilung  der  Ablenkungen  war  die- 
selbe in  ein  58  Millimeter  langes,  an  beiden  Enden  zugespitztes  PapiersclüfTchen 
gelegt.  Links  von  dieser  Nadel  wurde  in  gemessenem  Abstand  eine  galvanische 
Spirale  von  3i6  in  acht  Lagen  vertheriten  Kupfcrdrath Windungen  aufgestellt,  deren 
Axe  in  der  Richtung  der  Skale  und  in  der  Höhe  der  Nadel  lag.  Der  von  den 
Windungen  umkreiste.  40  Millimeter  im  Durchmesser  haltende  llohlcylinder  diente 
zur  Aufnahme  der  cylindrischen  Eisenkerne.  Dieselben  hatten  alle  die  gleiche  Länge 
von  110  Millimeter,  und  ihre  Durchmesser  variirten  in  sechs  Abstufungen  zwischen 
30,2  Millimeter  und  13,7  Millimeter.  Bewegte  sich  durch  die  Spirale  ein  galvanischer 
Strom,  so  bewirkte  sie  eine  Ablenkung  der  schwebenden  Nadel.  Diese  Ablenkung 
wurde  durch  einen  kleinen  permanenten  Magnetstab  vom  Moment  /,  =  10588000 
compensirt,  der  auf  der  rechten  Seite  der  Skale,  parallel  zu  derselben  und  in  gleicher 
Höhe  der  Nadel,  letzterer  so  lange  angenähert  wurde,  bis  sie  wieder  genau  in 
ihrer  Südnonrrichtung  einspielte. 

Bezeichnet  nun  r  den  Abstand  der  Mitte  des  Elektromagneten  von  der  als 
verschwindend  klein  betrachteten  Nadel,  bezeichnet  a  den  Abstand  eines  Poles  von 
der  Mitte  desselben  und  /  die  Intensität  der  Wirkung  eines  Poles  auf  die  Nadel 
in  der  Einheit  der  Entfernung,  so  wird  der  der  Nadel  zunächst  liegende  Pol  mit 

7 

einer   Intensität   5  auf  dieselbe  wirken,  der  entferntere,  entgegengesetzte 

(r  —  ay  > 

Pol  aber  mit  einer  Intensität   t—s  ■    Beide  wirken  mit  der  Summe  dieser  Wcrthe.- 

(r-ha) 

Bezeichnen  ferner  /,,  p  und  a  die  entsprechenden  Wcrthe  für  den  compensirenden 
Mngnetstab.  so  hst  seine  Wirkung  /,  L-J--^-,  —  (pq^a]    Ist  aber  durch  die 
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Wirkung  beider,  des  Elektromagneten  und  des  Stabmagnoten,  die  Nadel  wieder  in 
die  Gleichgewichtslage  gebracht,  so  sind  jene  beiden  Werthe  einander  gleich.  Und 
wird  die  Intensität  der  Wirkung  des  Stabmagneten  /,==-!  gesetzt,  so  ist 

»  -  .  .  . 

,rj  !  i  _i   

L(r-a)'       (r-i-afi  ~  (p  -  a)1       (p  +  a)1" 


Für  nicht  zu  geringe  Abstände  des  galvanischen  und  des  permanenten  Magneten 
von  der  Nadel  kann  man  ohne  merklichen  Fehler  a  und  a  den  halben  Längen  der- 
selben gleich  setzen.  Der  auf  diese  Welse  gewonnene  Ausdruck  von  /  ist  aber 
nichts  anderes,  als  das  Moment  des  Elektromagneten,  wenn  man  das  des  Stab- 
magneten =  I  setzt.  —  Ist  nun  auf  diese  Weise  der  Werth  des  Momentes  für 
den  Magnetismus  des  Eisenkernes  uud  für  die  Spirale  zugleich  bestimmt,  so  erhält 
man  den  für  den  Eisenkern  allein,  wenn  man  in  analoger  Weise  das  Moment  der 
Spirale  allein  ohne  eingeschobenen  Eisenkern  ermittelt  und  von  dem  Momente  des 
ganzen  Elektromagneten  abzieht.  Dieser  letzte  Werth  ist  aber  der  Stromstärke 
proportional,  also  ein  Ausdruck  für  dieselbe. 

Die  auf  diesem  Wege  gewonnenen  Ergebnisse  sind  in  Fig.  70  graphisch  dar- 
gestellt, so  zwar,  dass  die  Abscissen  den  Stärken  der  angewandten  Ströme  zwischen 

0,H  und  8,50  entsprechen,  die  Ordinaten  aber  dem 
magnetischen  Momente  der  Eisenkerne.  Die  verschie- 
denen Curvcn  wurden  durch  die  verschiedenen  Eisen- 
rylindcr  gewonnen,  deren  Durchmesser  D  am  Rande 
bemerkt  sind. 

Diese  Curven  lassen  sich  mit  einiger  Annäherung 
als  gerade  Linien  betrachten,  bestätigen  also  auch  für 
das  Moment  das  oben  für  die  Quantität  des  Magnetismus 
ausgesprochene  Gesetz  von  Jacobi  .  und  Lenz.  Bei 
näherer  Betrachtung  zeigt  sich  jedoch,  dass  alle,  und 
namentlich  die  durch  die  schwächern  Stäbe  gewonnenen, 
sich  für  die  grössern  Stromstärken  der  Abscissenaxe 
zuneigen,  dass   also  der  durch  grössere  Stromstärke 
gewonnene  Magnetismus  verhältnissmässig  geringer  ist, 
als  der  durch  geringe  Ströme  frei  gewordene.  Und  so 
muss  es  auch  sein  ;  würde  das  Eisen  bei  zunebmender 
Stromstärke  nicht  endlich  mit  Magnetismus  gesättigt 
werden,  so  müsste  man  durch  einen  dünnen  Drath  eine 
unverhältnissmässige  Menge  von  Magnetismus  erzielen 
können ,  wenn  man  nur  den  um  ihn  circulirenden  Strom 
immer  weiter  und  Weiter  verstärkte.    Dieses  ist  aber 
undenkbar.  In  Wahrheit  baben  ausführlichere  Versuche 
gezeigt,  dass  das  Eisen  endlich  zu  einem  magnetischen 
Sättigungspunkte  gelangt.  Von  diesem  mag  ein  späterer 
Paragraph  handeln;  bis  dahin  mag  das  obige  Gesetz  für  die  Quantität  des  Magne- 
tismus auch  für  das  Moment  desselben  mit  den  beigefügten  Beschränkungen  gelten. 
Das  aus  einem  Eisencylinder  hervorgehende  magnetische  Moment  ist 
also  für  den  Umfang  dieser  Versuche   dem  galvanischen   Effect  der 
umgebenden  elektrodynamischen  Spirale  proportional. 

Die  Erörterung  des  innern  Grundes,  dass  beide  Werthe,  sowohl  Quantität  als 
Moment ,  hier  denselben  Gesetzen  gehorchen ,  mag  bis  gegen  den  Schluss  dieses 
Paragraphen  aufgespart  werden. 
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Fig.  70. 
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IY.  Die  Untersuchungen  von  Jacobi  und  Lenz  verbreiteten  sich  ferner  über 
den  Einfluss  der  Dicke  des  Drathes  und.  der  Weite  der  Windungen.  Die  Dicke 
des  Drathes  war  auf  den  entwickelten  Magnetismus  ohne  Einfluss,  wenn 
nur  im  dicken  und  dünnen  Drathe  Ströme  von  genau  derselben  Stärke  circulirten. 
Ingleichen  wurde  nachgewiesen,  dass  die  Weite  der  Windungen  einer  elektro- 
magnetischen Spirale  ohne  wesentlichen  Einfluss  auf  den  entwickelten 
Magnetismus  sei.  Ein  kleiner  Unterschied  zum  Nachtheile  der  weiten  Windungen 
erklärt  sich  daraus,  dass  die  in  einer  Windung  thätige  galvanische  Kraft  ihr  magne- 
tisches Vertheilungsvcrmögcn  nicht  blos  auf  diejenigen  Theilchen  des  Eisenkernes 
beschränken,  welche  in  ihrer  Ebene  liegen,  sondern  dass  sich  ihre  maguetisirende 
Wirkung  noch  eine  beträchtliche  Entfernung  über  diese  Ebene  hinaus  erstreckt.  Ist 
aber  dieses  der  Fall,  so  leuchtet  ein,  dass  namentlich  die  gegen  das  Ende  liegenden 
Windungen  einer  weiten  Spirale  eine  verhältoissmässig  geringere  Anzahl  von  magne- 
Usirbaren  Theilchen  abseits  von  ihrer  Ebene  vorfiuden  werden,  als  die  entsprechenden 
Windungen  einer  den  Eisenkern  eng  umschiff ssenden  Spirale. 

Aus  diesen  Thatsache'n  ergiebt  sich  aber  eine  interessante  Folgerung.  Vorerst 
lässt  sich  daraus  erschliessen ,  dass  man  durch  weite  Windungen  keine  merkliche 
Einbusse  an  Magnetismus  haben  wird  gegen  enge ,  wenn  in  beiden  Fällen  nur  so  viel 
magnetisirbare  Eisen  theilchen  vorhanden  sind,  dass  der  nach  dem  Vorigen  stets 
stattfindende  Verlust  nicht  mehr  in  Betracht  kommt.  Nehmen  wir  zu  dem  Ende 
an,  dass  {Fig.  7/)  gk  und  G  K  zwei  coneentrische  kreisförmige  Strombahnen  von 
verschiedenen  Halbmessern  cg  und  cG  seien,  und 
dass  sich  in  der  Axc  derselben  eine  lange  Eisen- 
stange dtcJ  befinde.-  Nehmen  wir  ferner  an,  es  sei 
das  magnetische  Vertheilungsvermögen  auf  jeder  Seite 
derselben  so  beschaffen,  dass  seine  Wirkung  jenseit 
des  Winkels  <p  =  ngc  =  NGc  nicht  mehr  wahr- 
genommen werden  könne,  dann  "wird  im  vorliegenden 
Falle  die  entferntere  Strombahn  dieselbe  Quantität 
von  Magnetismus  in  d,d  erregen,  als  die  nähere, 
denn  beide  finden  im  ganzen  Bereiche  ihrer  Wirkung 
magnetisirbare  Theilchen  vor.. —  Es  lässt  sich  da-, 
durch  aber  auch  nachweisen,  dass  das  Vermögen 
eines  Kreisstromes,  Magnetismus  in  den  einzelnen 
Theilchen  des  weichen  Eisens  zu  erregen,  nach  denselben  Gesetzen  geschieht nach 
welchen  ein  solcher  Kreisstrom  schon  magnetisirte .  Theilchen  anzieht  oder  abstösst. 
Für  die  Intensität  der  letztern  Wirkung  fanden  wir  in  §.  10  (Erster  Abschnitt) 
den  Aasdruck 

wo  m  das  magnetische  Moment  des  magnetischen  Theilchens,  S  die  Stromstärke, 
Ä  den  Halbmesser  der  Kreisbahn,  und  D  den  Abstand  des  in  der  Axe  befindlichen 
Theilchens  von  dem  Mittelpunkte  der  Strombahn  bedeutete.  Nehmen  wir  nun  vorerst 
an,  dass  irgend  ein  Theilchen  der  Eisenstange  dtd  von  der  Länge  rfx,  welches 
Rieh  in  einem  Abstände  cb  =  x  von  dem  Mittelpunkte  der  Strombahnen  befindet, 
nach  denselben  Gesetzen  magnetisirt  würde,  nach  welchen  es  angezogen  wird,  wenn 
es  schon  magnetisirt  worden  ist,  so  wird  die  'Quantität  des  in  ihm  vcrtheilten 
Magnetismus  d M  proportional  sein  dem  Quadrate  des  Halbmessers  r  =  cG  oder  =  cg 
der  magnetisirenden  Windung,  ferner  proportional  der  Länge  dx  des  betrach- 
teten Theilchens,    und  umgekehrt  proportional  der  dritten  Totenz  seines  Ab- 
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Standes  (r'-r-a?*)»  von  der  Peripherie  der  Strombahn,  also  ist,  wenn  C  eine 
Constante  bedeutet,  < 

'  ;    um  =  c  -^x        :       '     '  '  ■ 


Die  Quantität  M  des  auf  der  ganzen  einen  Seite  der  Strombahn  vertheilten  Magne- 
tismus ergiebt  sich  aber  durch  Integration  dieses  Werthcs.  Da  nun  jenseit  des 
Winkels  9,  der  obigen  Annahme  gemäss,  die  magnetische  Vertheilung  verschwindend 
klein  sein  soll,  so  ist  blos  zwischen  den  Grenzen  x  0  und  x  =r  r  tg  9  zu  inte- 
gru-en.    Demgemäss  ist 


M 


■r  —  r  Ig  9 
i  n 


c_  tg 19. ... 
|T-f-tgs9' 

* 

Dieses  heisst  aber,  dass  unter  der  gemachten  Annahme  die  zur  Vertheilung  ge- 
kommene Quantität  von  Magnetismus  unabhängig  ist  von  dem  Halbmesser  der 
Strombahn,  und  nur  abhängig  von  der  ganz  willkürlichen  Grösse  des  Winkels  9. 
Der  Werth  von  M  bleibt  also  unter  den  gemachten  Voraussetzungen  derselbe,  ob 
die  grössere  Strombahn  G  K  oder  die  kleinere  gk  ihr  magnetisches  Vertheilungs- 
\ ermögen  auf  die  Kisenstangc  d}d  wirken  Hess.  Da  aber  nach  den  besprochenen 
Versuchen  gleich  viel  Magnetismus  durch  weite  wie  durch  enge  Windungen  vertheüt 
wird,  so  ist  dargethan,  dass  die  durch  einen  Kreisstrom  in  einem  in  seiner 
Axe  befindlichen  EisentheiJchen  erregte  Quantität  von  Magnetismus 
praportional  ist  der  Kraft,  mit  welcher  dieser  Strom  ein  schon  magne- 
tisches, in  derselben  Lage  befindliches  Thcilchen  anzieht  oder  ab- 
stösst. 

Lenz  und  Jacobi  0  „glaubten  sich  der  Untersuchung  über  den  Einfluss  der 
verschiedenen  Substanz  der  Dräthe  auf  die  Magnetisirung  überheben  zu  können, 
da  sich  dieselben  nur  durch  ihre  Leitungsfähigkeit  für  die  galvanischen  Ströme 
unterschieden."  Dennoch  dürfte  dieser  Meinung  nicht  allgemein  beigestimmt  werden. 
Unterscheiden  sich  die  verschiedenen  Substanzen  dem  galvanischen  Strome  gegenüber 
allerdings  nur  durch  ein  verschiedenes  Leitungsvermögen,  so  muss  doch  andererseits 
hier  auch  ibre  Fähigkeit,  Magnetismus  aufzunehmen,  in  Betracht  gezogen  werden. 
Versuche,  welche  ich  mit  Spiralen  aus  Eisendrath  anstellte,  gaben  unter  sonst 
gleichen  Umständen  ganz  andere  Resultate,  als  Versuche  mit  Kupferdrathspiralen. 
Namentlich  stellten  sich  grosse  Verschiedenheiten  heraus,  wenn  die  Spiralen  in 
mehren  Lagen  den  Eisenkern  umgaben.  Sind  auch  diese  Versuche  nicht  so  weit 
gediehen,  um  das  Gesetzmässigc  der  Unterschiede  nachzuweisen,  so  ist  doch  ein 
Erklärungsgrund  darin  zu  suchen,  dass  eine  Hülle  aus  magnetischer  Substanz, 
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welche  den  Eisenkern  unmittelbar  umgiebt ,  denselben  vor  der  Einwirkung  des 
äussern  galvanischen  Stromes  gcwissermassen  schützt,  ein  anderer  aber  darin,  dass 
eine  ähnliche  Hülle  ausserhalb  der  magnetisirendeu  Spirale  die  Quantität  des  Magne- 
tismus im  Eisenkern  erhöht.  Bietet  nun  auch  eine  aus  mehren  Lagen  bestehende 
Eisendrathspirale  keine  continuirlichcn  Hüllen  dar,  so  dürfte  doch  der  schützende 
Einfluss  der  iiinern  Drathlagcn  gegen  die  umgebenden  Windungen  und  der  verstär- 
kende Einfluss  der  äussern  Drathlagen  gegen  die  innern  die  beobachteten  sehr 
merklichen  Unterschiede  veranlasst  haben. 

V.  Betrachteten  wir  im  Vorigen  diejenigen  Einflüsse,  Welche  den  erregenden 
Antheil  eines  Elektromagneten  betreffen,  so  mögen  jetzt,  die  Gesetze  behandelt 
werden ,  welche  im  Gefolge  sind  von  Aenderuugen  am  inagnetisirten  Antheile  dieses 
Apparates;  und  zwar  mag  der  Einfluss  der  Dicke  des  Eisenkernes  auf  den 
in  ihm  erregten  Magnetismus  zuvörderst  erwogen  werden.  Auch  hier  haben 
wir  Jacobi  und  Lenz  7  die  ersten  Untersuchungen  Zu  danken  Zwei  aufgeschlitzte 
Hohlcylinder  von  Messing  waren  mit  Kupferdrath  umwunden  und  wurden  über 
einander  geschoben.  Der  äussere  diente  als  Inductionsspirale  und  führte  zum  Mul- 
tiplicator,  der  innere  nahm  den  zu  magnetisirenden  Kern  auf  und  wurde  durch  die 
messenden  Spiralen 'der  Wage,  wie  bei  den  frühern  Untersuchungen,  mit  dem  Rheo- 
motor  in  Verbindung  gesetzt.    Zehn  Eisencylinder  von  gleicher  Länge  and 
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im  Durchmesser-  wurden  bei  zwei  verschiedenen  Stromstärken  geprüft,  und  gaben 
das  in  Fig.  72  graphisch  dargestellte  Resultat.  Die  beiden  Curven  dieser  Figur  sind 
respective  auf  die  Abscisseoaxen  xx  und 
a  £  bezogen.  Die  in  x  und  a  beginnenden 
Abscissen  sind  den  Durchmessern  der 
Cylinder,  die  Ordinaten  aber  den  in  den 
Eisenkernen  gewonnenen  Quantitäten  von 
Magnetismus  proportional.  Das  Maass  der 
letztern  war  wie  früher  die  Stärke  des 
beim  Unterbrechen  der  magnetisirenden 
Leitung  in  der  inductionslcitung  entstehen- 
den Stromes,  nach  Abzug  desjenigen  In- 
duetionsstromes,  den  die  Spirale  ohne  ein- 
gelegten Eisenkern  hervorrief.  Die  Stärke 
des  letztern  entspricht  für  die  untere  Curve 
der  Ordinate  xo.  Beide  Curven  können 
im  grössten  Theile  ihres  Verlaufes  mit 
einiger  Annäherung  als  gerade  Linien  be- 
trachtet werden.  Nur  die  Ordinaten  der  dünnsten  Cylinder  weichen  auffallend  von 
derselben  ab.  Mit  Ausnahme  dieser  letzten  Werthe  wurde  nach  der  Methode  der 
kleinsten  Quadrate  die  wahrscheinlichste  gerade  Linie  für  die  Ergebnisse  der  übrigen 
Ordinaten  jeder  der  beiden  Curven  ermittelt,  und  diese  in  die  Figur  eingezeichnet. 
Die  kleinern  Abweichungen  der  Curven  von  den  respectiven  Geraden  sind  durch 
verschiedene  Fehlerquellen,  namentlich  aber  durch  die  verschiedenen  benutzten 
Eisensorten  erklärlich,  und  so  dürfte  es  gerechtfertigt  sein,  aus  diesen  Versuchen 
zu  schliessen,  dass  bei  massiven  Eisencylindern  von  %leicher  Länge  und 
von  mehr  als  */3  Zoll  Durchmesser  die  Zunahmen  der  durch  galvanische 
Ströme  von  gleicher  Stärke  und  durch  Spiralen  von  gleicher  Windungs- 
zahl erregten  Quantitäten  von  Magnetismus  den  Durchmessern  dieser 
Cylinder  proportional  sind.  Der  Originalabhandlung  zufolge  werden  nicht  die 
Zunahmen  der  Magnetismen,  sondern  die  Magnetismen  selbst  den  Durchmessern 
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der  Cylinder  proportional  geschätzt.  Doeh  dürfen  wir  uns  diese  Abweichung  in 
dem  aUgemeinen  Sehlusse  erlauben,  indem  die  ursprüngliche  Fassung  verlangen 
würde,  dass  die  aus  den  Beobachtungen  gefolgerte  Gerade  rückwärts  verlängert  in 
dem  Coordinatenanfangspunkt  einschneiden  rnüsste,  was  augenscheinlich  nicht  der 
Fall  ist.  Vielmehr  zeigt  das  Verhalten ,  namentlich  der  Ordinaten  4 . ,  dass  die  Curvcn 
selbst  sich  im  Bogen  diesem  Punkte  zuneigen. 

Das  hier  ausgesprochene  Gesetz  für  die  Quantität  des  Magnetismus  fand  ich 5 
bei  einer  Prüfung  nach  der  oben  unter  III.  mitgctheilten  Untersuchungsmethode 
auch  bei  einem  weit  grössern  Umfange  der  angewandten  Strome,  wenn  schon  für 
einen  geringem  Umfang  der  Durchmesser  der  angewandten  Eisenkerne,  auch  für  das 
Moment  vollkommen  bestätigt.  In  Fig.  75  sind  die  Ergebnisse  dieser  Beobachtungen 

ähnlich,  doch  nach  einem  andern  Maassstabe  dargestellt, 
wie  die  vorigen  von  Jacobi  und  Lenz.  Die  einzelnen 
Curven  sind'  durch  sechs  verschiedene  Stromstärken  zwi- 
schen S=  0,110  und  8,499  gewonnen  worden.  Die 
Durchmesser  der  sechs  gebrauchten  Cylinder  betrugen 
zwischen  13,7  Millimeter  und  30, i  Millimeter  (während 
die  der  von  Jacobi  und  Lenz  benutzten  Cylinder  zwischen 
4,2  Millimeter  und  76,1  Millimeter  variirten).  Die  Curven 
nähern  sich  alle  noch  viel  vollkommener  geraden  Linien 
an,  als  die  der  vorigen  Figur,  obschon  dieselben  rückwärts 
in  der  Form  von  Geraden  verlängert  um  so  weniger  in  den 
Coordinatenanfangspunkt  0  einschneiden,  als  die  den  Curven 
zugehörigen  Stromstärken  grösser  sind.  Diese  Thatsache 
deutet  darauf  hin,  dass  wenn  sich  die  Versuche  über  noch 
dünnere  Eisenkerne  verbreitet  hätten,  als  die  angewandten, 
die  für  dieselben  gefundenen  Momente  in  stärkerm  Ver- 
hältniss  abnehmen  müssten,  als  die  der  Proportionalität 
zum  Durchmesser. 

Aus  diesen  letzten  Erwägungen  und  aus  einer  später 
zur    Sprache    kommenden    empirischen    Formel  schloss 
Müller  (Freiburg)  8 :  „soweit  man  den  Stabmagne- 
tismus der  Stromstärke  proportional  setzen  kann. 
Fig.  73.  ist  der  durch  gleiche  Ströme  in  verschiedenen 

Eisenstäben  erzeugte  Magnetismus  der  Quadrat- 
wurzel aus  dem  Stabdurchmesser  proportional".  In  Betracht  aber,  dass 
der  in  Rede  stehenden  Formel  nur  der  Werth  einer  empirischen  Formel  beigemessen 
werden  wird,  in  Betracht  ferner,  dass  dieselbe  aus  Versuchen  erschlossen  ist,  die 
zu  einem  abseits  liegenden  Zweck  angestellt  worden  waren,  in  Betracht  endlich, 
dass  die  der  Formel  zu  Grunde  liegende,  sonst  umfangreiche  Versuchsreihe  nur 
mit  vier  Eiscncylindem  von  verschiedenen  Durchmessern  (zwischen  9  und  44  Milli- 
meter) angesteüt  worden  ist :  lässt  sich  aus  Müller  s  Versuchen  nicht  mit 
Sicherheit  erweisen,  ob  gerade  die  Proportionalität  zur  Quadratwurzel  der  Durch- 
messer das  fragliche  Gesetz ,  ausdrückt.  Wäre  dieses  der  Fall,  so  müssten 
die  Curven  der  beiden  letzten  Figuren  Parabeltheilen  entsprechen,  mit  solchen 
sind  sie  aber  noch  schwieriger  in  Uebcreinstimmung  zu  bringen,  als  mit  geraden 
Linien. 

Zur  Entscheidung  des  so  angeregten  Streites  hat  Düb  9  Versuche  in  zweifacher 
Weise  angestellt.  Einmal  beobachtet  er  die  Ablenkung,  welche  eine  kleine  Decli- 
nationsnadel  durch  einen  senkrecht  auf  ihrer  Richtung  stehenden  Elektromagneten 
erleidet,  und  setzt  die  Tangente  des  Ablenkungswinkels  *lcm  Momente  desselben 
proportional.    Das  Moment  des  Eiseukernes  ädern  wurde  nach  Abzug  der  Wirkung 
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der  Spirale  allein  gefunden.  Die  ausgezogenen  Linien  der  Fig.  74  geben'  die  Resultate 
von  zwei  Versuchsreihen.  Die  Abscissen  sind  den  Durchmessern,  die  Ordinaten 
den  gefundenen  Momenten  der  Eisenkerne  pro- 
portional. S  bedeutet  die  Stromstärke,  Lm  die 
Länge  des  Eisenkernes  und  Af,  den  Abstand  der 
Bussole  von  dem  nächsten  Ende  des  Magneten.  — 
Nach  einer  ander»  Beobachtungsmethode  wurden 
die  punktirten  Curvcn  gefunden.  Es  wurden 
nämlich  die  benutzten  Magnete  an  einer  Wage 
aufgehangen,  sodass  ihre  untern  Enden  in  dem 
hohlen  Raum  einer  flachen  feststehenden  Spirale, 
ohne  dieselbe  zu  berühren,  schwebten.  Es  ist, 
wie  noch  bei  einer  spätem  Gelegenheit  nach- 
gewiesen wird,  die  Kraft,  mit  welcher  unter  diesen 
Umständen  der  Eisenkern  in  die  Spirale  hinein- 
gezogen wird,  dem  Quadrate  des  in  demselben 
frei  gewordenen  Magnetismus  proportional.  Diese 
Kraft  kann  aber  an  der  Wage  durch  aufgelegte 
Gewichte  gemessen  werden.  Ist  nun  der  freie 
Magnetismus  der  Quadratwurzel  aus  dem  Kern- 
durchmesscr  proportional,  so  wird  jene  durch 
Gewichte  ausgedrückte  Kraft  diesen  Durchmessern 
einfach  proportional  sein  müssen.  Demgemäss 
müssten  also  die  ausgezogenen  Linien  Parabel- 
bogen und  die  punktirten  Linien  Geraden  ent- 
sprechen.  Beides  tritt  aber  nicht  hervor.  Ebenso 

zeigen  auch  die  in  der  Originalabhandlung  berechneten  Quotienten  aus  den  beobach- 
teten Wirkungen,  respective  durch  die  Quadratwurzeln  der  Stabdurchmesser,  oder 
im  zweiten  Falle ,  durch  die  Durchmesser  selbst,  eine  regelmässige  Zunahme,  anstatt 
constanten  Grössen  zu  entsprechen,  zum  Beweise,  dass  die  Magnetismen  in  grösserm 
Verhältnisse  wachsen,  als  die  Quadratwurzeln  aus  den  Stabdurchmessern. 

Alle  diese  Untersuchungen  bringen  uns  aber  zu  der  Ueberzeugung:  die  dureh 
gleiche  Ströme  in  verschieden  dicken  c  y  Ii  ndrischen  Eisenstäben  von 
gleicher  Länge  hervorgerufenen  Quantitäten  und  Momente  des  Magne- 
tismus wachsen  in  geringerm  Verhältnisse  als  die  Durchmesser,  aber 
in  grösserm  als  die  Quadratwurzeln  dieser  Durchmesser.  Das  Gesetz 
der  Abhängigkeit  beider  Grössen  von  einander  ist  noch  nicht  nach- 
gewiesen. 

VI.  Was  hier  über  die  Abhängigkeit  des  Magnetismus  von  der  Dicke  der 
Eisenkerne  gesagt  werden  musste,  gilt  noch  in  viel  grösserm  Maasse  von  der  Ab- 
hängigkeit desselben  von  der  Länge  der  Kerne.  Nur  die  schönen  Untersuchungen 
von  Jacobi  und  Lenz  7  über  die  wahre  Vertheilung  des  Magnetismus  in 
Eisenstangen,  die  der  ganzen  Länge  nach  mit  galvanischen  Spiralen 
bedeckt  sind,  in  Verbindung  mit  denen  von  vxw  Rees  10  über  die  Verthei- 
lung des  Magnetismus  in  Magneten,  geben  einigen  Anhalt.  —  Die  hier  zu 
besprechenden  Versuche  von  Jacobi  und  Lbkz  sind  wiederum  nach  der  Methode 
angestellt,  die  schon  unter  1.  beschrieben  wurde.  Es  berechtigen  die  bisherigen 
Versachc  zu  der  Annahme,  dass,  beim  Unterbrechen  des  Stromes  in  dem  indu- 
rirenden  Drathe,  der  in  irgend  einer  Abtheilung  der  Inductionsspiräle  entstehende 
Strom  proportional  ist  der  ganzen  Quantität  des  magnetischen  Fluidums,  welches 
aa  der  unter  der  Abtheilung  der  Inductionsspiräle  befindlichen  Eisenschicht  vertheilt 
gewesen  ist.    Vorausgesetzt  wird  dabei  immer,  dass  von  der  Intensität  des  beobach- 
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teten  Diductionsstromes  diejenige  in  Abzug  gebracht  worden  ist,  welche  die  Magne- 
tisirungsspirale  allein  hervorruft.  Besondere  Versuche  überzeugten,  dass  der  Einlluss 
der  Nachbarschichten  des  Eisenkernes  auf  die  betrachtete  Abtheilung  der  lnductions- 
spiralc so  schwach  ist,  dass  er  vernachlässigt  werden  kann.  Es  wurden  nun  sieben 
glcichdicke  Eisenkerne  von 

I,  \%%  2,  2%,  3,  31/*  und  i  Fuss  englisch. 

Länge  benutzt.  Sic  wurden  in  eine  i  Fuss  lange  galvanische  Spirale  mit  696  Kupfer- 
drathwindungen  gelegt  und  durch  diese  magnetisirt.  Für  die  kürzern  Eisencylindcr 
wurde  der  wirksame  Aniheil  der  Spirale  durch  ein  auf  deren  Windungen  geklemmtes, 
mit  einem  Pole  des  Rheomotors  in  Verbindung  stehendes  ,MetaIlstäbchen  bis  zur 
Länge  des  Stabes  verkürzt.  Die  lnductionsspiralc  war  nur  I  Zoll  lang  und  enthielt 
4  23  Windungen.  Sie  war  so  weit,  dass  sie  über  der  erregenden  Spirale  verschoben 
werden  konnte,  um  so  die  Quantität  des  Magnetismus  jeder  einzelnen,  1  Zoll  breiten 
Schicht  des  Eisenkernes  zu  messen.  Die  einzelnen  Versuche  ergaben  nun  Folgendes: 
Wurde  die  lnductionsspiralc  in  gleichen  Abständen  rechts  und  links  von  der 
Mitte  des  Eisenkernes  aufgestellt,  so  war  im  Allgemeinen  bei  gleicher.  Stärke  des 
inducirenden  Stromes  der  in  ihr  inducirte  nicht  genau  gleich  stark.  Die  beobach- 
teten geringen  Unterschiede  erklären  sich  durch  verschiedene  Qualitäten  des  Eisens 
an  verschiedenen  Stellen,  und  wurden  durch  Berechnung  des  Mittels  aus  beiden 
Wcrthcn  climinirt.  Die  so  gefundenen  Mittel  der  an  dem  Galvanometer  beobachteten 
Ablenkungswinkel  a  sind  zur  Hälfte  in  den  zweiten  Columnen  der  nachfolgenden 
Tabellen  aufgeführt ,  während  die  ersten  Columnen  diejenigen  Abstände  von  der 
Mitte  der  Eisencylindcr  in  halben  Zollen  enthalten,  über  denen  sich  die  Mitte  der 
lnductionsspiralc  befand.    Die  dritten  Columnen  enthalten  die  hiernach  beobachteten 

\ 

Quantitäten  =  sin—  a  des  an  diesen  Stellen  des  Eisenkernes  erregten  Magnetismus. 

Zeichnet  man  die  letzten  Wcrthe,  wie  es  in  Fig.  VIII.  geschehen  ist,  in  der  Form 
von  Curvcn  ein,  so  zwar,  dass  die  von  ö  anfangenden  Abscissen  den  Abständen  z 
der  Mitte  der  lnductionsspiralc  von  der  Mitte  des  Eisenkernes  in  halben  Zollen 
proportional   sind ,   ;dic   Ordinaten   aher   den    daselbst    beobachteten  Quantitäten 

y  =  sin  —  a.  des  Magnetismus,   so  zeigt  der  Augenschein,   dass  alle  sieben  so 

gewonnenen  Curven  der  Parabel  sehr  ähnlich  sind.  Jacobi  und  Lenz  berechneten 
die  Beobachtungen  somit  nach  der  Formel 

z  —  o  —  b  tf 

und  fanden  eine  ziemliche  Uebcrcinstimmung  zwischen  Rechnung  und  Beobachtung. 
Die  Art  jedoch,  der  immerhin  stattfindenden  Abweichungen,  bewog  van  Rees  die 
dargestellten  Curven  als  Kettenlinien  zu  betrachten  und  sie  nach  der  Formel 

z         a  —  b  (pt*  u.-*) 

zu  berechnen,  wie  auch  schon  Biot  es  für  wahrscheinlich  hielt,  dass  die  Ketten- 
linie der  Vertheilungscurve  der  magnetischen  Quantitäten  entspräche.  Die  vierten 
Columnen  der  Tabellen  enthalten  nun  -die  hiernach  gefundenen  Werthe,  während 
die  nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate  berechneten  Constanten  a,  6  und  u. 
in  der  Ueberschrift  jeder  Tabelle  angegeben  sind.  . 
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Tabelle    4.     Länge  der  Stange  I  Fuss.     Anzahl  der  elektromagnetischen  Win- 
dungen 153. 

a  =  0,09363;   Ig  *  =  8,04910;   Ig  u  =  0,06940. 


Entfernung 
von   der  Mitte  in 
halben  Zollen. 

m  *  * 

• 

Halber  Ablenkungs- 
winkel beobachtet. 

Quantität  des 
beobachtet. 

* 

berechnet. 

.  O 
4 

>.       .  3 

7 
9 
1  1 
42 

4°-  6',75 

3  •  55,5 
3  •  37,5 
3  •  8,25 
i  ■  31,5 
1  ■  27 

•  0,07171 

0,06867 
0,06322 
0,05528 
0,04416 
0,02530 

(0,07123) 
0,07095 
0,06860 
0,06369 
0,05556 
0,04365 
0,02676 
0,01579 

m 

Summe 

=  0,32921 

Tabelle  2.    Länge  der  Stange  1\5.    Anzahl  .der  Windungen  228. 
fl  =  0,48675;   lg  b  =  8,41921;   Ig  u,  =  0,04349. 


Entfernung 
von  der  Mitte  in 
halben  Zollen. 

Halber  Ablenkungs- 
winkel beobachtet. 

Quantität  des  Magnetismus 
beobachtet  berechnet. 

0 

7°-  45' 

0,13485 

-  (0,13427) 

4 

0,13398 

3 

7  ■  35,6 

0,13213 

0,13185 

5 

7  •  20,25 

0,12771 

0,12752 

7 

7  53,6 

0,1200t 

6,42080 

9 

«  21,75 

0,11081 

0,4  4 144 

I  1 

5  •  40,5 

0,09888 

0,09903 

13 

"     4  •  45,75  , 

0,08301 

0,08310 

15 

3  •  31,6 

0,06354 

0,06299 

♦7 

2  •  4,5 

0,03621 

'  0,03787 

18 

*  . 

* 

(0,02581  ) 

Kncyklop  «I.  lMijr*ik.  XIX.   v  Fkilitxsch.  gulran.  Ferne  wirk. 


Summe   =  0,90858 
8 
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Tabelle  3.    Länge  der  Stange  2  Fuss.    Anzahl  der  Windungen  303. 

o  —  0,3<(57i ;   lg  &  —  8.73815;   Ig  |i  —  0,02916.  •  - 


Entfernung 
von  der  Mitte  in 
halben  Zollen. 

Halber  Ablenkungs- 
winkel beobachtet. 

.    Quantität  des 

Magnetismus 

-  ■ 

beobachtet 

berechnet 

0 

i  a  O         A  '  n 

12  •  0,7 

0,2  0X1  1 

(0,2  07  1  1  ) 

g 

1 

A   A  A  T  A<Ck 

0,2070z 

n 
3 

11  53,6 

A   A  A  ■£  A  O 

0,20608 

A  a  n  f.  n  r 

0,z050  4 

M 

0 

A   (-k  A  a  *>  *7 

0,202*17 

7 

Ii  Ii/* 

II   •  11,6 

A    1  Ii  N  4 

0,19412 

A    1  A  l  A  (* 

0,1  9495 

u 

y 

U,  1  ÖOO  / 

■  ■ 

10  •    3  7 

0  17470 

0  17602 

13 

0,16321 

15 

,  8  27,4 

0,17706  (?) 

0,14692 

n 

7  18,4 

0,12717 

0,12790 

19 

6       3,7  . 
4  •  35,2 

0,10559 

0,10546 

21 

0,07997 

0,07921 

23 

0,04557 

0,04868 

24 

•  ■ 

(0,03J64)~ 

Summe 

=:  1,84345 

Tabelle  4.    Länge  der  Stange  2,5  Fuss.    Anzahl  der  Windungen  377. 
0  =  0,40588;   Ig  b  =  8,77625;   lg  jx  =  0,02590. 


Entfernung 
von  der  Mitte  in 
halben  Zollen. 

Halber  Ablenkungs- 
winkel beobachtet. 

Quantität  des 

* 

beobachtet. 

Magnetismus 

• 

berechnet. 

0  . 

16°-  42' 

0,28736 

(0,28652) 

I 

•  ■ 

0,28619 

3 

• 

0,28451 

,  5 

16  •  «1 

0,28150 

0,28094 

7 

0,27584 

9 

15  •  34 

0,26836 

0,26864 

11 

0,25976 

13 

14  •  22 

0,24813 

0,24863 

15 

0,23533 

«7  J 

12  •  39 

0,21899 

0,21956 

19 

• 

0,201  14 

21 

10  •  19 

0,17909 

0,17996 

23 

0,15525 

25 

7  •  21 

0,12798 

0,12706 

27 

0,09502 

29 

3  •  10 

0.05524 

0,058  43 

30.  , 

_ 

(0,03842) 

Summe 

—  3,17626 
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Tabelle  5.    Lauge  der  Stange  3  Fuss.    Anzahl  der  Windungen.  450. 
a  ~  0,49598 ;  Ig  b  —  8,79986 ;   Ig  |i  =  0.0235t. 


Entfernung  von  der 
Mitte  in  halben  Zollen. 

Halber  Ablenkungs- 
winkel beobachtet. 

OuanJitüt  des 

beobachtet. 

.Magnetismus 
berechnet. 

0 

a  i  0     i  k  l 

21"-  35 

n  t  r  -r  o  f 

0,36785 

(0,36974) 

- 

V  ■ 

0,36965 

3 

21   •  31 

0,36677 

0,368  1  z 

■• 

• 

0,365 1  t 

7 

II  «  9 

0,36081 

0,360.->4 

9 

■ 

0,35451 

4  1 

20  •  28 

0,34966 

0,34666 

4  3 

0,337  I  9 

45 

19-  9 

0,32804  , 

0,32584 

4  7 

0,3  1238 

4  9 

17  •  14 

0,29626 

0,29682 

-  1 

V,Z  |009 

1  4  •  53 

0  25685 

0  25854 

2  5 

0,23577 

*  «7. 

12  1 

0,20820 

*  - 

0,20877 

29 

0,17913 

31 

8  •  25 

0,14637 

0,14579 

33 

0,10813 

35 

3-33 

0,06492 

0,06598 

36 



(0,043.10) 

Summe 

=  4,91728 

Tabelle  6.    Lange  der  Stange  3,5  Fuss.    Anzahl  der  Windungen  524. 
a  =  0,6t838;   Ig  b  —  9,02921 ;   lg  ja  =  0,01730. 


- 

0 

25°-  46' 

0,43471 

(0,43445)  " 

4 

0,43430 

3 

■       *  • 

0,43294 

5 

25  •  28 

0,42999 

0,43051 

7 

0,42609 

9 

24  •  55 

0,42130 

*  • 

0,42050 

1  t 

0,41360 

43 

23  •  58 

0,40620 

0,40514 

15" 

• 

  * 

0,39513 

47  ' 

22  •  32 

0,38322  , 

0,38349 

49 

'  0,37022 

24 

20  •  43 

0,35375 

0,3551  1 

23 

0,33822 

25  • 

18-39 

0,31979 

0,30924 

27 

0,29834 

29 

15  •  57 

0,27480 

0,27514 

31 

0,24956 

33 

12'  46 

0,22098 

0,224  55 

35 

• 

0,19063 

37 

9  •  3 

0,15730 

0,15672 

39 

0,12004 

41 

3  •  32 

0,06163 

0,07991 

42 

41 

(0,05840) 

Summe 

=  6,71638 

8* 
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Tabelle  7.    Länge  ilcr  Stange  4  Fuss.    Anzahl  der  Windungen  .396. 
a      0.72082;   l(r  fr  =  9,00171;'  Ifr  (x  =  0,01692- 


[ 

Entfernung  von  der 
Mitte  in  hallen  Zollen. 

Halln-r  Ablenkungs- 
winkel beobachtet. 

Quantität  des 

Magnetismus 

Im»  rj*chnp( 

0 

• 

31°  48' 

0,32690 

(0,54602) 

• 

1 

0,52592 

3 

31      4  4 

0,52596 

0,52462 

5 

0,52221 

7 

31  22 

0,54051 

0,51651 

9 

• 

0,51356 

1  1 

30  20 

0,50503 

0,50579 

.13 

_  

0,49585  " 

13 

29      2  1 

0,49014 

0,49074 

17 

0,48036 

19 

2  7     5  4 

0,46793 

-  0,46846 

21 

0,45499 

43 

26  •  5 

0,43968  . 

0,43987 

• 

0,4230  1 

27 

23  i.i 

0,40275 

0,40430 

29 

  ■ 

- 

0,38365 

31 

*           >  • 

21  10 

• 

0,36108 

0,36088 

33 

—  ' 

0,33592 

35 

18  0 

0,30902 

0,30857 

:n 

■ 

0,27868 

39 

14  20 

0,2  4756 

0,24706 

II 

■  . 

0,21054 

43 

9  49.5 

0,17078 

0,17186 

Ui 

0,12991 

47 

3  •  57 

0,06888 

0,08356 

48 

(0,05992) 

1 

• 

• 

Summe 

=  9,28082 

Diese  Tabellen  zeigen  min,  dass  die  Unterschiede  zwischen  den  beobachteten 
und  berechneten  Werthcn  im  Allgemeinen  in  die  Grenzen  der  Beobachtungsfchler 
fallen.  Die  berechneten  -Wcrthe  sind  in  der  Figurentafel  durch  punktirtc  Linien 
angedeutet,  und  hier  wird  es  augenscheinlich,  dass  die  Differenzen  in  dem  Maass- 
stabe der  Zeichnungen  kaum  angegeben  werden  können.  Nur  nach  den  Enden  der 
Stäbe  hin  wird  der  Unterschied  bemerklich,  und  zwar  derart,  dass  die  Kettenlinie 
stets  ausserhalb  der  beobachteten  Curvc  fällt,  um  so  mehr,  je  länger  die  Eisenstäbe 
sind.  Wir  dürfen  es  also  als  erwiesen  ansehen,  dass  die  Quantität  des  durch 
galvanische  Ströme  in  den  einzelnen  Schichten  eylindrischcr  Eisen- 
kerne erregten  Magnetismus  sich  annähernd  verhält  wie  die  Ordinalen 
einer  Kettenlinie,  deren  Gipfel  über  der  Mitte  der  Stäbe  liegt. 

Die  Beobachtfingen  sind  nun  so  angestellt,  dass  alle  Eisenkerne  nach  und  nach 
mit  der  zolllangen  Induetionsspirale  Gedeckt  wurden.  Notwendigerweise  muss  also 
die  Summe  aller  in  den  einzelnen  Fällen  beobachteten  oder  berechneten  Quantitäten 
von  Magnetismus  gleich  sein  derjenigen  Quantität  von  Magnetismus,  welche  durch 
den  galvanischen  Strom  Überhaupt  in  jeder  Hälfte  des  Eisenkernes  zerlegt  worden 
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ist.  Iii  den  Tabellen  ist  diese  Summe  unter  der  Columno»  der  berechneten  Werthc 
angegeben.  Natürlich  mussten  bei  dieser  Addition  die  eingeklammerten  Zahlen  un- 
beachtet bleiben,  weil  ihre  Werthe,  als  zur  Mitte  und  zu  den  Enden  gehörig,  schon 
in  den  Werthen  enthalten  sind,  welche  für  die  benachbarten,  um  je  ZolL  ab- 
stehenden Stellen  gefunden  wurden.  Auf  der  Figurentafel  sind  diese  Gesammt- 
mengen  des  Maguctismus  ausgedrückt  durch  den  Flächeninhalt  der  einzelnen  Curven. 
Um  aber  keinen  Zweifel  über  die  Bedeutung  dieser  Summation  zn  lassen,  bedeckten 
Jacobi  und  Lenz  die  Eisenstäbe  über  die  ganze  Länge  hinweg  mit  Inductionsspiraleii . 
und  fanden  nach  geeigneten  Keductiouen  bezüglich  der  verschiedenen  Leitungs- 
widerstände der  Spiralen  und  anderer  ausserwesentlicher  Einflüsse,  dass  die  hierdurch 
gefundenen  Zahlen  mit  grosser  Genauigkeit  den  durch  Summirung  der  Einzelwerthe 
der  Tabellen  erhaltenen  entsprechen.  Hiervon  überzeugt  die  Zusammenstellung  der 
so  beobachteten  Zahlen  mit  den  in  den  vorigen  Tabellen  berechneten  Summen,  wie 
solches  in  der  zweiten  und  dritten  Coldinne  der  nächstfolgenden  Tabelle  geschehen  ist. 


Halbe  Quantität  des 
Magnetismus 

beohachui.    i  lureclinel  =  S. 

1 

-  * 

2 

•  :> 

0, 321108 

0,329  2  1 

0,0  6 

1,32 

1,86 

-  :, 

0,92028 

0,90858  1 

1,2  1 

1,62 

1,86 

1,84735 

1,8  13  45 

1,84 

1,8  4 

1.84 

3,11659 

3,17026 

2,54 

2,03 

1,82 

4,79209 

4,9  1728 

3,28 

2.19 

1.78 

,  6,48425 

6,71fi38 

3,83 

2,19 

1,66 

■                *        •        •  *  - 

8,65407 

9,28082 

4,6  4 

2,3  2 

■ 

1,65 

Die  Constanten  der  obigen  Formel  für  die  Kettenlinie  sind  wesentlich  abhängig 
von  der  Länge  desjenigen  Eisencylinders,  dessen  magnetische  Quantität  dieselbe  aus- 
drücken soll.  Wäre  die  Art  dieser  Abhängigkeit  allgemein  eimittelt,  so  würde  sich 
nach  dieser  Formel  das  Verhältniss  der  magnetischen  Quantität  zur  Länge  des  jedes- 
maligen Eisencylinders  finden  lassen.  Da  dieses  jedoch  nicht  der  Fall  ist,  sind  in 
der  vierten,  fünften  und  sechsten  Colümne  dieser  Tabelle  zu  einem  ungefähren 
Anhalt  die  Quotienten  der  < berechneten)  halben  Quantität  2  des  Magnetismus,  be- 
züglich durch  die  halbe  Stablängc  l,  oder  durch  das  Quadrat  derselben,  oder  durch 
deren  fiüifhalbte  Potenz  zusammengestellt.  Ingleichen  sind  auf  der  Fig.  IX.  die 
Ergebnisse  dieser  Tabelle  aufgezeichnet.  Zu  den  Abscisscn  der  ersten  Columno 
sind  die  Zahlen  der  dritten  Coldinne  als  Ordiuaten  aufgetragen  und  stellen  so  die 
Curven  dar.    Die  Ordinatcn  der  Curven  x  x  x  .  . .  .  und  ent- 

sprechen den  Zahlen  der  vierten  und  fünften  Columije,  während  die  sechste  Coldinne 
fast  eine  horizontale  gerade  Linie  geben  würde.  Dieses  erlaubt  aber  zu  sehlicssen: 
sind  verschieden  lange  cylindrischc  Eisenkerne  über  ihre  ganze  Länge 
mit  galvanischen  Spiralen  gleichmässig  bedockt,  so  stehen  die  durch 
gleiche  galvanische  Ströme  in  ihnen  erregton  Quantitäten  von  Magne- 
tismus in  höherm  Verhältniss  als  die  Längen  dieser  Cylindcr,  ja  in 
noch  höherm  als  die  Quadrate  dieser  Längen,  aber  in  niederem  als  die 
dritten  Potenzen  derselben.  Würden  diese  Quantitäten  mit  den  Längen  wachsen, 
so  müsston  die  Quotienten  aus  beiden  Werthen  einer  constanten  Grösse  entsprechen. 
Diese  oonstantc  Grösse  wird  aber  erst 'erreicht  oder  ist  vielleicht  schon  überschritten, 
wenn  man  annimmt,  dass  die  so  gewonnenen  Quantitäten  sich  verhalten  wie  die 
fünfhalbtcrt  Potenzen  der  Längen.    Schon  jetzt  darf  darauf  aufmerksam  gemacht 
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werden,  dass,  wenn  diese  Quantität  Magnetismus  allein  durch. den  galvanischen  Strom 
erregt  würde,  dieselbe  der  Anzahl  der  Windungen,  oder,  was  liier  dasselbe  ist, 
der  Länge  des  Eisenkernes  proportional  sein  müsstc.  In  Betracht  aber,  dass  dieses 
Verhältniss  ein  höheres  ist,  muss  die  Eisenmasse  auch  als  solche  bei  Hervorrufung 
des  Magnetismus  thätig  sein. 

Die  hier  entwickelten  Gesetze  über  die  magnetische  Vertheilung  beruhen  auf 
der  Annahme,  dass  die  zoJUangc  Inductioqsspirale  blos  von  demjenigen  Theile  des 
Eisenkerns  eine  Wirkung  erfahre,  der  innerhalb  derselben  liegt.  Diese  Annahme 
wurde  dadurch  gerechtfertigt,  dass  die  Spirale  nur  eiuen  unmerklichen  Strom  zeigte, 
wenn  sie  in  die  Nähe  eines  Poles  gehalten,  und  der  magnetisirerfde  Strom  unter- 
brochen wurde.  Ganz  mit  Recht  macht  Müller1*  darauf  aufmerksam,  dass  -„das 
schwach  magnetisirte  Stabende  überhaupt  nur  eiuen  schwachen  Iuductionsstrom 
hervorrufen  könne".  Ist  jedoch  ein  Fehler  begangen,  so  kann  derselbe  wegen  der 
Uebereinstimmung  der  Zahlen  in  der  zweiten  und  dritten  Columnc  der  vorigen 
Tabelle  nur  gering  sein  und  kann  nur  den  Eintluss  haben,  dass  die  Curven  der 
Fig.  VIII.  gedrückter  erscheinen.  Die  gefolgerten  Gesetze  müssen  jedoch .  so  lange 
Geltung  behalten,  bis  wir  uns  einer  bessern  Beobachtungsmethode  erfreuen  dürfen. 

VII.  Ucber  die  Abhängigkeit  der  polaren  Wirkung  von  der  Länge  der  Eisen- 
kerne liegen  keine  unmittelbaren  Versuche  vor.  Es  werden  aber  Schlüsse  auf  die 
hierbei  stattfindenden  Relationen  erlaubt  sein,  wenn  wir  uns  zuvor  verständigen, 
in  welcher  Beziehung  die  Quantität  des  Magnetismus  eines  Stabes  zum  magnetischen 
Moment  und  zur  Polarität  desselben  steht.  Die  hier  vorliegenden  Versuche  haben 
bewiesen,*  dass  die  einzelnen  Abtheilungen  einer  den  Eisenkern  umgebenden  Inductions* 
spirale  mit  grosser  Genauigkeit  diejenigen  Quantitäten  von  Magnetismus  messen, 
welche  gerade  in  den  "Schichten  des  Eisenkerns  erregt  worden  sind ,  die  innerhalb 
dieser  AbthcHung  liegen.  Wio  sollte  sonst  auch  eine  so  grosse  Uebereinstimmung 
zwischen  den  Zahlen  der  zweiten  und  dritten  Columnc  der  letzten  Tabelle  statt- 
finden. Da  nun  das  in  einem  Magneten  znr  Zerlegung  gekommene  Fluidum  nicht 
von  einem  Eisentheilchen  auf  das  benachbarte  übergehen  kann ,  so  wird  jede  Schicht 
eines  Eisenkerns  als  gesonderter  Magnet  betrachtet  werden  können,  welcher  eine 
gewisse  Quantität  von  Magnetismus  enthält,  die  im  Allgemeinen  verschieden  ist 
von  der  in  der  benachbarten  Schicht  enthaltenen.  Bedeutet  Acr  die  Dicke  einer 
solchen  Schicht  nnd  m,  ,  m,  ...  die  Intensitäten  des  Magnetismus  in  den  auf 
einander  folgenden  Schichten,  so  drücken  m,  Äx,  m,Äi,  m,Ajp...  die  Quantitäten 
der  in  den  einzelnen  Schichten  zerlegten  Magnetismen  aus.  Eine  den  Eisenkern  in 
seiner  ganzen  Länge  überdeckende  Inductionsspiralc  empfindet  aber  die  Summe  aller 
dieser  Quantitäten,  wird  also  die  Quantität  des  im  ganzen  Eisenkerne  frei  gewor- 
denen Magnetismus  oder 

3fq  ===  \m  H-  m,  ~h  ;/»,  -|-  \  Act 

*****  • 

messen.  Die  Grössen  m,  «>,  .  .  .  .  entsprechen  in  der  Fig.  17//.  den  Ordiuaten  der 
daselbst  gezeichneten  Curven,  also  wird  die  Grösse  Mq  durch  den  Flächeninhalt  der 
einzelnen  Curven  gemessen  werden. 

Anders  ist  es  mit  dem  magnetischen  Moment.  Jede  einzelne,  den  Eisenstab 
quer  durchsetzende  Schicht  können  wir  als  einen  gesonderten,  mit  zwei  entgegen- 
gesetzten Polen  versehenen  Magneten  uns  depken,  so  zwar,  dass  alle  Nordpole 
aller  Schichten  nach  der  einen,  alle  Südpole  nach  der  entgegengesetzten  Seite  ge- 
richtet sind.  Notwendigerweise  müssen  sich  demnach  je  zwei  benachbarte  Schichten 
die  entgegengesetzten  Pole  zuwenden.  Während,  also  ein  jeder  Pol  jeder  einzelnen 
Schicht  auf  eine  entfernte  Magnetnadel  mit  der  ganzen  Intensität  des  in  der  Schicht 
enthaltenen  Magnetismus  wirken  würde,  wird  diese  Wirkung  von  dem  entgegen- 
gesetzten Pole  der  benachbarten  Schicht  4  zum  Theil  wieder  aufgehoben,  und  von 
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der  Trennungsstelle  geht  nur  «ine  Wirkung  aus,  welche  4er  Differenz  rn  —  m,  der 
magnetischen  Intensitäten  beider  Schichten  Entspricht.  Die  Vertheilungscurven  für 
die  magnetische  Intensität  zeigen-  nun,  dass  dieselbe  in  der  Mitte  des  Stabes  am 
stärksten  ist  und  nach  beiden  Seiten  hin  abnimmt.  Jede  der  Mitte  näher  hegende 
Schicht  wird  also  eine  stärkere  Wirkung  ausüben,  als  die  benachbarte  von  der 
Mitte  entferntere,  während  irr  der  Mitte  selbst  gar  keine  Wirkung  stattfindet,  und 
an  den  Enden  die  ganze  Intensität  des  dort  vorhandenen  Magnetismus  als  freier 
Magnetismus  auftritt'.  Auf  derjenigen  Hälfte  des  Stabes,  welcher  die  einzelnen 
Schichten  ihre  Nordpole  zuwenden ,  muss  demgemäss  überall  freier  Nordmagnetismus, 
auf  der  andern  Hälfte  freier  Südmagnetismus  auf  die  entfernte  Nadel  wirken.  Die 
Summe  der  polaren  Wirkungen,  welche  die  entfernte  Magnetnadel  von  jeder  Hälfte 
des  Stabes  empfindet,  ist  also  • 

dt  J/p  —  ("»  —  »»,)  -h  (w,  —  m,)  -4-  —  -4-  (»t»_i  —  w»n)  H-  m„,  . 

wenn  mn  die  Intensität  des  Magnetismus  der  letzten  Schicht  bedeutet  und  mit 
die  nordpolare,  mit  ( — )  die  südpolare  Wirkung  bezeichnet  wird.   Für  beide  Stab- 
hälften sind  diese  Summen  gleich  und  entgegengesetzt.     Nun  aber  können  die 
Klammern  im  rechten  Theilc  der  Gleichung  aufgehoben  werden,  und  dann  reducirt 
sich  dieselbe  auf  t 

■    .  •   .       ±  *,  =  m.  : 

d.h.  es  ist  die  Summe  aller  von  einer  Hälfte  des  Stabes  ausgehenden 
polaren  'Wirkungen  gleich  der  Intensität  des  in  der  Mitte  des  Stabes 
entwickelten  Magnetismus.  .  . 

Diese  polaren  Wirkungen  sind  aber  über  die  einzelnen  Stellen  des  Stabes  un- 
gleichmässig  verbreitet.  Die  In  den  Klammern  stehenden  Werthe  (in  —  m,)  ....  sind 
desto  kleiner,  je  näher  die  ihnen,  zugehörigen  Stellen  der  Mitte  des  Stabes  liegen, 
wie  ein  Blick  auf  die  Curventafel  zeigt ;  Inglcichen  ist  der  jeden»  Ende  des  Stabes 
zugehörige  Werth  m„  grösser  als  jede. der  gebildeten  Differenzen.  Will  man  also 
erfahren,  an  welcher  Stelle  einer  jeden  Stabhälfte  der  Anziehungsmittelpunkt  gegen 
einen  entfernten  befreundeten  Pol  zu  suchen  sei,  so  hat  man  nach  bekannten  Gesetzen 
das  Moment  jeder  Stelle  zu  bestimmen,  d.  i.  das  Product  aus  der  in  derselben 
vorhandenen  polaren  Wirkung  (m  —  mt)  ...  in  den  Abstand  von  der  Mitte  des 
Stabes,  und  hat  die  Summe  aller  dieser  Momente  zu  dividiren  durch  die  bekannte 
Summe  aller  von  dieser  Hälfte  ausgehenden  polaren  Wirkungen.  Die  so  gefundene 
Grösse  ist  der  Abstand  eines  der  beiden  Magnetpole  von  der  Mitte  der 
Stange,  oder  die  halbe  Sch.eidungswcitp,  und  das  Product  aus  dieser 
Grösse  in  die  bekannte  Summe  der  polaren  'Wirkung:  das  magnetische 
Moment  des  Stabes. 

Die  in  voriger  Nummer  (Nr.  VI.)  gegebenen  sieben  Tabellen  für  die  Vertheilung  der 
magnetischen  Quantitäten  lassen  eine  Auffindung  des  Polarabstandes  von  der  Mitte 
eines  jeden  Stabes,  sowie  des  magnetischen  Momentes  derselben  zu.  Das  Moment 
erhält  man,  wenn  man  die  Differenzen  von  je  zwei  auf  einander  folgenden  Zahlen 
der  letzten  Columne  mit  den  in  der  ersten  Colunine  übersprungenen  Zahlen  2,4,6... 
multiplicirt,  diese  Productc  addirt  und  dazu  das  Product  aus  der  letzten  (eingeklam- 
merten) Zahl  der  letzten  Columne  in  die  entsprechende  Zahl  der  ersten  fügt.  Daraus 
ergiebt  sich  aber  die  halbe  Scheidungsweite  oder  der  Abstand  der  Pole  von  der 
Mitte  der  Stäbe,  wenn  das  so  gefundene  Moment  durch  die  oberste  (eingeklammerte) 
Zahl  der  ersten  Columne  dividirt  wird. 

Vorausgesetzt,  dass  die  Kottcnlinic  den  wahren  Ausdruck  für  die  Vertheilung 
des  Magnetismus  abgiebt,  lässt  sich  jene  mechanische  Auffindung  des  Momentes 

• 
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und  der  Scheidungsweite  auf  rechnendem  Wege  wiederholen.  Die  oben  aufgestellte 
Formel  der  Kcttenlinie  ist 

z  —  a  —  6  (u*  -f-  p.-*). 
Wenn  irgend  eine  Abscissc  x  um  dx  wächst,  so  ändert  sich  die  Ordinate  um 

dz  =  —  6^  (u*  —  □.-*)</ x. 
Ige 

Diese  Aenderung  ist  aber  das  Maass  für  die  polare  Wirkung  der  betrachteten  Stelle 
von  der  Länge  dx.  Das  Product  dieses  Werthcs  in  den  Abstand  x  dieser  Stelle 
von  der  Mitte  des  Stabes  giebt  das  Moment  derselben.  Um  das  Moment  der  ganzen 
einen  Hälfte  des  Stabes  zu  erhalten ,  braucht  man  nur  zwischen  den  Grenzen  a>  —  0 
und  x  =  l  dieses  Product  zu  integriren.  Doch  darf  dabei  das  Moment  der  freien 
polaren  Wirkung  der  Endfläche  nicht  ausser  Acht  gelassen  werden.  Dasselbe  ist 
gleich  dem  Product  aus  der  Länge  /  des  halben  Stabes  und  dem  Wcrthc  von  i 
für  x  =  /  oder  a  —  6  (pt'  -f-  u.- ').  Die  ganze  Summe  dieser  Einzelmomente  ist 
aber  gleich  dem  Product  aus  der  halben  Scheidungsweite  p  in  die  Summe  der  von 
der  betrachteten  Stabhälftc  ausgehenden  polaren  Wirkungen  Mt      Also  ist 

p    hlv  ^  l\a  —  ft(u.'-hu.-')$  —         /Tu.*  — jx-*)  •  x  •  ax 

=  al-bfrW+rfi-J&ZW-t.^     .......  (). 

In  Dctracht  aber,  wie  üben  nachgewiesen  wurde,  dass  AIp  =  der  Intensität  des  in 
der  Mitte  des  Stabes  entwickelten  Magnetismus  sei,  so  ergiebt  sich  für  x=0  aus 
der  Gleichung  der  Kettcnliiüe  :  * 

fMp  es  a  —  %b  ..    [.   .   .   .   .    ...  2) 

und  sonach  ergiebt  sich  die  halbe  Scheidungsweite  oder  der  Polabstand  von  der  Mitte 

at  -  b]i]l        VT1)  -  j|£     ->-') I 
•  *  =  1  [  „  -  ib  — '  •  •  •  ■  3>- 

Die  Wcrthc  der  drei  Formeln  1),  5)  und  3)  sind  für  die  obigen  Beobachtungen 
berechnet  und  in  den  ersten  vier  Columnen  der  folgenden  Tabelle  zusammengestellt. 


Lange  der 
Cylindcrin 
Fussen  2/. 

.Magnetisches 
.Moment.  For- 
mel \ .  p  ■  Mfl. 

Magnetische 
Polarität,  For- 
mel  2.  M,,. 

Polahstam) 
in  Zollen//. 

~ 

n 

"  V 

ß  ■ 

Intensität 
der  Pol- 
enden. 

1 

0,3157 

0,0712 

4,44. 

0,14 

0,17 

0,20 

0,01579 

0,8612 

0,1343 

6,44 

0,18 

0,19 

0,21 

0,02581 

* 

1,7343 

0,2071 

k,37 

0,21 

0,21 

0,21 

0,0316  1 

3,0125 

0,2865 

4  0,52 

0,23 

0,22 

0,21 

0,03842 

3 

4,6959 

0,3697 

42,70  . 

0,25' 

0,22 

0,20 

0,04310 

3,5 

6,335t 

'J  0,4345 

14,58 

0,25 

0,22 

0,19 

0,058  IQ 

4 

8,8  2H  9 

0,5260 

.  1-6,78 

0,26 

0,22 

0,19 

0,05992 
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Diese  Tabelle  zeigt  nun,v  dass  für  den  Umfang  der  vorliegenden  Versuche 
der  Abstand  der  Pole  von  der  Mitte  der  Cyliuder  fast  genau  im  Ver- 
hältniss  zur  Länge  der  Cylinder  steht.  Für  die  längern  Cylinder  rücken  die 
Pole  der  Mitte  ein  wenig  näher,  als  es  nach  dieser  Proportion  sein  sollte.  Nehmen 
wir  aber  jenes  Verhältniss  an,  so  muss  das  magnetische  Moment  in  demselben 
Verhältniss  zur  Länge  der  Cylinder  stehen  als  die  Polarität.  In  der  fünften,  sechsten 
und  siebenten  Columnc  sind  nun  die  Quotienten  aus  den  Zahlen  der  zweiten  Columne 
durch  die  halben  Stablängen  oder  durch  deren  fünfvicrteltc  oder  durch  deren  drei- 
halbte  Potenzen  zusammengestellt.  Würden  die  Polaritäten  wachsen ,  wie  die  Längen 

der  Cylinder,  dann  müsste  die  Columnc        stets  dieselben  Zahlen  darbieten.  Das 

Ansteigen  dieser  Zahlen  zeigt  aber,  dass  der  Divisor  noch  zu  klein  ist,  Dem  ent- 
sprechend ist  in  der  sechsten  Columne  dieses'  Verhältniss  fast  erreicht,  in  det 
sfebenten  aber  schon  fast  überschritten.  Jedenfalls  dürfen  wir  aber  aus  diesen 
Zusammenstellungen  schliessen  :  Sind  verschieden  lange  cylindrisehc  Eisen-  . 
kerne  über  die  ganze  Länge  hinweg  mit  galvanischen  Spiralen  gleich-" 
massig  bedeckt,  so  stehen  für  den  Umfang  dieser  Versuche  die  durch 
gleiche  Ströme  in  ihnen  hervorgerufenen  Polaritäten  und  magnetischen 
Momente  in  stärkerm  Verhältniss  als  dem  einfachen  der  Längen,  in 
schwächerm  aber,  als  dem  quadratischen  der  Längen.  Dasselbe  Gesetz 
ergiebt  sich  auch  aus  der  graphischen  Zusammenstellung  der  Zahlen  der  dritten 
Columnc  al$  Ordinaten  zu  denen  der  ersten  Columnc  als  Ausrissen  in  der  Cnrvc  000  ..: 
der  Fig.  IX.,  indem  dieselbe  der  Abscissenaxe  ihre  convexe  Seite  unverkennbar 
zuwendet. 

Dass  diese  Schlüsse  nur  für  den  Umfang  der  hier  gebotenen  Versuche  Gültigkeit 
haben,  zeigt  sich  z.  B.  schon  darin,  dass  bei  beträchtlich  zunehmender  Stromstärke 
in  ein  und  demselben  Stabe  die  Pole  etwas  mehr  nach  den  Enden  rücken,  also  aller 
Wahrscheinlichkeit  nach  ein  so  einfaches  Verhalten  wie  das  oben  ausgesprochene 
nicht  durchweg  stattündet.    Doch  hiervon  bei  einer  andern  Gelegenheit. 

Der  hier  erörterte  Zusammenhang  zwischen  Quantität  und  Moment  des  Magne- 
tismus giebt  uns  aber  Aufschluss  über  den  innern  Zusammenhang  der  oben  1. —  III. 
gefundenen  Ucbercinstimraung  zwischen  den  für  beide  Werthe  erhaltenen  Gesetzen. 
Dort  wurden  nur  Stäbe  von  gleicher  Länge  mit  einander  verglichen,  und  diese 
lieferten  grössere  oder  geringere  Mengen  von  Magnetismus,  je  nachdem  sie  entweder 
von  verschieden  starken  Strömen  genährt  wurden,  oder  je  nachdem  sie  über  ihre 
ganze  Länge  hinweg  infolge  ihrer  stärkern  Durchmesser  einen  breitern  Boden  zur 
Entfaltung  des  durch  gleiche  Ströme  angeregten  Magnetismus  darboten.  Eine  gleiche 
Länge  der  Cylinder  bedingt  aber,  dass  eine  Vermehrung  der  Quantität  des- Magne- 
tismus nur  von  einer  Vermehrung  desselben  in  den  einzelnen  Schichten  abhängen 
kann.  Da  aber  die  Ursachen  dieser  Vermehrung,  Stromwindungen  und  Cylinderdicke. 
gleichmässig  längs  der  Axc  des  Cylinders  vertheilt  sind,  so  wird  es  wahrscheinlich, 
dass  auch  diese  Vermehrung  selbst  ah  allen  Stellen  der  Axe  in  gleichem  Verhältniss 
vor  sich  geht ;  mit  andern  Worten  :  es  werden ,  wenn  man  sich  die  verschiedenen 
Stromstärken  und  Cylindcrdicken  entsprechenden  VertheilungscurVen  nach  Analogie* 
von  Fig.  17//.  bildet,  die  zu  gleichen  Absrissen  derselben  gehörigen  Ordinaten  in 
einem  constanten  Verhältniss  stehen.  Demnach  werden  die  Flächen  dieser  Curvcn  — 
entsprechend  den  magnetischen  Quantitäten  —  gemessen  werden  können  durch  die 
Höhen  derselben  —  entsprechend  den  magnetischen.  Polaritäten.  Nun  aber  sind  die 
in  Rede  stehenden  Versuche  immerhiu  für  verhältnissmässig  geringe  Unterschiede  in 
der  Stromstärke  angestellt,  weshalb  eine  merkliche  Verdickung  der  Pole  nicht  an- 
genommen zu  werden  brauchte.  Dieses  unterstützt  nun  einerseits  die  letzte  Folgerung, 
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andererseits  zeigt  es  unmittelbar,  dass  dann  auch  das  magnetische  Moment  merklich 
proportional  sein  wird  der  Quantität  des  Magnetismus,  und  dass  somit  die  für- die 
eine  Aeusscrung  aufgestellten  Gesetze  bei  Beobachtung  der  andern  Aeusserung  sich 
merklich  wiederholen  werden,  soweit  als  eine  Verschiedenheit  in  der  Lauge  der 
Cylindcr  nicht  in  Frage  kommt 

Noch  verdienen  die  für  die  Polenden  nach  der  Formel  der  Kettenlinie  "berech- 
neten magnetischen  Intensitäten  einige  Berücksichtigung.  Dieselben  sind  in  der  letzten 
Colirmne  obiger  Tabelle  zusammengestellt  und  finden  sich  in  der  Curve  aaa...  der 
lüy.  IX.  als  Ordinaten  zu  den  Absrissen  der  ersten.  Columne  wieder  vor.  Die  durch 
sie  gegebene  Curve  wendet,  wie  es  scheint,  ihre  hohle  Seite  der  Abscissenaxe  zu, 
es  wachsen  also  demnach  diese  Werthc  in  geringerem  Verhältnis»,  als  die  Längen 
der  Cylindcr.  Die  Unregelmässigkeit  dieser  Curve  jedoch,  sowie  die  Thatsache, 
dass  die  der  Berechnung  zu  Grunde  gelegte  Formel  nicht  ganz  der  wahre  Ausdruck 
für  die  Vcrthcilung  des  Magnetismus  ist,  lassen  über  das  hier  ausgesprochene  Gesetz 
.manchem  Zweifel  Kaum. 

VIII.  Jacodi  und  Lenz  12  haben  noch  eine  Anzahl  von  Versuchen  angestellt 
über  die  magnetische  Verlhcilung  in  Eiscncylindern,  die  nicht  ihrer  ganzen  Länge 
nach  mit  galvanischen'  Spiralen  bedeckt  waren.  Von  allen  diesen  mögen  nur  ein 
paar  Keinen  hervorgehoben  werden. 

Die  eine  Versuchsreihe  hatte  zum  Zweck,  den  Einfluss*  der  Lage  und  Länge 
der  magnetisirenden  Spirale  zu  untersuchen,  wenn  dieselbe  den  Eisenkern  nicht 
über- die  ganze  Länge  hinweg  bedeckte.  Ein'  3  Fuss  langer  und  t  l/t  Zoll  dicker 
Eiscncyhndcr  war  mit  einer  Inductionsspirale  über  die  ganze  Länge  hinweg  um- 
wunden.   Die  magnetisirende  Spirale  bedeckte  Uin  ebenfalls  über  die  ganze  Länge, 

bestand  aber  aus  acht  Abtheilungen,  I.,  II  VIII.,  von  denen  jede  gesondert 

benutzt  werden  konnte.  Die  Ergebnisse  waren  die  in  der  folgenden  an  sich  ver- 
ständlichen Tabelle  zusammengestellten. 


Nummer  der  elektro 
magnetischen  Spirale. 


"  *  % 


I. 
II. 
in. 

IV. 

-v. 

VI. 
VII. 
VIII. 

I.  -h  II. 

I.  -4-  II.  -H  HI. 

L-Hi.-Hii.-f-rv.; 


Stärke  des 
Inductionfistroracs. 


0,10517 
.0,17966 
0,22877 
0,26387 
0,25671 
0,24243 
0,17988 
0,09*37 
0,09758 
0,55f94 
0,83652 


Berechneter 
Inductionsstrom. 


0,i8i83 
0,51360 
0,77717 


Aus  diesen  Zahlen  geht  aber  hervor,  dass  die  Stärke  des  Inductionsstromes  und 
die  ihm  proportionale  Quantität  des  Magnetismus  am  grössten  ist,  wenn 
die  magnetisirende  Spirale  sich  über  der  Mitte,  am  kleinsten  dagegen, 
wenn  sie  sich  über  einem  der  beiden  Enden  des  Eiscncy linders  befindet. 
Ferner  zeigt  der  untere  Raum  der  TabeUe,  dass  wenn  mehre  Abtheilungen 
der  magnetisirenden  Spirale  zugleich  benutzt  wcTden,  ihre  gemein- 
schaftliche Wirkung  grösser  ist  als  die  Summe  ihrer  gesonderten  Wir- 
kungen, indem  die  in  der  zweiten  Columne  enthaltenen  Zahlen  stets  grösser  sind, 
als  die  entsprechenden  der  dritten.    Wenn  wir  hier  sehen,  dass  die  einzelnen  Ab- 
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theilungeu  der  magnetisirenden  Spirale  sich  in  ihrer  Wirkung  gegenseitig  verstärken, 
sobald  sie  neben  einander  liegen,  so  muss  darauf  aufmerksam  gemacht  werden ,  dass 
dieses  dem  oben  unter  II.  ausgesprochenen  Satz  über  die  Proportionalität  des  Magne- 
tismus zur  Windungszahl  nicht  widerspricht,  indem  dort  vorausgesetzt  war,  dass" 
stets  die  (neben  oder  über  einander  liegenden)  Windungen  den  Eisenkern  über  seine 
ganze  Länge  hinweg  bedecken. 

Der  erste  der  hiec  ausgesprochenen  Sätze  lässt  sich  auch  leicht  für  das  magne- 
tische Moment  bewahrheiten.  Verschafft  man  sich  nämlich  zwei  möglichst  flache, 
einander  gleiche  Spiralen,  stellt  sie  auf  der  Skale  der  unter  HI.  beschriebenen  Vor- 
richtung conaxial  zu  einander  auf,  und  lässt  man  einen  constanten  galvanischen 
Strom  so-  durch  dieselben  gehen,  dass  beide  als  eine  einzige  Spirale  betrachtet 
werden  können,  so  lässt  sich  ihre  Wirkung  auf  die  entfernte  Magnetnadel  durch 
einen  passend  gelegten  Magnetstab  so  compensiren,  dass  letztere  in  ihrer  Gleich- 
gewichtsstellung verbleibt.  Wird  nun  in  die  beiden  Spiralen  ein  Eiscncylinder  ge- 
schoben, so  lenkt  der  in  ihm  vertheilte  Magnetismus  die  Magnetnadel  von  neuem 
ab.  Diese  Ablenkung  ist  aber  stets  grösser,  wenn  beide  Spiralen,  dicht  an  einander 
gerückt,  die  Mitte  des  Stabes  umgeben,  als  wenn  dieselben  über  irgend  zwei  andere 
von  der  Mitte  gleich  weit  entfernte  Stellen  des  Stabes  geschoben  werden.  Natürlich 
muss,  um  den  Versuch  rein  zu  erhalten,  bei  jeder  Verschiebung  der  Spiralen,  auf 
die  Conrpensation  ihrer  Wirkung  gegen  die  Magnetnadel  von  neuem  Bedacht  genommen 
werden.  ■  • 

Ein  anderer  Versuch  von  Jacqbi  und  Lenz  bezweckte,  die  Verbreitung  des 
Magnetismus  nachzuweisen,  wenn  eine  Eisenstange  nur  an  einer  Stelle  erregt  wurde. 
Zu  dem  Ende  wurde  eine  13  Fuss  lange,  \  !/.2  Zoll  dicke  Eisenstange  e  (Fig.  75)  in 
ihrer  Mitte  m  mit  einer  2  Zoll  langen 
galvanischen  Spirale  von  103  Win- 
dungen   umgeben.     Eine  ebenfalls 
i  Zoll  lange  Inductionsspiralc  wurde 
von   Ort  zu  Ort  über  die  Stange 
hinweg  verschoben,  und  an  einem 
Multiplicator  der  Ablenkungswinkel  a 
beobachtet,  den  der  Inductionsstrom 
bewirkte,  wenn  dor  magnetisirende 
Strom  unterbrochen  worden  war.  Die 
Ordinalen  der  in  Fig.  73  dargestellten 
Curve  sind  proportional  der  Stärke 

=  sin  —  ol  des  an  den  verschiedenen 
2 

Stellen  des  Eisencylinders  hervor- 
gerufenen Inductionsstromes ,  also 
auch  den  an  diesen  Stellen  vcrtheilten 
Quantitäten  von  Magnetismus.  Die 

hier  erhaltene  Curve  entspricht  einer  logarithmischen  Linie,  wenigstens  Hessen  sich 
nach  der  Formel 

Ig  sin  4- "a  =  9,93844  —  x  (0,01951) 


/•<!,.  75. 


I 

die  Werthc  —  a  des  halben  Ablenkungswinkels  mit  genügender  Genauigkeit  be- 
rechnen. 

rX.  Es  mag  hier  noch  die  auffallende  Erscheinung  besprochen  werden,  dass 
hohle  Eisencylinder  fast  gar  keinen  Magnetismus  zeigen,  wenn  die  erregende  Spirale 
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sich  im  Innern  derselben  befindet.  Parrot  13  machte  zuerst  diese  merkwürdige 
Beobachtung,  und  Jacobi  und  Moser  bestätigten  dieselbe.  Es  wurde  z.  B.  eine 
14  Gentimetcr  lange,  27  Millimeter  im  Durchmesser  haltende  Spirale  aus  dickem 
Kupfcrdrath  in  eine  hohle  Eisenstange  gebracht.  Ein  so  kräftiger  Strom,  dass  er 
die  Spirale  stark  erlützte,  war  aber  nicht  im  Stande,  ihr  einen  merklichen  Magne- 
tismus zu  ertheilen.  Dagegen  wurde  eine  in  das  Inncrc  der  Spirale  gebrachte 
Eisenstange  stark  magnetisch.  Verband  Jacobi  die  hu  Iimern  des  Hohlcylinders 
befindliche  Spirale  mit  einem  Galvanometer,  und  legte  den  eisernen  Hohlcylinder  als 
Anker  an  einen  starken  Elektromagneten,  so  durfte  in  der  Spirale  ein  Inductions- 
strom  infolge  der  Magnetisirung  des  Ankers  erwartet  werden.  Die  Nadel  des  Mul- 
tiplicators  zeigte  jedoch  keine  Ablenkung.  Moser  fand  bei  einer  Wiederholung  mit 
pwei  Hohlstäbcn  von  sehr  verschiedener  Wanddicke  allerdings  eine  geringe  Magne- 
tisirung bei  einer  Annäherung  an  eine  Bussole,  und  einen  sehr  schwachen  lnductions- 
stroiri  einer  innern  Spirale  beim  Anlegen  des  Hohlcylinders  an  sehr  kräftige  Elektro- 
magnetc;  dennoch  verlor  die  Erscheinung  ihre  Absonderlichkeit  nicht.  Dass  die 
Eisenschicht  die  Wirkung  des  Elektromagneten  auf  die  Drathspiralc  aufhielte,  konnte 
keinen  Erklärnngsgrund  für  das  Ausbleiben  des  Inductionsstromcs  abgeben.  Denn 
wurde  ein  Magnetpol  in  eine  Spirale  gesteckt,  die  durch  ein  Galvanometer  geschlossen 
war,  so  ergab  sich  ein  Ausschlag  von  5°  infolge  des  Inductionsstromes;  es  ergab 
sich  aber  noch  immer  ein  Ausschlag  von  3°,  wenn  das  Innere  der  Spirale  mit 
einem  Hohlcylinder  von  Eisenblech  ausgefüttert  war  und  in  diesen  der  Magnetpol 
gesteckt  wurde.  Dass  aber  in  der  cylindrischcn  Biegung  des  Eisenbleches  der  Grund 
der  Erscheinung  gesucht  werden  müsse,  zeigte  Moser  dadurch,  dass  ein  ebenes 
Stück  Eisenblech  eine  entfernte  Declinationsnadcl  ganz  nach  der  Regel  ablenkte, 
mochte,  es  in  das  Inncrc  einer  Spirale  gebracht,  oder  auf  eine  andere  Spirale  auf- 
gelegt werden;  die  um  ein  Brett  gewunden  war.  * 

Noch  ehe  ich  diese  Beobachtungen  kannte,  wurde  ich  ebenfalls  auf  die  zu  Grunde 
hegende  Thatsachc  aufmerksam,  als  ich  beabsichtigte,  einen  hohlen  Eismcyliuder 
dadurch  stärker  zu  magnetisiren,  dass  ich  denselben  von  aussen  und  von  innen 
mit  galvanischen  Spiralen  von  entgegengesetzten  Richtungen  versah,  bei  diesem 
Versuche  aber  bemerkte,  dass  der  Cylinder  ebenso  stark  durch  die  äussere  Spirale 
allein  magnctislrt  wurde.  Ich  erklärte  mir  die  Unthätigkcit  der  innern  Spirale  in 
folgender  Weise  :  Aus  der  Beobachtung  von  Jacobi  und  Lenz  ,  dass  Kreisströme 
von  verschiedener  Weite  in  einem  eingelegten  Eisenstabe  gleiche  Quantitäten  von 
Magnetismus  hervorrufen ,  raussten  wir  oben  N.  IV.  entnehmen ,  dass  die  auf  ein 
Theilchen  weichen  Eisens  ausgeübte  magnetische  Scheidungskraft  des  galvanischen 
Stromes  der  Kraft  proportional  sei,  mit  welcher  er  ein  schon  magnetisirtes ,  an  der 
Stelle  des  erstem  befindliches  Theilchen  abzulenken  strebt.    Demzufolge  wird  aber 

auch  das  ( Erster  Abschnitt ,  §.  C )  ausgesprochene  Gesetz  auf  die 
Scheidungskraft  dahin  angewandt  werden  können,  dass  die  von 
einem  kleinsten  S  tremtheilchen  in  einein  Eisentheil- 
chen  getrennte  Quantität  von  Magnetismus  umgekehrt 
proportional  sei  dem  Quadrate  der  Entfernung  beider 
von  einander  und  direet  proportional  der  Länge  der 
senkrecht  zur  Verbindungslinie  stehenden  Componente 
des  Theilchcns.  Dem  entsprechend  stelle  nun  Fig.  76  einen 
parallel  zur  Axc  gehenden  Durchschnitt  eines  eisernen  Hohlcylin- 
ders von  grosser  Längsausdehnung  dar,  und  7*7//.  77  (S.  125) 
einen  Durchschnitt  senkrecht  zur  Axc;  erstcrer  Durchschnitt  gehe 
nach  der  Linie  etan  letzterer  nach  der  Linie  ea.  Es  sei  ferner  e  und  et 
dasselbe  Eiscntheilchen  auf  dem  eisernen  Hohlcylinder,  innerhalb 
m9.  7«.  dessen  sich  dfc.  Spiralwindungcn  befinden ,  welche  in  der  ersten 
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Figur  durch  die  punktirten  Linien  a  und  a'  dargestellt  sind,  in  der  letztem  sich 
auf  den  Kreis  afcb'd  projiciren.  Der  Strom  bewege  sich  im  Sinne  des  Pfeiles  atc. 
Werden  nun  von  e  aus  zwei  sehr  nahe  Linien  eö  und  ep  gezogen,  so  ist  die 
magnetische  Erregung,  welche  e  von  der  geringen  Anzahl  §tromthcilchen  zwi- 
schen op  erfährt,  genau  entgegengesetzt  gerichtet  derjenigen, 
welche  e  von  den  Theilchcn  der  andern  Stromreihe  zwischen  o'  p' 
erfährt.  Die  Intensitäten  dieser  Erregung,  welche  respective 
mit  u.  und  u/  bezeichnet  werden  mögen,  siod  aber  direct  pro- 
portional den  Längen  op  und  afp'  (oder  was  dasselbe  ist,  ihren 
Componenten  senkrecht  zu  eo)  und  umgekehrt  proportional  den 
Quadraten  der  Abstände  eo  und  eo',  also 


op  o'p' 
r    r         eo1  eo'2 


i  .1 


o  p        O  p 

Da  nun  wegen  der  Aehnlichkeit  der  Dreiecke  —  =  ~ ,  so  ist 

eo        e  o 


r>9  *r 


fj.  :  pt   =  eo'  :  eo, 

i  t 

Da  aber  —  =  — ,  so  ist  auch 

eo  ea 

u,  :  |x   =  ea'  :  ea. 

*  *        •      ■  * 

In  Betracht  aber,  dass  Tür  einen  unverhältnissmässig  langen  Cylinder  die  ganzen 
einander  parallelen  Reihen  von  Stromtheilchen  durej}  von  e  ausgehende  Zuglinicn  in 
Abtheilungen  wie  op  und  o' p'  zefTcgt  werden  können,  wird  für  jede  zwei  so  ge- 
wonnenen Abtheilungen,  also  auch  für  die  ganzen  Reihen  jenes  Vcrhältniss  gelten. 
Sind  m  und  m'  die  bezuglichen  Erregungen,  welche  e  von  den  ganzen  Reihen  erfährt, 
so  ist  auch 


m  :  n\    =  ea 


ea. 


Dieses,  auf  die  Bezeichnung  der  zweiten  Figur  übertragen,  ist  identisch  mit 


in  :  m    —  e.a 


e.a. 


I). 


Dieses  heisst  aber:  Legt  man  durch  den  elektrodynamischen  Cylinder  und 
durch  ein  ausserhalb  desselben  befindliches  Eisentheilchen  eine  Ebene 
parallel  zur  Axe  des  erstern,  so  erfährt  das  Eisentheilchen  durch  die 
beiden  Reihen  von  Stromelementcn,  welche  in  dieser  Ebene  liegen, 
entgegengesetzte  magnetische  Erregungen,  deren  Intensitäten  sich  um- 
gekehrt verhalten,  wie  die  Abstände  der  Reihen  von  dem  Theilchcn.  — 
Was  nun  die  Projcction  dieses  Vorganges  senkrecht  zur  Axe  betrifft ,  so  wird  das 
Eisentheilchen  e,  infolge  der  Einwirkung  des  Thcilcs  cb'd  der  Strombahn  abermals 
eine  entgegengesetzte  Erregung  erfahren,  als  infolge  des  Thcilcs  ebd,  wenn  e,c 
und  etd  Tangenten  zur  kreisförmigen  Strombahn.  sind.  Werden  nun  abermals 
durch  die  Zuglinien  wie  e  a  und  eb  diese  gegenüberstehenden  Abtheilungen  der 
Strombahn  iu  gleich  viele  Elemente  zerlegt,  so  erfährt  e,  aus  der  Richtung  zwischen 
diesen  Zuglinien  eine  Erregung  p,  welche  gleich  ist  der  Differenz  der  von  a,b  und  afb' 
ausgehenden  Kraftmengen.  Diese  Mengen  sind  aber  gleich  dem  Product  aus  der 
Intensität  m  oder  m',  und  der  Länge  der  Componenten  von  atb  oder  o/6'  senkrecht 
zur  Verbindungslinie  e,ar  Bezeichnet  nun  9  den  Winkel  atetb  zwischen  beiden  Zug- 
lifiien,  so  sind  diese  Componenten  bezüglich  gleich  a,et    9  und  aje,  •  9;  es  ist  also 

•  * 

p  =.  m  ■  a,e,  ■  9  —  m'  *  at'e,    9.  - 
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Wird  rtun  endlich  der  Werth  von  m'  aus  der  obigen  Proportion  \)  hier  eingesetzt, 
so  wird 

/>  =  m  •  a,e,  •  9  jp^1«/«»  '  9 

i  •  aiei 

=  o.  • 

Ist  aber  die  Erregung  in  der  Richtung  zwischen  zwei  dieser  Zuglinien  =  0,  so 
gilt  dasselbe  auch  für  die  ganzen  Abtheilungen  cbd  und  cb'd.  Ein  ausserhalb 
eines  elektrodynamischen  Cylindcrs  von  un verhältnissmässiger  Länge 
liegendes  Eiscntheilchen  erfährt  also  von  demselben  keine  magne- 
tische Erregung.  —  Was  nun  für  das  eine  Theilchcu  e  gilt,  lässt  sich  in  gleicher 
Weise  für  den  ganzen  eisernen  Hohlcylinder  sagen,  welcher  die  Spirale  umgiebt. 
Was  hier  von  einer  unverhältnissmässig  langen  Spirale  gesagt  wurde,  bedarf  aber 
einer  Einschränkung,  wenn  dieselbe,  wie  bei  den  gewöhnlichen  Versuchen,  nur  etwa 
die  Länge  des  eisernen  Hohlcyhnders  hat,  oder  wenn  ihr  Durchmesser  gegen  die 
Länge  nicht  vernachlässigt  werden  darf.  Wie  leicht  zu  sehen,  wird  für  diesen  Fall 
der  umgebende  Eisencylinder  eine  sehr  geringe  Polarität  bekommen,  immer  aber  die 
entgegengesetzte  von  derjenigen,  welche  ein  Eisenkern  innerhalb  der  Spirale  er-  . 
halten  würde. 

Marianini  14  giebt  eine  „Verstärkung  der  Magnetisirungsspiralen "  an,  die  durch 
das  Vorige  ihre  Erklärung  findet  und  umgekehrt  eine  Bestätigung  jener  Erklärungs- 
weise liefert.  Derselbe  Hess  einen  an  einer  Wage  hängenden  Eisencylinder  in  eine 
zu  demselben  conaxiale  galvanische  Spirale  ziehen,  und  beobachtete,  dass  dieses 
mit  weit  grösserer  Kraft  geschah,  wenn  die  Spirale  mit  einem  hohlen  Eisencylinder  „ 
umgeben  war.  Bei  näherer  Untersuchung  fand  er,  dass  eine  vcrtical  gestellte 
Spirale  obne  Eisejimantel  den  darinnen  hängenden  Cylinder  mit  i  0,8  Grammen  anzog, 
mit  dem  Mantel  aber  mit  36  Grammen.  Bei  einem  andern  Versuche  hielt  sie  ohne 
Mantel  I  ii, 5  Gramme,  mit  dem  Mantel  aber  253,1  Gramme. 

Durchlesen  Versuch  ist  nichts  Anderes  geschehen,  als  dass  nun  ein  massiver 
Eisenkern  Ar  in  Fig.  77  in  das  Innere  der  Spirale  cb'db  eingesetzt  wurde.  Das 
Thetlchen  e,  befindet  sich  nun  so  zu  sagen  im  elektromagnetischen  Schatten,  gegen- 
über der  Wirkung  von  at  b ,  welche  von  dem  massiven  Kerne  k  aufgehalten  wird, 
sodass  e,  nur  noch  von  a/6  und  die  diesem  ähnlichen  Elemente  der  Strombahn 
erregt  wird ,  und  zwar  im  umgekehrten  Sinne,  als  der  feste  Eisenkern  k  von  dem- 
selben Elemente.  Der  Eiseninantel  bekommt  also  von  der  Spirale  die  entgegen- 
gesetzte Polarität  als  der  innere  Kern,  und  demgemass  wird  die  Anziehung  der 
Spirale  gegen  letztem  durch  erstem  im  Versuche  Marianini's  unterstützt. 

Aelteje  Angaben  über  die  Magnetisirung  hohler  Eisenkerne  sind  einander  sehr  wider- 
sprechend.   So  fand  dal  Negro  15 ,  dass  hohle  Eisencylinder  gar  nicht  magnetisch  werden. 
Dem  widerspricht  Moser  ,6.    Ebenso  geht  aus  den  Versuchen  Parrot's,  welche  oben  X. 
besprochen  wurden,  hervor,  dass  dieselben  allerdings  magnetisch  werden,  wenn  die  magneti- 
sirende  Spirale  sie  von  aussen  umgiebt.  —  Nobili  17  veröffentlichte  eine  Beobachtung,  danin 
gehend,  dass  ein  hohler  und  ein  massiver  Stahlmagnet  von  gleicher  Form  Tragkräfte  besassen, 
die  sich  wie  190:9{>  verhielten.  Diesem  nach  erscheint  es,  als  ob  hohle  Magnete  sogar  eine 
grössere  Quantität  von  Magnetismus  aufzunehmen  im  Stande  wären,  als  massive.  Anderer*«1 
ist  es  aber  wahrscheinlich,  dass  die  leichtere  Härtung  des  hohlen  Stahle) linders  ihm  eine 
grössere  Coerritivkraft  erthcilt  haben  mag,  als  dem  massiven  Cylinder.    Dennoch  veranlass 
dieses  Pfaff  ,b,  zu  untersuchen,  ob  eine  ähnliche  Erscheinung  auch  bei  Elektromagneten  ne^°L" 
treten  möchte.    Demzufolge  construirte  er  zwei  Elektromagnete  von  möglichst  gleicher  ror 
und  gleicher  Windungszahl.    Der  ciue  war  aber  mit  einem  hohlen,  der  andere  mit  ein  w 
massiven  Eisenkerne  verschen.    Bei  verschiedenen,  abwechselnd  auf  einander  folgenden  <■ 
suchen  trug  der  hohle  durchschnittlich  nur  i0  Pfund,  während  der  solide  20  Pfund  trU8v..^n 
Tragkraft  des  hohlen  Magneten  vermehrte  sich  auch  dann  nicht,  wenn  ein  Bolzen  von  W»*? 
dicht  eingeschlagen  wurde.  Eine  noch  beträchtlichere  Verminderung  der  Tragkraft  zeigte  si 
bei  hohlen  hufeisenförmigen  Elektromagneten;  döch  mag  eine  Besprechung  dieser  Erschcinu  g 
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auf  später  vorbehalten  bleiben.-  — '  Anch  Joslin  19  beobachtete  ejne  sehr  starke  *Mägnetisirung 
eines  hohlen  Eisenkernes,  indem  er  denselben  mit  einem  breiten  Kupferbleche  in  mehren  Lagen 
mit  Seideisolirung  umwand  und  durch  dieses  einen  starken  Strom  gehen  Hess.  Der  so  ge- 
wonnene Elektromagnet  trug  an  einem  gebogenen,  beide  Pole  berührenden  Anker  das  47faohe 
seines  Gewichtes.  :.  ,       .  ' 
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§.  M.    Magnetischer  SäUigungszustand  und  Eindringen  in  das  Innere  des 

*  • 

weichen  Eisens.    Magnetisirung  hohler  Eisenkerne. 

Wollten  wir  den  im  vorigen  Paragraphen  ausgesprochenen  Satz,  ^lass  die 
Quantität  des  Elektromagnetismus  in  cyliudrischen  Eisenkernen  den  Stärken  der 
erregenden  Ströme  und  der  Windungszahl  der  elektrodynamischen  Spirale  pro- 
portional sei,  ohne  Beschränkung  gelten  lassen,  so  würden  wir  consequenter 
Weise  folgern  müssen,  dass  durch  beständige  Vermehrung  der  Spiralewindungen 
und  Vergrößerung,  der  Stromstärke  in  einem  auch  noch  so  dünnen  Eisenstäbchen 
eine  unverhältnissmässig  grosse  Menge  von  Magnetismus  hervorgerufen  werden 
könnte :  es  würde  dieses  Stäbchen  nie  mit  Magnetismus  gesättigt  werden.  Dieses 
isfaber  nicht  wohl  denkbar.  Zu  ähnlichen  Ungereimtheiten  würde  ein  anderer, 
ebenfalls  -dort  ausgesprochener  Satz  führen,  nämlich,  dass  die  Zunahme  des 
Magnetismus  ia  Eisencylindern  von  verschiedenen  Bicken  diesen  Dicken  pro- 
portional sei.  Wollten  wir  diesem  Satz  allgemeine  Gültigkeit  beimessen,  so 
müsste*,  wenn  auch  in  der  Spirale  kein  Eisenkern  enthalten  wäre,  dieselbe  immer 
noch  eine  magnetische  Wirkung  ausüben,  ausser  der  magnetähnlichen  Wirkung, 
welche  der  in  ihr  circulirende  Strom  an  sich  erzeugt  Aber  auch  abgesehen 
von  dieser  Consequenz  würde  eine  Proportionalität  des  Magnetismus  zum  Durch-  -  _ 
messer  oder  Umfang  des  Eisenkernes  darauf  hindeuten,  dass  die  magnetische 
Spannung  des  Eisens  blös  an  der  Oberfläche  desselben  stattfände,  und  nicht  in 

» 
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das  Innere  eindränge.  Es  würde  also  ein  cylindrisch  gebogenes,  wenn  auch 
noeh  so  dünnes  Eisenblech  dieselbe  Wirkung  hervorbringen ,  als  ein  massiver 
Cylinder  von  gleichem  Umfang,  und  es  würde  dieses  nach  dein  ersten  Satze ,  in 
dem  Maasse  eine  immer  grössere  Quantität  von  Magnetismus  liefern,  als  die  das- 
selbe umgebenden  Windungen  vermehrt  oder  die  in  diesen  circulirenden  Ströme 
verstärkt  würden.  —  Manche  Versuche  zur  Lösung  dieser  Fragen  gaben  schwan- 
kende Resultate,  bis  sich  endlich  zeigte,  dass  jene  Gesetze  nur  für  den  ver- 
hältnissmässig  geringen  Umfang  der  zu  Grunde  gelegten  Beobachtungen  annähernde 
Gültigkeit  habön.  Werden  aber  die  Grenzen  der  Versuchsreihen  erweitert,  so 
ergiebt  sich,  dass  allerdings  das  Eisen  mit  Magnetismus  gesättigt  werden 
kann  und  dass  der  Magnetismus  in  das  Innere  des  weichen  Eisens 
eindringt  Legt  man  sehr  dünne  Eisenkerne  in  die  galvanische  Spirale,  so 
verhält  sich  für  schwache  Ströme  der  Magnetismus  scheinbar  wie  die  Intensität 
derselben.  Werden  die  Ströme  aber  sehr  stark,  so  nimmt  der  Magnetismus  in 
weit  geringerem  Verhältniss  zu  als  diese,  und  nähert  sich  augenscheinlich  einem 
Sättigungspunkt  an.  Diese  Annäherung  zum  Sättigungspunkte  Wird  aber  bei 
stärkern  Eisenkernen  viel  später  nachweisbar,"  als  bei  schwachen,  sodass  auch 
das  Gesetz  der  Proportionalität  zum  Durchmesser  die  Allgemeine  Gültigkeit  ver- 
liert^—  Dass  aber  immerhin  für  einen  grossen  Umfang  der  Stromstärken  und 
Cy linderdicken  jene  Gesetze  als  gültig  betrachtet  werden  können,  bis  durch 
Erhöhung  der  erstem  und  Verminderung  der  letztern  die  Annäherung  an  den 
Sättigungspunkt  hervortritt:  hat  darin  seinen  Grund,  dass  allerdings  der  Magne- 
tismus das  Bestreben  hat,  sich  an  der  Oberfläche  zu  halten,  dass  er  aber  mit 
zunehmender  Stromstärke  mehr  und  mehr  iu  das  Innere  des  weichen  Eisens 
eindringt  Mit  dem  tiefern  Eindringen  findet  er  aber  immer  engere  Eisenschichten 
vor,  und  somit  immer  weniger  Boden  sich  zu  entwickeln. 

.  I.  Schon  unter  N.  III.  des  vorigen  Paragraphen  wurde  bemerkt,  dass  die 
Curvcn  der  dortigen  fig.  70  sich  der  Abscisscnaxe  zuneigten ,  dass  also  für  stärkere 
Ströme  vcrhaltnissnlässig  weniger  Magnetismus  entwickelt  werde,  als  nach  dem 
Gesetze  der  Proportionalität  zur  Stromstärke  sein  müsstc.  Ingleichcn  bestätigte, 
sich  das  Gesetz  der  Proportionalität  zum  Durchmesser  unter  N.  V.  des  vorigen 
Paragraphen  nur  bis  hinab  zu  einer  Dicke  der  Eisenkerne  von  %  Zoll.  Die  dortige 
Fig.  72  zeigte  aber  für  den  %  Zoll  dicken -Eisencylindcr  eine  unverhältnissmässige 
Verminderung  der  magnetischen  Quantität,  gegen  die  der  dickern  Kerne.  Diese 
und  ähnliche  Andeutungen  bewogen  Muller  und  Gartenhäuser1,  die  Messungen 
des  Magnetismus  für  Stromstärken  von  grösserm  Umfange  auszuführen,  als  es  bisher 
geschehen  war. 

Der  galvanische  Strom  wurde  durch  eine  Tangenteiibussolc  geführt  und  deren 
Angaben  auf  chemische  Einheit  reducirt,  so  zwar,  dass  ein  Strom,  der  in  einer  Minute 
t  Kubikcentimetcr  Knallgas  von  0°  und  760  Mülimcter  Spannkraft  zerlegt,  =< 
gesetzt  wurde.  Die  Tangente  des  beobachteten  Ablenkungswinkels  musste  nach 
Vorversuchen  demnach  mit  70  multiplicirt  werden.  Die  Tangentenbussolc  stand 
sehr  entfernt  von  der  Magnctisirungsspirale.    Zu  letzterer  dienten  zwei  Rollen  von 

{ij  =)  408  oder  (r  =)  372  Windungen, 

die  entweder  einzeln  oder  in  einander  gesteckt  benutzt  wurden.  Die  Spirale  lag 
senkrecht  zum  magnetischen  Meridian  und  in  der  Richtung  ihrer  Axe  befand  sich  in 
88  Ccntimcter  Abstand  eine  kleine  Bussole,   um  das  Moment  des  in  der  Spirale 
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entwickelten  Magnetismus  durch  die  Tangente  des  Ablenkungswinkels  zu  messen* 
Die  Eisenkerne  waren  aus  gewalztem,  nicht  besonders  abgedrehtem  Rundeisen  ge- 
schnitten, hatten  die  beträchtliche  Länge  von  560  Millimeter  und  einen  Durchmesser 
N.  I.   ='    9  Millimeter;  N.  II.  ~   4  2  Millimeter; 

N.III.  =  \5  Millimefer;  N.  IV.  .=   44  Millimeter.  . 

Die  Ergebnisse  der  Beobachtungen  sind  in  Fig.  X.  graphisch  dargestellt.  Die  Abscissen 
sind  dem  galvanischen  Effecte  (Product  aus  der  Windlingszahl  in  die  chemischen 
Einheiten  der  Stromstärke),  die  Ordinaten  den  Maassen  für  da9  entsprechende  Moment 
der  Eisenkerne,  nach  Abzug  der  Spirale  Wirkung,  proportional  aufgetragen.  So  ent- 
standen die  vier  ausgezogenen  Curven,  entsprechend  den  vier  Eisenkernen  I — IV. 

Trotz  kleiner  Abweichungen  ist  der  allgemeine  Charakter  der  Curven  unver- 
kennbar. Alle  neigen  sich  der  Abscissenaxe  zu  und  beweisen,  dass  für  diesen 
grossen  Umfang  der  Ströme  und  Stabdurchmesser  die  Proportionalität 
des  magnetischen  Momentes  zur  Stromstärke  um  so  weniger  stattfindet, 
je  dünner  die  Eisenkerne  sind.  Während  die  Curve  des  stärksten  Cylinders 
noch  beinahe  als  Oerade  betrachtet  werden  kann,  hat  sich  die  Curve  N.  I.  schon 
sichtlich  einer  zur  Abscissenaxe  parallelen  Geraden  asymptotisch  angenähert,  zum 
Beweis,  dass  eine  weitere  Vermehrung  der. Stromstärke  keine  merkliche  Vermehrung 
des  Magnetismus  mehr  erzielen  wird. 

Müller  fasst  diese  sämmtlichen  Versuchsresultatc  zusammen  in  folgender 
empirischen  Formel 

3  ff% 

p  =  adJtongj— ^  1), 

■»  *  « 

wo  a  und  6  zwei  constante  Cocflicienten  bedeuten.  Für  die  angewandten  Apparate 
und  die  zu  Grunde  gelegten  Einheiten  ergaben  sich  a  =  220  und  b  =  0,00005. 
Ferner  bedeutet  p  das  Maas9  des  galvanischen  Effectes,  ro  das  Maass  des  magne- 
tischen Momentes,  und  d  den  Durchmesser  der  Eiscncylinder.  Für  die  beiden 
stärksten  Cylindcr  sind  die  aus  dieser  Formel  sich  ergebenden  Curven  als  punktirte 
Linien  aufgezeichnet,  um  die  Uebereinstimmung  derselben  mit  den  Beobachtungs- 
werthen  bemessen  zu  können.  Es  scheint  demnach,  dass  obige  Formel  mit  hin- 
reichender Genauigkeit  die  Abhängigkeit  des  Magnetismus  vom  galvanischen  Effect 
und  von  dem  Stabdurchmesser  ausdrückt. 

Ist  dieses  aber  der  Fall,  so  lassen  sich  folgende  Schlüsse  ableiten  : 

<.   Für  p  =  co  ist  -—,  =  90°,  also  m~bd 4 -90°;  für  eine  unendliche 

6  •  d 

Stromstärke  würde  demnach  der  Stabmagnctismus  nur  einen  endlichen  Werth  er- 
halten. Es  giebt  also  für  einen  jeden  Eisenstab  ein  absolutes  Maximum 
des  Magnetismus,  welches  dem  Quadrate  des  Durchmessers,  also'  dem 
Querschnitte  des  Stabes,  proportional  ist. 

2.    Entspricht  nun  das  absolute  Maximum  für  jeden  Stab   einem  Wcrthe 


6J* 


=  90°,  so  wird  man,  wenn  man  in  verschieden  dicken  Stäben  einen  aliquoten 


Theil  dieses  Maxiraums  erzielen  will,  die  Grösse         dem  entsprechenden  TheHe 

6  d 

von  90°  gleich,  also  allgemein  für  alle  Stäbe  einer  constanten  Grösse  C  gleich  zu 

i 

setzen  haben.  Dann  wird  aber  p  =  a-d*-C.  Das  heisst  aber:  Um  in  ver- 
schieden dicken  Eisenstäben  denselben  aliquoten.  Theil  ihres  magne- 
tischen Maximums  zu  erzielen,  muss  man  galvanische  Effecte  anwenden, 
die  sich  verhalten  wie  die  Quadratwurzeln  aus  den  dritten  Potenzen 
der  Durchmesser. 
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in 


3.   So  lange  der  Werth  von  — i  nur  in  kleinen  Grenzen  variirt,  kann 

die  Tangente  dieses  Bogens  dem  Bogen  selbst  annähernd  proportional  setzen  Dann 
geht  aber  die  Formel  4)  über  in 

wo  6.  einen  von  6  verschiedenen  constanten  Coefficienten  bedeutet.    Es  ist  also 

•  * 

d.  h.  innerhalb  enger  Grenzen  ist  der  Magnetismus  derselben  Cylinder 
dem  galvanischen  Effect  proportional,  und  innerhalb  der  Grenzen 
dieser  Proportionalität  ist  er  bei  demselben  galvanischen  Effect  in 
verschieden  dicken  Eisencylindern  der  Quadratwurzel  aus  dem  Stab- 
durchmesser proportional.  —  Der  letzte  Theil  dieser  Folgerung  ist  es,  welcher 
schon  im  vorigen  Paragraphen  unter  N.  V.  besprochen  werden  musste. 

Ausser  für  die  angeführten  Versuchsreihen  bewährte  sich  die  Formel  1 )  noch 
bei  andern  mit  dem  Magnetometer  ond  mit  abgedrehten  Eisenkernen  ausgeführten 
Messungen.  Einige  weitere  von  Müller  gemachte  Folgerungen  mögen  jedoch  hier 
übergangen  werden,  weil  sie  immerhin  nur  auf  einer  empirischen  Formel  basiren. 

II.  Gegen  diese  von  Möller  dargelegten  Thatsachen  wurde  durch  Büff  und 
Zamminer  2  Einspruch  erhoben.  Sie  wiederholten  für  einen  weit  grössern  Umfang 
der  galvanischen  Effecte  die  Versuche  Müller's  nach  der  von  diesem  angegebenen 
Methode.  Das  Ergebniss  war  in  allen  Fällen  eine  Bestätigung  des  Gesetzes  von 
Jacodi  und  Lenz:  Proportionalität  zwischen  Stromstärke  und  magnetischem  Moment. 
Der  einzige  wesentliche  Unterschied  in  der  Untersuchungsmethode  bestand  aber 
darin,  dass  die  hier  angewandten  Eisenkerne 

N.  I.  4  08  Millimeter  Länge  und  55  Millimeter  Durchmesser, 

,,  II.  K  3 1         „  .  ,,    38         ,,  ,, 

III.  131         ,.  „19         „  s  ,, 

„IV.  «00         „  „       „  9 

besassen,  während  die  von  Müller  benutzten,  bei  etwas  geringein  Schwankungen 
der  Durchmesser,  die  ungleich  bedeutendere  Länge  von  560  Millimeter  hatten. 
Jedenfalls  glaubten  sich  Buff  und  Zamminer  zu  dieser  Abänderung  berechtigt, 
wenn  sie  voraussetzten,  dass  gleichstarke  galvanische  Ströme  in  Eisencylindern  von 
verschiedener  Länge  gleiche  „Quantitäten "  von  Magnetismus  ausschieden.  Ja,  sie 
glaubten  sich  sogar  genöthigt,  diese  Abweichung  machen  zu  müssen,  indem  sie 
meinten,  dass  so  lange  Stangen,  wie  sie  Müller  benutzte,  selten  frei  von  Coer- 
citivkraft  zu  erlangen  seien.  Im  vorigen  Paragraphen  wurde  jedoch  nachgewiesen, 
dass  die  Quantität  des  Magnetismus  in  verschieden  langen  Eisencylindern,  welche 
über  ihre  ganze  Länge  hinweg  mit  galvanischen  Spiralen  bedeckt  sind,  in  noch 
stärkerm  Verhältniss  zunehmen,  alsf  das  Quadrat  der  Längen.  Es  wird  also  in 
dem  längsten  der  hier  angewandten  Cylinder  noch  nicht  zum  achten  Theil  so  viel 
Magnetismus  bei  sonst  gleichen  Bedingungen  entwickelt  worden  sein,  als  in  einem 
von  der  Länge,  wie  sie  Müller  anwandte.  Dass  aber  unter  solchen  Umständen 
im  einen  Falle  eine  Annäherung  zur  Sättigung  wahrgenommen  werden  konnte,  im 
andern  noch  nicht,  ist  leicht  ersichtlich.  Und  hiormit  dürfte  auch  wohl  die  Er- 
klärungsweisc  der  MÜLLER'schen  Ergebnisse  überflüssig  sein,  infolge  deren  dieselben 
aus  noch  vorhandener  Coercitivkraft  und  demzufolge  rückständigem  Magnetismus 
entstanden  sein  sollten. 
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III.  Eine  sehr  sinnreiche  „Methode,  die  Abweichung  der  Magnetisining  des 
Eisens  von  der  Proportionalität  mit  der  Stromstärke  zu  beobachten"  hat  Kooskm  3 
angegeben.  Lässt  man  nämlich  den  galvanischen  Strom  nach  einander  durch  eine 
Tangentenbussole  und  eine  Magnetisirungsspirale  mit  eingelegtem  Eisenkerne  gehen, 
so  kann  die  gegenseitige  Lage  von  Bussole  und  Spirale  so  geordnet* werden,  dass 
keine  Ablenkung  an  der  Bussole  geschieht.  Wird  nun  das  Eisen  genau  der  Strom- 
stärke proportional  magnetisirt,  so  darf  weder  bei  einer  Vermehrung,  noch  bei 
einer  Verminderung  der  Stromstärke  eine  Ablenkung  beobachtet  werden.  Dagegen 
kann  man  aber  schliessen,  dass  das  Eisen  der  Stromstärke  nicht  proportional  magne- 
tisirt wird,  wenn  bei  verändertem  Strom  eine  Ablenkung  der  Nadel  eintritt.  Koossn^ 
beobachtete  nun  bei  einem  Eisenkerne  von  I  Zell  Durchmesser  keine  Ablenkung, 
dagegen  konnte  er-  bei  einem  eingelegten  Eisendrathe  von  1  Linie  Durchmesser 
Ablenkungen  von  4  0° — 20°  zu  Gunsten  der  Bussole  bewirken.  Die  Länge  der 
Eisenkerne  ist  nicht  angegeben.  Voraussichtlich  wird  die  Erscheinung  an  langen 
Eisenkernen  bei  gleicher  Dicke  leichter  hervortreten  als  an  kurzen. 

TV.  Die  an  die  Spitze  gestellten  Bedenken  gegen  die  in  Frage  stehenden  Gesetze 
von  Jagobi  und  Lbkz  bewogen  mich,  fast  gleichzeitig  mit  Müllbb.  von  einer  etwas 
andern  Seite  her  den  Gegenstand  zu  beleuchten 4.  Dass  Jacobi  und  Lbkz  den 
Magnetismus  verschieden  dicker  Eisencyhnder  den  Durchmessern  oder  den  Umfangen 
derselben  fast  proportional  fanden,  macht  es  wahrscheinlich,  dass  derselbe  sich  vor- 
zugsweise an  der  Oberfläche  anhäuft.  Die  Art  der  oben  besprochenen  Abweichungen, 
namentlich,  dass  sie  um  so  stärker  hervortritt,  je  dünner  die  Cy linder  sind,  lässt 
aber  ein,  wenn  auch  langsames  Eindringen  in  das  Innere  des  Eisens  vermuthen. 
Haldat  »  beobachtete  zwar,  dass  wenn  er  ein  Stück  Flintenlauf  durch  eine  um- 
gebende Spirale  magnetisirte,  sich  dieselbe  Tragkraft,  sowie  dieselbe  Wirkung  auf 
eine  entfernte  Magnetnadel  herausstellte,  ob  der  Flintenlauf  leer  war  oder  mit  einem 
massiven  Eisencyhnder  ausgefüllt  wurde.  Gegen  diese  Versuche  lässt  sich  aber  die  » 
noch  immer  beträchtliche  Wanddicke  des  Flintenlaufes  geltend  machen ,  und  wirklich 
stellten  sich  mir  andere  Ergebnisse  heraus,  wenn  ich  Cylinder  von  ungleich  gerin- 
gerer Dicke  zu  den  Versuchen  benutzte. 

Zuvörderst  versicherte  ich  mich,  dass  hohle  Eisencyhnder  von  gleichem  Umfang 
und  gleicher  Blechdicke  durch  dieselben  Ströme  gleich  stark  magnetisch  wurden, 
ob  sie  mit  eisernen  Deckplatten  versehen  waren  oder  nicht.  Waren  demzufolge  die 
Deckplatten  unwesentlich,  so  durften  dieselben  bei  den  zu  den  weitern  Versuchen 
benutzten  Cylindern  weggelassen  werden.  Diese  Cylinder  bestanden  aus  Eisenblech', 
waren  in  einander  verschiebbar  und  besassen  folgende  Dimensionen : 

r-- "  i.    v'..  .    '  ■  v  • k- '"  \  - 


No. 

• 

Umfang  in 
Millimetern. 

Blechdicke  in 
Millimetern. 

s 

97, ff 

0,5z 

3  * 

91,4 

0,53 

4 

85,9 

0,51 

6  . 

79,5 

0,54 

6 

73,9 

0,5» 

7 

67,8 

0,53 

8 

61,« 

0,53 

Alle  Cylinder  waren  H6  Millimeter  lang.  Es  wurde  nun  nach  der  unter  N.  Hl. 
des  vorigen  Paragraphen  beschriebenen  Methode*  das  magnetische  Moment  dieser 
Cylinder  bestimmt,  wenn  sie  durch  eine  galvanische  Kupferdrathspirale  von  346  Win- 

9* 
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düngen  magnetisirt  wurden,  die  über  einen  hohlen  Holzcylinder  von  1  0-  Centimeter  Länge 
und  4  Centimeter  Weite  gelegt  war.  Die  Spirale  wurde  nämlich  in  gemessener  Ent- 
fernung westlich  von  einer  kleinen  Declinationsnadel  aufgestellt.  Kreiste  in  derselben 
ein  constanter  galvanischer  Strom,  so  wurde  der  dadurch  abgelenkten-  Nadel  von  Osten 
her  ein  Stahlmagnet  so  lange  angenähert,  bis  die  Nadel  wieder  in  ihrer  natürlichen  Lage 
einspielte.  Aas  den  Entfernungen  der  Spirale  und  des  Stahl  mag  neten  von  der  Nadel 
konnte  das  Moment  der  erstem  in  Einheiten  des  letztem  gefunden  werden.  Dem- 
nächst wurde  bei  derselben  Stromstärke  der  weiteste  Eisencylinder  in  die  Spirale 
gelegt  und  Tür  den  so  gebildeten  hohlen  Elektromagneten  das  Moment  abermals 
bestimmt.  Dann  wurde  der  nächst  engere  Eisencylinder  in  jenen  geschoben  und 
wiederum  der  Magnetismus  gemessen.  So  wurden  immer  mehr  Eisencylinder  in 
einander  geschachtelt,  -so  lange  als  noch  eine  Zunahme  des  Magnetismus  in  dem 
ganzen  Systeme  bemerkbar  war.  Um  den  im  Eisen  befindlichen  remanenten  Magne- 
tismus zu  eliminiren ,  geschahen  alle  jene  Bestimmungen  doppelt ,  in  verkehrten 
Lagen  der  Cylinder.  Das  Moment  der  Spirale  allein  gab  das  Maass  für  die  Strom- 
stärke. Nach  Abzug  desselben  ■  von  dem  für  die  Spirale  mit  eingeschlossenen  Cy- 
liudern  gefundenen  Momente,  wurde  das  der  Eisencylinder  allein  erhalten.  ,  Diese 
Operation  wurde  mit  elf  verschiedenen  Stromstärken  wiederholt.  Die  Ergebnisse 
sind  in  den  ersten  drei  Verticalreihen  beider  Abtheilungen  der  folgenden  Tabelle 
wiederholt. 
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Die  drei  ersten  Columncn  beider  Abtbeilungen  der  vorstehenden  Tabelle  zeigen 
nun ,  dass  das  letzte  bei  jeder  Stromstärke  benutzte  Cylindersystem  kaum  etwas 
mehr  Magnetismus  aufzuweisen  hat,  als  das  vorletzte.  Und  dieses  stellte  sich  auch 
heraus,  wenn  noch  mehr  Cylinder  in  einander  gesteckt  worden  waren.  Ebenso 
zeigte  sich,  dass  bei  den  schwachen  Strömen  in  dem  äussersten  Cylinder  N.  2  fast 
genau  ebenso  viel  Magnetismus  entwickelt  wurde,  als  in  einem  massiven "  Eisen - 
cylinder  von  gleicher  Länge  und  gleichem  Durchmesser.  Je  stärker  jedoch  die 
Ströme  waren,  um  so  mehr  Cylinder  mussten  in  einander  gesteckt  werden,  um  das 
Moment  des  massiven  Eisencyliuders  zu  erreichen.  Ucbersichtlich  zeigt  sich  das 
Gesagte  in  der  Dacstellyng  der  Fig.  78.  Die  Linie  0  //.)  stellt  in  demselben 
stabe  als  Fig.  70  die  mit  wachsender  Stromstärke  ein- 
tretenden Aendcrungen  des  Magnetismus  in  dem  mas- 
siven Eisencylinder  dar,  indem  die  Ordinaten  der  Curve 
den  beobachteten  Momenten  und  die  zugehörigen,  in  0 
beginnenden  Abscissen  den  entsprechenden  Stromstärken 
proportional  aufgetragen  sind.  In  analoger  Weise  geben 
die  Ordinaten  der  Curve  02.)  die  Momente  des  Hohl- 
cylinders  N.  2 ,  die  der  Curve  05.)  die  Momente  der 
in  einander  gesteckten  Hohlcylinder  N.  2  und  N.  3  und 
so  fort,  immer  für  dieselben  den  Strömen  proportionalen 
Abscissen.  Hierdurch  wird  es  aber  augenfällig,  dass 
der  Elektromagnetismus  sich  vorzugsweise  an 
der  Oberfläche  des  Eisens  entwickelt,  dass  er 
aber  in  das  Innere  desselben  eindringt,  und 
zwar  um  so  tiefer,  je  stärker  der  erregende 
galvanische  Strom  ist;  ferner,  dass  jede  Schicht 
des  weichen  Eisens  einen  Sättigungspunkt  hat, 
welcher  in  vorliegenden  Versuchen  für  den  äussersten 
Cylinder  schon  fast  erreicht  ist,  indem  die  Cur^vc  0  2.) 
sich  gegen  Ende  fast  der  Abscissenaxe  parallel  bewegt. 
Ebenso  zeigt  sich  endlich,  dass  der  Magnetismus  — 
in  Cylindern  von  gleicher  Länge  wird  ja  der  Magnetismus 
durch  das  Moment  gemessen  —  in  hohlen  und  mas- 
siven Eisencylindern  gleich  stark  durch  die- 
selben Ströme  entwickelt  wird,  wenn  nuT  überhaupt  genug  Eisenmassc 
zur  seiner  Kntwickelung  vorhanden  ist.  Die  letzte-  Folgerung  ist  trotz 
der  kleineu  Differenzen  zwischen  den  Curven  0  8.)  und  011.)  gestattet,  denn  die 
hohlen  Cylinder  waren  aus  Eisenblech  zusammengelöthet  und  nicht  regelmässig  ab- 
gedreht, während  der  massive  Cylinder  keinen  Grund  einer  Einbusse  aufweisen 
konnte. 

Jedenfalls  steht  eine  von  de  la  Rive  *  beobachtete  Erscheinung  mit  der  That- 
sache,  dass  der  Magnetismus  nur  langsam  von  der  Peripherie  eines  Eisenstabes  in 
das  Innere  desselben  vordringt,  im  Zusammenhange.  Der  genfer  Physiker  beobachtete 
nämlich ,  dass  eine  Scheibe  von  Eisenblech  nicht  von  den  Polen  eines  starken  Elektro- 
magneten angezogen  wird,  sobald  der  Durchmesser  des  letztern  merklich  grösser 
ist  als  der  der  Scheibe,  und  sobald  beide  conaxial  zu  einander  stehen. 

Haben  die  vorstehenden  Gesetze  den  Charakter  allgemeiner  Gültigkeit,  so  müssen 
die  nächstfolgenden  einstweilen  noch  auf  die  Grenzen  der  Versuchsmethode  beschränkt 
bleiben,  und  es  darf  ihre  Allgemeinheit  nur  als  eine  wahrscheinliche  bezeichnet 
werden.  Es  ist  nämlich  wohl  möglich,  dass  die  Gesetze  andere  werden,  wenn  der 
in  continuirhehe  Eisenmassen  vordringt,  während  hier  ihm  nur  discon- 
io  einander  gesteckte  Eisenhüllen  geboten  wurden.    Die  hier  zu  be- 
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sprechenden  Folgerungen  sind  aus  der  vierten,  fünften  und  sechsten  Columne  der 
zweiten  Abtheilung  vorstehender  Tabelle  zu  entnehmen.  Die  fünfte  Columne  ist 
aus  der  dritten  entstanden,  durch  Subtraction  der  vorangehenden  Zahlen  von  den 
nachfolgenden,  sie  enthalten  also  Ausdrücke  Tür  denjenigen  Magnetismus,  welcher 
bei  Anwendung  eines  grössern  Komplexes  von  Eiseuhüllen  in  jeder  einzelnen  en£ 
wickelt  wird.  Die  Nummer  des  entsprechenden  Gylinders  ist  in  der  vierten  Columne 
verzeichnet.  In  Betracht  nun  aber,  dass  diese  Magnetismen  an  einer  immer  ge- 
ringem Masse  von  Eisen  auftreten,  je  weiter,  diese  Cylinder  nach  innen  liegen,  ist 
in  der  letzten  Columne  die  mittlere  Intensität  des  Magnetismus  in  jedem  Längs- 
streifen der  einzelnen  Cylinder  verzeichnet.  Die  Zahlen  dieser  Reihe  wurden  mittels 
Division  der  Zahlen  der  vorangehenden  Reihe  durch  das  Product  ^us  dem.  Umfange 
der  Cylinder  in  deren  Blechdfcke  gewonnen.  Am  wenigsten  werden  wir  fehlen, 
wenn  wir  diese  mittlere  Intensität  auf  die  Mitte  zwischen  den  innern  und  äussern 
Umfang  der  einzelnen  Cylinder  beziehen ,  und  somit  ergeben  sich  aus  der  die  Cyünder- 
dimensionen  enthaltenden  Tabelle  folgende  Abstände  von  der  ■  äussersten  Peripherie 
des  ganzen  Cylindersystems  für  jene  berechnete  mittlere  Intensität : 

Abstände    0,26    0,79    H,32     1,86    2,39    2,92  3;45 
Cylinder       2         3         4        5        6        7  8. 

Diesen  Abständen  proportional  sind  in  Fiy.  79  die  Ab- 
scissen  aufgetragen ,  die  Ordinaten  dagegen  entsprechen 
den  Zahlen  für  die  mittlere  Intensität.  Die  vier  Curven 
gehören  den  beigeschriebenen  Stromstärken  S  zu.  Lässt 
man  die  letzten,  offenbar  fehlerhaften,  in  der  Tabelle 
eingeklammerten  Beobachtungen  ausser  Acht,  so  können 
diese  vier  Curven  sehr  wohl  als  gerade  Linien  betrachtet 
werden,  deren  wahrscheinlichste  Formeln  sind 

-    (S—  8,51);  /  =  0,134  —  0,039  x 

(S  ==  6,78);  /  =5  0,129  —  0,049  •  0 

(S  ==  5,15);  /  =  0,129  —  0,062  •  X  ' 

(S  =  2,97);  /  =  0,129  —  0,103  •  x, 

t 

wo  /  die  mittlere  Intensität  bezeichnet.  Diese  Geraden 
Dt  79.  sind  punktirt  in  der  Figur  eingetragen.   Setzt  man  nun 

in  diesen  Formeln  x  =  0 ,  so  erhält  man  die  mittlem 
Intensitäten  des  Magnetismus  an  der  äussersten  Oberfläche  des  Cylindersystems 

bei  den  verschiedenen  Stromstärken  und  zwar  bezüglich 

. «        .  '*»'*■ 

=  0,134;    0,129;    0,129;  0,129. 

Diese  Werthe  sind  aber  so  nahe  einander  gleich,  dass  wir  das  Mittel  aus  denselben 
und  zwar 

J0  —  0,130 
■  ***""  »  '    •  ■ 

für  die  Intensität  des  Magnetismus  an  der  Oberfläche  nehmen  und  zugleich  schliessen 
dürfen:  Es  ist  wahrscheinlich,  dass  der  Elektromagnetismus  an  der 
Oberfläche  des  Eisens  bei  jeder  Stromstärke  dieselbe  mittlere  Inten- 
sität erlangt,  und  dass  diese  Intensität  nach  der  Axe  des  Eisenkernes 
abnimmt,  umgekehrt  proportional  zum  Abstände  von  der  Oberfläche. 

Fragt  man  dagegen  nach  denjenigen  Stellen  im  Innern  der  Cylinder,  wo  die 
Intensität  des  Elektromagnetismus  bis  auf  Null  herabgesunken  Ist,  so  ergeben  sich 
dieselben ,  also  die  Abstände  cn(,  von  <Ier  äussersten  Oberfläche  des  Cylindersystems, 
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bis  zu  welchen  der  Magnetismus  eingedrungen  ist,  wenn  man  in  den  vorstehenden 
Formeln  /  =  0  setzt.    Es  ist  dann  bezüglich 

x,=  3,41;    =2,66;    =2,09;   =  1,25. 

»  ■  »  .*  » 

Tragen  wir  diese  Werth«  als  Ordinaten  zu  den  zugehörigen  Stromstärken  S  als 
Abscissen  auf,  so  entsteht  die  Curve  der  Fig.  80.  Dieselbe  OUt  nahe  mit  der 
punktirt  eingezeichneten  geraden  Linie  zusammen,  deren 
wahrscheinlichster  Verlauf  ausgedrückt  ist  durch  die  Formel 

£C0  =  0,072  -h  0,390  •  S. 

Diese  Linie  schneidet  nicht  im  Coordinatenanfangspunkt  ein, 
sondern  liegt  gänzlich  Ober  der  positiven  Seite  der  Absclssenaxe. 
Hieraus  können  wir  aber  folgern:  Es  ist  wahrscheinlich, 
dass  der  Elektromagnetismus  nur  bis  zu  einer  gewis- 
sen Tiefe  von  der  Oberfläche  her  in  das  Innere  eines 
Eisencylinders  eindringt,  und  dass  diese  Tiefe  in 
schwächeren  Verhältniss  wächst,  als  die  Stärken 
der  erregenden  Ströme,  aber  in  stärkerm  als  die 
Quadratwurzeln  dieser  Ströme. 

Diese  Untersuchungen  klären  aber  die  Vermehrung  des 
Magnetismus  durch  Erhöhung  der  Stromstärke  bis  zu  dem 

in  den  voranstehenden  Untersuchungen  nachgewiesenen  Sättigungszustand  in  folgender 
Weise  auf.    Der  Elektromagnetismus  ist  in  elnom  Elsencylindcr  nieht  gleichmässig 
vertheilt,  und  die  Vermehrung  desselben  durch  Erhöhung  der  Stromstärke  rührt 
nicht  von  einer  gleichförmigen  Erhöhung  der  Intensität  desselben  her.  Vielmehr 
wird  die  äusserste  Oberfläche  eines  Eisencylinders  schon  durch  die  schwächsten  . 
Ströme  mit  Magnetismus  gesättigt.    Mit  Zunahme  der  Ströme  dringt  aber  der 
Magnetismus  von  der  Oberfläche  nach  der.  Axe  des-  Eisenkernes  vor,  und  zwar 
etwas  langsamer  als  die  Ströme  selbst  wachsen.  Auf  diesem  Wege  trifft  er  immer 
engere  und  engere  Cylinderschichten ,  also  immer  weniger  Boden  sich  zu  entfalten. 
In  demselben  Maasse  muss  aber  auch  seine  Quantität  stärker  abnehmen,  als  sie  im 
Verhältniss  zur  Stromvermehrung  abnehmen  sollte.    Natürlich  ist  die  Abnahme 
viel  weniger  bemerkbar  in  dicken  als  in  dünnen  Cylindern,  denn  in  beide  dringt 
er  mit  derselben  Geschwindigkeit  vor,  wird  also  im  dünnern  Cylinder  unter  sonst, 
gleichen  Umständen  schon  verhältnissmässig  engere  Schichten  angetroffen  haben 
als  im  dicken  Cylinder.    Der  Sättigungszustand  selbst  hat  endlich  darin 
seinen  Grund,  dass  der  Magnetismus  beim  Vordringen  in  das  Innere 
des  Eisens  schliesslich  keinen  Boden  zu  seiner  Entfaltung  mehr  vor- 
findet. 
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§.  18.    Anziehung  zwischen   einem  Eisencylinder   und  einer  conaxialen, 

ihn  umgebenden  galvanischen  Spirale. 

Eine  Aeusscruug  des  im  weichen  Eisen  durch  den  galvanischen  Strom  er- 
regten Magnetismus  ist  die  gegenseitige'  Anziehung  zwischen  dem  magnetisirten 
Eisenkern  und  der  magnetisirenden  Spirale.  Da  nämlich  der  Eisenkern  zum 
Magneten  geworden  ist,  wird  er  sich  ganz  ahnlich  einem  Stahlmagneten  zur 
magnetisirenden  Spirale  verhalten.  Demnach  wird  sich  namentlich  auch  die  im 
zwölften  Paragraphen  des  ersten  Abschnittes  für  einen  Magneten  nachgewiesene 
stabile  Gleichgewichtslage  in  der  Mitte  der  Spirale  auch  für  den  Eisenkern 
geltend  machen.  Haben  wir  es  aber  bei  dem  Magneten  mit  einer  sich  gleich- 
bleibenden Kraft  zu  thun,  gegen  welche  wir  einen  veränderlichen  Strom  reagiren 
hissen  können,  und  wird  demgemäss  die  Wirkung  Mos  dieser  veränderten  Grösse 
proportional  sein,  so  ist  bei  Anwendung  eines  Kernes  von  weichem  Eisen  statt 
des  Magneten  die  in  diesem  erregte  Magnetkraft  selbst  wieder  abhängig  von  der 
Stärke  des  Stromes.  Nothwendiger  Weise  muss  also  die  Wechselwirkung  beider 
Kräfte  im  letztern  Falle  dem  Quadrate  der  Stromstärke  proportional  ausfallen. 
Ingleicheh  zeigte  sich  oben,  dass  die  Kraft,  mit  welcher  ein  Stahjmagnet  in  das 
Innere  einer  Spirale  gezogen  wird,  eine  geringste  ist,  wenn  die  Mitten  des 
Magneten  und  der  Spirale  zusammenfallen,  dass  dieselbe  von  da  an  bis  zu  einem 
gewissen  Punkte  zunimmt,  wenn  Deide  Mitten  sich  von  einander  entfernen,  und 
demnächst  bei  weiterer  Entfernung  wieder  abnimmt.  Das  Analoge  hat  sich  auch 
für  das  weiche  Eisen  herausgestellt,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  der  Punkt 
der  -grössten  Anziehung  im  letzten  Falle  der  Mitte  der  Spirale  beträchtlich  näher 
liegt  als  im  ersten  Falle.  —  Abermals  war  es  der  Wunsch ,  den  Elektromagne- 
tismus technisch  nutzbar  zu  machen,  welcher  theoretische  Untersuchungen  über 
diesen  Gegenstand  veranlasste,  indem  die  Kraft,  mit  welcher  Spirale  und  Eisen- 
kern einander  anziehen,  eine  sehr  bedeutende  ist 

Die  an  Eisencylindern  nachgewiesene  stabile  Gleichgewichtslage  in  der  Mitte 
der  Spiralen  findet  sich  nicht  vor,  wenn  die  Cy linder  zu  dünnen  Platten  verkürzt 
werden-  Eine  Scheibe  von  Eisenblech,  parallel  zu  den  Ebenen  der  Spiralewin- 
dungen in  der  Richtung  der  Spiraleaxe  beweglich  aufgestellt,  strebt  sich  in  die 
Ebenen  der  obersten -oder  untersten  Windungen  der  Spirale  einzustellen. 

I.  Die  wichtigsten  „Messungen  über  die  Grösse  der  Kraft,  welche  zwischen 
einer  elektrischen  Spirale  und  einem  in  ihrer  Axe  befindlichen  Eisenkern  in  der 
Richtung  dieser  Axe  wirkt",  rühren  von  Hanckel  1  her.  Derselbe  hing  eine  gal- 
vanische Spirale  mit  verticaler  Axe  an  einem  Arm  einer  empfindlichen  Wage  auf, 
und  Hess  die  freien  Enden  derselben  in  Quecksilbergcfässc  tauchen,  welche  den 
Strom  zu-  und  ableiteten.  Der  Strom  wurde  durch  eine  Sinusbussole  gemessen. 
Unter  dem  Wagebalkcn  stand  ein  senkrechter  Eisencyjindcr ,  dessen  Axe  mit  der 
Axe  der  Spirale  zusammenfiel.  Die  Kraft,  mit  welcher  der  Eisenkern  die  Spirale 
aus  verschiedenen  Höhen  abwärts  zog,  wurde  durch, das  Gewicht  gemessen.  Die 
Länge  der  Spirale  betrug  91  Millimeter  und  der  innere  und  äussere  Durchmesser 
55,8  Millimeter  und  90  Millimeter.  Zuvörderst  wurde  ein  Eisencylinder  von  815  Milli- 
meter Länge  und  49,7  Millimeter  Durchmesser  angewandt,  um  das  Verhältniss 
zwischen  der  Stromstärke  und  der  dadurch  erzeugten  Kraft  zu  ermitteln.  Dabei 
befand  sich  die  Spirale  in  einer  solchen  Höhe,  dass  die  Ebene  ihrer  obersten  Win- 
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düngen  mit  dem  obersten  Rande  des  Cyllnders  zusammenfiel.  Da  der  Einfluss  des 
Erdmagnetismus  sich  bei  dem  langen  Eiscastabc  sehr  bemcrklich  machte,  wurden 
stets  doppelte  Bestimmungen  für  entgegengesetzte  Stromesrichtungen  nothwendig. 
Diese  Bestimmungen  Hessen'  aber  einerseits  zu,  den  Einfluss  des  Erdmagnetismus 
zu  eliminiren,  und  dann  zeigte  sich,  dass  die  fragliche  Kraft  proportional 
dem  Quadrate  der  Stromstärke  wuchs,  indem  der  Strom  bei  dieser  Wechsel- 
wirkung sowohl  als  magnctisirepde  wie  auch  als  anziehende  Kraft  auftritt.  Andererseits 
konnte  durch  Subtraction  aus  je  zwei  Werthen  für  entgegengesetzte  Stromesrichtung 
der  Einfluss  des  Erdmagnetismus  ermittelt  werden,  und  dieser  stand,  wie  zu 
erwarten,  in  einfachem  Verhältniss  zur  Stromstärke.  —  Es  wurde  demnächst 
eine  andere,  ^der  an  dem  Wagebalken  aufgehangenen  gleiche  Spirale  um  den  Eisenkern 
herum  fest  aufgestellt  und  durch  diese  derselbe  Strom  geführt,  welcher  die  erste 
Spirale  durchlief.  Welche  Stelle  des  Eisenkernes  nun  auch  die  letztere  Spirale 
umgeben  mochte,  so  zeigten  die  Wägungen,  dass  die  zur  Wiederherstellung 
des  Gleichgewichtes  nöthigen  Gewichte  auch  jetzt  noch  sich  verhalten, 
wie  die  Quadrate  der  Stromstärken.  —  Es  war  denn  also  möglich,  Messungen 
bei  verschiedenen  Stromstärken  unter  einander  zu  vergleichen.  Demgcmäss  wurden 
in  den  nachfolgenden  Versuchsreihen  die  durch  die  Gewichte  gemessenen  Kräfte 
zurückgeführt  auf  eine  Kraft,  die  durch  einen  Strom  hervorgebracht  werden  würde, 
welcher  an  der  Sinusbussole  eine  Ablenkung  von  1  0  bewirkt  hätte. 

•  Nach  Erörterung  des  Verhältnisses  zur  Stromstärke  stellte  Hanckfl  Versuche 
über  die  absolute  Grösse  der  in  Rede  stehenden  Kraft  an,  und  benutzte  zuvörderst 
blos  eine  Rolle,  welche  er  über  verschiedenen  Punkten  des  Stabes  von  oben  herab 
im  Gleichgewichte  hielt.  Die  Curve  EB  der  Fig.  81  stellt  die  Ergebnisse  dieser 
Messungen  dar.  O X  ist  der 
Länge  des  Eisenstabes  und 
die  von  0  anfangenden  Ab- 
scissen  sind  den  Abständen 
der  Mitte  der  Spirale  vom 
obern  Ende  des  Eisenstabes 
proportional  aufgetragen. 
Die  entsprechenden  Ordi- 
naten  stellen  die  berech- 
neten Kräfte  für  eine 
Stromstärke  =  sin  1  0  dar. 
Das  Maximum  der  Kraft  er- 
gab sich  bei  einem  Abstände 
von  51  Millimeter  und  be- 
trug 171  Milligramme.  Von 
da  au  nahm  die  Anziehung 
nacb  beiden  Seiten  ab,  und 
war  über  der  Mitte  des 
Stabes  gleich  Null.  —  Bei  einer  zweiten  Versuchsreihe  wurden  die  beiden  gleichen 
Drathrolicn  zusammengebunden,  sodass  sie  eine  einzige  Rolle  von  doppelter  Länge  bil- 
deten, und  wurden  vereint  an  der  Wage  aufgehangen.  Die  Versuche  stellen  sich  in  der  . 
Curve  A  B  dar.  Hier  ist  die  Maximumlage  der  Mitte  des  Stabes  etwas  näher  gerülÄl. 
Die  hier  statthabende  Anziehung  wurde  =  539  Milligramme  gefunden.  Dieselbe 
beträgt  beinahe  die  vierfache  Grösse  Tön  der  für  eine  Spirale  gefundenen,  und 
würde  genau  das  Vierfache  erreicht  haben ,  wenn  die  Drathmasscn  beider  Spiralen 
auf  dieselbe  Spule  aufgewunden  gewesen  wären  und  nicht,  wie  es  hier  der  Fall 
war,  über  einen  Raum  von  doppelter  Länge  sich  ausgebreitet  hätten.  Wie  voraus- 
zusehen, stellte  sich  auch  dieses  Verhältniss  heraus  bei  Anwendung  einer  Rolle, 
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auf  welche  zwei  Dräthe  neben  einander;  gewunden  waren ,  sobald  einmal  blos  einer, 
das  andere  Mal  aber  beide  Dräthe  nach  einander  von  gleich  starken  Strömen  durch- 
laufen wurden. 

Demnächst  wurde  die  eine  der  beiden  Drathrollen  wiederum  allein  an  der  Wage 
aufgehangen  und  in  unveränderter  Stellung  bei  51  Millimeter  vom  obern  Ende  de» — 
Stabes  erhalten,  während  die  andere  mit  ihrer  Mitte  nach  einander  über  die  8tellen 

764;  551;  301;   162  Millimeter 
des  Eisenstabes  gehalten  wurde.    Der  Strom  durchlief  beide  Rollen  nach  einander. 
Nach  Rcduction  der  Wägungen  auf  sin  I  0  ergaben  sich  die  respectiven  Kräfte 

199;  264;  396;  498  Milligramme. 
Dieselben  finden  sich  in  der  Figur  auf  der  Abscisse  54  so  verzeichnet,  dass  die 
ihnen  zugehörigen  Ordinaten  mit  den  Stellen,  an  denen  sich  die. Mitte  der  andern 
Rolle  befand,  durch  punktirte  Linien  verbunden  sind.  Die  Wirkung  der  beiden 
Rollen  auf  einander,  war  sogar  bei  der  grössten  Nähe  beider  sehr  gering;  er  betrug 
in  diesem  Falle  (auf  sin  1°  reducirt)  14  Milligramme.  —  Auffallend  ist  die  geringe 
Vermehrung  des  Zuges,  wenu  beide  Rollen  an  der  Wage  aufgehangen  wurden.  Bei 
der  obersten  Lage  der  festen  Rolle  wurde  der  Werth  498  Milligramme  und  nach 
Abzug  von  1 4  Milligrammen ,  wegen  der  directen  Wirkung  der  Rollen  auf  einander, 
wurden  484  Milligramme  gefunden.  Die  Mitte  zwischen  beiden  Rollen  fällt  etwa 
auf  die  Abscisse  103  Millimeter,  für  welche  bei  Aufhängung  heider  vereinigten 
Rollen  (Curve  AB)  der  Werth  515  Milligramme  gefunden  wurde,  der  nur  um  bei- 
läufig 8  Procent  grösser  ist,  als  484  Milligramme.  Diese  sonderbare  Erscheinung 
erklärt  sich  vielleicht  in  folgender  Weise.  Wäre  der  Eisencylindcr  blos  so  lang 
gewesen,  dass  er  aus  beiden  Spiralen  gleich  weit  hervorgeragt  hätte,  so  würde 
sein  Indifferenzpunkt  zwischen  beide  Spiralen,  also  auf  die  Abscisse  103  gefallen, 
und  die  eine  Spirale  würde  ebenso  stark  nach  oben  als  die  andere  nach  unten  ge- 
zogen worden  sein.  Beide  Spiralen  zugleich  an  der  Wage  aufgehangen,  würden 
demgemäss  keine  Zugkraft  geäussert  haben.  Im  vorliegenden  Falle  ist  aber  der 
Eisencylindcr  beträchtlich  über  die  untere  Spirale  hinaus  verlängert,  ohne  dass  der 
Ort  der  magnetischen  Erregung  verändert  worden  wäre.  Hierdurch  ist  der  magne- 
tische Indifferenzpunkt  ebenfalls  nach  unten  gerückt,  jedoch,  wie  es  den  Anschein 
hat,  nur  bis  zu  einer  geringen  Entfernung  unter  die  untere  Spirale.  Letztere  wird 
also,  diesem  Indifferenzpunkte  nahe  liegend,  nur  mit  einer  geringen  Kraft  nach 
unten  gezogen,  und  sonach,  mit  der  obern  Spirale  zugleich  an  der  Wage  aufgehangen, 
die  Zugkraft  der  letztem  nur  um  ein  Geringes  vermehren.  Wird  dagegen  die  untere 
Spirale  festgehalten,  und  wirkt  die  obere  allein  an  der  Wage,  so  ist  letztere  noch 
um  mehr  als  die  ganze  Länge  der  untern  Spirale  vom  Indifferenzpunkte  entfernt, 
und  wird  daher  mit  unverhältnissmässig  viel  grösserer  Kraft  angezogen. 

Eine  weitere  Versuchsreihe  bezweckte,  die  Wirkung  zweier  gleieh  weit  von 
beiden  Enden  des  Eisenkernes  aufgestellter  Spiralen  zu  erforschen.  Der  bisher 
benutzte  Eisencylinder  diente  auch  hier.  Die  an  der  Wage  aufgehangene  Rolle 
befand  sich  in  verschiedenen  Abständen  vom  obern  Ende  des  Eiscncylinders ,  und 
ihre  Zugkraft  wurde  durch  das  Gewicht  ermittelt,  während  die  andere  Rolle  in 
gleichen  Abständen  vom  untern  Ende  des  Eiscncylinders  aufgestellt  wurde.  Die 
-  Ergebnisse  dieser  Versuche  sind  nach  der  angegebenen  Reduetion  auf  1  0  Ablenkung 
in^lden  Curven  CD  und  CVf  wiedergegeben.  Die  eine  Curve  CD  ist  die  durch 
die  Wägung  wirklich  ermittelte,  die  andere  CO  würde  die  Anziehung  nach  oben 
darstellen,  welche  der  untern  RoHe  zukommt.  Die  hier  gefundene  Curve  zeigt  zwei 
Maxiroa ,  das  eine  an  dem  äussersten  Ende  des  Stabes ,  das  andere  gegen  die  Mitte 
hin.  Sie  entsprechen  respective  den  Absdssen  51  Millimeter  und  354  MUlimeter, 
sowie  den  Zugkräften  als  Ordinaten  199  Milligramme  und  201  Milligramme.  Auf- 
fallend ist  auch  hier  das  zweite  Maximum,  indem,  wenn  beide  Rollen  zugleich  an 
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der  Wage  häogen  würden,  die  Wirkung  =  0  wäre.  Doch  wird  hierdurch  nur  die 
oben  schon  ausgesprochene  Ansicht  bestätigt,  indem  in  dem  letzten  Falle  die  Zugkraft 
der  untern  Rolle  nach  oben  die  nach  unten  gerichtete  der  obern  Rolle  aufhebt,  was 
bei  der  wirklich  benutzten  Anordnung  nicht  stattfindet.  —  Diese  letztere  Versuchs- 
reihe wurde  wiederholt  mit  Eisenstäben  von  halber  Länge  und  gleicher  Dicke,  von 
gleicher  Länge  und  halber  Dicke,  und  von  halber  Länge  und  halber  Dicke,  und  gab 
analoge  Erfolge. 

Aus  den  Versuchen  mit  zwei  Gylindern  von  gleicher  Länge  und  von  Durch- 
messern, die  sich  wie  1:0,5  (genauer  wie  1:0,498)  verhielten,  ging  dasselbe 
hervor,  was  schon  oben  in  §.  4  6,  N.  V.,  besprochen  wurde,  nämlich,  dass  der 
Cylinder  von  geringerem  Durchmesser  verhältnissmässig  etwas  stärker 
anziehend  auf  die  Spirale  wirkte,  als  der  dickere  Cylinder.  Es  ergab 
sich  nämlich 

bei  einem'  Abstände  der  Mitte  der  beiden  ein  Verhältnis»  der  Wirkung  des 

Rollen  von  dem  obern  Ende  des  Eisenstabes  dickern  zu  der  des  dünnern  Stabes 


1  :  0,66 
1  :  0,78. 


obere  Rolle    51  Millimeter 
untere    „  764 
obere     „  251 
untere    „  564 

Aus  diesen  und  andern  Versuchen  scheint  auch  hervorzugehen,  dass  diesesVer- 
hältniss  etwas  grösser  wird,  wenn  beide  Rollen  der  Mitte  des  Stabes 
sich  mehr  annähern. 

Endlich  wurden  noch  Versuche  mit  hufeisenförmig  gebogenen  Stäben  angestellt. 
Die  Stäbe  wurden  an  der  Wage  aufgehangen ,  während  ihre  Schenkel  in  feststehende 
Spiralen  hinabhingen.  Die  Anziehungen  wurden  hier  bedeutend  grösser 
gefunden  als  für  gerade  Stäbe  von  gleichen  Dimensionen,  wie  folgendes 
Beispiel  zeigt,  in  welchem  die  Messungen  auf  eine  Stromstärke  =  sin  1  0  reducirt  sind. 

Abscissen  der  Curve  CD  für  den  geraden  Eisenstab  von 

815  Millimeter  Länge  und  29,7  Millimeter  Dicke  .  28  51  1*88 

Entsprechende  Kräfte  (Ordinaten)   184  199  148 

Kräfte  an  einem  Hufeisen  von  den  Dimensionen  des  Stabes 

für  dieselben  Abscissen   207  233  206 

Differenzen   23  34  58, 

Ueberdem  wachsen  die  Differenzen  entschieden  zu  Gunsten  des  Hufeisens  mit  dem 
Abstände  der  Spiralen  von  den  Enden  der  Eisenkerne.  Die  grössere  Wirkung  der 
Hufeisen  erklärt  sich  leicht  durch  den  gegenseitigen  Einfluss,  welchen  die  parallelen 
Schenkel  auf  einander  ausüben. 

II.  Es  mögen  hier  zur  Vergleichung  der  wechselseitigen  Anziehung  zwischen 
einem  Eisenkerne  zu  der  erregenden  Spirale  und  einem  Stahlmagncten  zu  derselben, 
noch  folgende  Versuchsreihen  angeführt  werden.  Dieselben  wurden  ganz  mit  den 
nämlichen  Vorrichtungen  angestellt,  welche  im  vorigen  Abschnitte,  §.  12,  N.  V., 
benutzt  worden  waren,'  nur  dass  statt  des -dortigen  101  Millimeter  langen  und 
20,3  Millimeter  im  Umfange  haltenden  Stahlmagneten  ein  Cylinder  von  weichem 
Eisen,  102  Millimeter  lang,  21  Millimeter  im  Umfang  und  25,567  Gramme  schwer, 
an  der  Wage  hing.  Dieser  Cylinder  wurde  ^n  derselben  Stelle,  wie  jener  Magnetstab, 
in  der  Axe  der  Spirale  aufgehangen  und  jedesmal  das  Gewicht  bestimmt,  welches 
für  verschiedene  Stromstärken  den  Stab  im  Gleichgewichte  zu  halten  im  Stande 
war.  Für  jede  Stromstärke  wurde  in  der  Tangentenbussole  und  in  der  Spirale  dem 
Strome  die  entgegengesetzte  Richtung  ertheilt,  sodass  auch  die  Polarität  des  Stabes 
wechselte.  Die  folgende  Tabelle  enthält  diese  Beobachtungen,  sowie  die  Tangenten 
aus  den  Mitteln  der  Ablenkungswinkel  und  die  Mittel  aus  den  entsprechenden 
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Wägungen.  Die  letzte  Columne  enthält  die  Quotienten  aus  den  Mitteln  m  der 
beobachteten  Anziehungen  durch  die  Quadrate  der  entsprechenden  Stromstärken 


Ablenkungs- 
winkel beob 
a  ebtet. 


I5,0( 

15,0 

20,3 

20,0 

24,8 

24,1 

31,0 

30,0 

iO.O 

38,3 

43,1 

41,7 


Die  Spirale 
kehrte  nach 
oben  den 


SPol 

iV  || 

s  „ 

N  „ 
S  „ 
V 

s 

JV 

s 

N 
S  n 
N  „ 


Tangente  aus 
deren  Mittel 
S. 


0,2680 
0,3669 
0,4547 
0,5895 
0,8122 
0,9131 


— — — 

Beobachtete 
Anziehung  in 
Milligrammen 


77 
57 
137 
132 
229 
192 
366 
344 
705 
684 
920 
878 


Mittel  aus 
denselben. 


67,0 
^134,5 
210,5 

355,5 
1  694,5 
899,0 


0,93 
1,00 
1,02 
1,02 
1,05 
1,08 


Die  grosse  UcbcrcinsÜmmung  der  Zahlen  in  der  letzten  Columne  zeigt  auch  hier, 
dass  die  Anziehung  einer  Spirale  gegen  einen  Cylinder  von  weichem 
Eisen  proportional  ist  dem  Quadrate  der  Stromstärke.  Das  geringe  An- 
steigen der  Zahlen  dieser  Reihe  dürfte  davon  herrühren,  dass  die  Stromstärken  bei 
gewöhnlichen  Tangentcnbussolen  etwas  rascher  wachsen ,  als  die  Tangenten  des 
Ablenkungswinkels  (Erster  Abschnitt,  §.  10). 

Die  zweite  Versuchsreihe  wurde  angestellt  zur  Ermittelung  der  Stärke  der  Anziehung 
zwischen  dem  Eisencylindcr  und  der  Spirale  bei  verschiedenen  Abständen  der  Mitten 
beider  von  einander.  Die  folgende  Tabelle  enthält  in  den  ersten  vier  Columnen  die  Er- 
gebnisse» der  Messungen  bei  einer  Stromstärke  —  tg  36,4°,  und  in  der  fünften  Columne 
diejenige  Anziehung,  welche  sich  ergeben  haben  würde,  wenn  die  Stromstärke  durch 
eine  Ablenkung  von  1 5  0  an  der  Tangentcnbussole  gemessen  worden  wäre.  Nach  dem 
Ergebnisse  der  vorstehenden  Versuchsreihe  konnte  diese  Rechnung  ausgeführt  werden. 


Abstand  der  Mitte  des  Eisen- 

Beobachtete Anziehung  in 

Milligrammen 

Berechnet  für  S=tglf> 

kernes  von  der  Mitte  der 

Südpol 
nach  ol>«n. 

Nordpol 
nach  obrn. 

fg.«*' 

Spirale  in  Gfntimetern. 

aliud,  m. 

m     tg1 36",4 

18,65 

35 

52 

58 

8  , 

n,65 

131  - 

117 

'  iM. 

16 

16,65 

215 

215 

215 

28 

15,65 

309 

314 

311 

41 

14,65 

431 

423 

427 

56 

.  13,65 

508 

558 

533 

-  •  73 

12,65 

557 

602 

579 

77 

11,65 

552 

582 

567 

75 

10,65 

.  502 

532 

517 

-  68 

8,65 

272 

272 

272 

36 

6,65 

72 

74 

73 

10 

4,65 

23 

23 

23 

3  ' 

2,65 

15 

11 

13 

0,65  . 

3 

2  r 

—  1,35 

—  5 

—  10 

-  ? 
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Die  graphisch«  Darstellung  dieses  Verhaltens  zehrt  Fig.  57  in  der  mit  „Eisen"  be- 
zeichneten Curve.  Die  Verticalabmessungen  derselben  entsprechen  den  Zahlen  der 
ersten,  die  Horizontalabmessungen  denen  der  vierten  Cohimne  dieser  Tabelle.  Diese 
Zusammenstellung  mit  der  analogen  Curve  Für  einen  Magneten  zeigt,  dass  hei  einer 
fast  drei  mal  starkem  Stromkraft  die  Wechselwirkung  zwischen  Spirale  und  Eiscn- 
cylinder  im  Maximum  kaum  grösser  ausfiel,  als  die  zwischen  derselben  Spirale  und 
einem  Magneten  von  fast  den  Dimensionen  des  Eisencylinders.  Bei  gleicher  Stromkraft 
fällt,  wie  die  letzte  Columne  dieser  Tabelle  im  Vergleich  mit  der  im  Ersten  Abschnitt, 
§.  12,  N.  V.,  aufgeführten  zeigt,  dieses  Mlssverhältniss  noch  ungleich  mehr  zum 
Nachtheile  des  weichen  Eisens  aus.  .  Da  aber  für  den  Stahlmagneten  die  Kraft  nur 
ein  wenig  stärker  wächst,  als  die  Ströme,  für  den  Eisencylfnder  aber  zunimmt  wie 
die  Quadrate  dieser  Ströme,  so  wird  bei  starken  Erregtlugen  der  Vortheil  sich 
wieder  zum  Eisencylinder  wenden.  Ferner  zeigen  die  beiden  dort  zusammengestellten 
Curven,  dass  das  Maximum  der  Wirkung  für  den  Eisencylinder  der  Mitte  der  Spirale 
ungleich  naher  fallt,  als  das  für  die  Wirkung  des  Stahlmagneten.  Den  letztern 
können  wir  ohne  grossen  Fehler  als  mit  einer  constanten  Kraft  begabt  annehmen. 
Demzufolge  wird  aber  das  Maximum  der  Wechselwirkung  zwischen  Stromkraft  und 
„ Magnetismus "  dann  statthaben,  wenn  ungefähr  die  Mitte  des  Magnetstabes  in  der 
Ebene  der  obern  Spiralwindung  liegt.  Der  Magnetismus  des  Eisenkerns  ist  aber  Im 
vorliegenden  Falle  veränderlich,  er  wird  erst  am  stärksten  ausfallen,  wenn  seine 
Mitte  in  der  Mitte  der  Spirale  liegt.  Hieraus  leuchtet  aber  ein,  dass  von  einem 
gewissen  Abstände  nach  der  Mitte  der  Spirale  hin  die  Wirkungen  für  den  Eisenkern 
verhältnissmässig  grösser,  von  diesem  Abstände  an  abseits  aber  kleiner  ausfallen 
müssen  als  die  für  den  Stahlmagneten. 

III.  Die  absolute  Grösse  der  Kraft,  mit  welcher  Eisenstäbe  in  das  Inncrc  einer 
thätigen  Spirale  gezogen  werden,  ist  sehr  bedeutend.  Schon  durch  Spiralen  mit 
massig  vielen  Windungen  werden  Eiscndräthe  gegen  die  Richtung  der  Schwerkraft 
emporgehoben  und  im  Innern  derselben  festgehalten.  Der  grossartigste  Versuch  üi 
dieser  Beziehung  rülirt  von  Page  2  her.  Derselbe  vermochte  in  einem  Falle  mittels 
einer  Spirale  von  t  Fuss  Durchmesser  eine  Eisenstange  von  300  Pfund,  in  einem  andern 
sogar  eine  Stange  von  532  Pfund  mittels  einer  Spirale  von  entsprechendem  Durchmesser 
auf  eine  Höhe  von  1 0  Zoll  senkrecht  zu  heben.  Um  letztere  wieder  nieder  zu  drücken, 
bedurfte  es  einer  weitern  Kraft  von  508,  also  in  Summe  einer  Kraft  von  1040  Pfund. 

IV.  Zeigten  dio  vorstehenden  Thatsachen,  dass  Eisencylinder  so^weit  in  das 
Innere  einer  galvanischen  Spirale  gezogen  werden,  bis  dieselben  in  der  Mitte  der 
letztern  ihre  stabile  Gleichgewichtslage  finden,  so  wird  die  Erscheinung  eine  andere, 
wenn  die  Cylinder  bis  zu  dünnen  Platteu  verkürzt  werden  8.  Wird  eine  Platte 
von  dünuenv  Eisenblech  in  horizontaler  Lage  an  einem  Wagebalken  aufgehangen 
und  äquilibrirt,  und  befindet  sie  sich  in  der  Mitte  und  conaxial  zu  einer  umgebenden 
Kupfcrdrathspirale,  ohne  dieselbe  jedoch  zu  berühren,  so  beobachtet  man,  dass, 
sobald  ein  Strom  in  der  Spirale  circulirt,  die  Platte  nach  dem  nächsten  Ende  der 
Spirale  hingezogen  wird.  Bezüglich  der  in  der  Richtung  der  Axc  wirkenden  Kraft 
findet  sie  in  der  Ebene  der  obersten  und  untersten  Windungen  zwei  stabile  Gleich- 
gewichtslagen ;  was  dagegen  die  senkrecht  zur  Axe  gerichteten  Kräfte  betruTt,  so 
hat  die  Platte,  ebenso  wie  Magnet-  oder  Eisenstäbe,  das  Bestreben,  sich  gegen  die 
Innenwand  der  Spirale  zu  lehnen  (Erster  Abschnitt,  §.  Ii,  VI.).  —  Die  hier  be- 
sprochene Erscheinung  ist  mir  mit  dünnen  Platten  von  62  .Millimeter  Durchmesser 
und  16,6  Grammen  Gewicht  stets  gelungen,  sowohl,  wenn  ich  eine  Spirale  von 
80  Millimeter  innerm  und  HO  Millimeter  äusserm  Durchmesser  bei  einer  Höhe  von 
20  Millimeter,  als  auch,  wenn  ich  eine  Spirale  von  1 55  Millimeter  äusserm  Durch- 
messer, aber  sonst  denselben  Dimensionen,  anwandte. 
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1  Harckel.    *  Verhandlungen  der  königlich  sächsischen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  in 

Leipzig;  math.  phys.  Klasse.    4850.    II.  S.  78. 
1  Page.    Silliman  American  Journal,    [i  ]    V.  10.  p.  349  u.  V.  11.  p.  86.  —  *Kromg's 

Journal  für  Physik  des  Auslandes.    B.  \.  S.  242  u.  249.  —  *  Liebig  und  Kopp  Jahres- 
-  bericht  für  1851.    S.  836. 

>  v.  Feilitmc«.    'Pogg.  Ann.    92.536.    (1854.)    N.  31. 

§.  19.   Tragkraft  und  Anziehung  stabformiger  Elektromagnete. 

Das  Erregen  von  Inductionsströmen  beim  Entstehen  und  Verschwinden  des 
Elektromagnetismus,  das  Ablenken  einer  Magnetnadel  und  die  Anziehung  zur 
magnetisirenden  Spirale  waren  Wirkungen,  nach  denen  wir  bisher  den  Gesetzen 
der  durch  den  galvanischen  Strom  erregten  Magnete  nachzuspüren. suchten.  Es 
bleibt  noch  eine  Wirkung  übrig,  nämlich  der  durch  jene  Magnete  erregte 
Magnetismus  in  magnetisirbaren  Substanzen,  und  die  damit  zusammenhängende 
Anziehung  derselben,  bis  zur  unmittelbaron  Berührung,  sowie  die  Anziehung 
und  Abstossung,  welche  die  befreundeten  oder  feindlichen  Pole  zweier  Elektro- 
magnete auf  einander  ausüben. 

Nähert  man  zwei  Elektromagnete  mit  ihren  befreundeten  Polen  einander  an, 
so  zeigt  die  einfachste  Beobachtung,  dass  sie  sich  gegenseitig  anziehen,  und 
dass  diese  Anziehungskraft  in  rascher  Progression  zunimmt,  in  dem  Maasse, 
als  die  Entfernung  abnimmt  Dasselbe  findet  aus  denselben  Gründen  statt,  wenn 
man  zwei  Eisencylinder  von  entgegengesetzten  Seiten  her  in  das  Innere  einer  und 
derselben  thätigen  galvanischen  Spirale  führt  und  demnächst  einander  annähert 
Haben  sich  die  befreundeten  Pole  berührt,  alsdann  haben  sie  ihre  Individualitat 
gegenseitig  vernichtet,  an  ihre  Stelle  ist  ein  Indifferenzpunkt  getreten  und  beide 
Elektromagnete  verhalten  sich  wie  ein  einziger  von  doppelter  Länge  mit  ent- 
gegengesetzten Polen  an  beiden  Enden.  Da  aber,  wie  wir  früher  sahen,  gerade 
im  Indifferenzpunkte  die  grösste  „Quantität"  von  Magnetismus  vertheilt  worden 
ist,  so  wird  auch  jetzt  eine  Veränderung  in  der  magnetischen  Vertheilung  beider 
Stäbe  stattgefunden  haben.  Die  vor  der  Berührung  in  der  Mitte  jedes  Stabes 
vorhandenen  Maxima  der  magnetischen  Quantitäten  sind  nach  den  berührenden 
Polen  gerückt,  um  dort  ein  einziges,  grösseres,  gemeinschaftliches  Maximum  zu 
bilden.  —  Ganz  ähnlich,  wie  diese  beiden  Elektromagnete,  verhält  sich  aber 
auch  ein  Elektromagnet  zu  einem  entgegengehaltenen  Stück  weichen  Eisens  — 
Anker.  In  der  Wirkungssphäre  des  Magneten  wird  der  Anker  selbst  zum 
Magneten,  wendet  deu  befreundeten  Pol  dem  nächsten,  des  Magneten  zu  und 
wird  infolge  dessen  bis  zur  Berührung  angezogen.  Infolge  der  Rückwirkung 
des  Ankers  wird  dabei  auch  die  magnetische  Vertheilung  im  Magneten  selbst 
geändert,  immerhin  ist  aber  die  Vermehrung  der  gemeinschaftlichen  magnetischen 
Quantität  geringer,  als  wenn  der  Anker  schon  an  sich  ein  Elektromagnet  wäre. 
Wollen  wir  also  den  Process  der  Ansiehung  eines  Magneten  gegen  den  Anker 
begrifflich  verfolgen,  ^o  müssen  wir:  1)  die  im  Anker  hervorgerufene  magne- 
tische VertheUung,  2)  die  Aendcrung  der  Vertheilung  im  Magneten  infolge  der 
Rückwirkung  des  Ankers,  3)  die  eben  daher  entspringende  Aenderung  in  der 
Quantität  des  Magnetismus  und  4)  die  gegenseitige  Anziehung  zwischen  beiden 
polaren  Massen  ins  Auge  fassen.    Alle  diese  Gesichtspunkte  sind  Functionen 
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des  Abstandes  zwischen  Magnet  und  Anker  und  ihrer  gegenseitigen  Lage,  aber 
nicht  bios  zwischen  denselben  als  ganze  Massen  betrachtet,  sondern  vielmehr 
zwischen  den  einzelnen  Theilchen  beider.  Ist  nun  der  Abstand  zwischen  Anker 
und  Magnet  immer  noch  beträchtlich ,  dann  werden  die  einzelnen  Theilchen  beider 
sich  nahezu  in  demselben  Verhältniss  gegenseitig  annähern  und  entfernen,  wie 
die  beiden  Körper  selbst  und  somit  werden  in  diesem  Falle  noch  die  einfachen 
Gesetze  durchleuchten,  welche  sich  für  die  Wirkung  eines  Elektromagneten  auf 
eine  entfernte  Magnetnadel  ermitteln  Hessen.  Sind  ferner  Magnet  und  Anker  in 
Berührung,  so  können  sie  als  ein  einziger  Magnet  betrachtet  werden;  die  Ge- 
setze der  hier  obwaltenden  Anziehungserscheinungen  werden  also  Ergänzungen 
für  die  Gesetze  der  magnetischen  Vertheilung  sein,  welche  namentlich  in  §.4  6 
behandelt  wurden.  Es  wird  aber  endlich  ersichtlich,  dass,  wenn  die  Abstände 
zwischen  Magnet  und  Anker  sehr  gering  werden,  eine  grosse  Complication  der 
Gesetze  eintreten  muss. 

Nicht  immer  hat  man  die  Begriffe  derart  auseinander  gehalten,  wie  es  nach  • 
dem  Vorigen  geschehen  müsste.  Auf  der  andern  Seite  waren  die  auflallenden 
Anziehungserscheinungen  der  Elektromagnet«  .zu  verlockend,  um  nicht  ihre  Ge- 
setze zu  verfolgen.  Dazu  kommt,  dass  man  versucht  war,  die  Anziehung^  als 
eine  einfache  Wirkung  des  Magnetismus  und  sonach  beide  stets  einander  pro- 
portional zu  erachten.  Und  so  ist  es  erklärliofe ,  dass  eine  überaus  grosse  Anzahl 
von  Untersuchungen  über  die  hier  zu  besprechenden  Erscheinungen  vorliegt  und 
dennoch  das  Endziel :  Nachweis  der  Gesetze  o  priori,  der  Zukunft  vorbehalten 
bleiben  muss.  'Für  jetzt  sind  wir  genöthigt,  dem  Faden  der  Experimentalunter- 
suchung  nachzugehen. 

Nach  dem  Vorgange  "von  Düb  1  wollen  wir  die  Anziehung  zwischen  Magnet 
und  Anker  in  der  Entfernung  kurz  mit  Anziehung  bezeichnen,  dagegen  die 
Anziehung  in  unmittelbarer  Berührung  mit  Tragkraft.  Ferner  mag,  wo  es 
nicht  anders  bemerkt  ist,  für  Anker  und  Magnet  eine  cylindrische  Form  voraus- 
gesetzt werden.  Zunächst  sollen  die  Gesetze  der  Anziehung  und  Tragkraft 
cylindrischer  Stäbe  behandelt,  die  Modificationen  derselben  an  Hufeisenmagneten 
mögen  aber  gesondert  betrachtet  werden. 

Wie  schon  gesagt,  ziehen  sich  zwei  cylindrische  Eisenstäbe  von  entgegen- 
gesetzten Seiten  conaxial  in  eine  Spirale  gebracht,  gegenseitig  an,  weil  sie  die 
befreundeten  Pole  einander  zuwenden.  Nicht  also  findet  dieses  statt,  wenn  die 
Cylinder  sich  zu  dünnen  Eisenplatten  verkürzen.  Obschon  jetzt  immer  noch 
beide  Platten  die  ungleichnamigen,  also  befreundeten  Pole  einander  zuwenden, 
stossen  sie  sich  doch  mit  merklicher  Kraft  ab.  Es  ist  dieses  um  so  auf- 
fälliger, als  unter  solchen  Umständen  nur  sehr  wenig  Magnetismus  im  Eisen 
entwickelt  werden  kann.  Diese,  auf  theoretischem  Wege  gefundene  und  experi- 
mentell nachgewiesene  Thatsache  kann  aber  nur  so  lange  statthaben,  als  der 
Magnetismus  sich  an  der  Peripherie  der  Platte  ansammelt.  Könnte  man  aber 
die  Eisenplatten  so  mit  Magnetismus  sättigen  (§.  47),  dass  er  bis  gegen 
die  Mitte  derselben  vordränge,  dann  müssten  sie  sich  wiederum  nach  der  ge- 
läufigem Regel  anziehen.  —  Hieraus,  wie  aus  dem  mit  zunehmender  Magnetkraft 
eintretenden  Sättigungszustahde  lässt  sich  die  auffallende  Erscheinung  erklären, 
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dass  durch  eine  Verkleinerung  der  Berührungsfläche  zwischen  einem  stabförmigen 
Magneten  und  einem  ebenfalls  stabförmigen  Anker,  also  etwa  durch  Abrunden 
der  Polenden,  eine  VergrÖsserung  der  Tragkraft  bewirkt  werden  kann.  Berühren 
sich  aber  Anker  und  Magnet  nicht  unmittelbar,  sondern  sind  sie  nur  durch 
ein  oder  mehre  Papierplättchen  von  einander  getrennt,  so  tritt  jener  Einfluss 
der  Berührungsfläche  in  raschen  Progressionen  zurück,  und  wird  schon  in  ge- 
ringer Entfernung  unmerklich.  —  Bei  unmittelbarer  Berührung  ist  dieser  Einfluss 
der  Berührungsfläche  so  bedeutend,  dass  er  sogar  die  Wirkung  zu  verdecken 
im  Stande  ist,  welche  eine  grössere  Dicke  oder  Länge  des  Ankers  oder  des 
Magneten  ausübt  Werden  die  Versuche  so  eingerichtet,  dass  die  Berührungs- 
fläche in  allen  Fällen  gleich  gross  bleibt,  dann  wird  voraussichtlich  ein  dickerer 
und  ein  längerer  Anker  von  demselben  Magneten  mit  stärkerer  Kraft  getragen 
und  angezogen,  als  ein  dünnerer  und  kürzerer.  Namentlich  wächst  das  Ver- 
hältniss  der  Anziehung  und  Tragkraft  stärker  als  das  einfache,  jedoch  schwächer 
als  das  quadratische  Verhältniss  der  Durchmesser.  Mit  zunehmender  Länge  der 
Anker  nähert  sich  aber  die  Tragkraft  und  Anziehung  asymptotisch  einem  Maxiinum- 
werthe  an.  Was  hier  von  den  Aenderungen  in  den  Dimensionen '  der  Anker 
gesagt  wurde,  gilt  in  gleicher  Weise,  wenn  die  Dimensionen  des  Magneten  sich 
ändern  und  die  der  Anker  dieselben  bleiben.  Ueberhaupt  bleibt  die  Anziehung 
dieselbe,  wenn  der  Anker  zum  Magneten  und  der  Magnet  zum  Anker  gemacht 
wird,  sobald  nur  bei  demselben  galvanischen  Effecte  die  Spirale  den  Magneten 
stets  in  seiner  ganzen  Länge  umgiebt 

Wenn  die  Stromstärke  variirt,  so  sollte  man  weinen,  müsste  Anziehung 
wie  Tragkraft  sich  im  quadratischen  Verhaltniss  zu  derselben  ändern,  indem 
dann  die  in  demselben  Maasse  vermehrte  oder  verminderte  Kraft  des  Magneten 
eine  andere  Vertheilung  in  dem  Anker  hervorbrächte  und  beide  sich  demnächst 
in  derselben  Proportion  gegenseitig  anzögen.  Doch  hat  sich  durch  den  Versuch 
dieses  Gesetz  nur  für  die  Anziehung  bestätigt  Für  die  Tragkraft  haben  einige 
Experimentatoren  sogar  das  einfache  Verhältniss  zur  Stromstärke  finden  wollen, 
wahrscheinlich  ist  jedoch,  dass  dieselbe  in  grösserm,  doch  sicher  nicht  im  qua- 
dratischen Verhältniss  zur  Stromstärke  wächst 

I.  Im  vorigen  Paragraphen  wurde  unter  N.  IV.  nachgewiesen,  dass  eine  dünne 
JEisenplatte  sich  gegjn  eine  Spirale  entgegengesetzt  verhält,  wie  ein  Eisencylinder. 
Tarirt  man,  wie  dort  angegeben,  eine  Platte  von  Eisenblech  in  horizontaler  Lage 
an  einer  Wage,  umgiebt  sie  mit  einer  conaxialen,  etwas  weiten  Spirale  und 
bringt  die  letztere  in  eine  solche  Höhe,  dass  die  Eiscnplatte  sich  in  einer  der 
beiden  Gleichgewichtslagen  befindet :  so  kann  man  leicht  beobachten ,  wie  diese 
Platte  sieh  emporhebt,  wenn  man  von  unten  her  eine  andere  gleich  grosse  Platte 
derselben  parallel  und  conaxial  annähert*  Befindet  sich  die  aufgehangene  Platte 
in  der  untern  Gleichgewichtslage,  so  kann  man  sie  mittels  Annäherung  der  andern 
durch  die  ganze  Spirale  hindurch  bis  über  dieselbe  hinaus  empor  heben.  Die  ge- 
ringste Neigung  der  einen  oder  andern  Platte  lässt  aber  den  Versuch  vereiteln, 
indem  die  geneigte  Platte  alsdann  nach  ihrer  Längsrichtung  magnetisirt  wird  und 
anzieheud  auf  die  andere  wirkt.  Eine  ähnliche  Anziehung  tritt  ein,  wenn  beide 
Platten  excentrisch  zu  einander  zu  stehen  kommen.  In  jedem  Falle  hat  aber  die 
schwebende  Platte  die  Tendenz,  sich  gegen  die  Wände  der  Spirale  zu  legen,  UW 
überdem  noch  sich  schief  gegen  die  angenäherte  Platte  zu  neigen,  um  dann  von 
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dieser  angezogen  zu  werden.  Aus  diesen  Gründen  haben  Messungen  der  Abstossung 
bis  jetzt  noch  zu  keinem  Resultate  gefuhrt.  —  Noch  einfacher  kann  man  sich  von 
der  bezeichneten  Erscheinung  überzeugen,  wenn  man  eine  flache  unthätige  Spinde 
vertical  richtet  und  in  dieselbe  beide  Platten  ebenfalls  vertical  stellt,  während  man 
sie  mit  den .  Fingern  sanft  gegen  einander  drückt.  Sobald  der  Strom  durch  die 
Spirale  geschlossen  wird,  stossen  beide  Platten  sich  mit  sehr  merklicher  Kraft 
gegenseitig  ab.  —  Da  aber  nun  in  jedem  Falle  beide  Platten  so  magnetisirt  werden, 
dass  sie  sich  ihre  befreundeten  Pole  einander  zuwenden,  so  geht  hieraus  hervor, 
dass  zwei  senkrecht  zu  ihrer  Ebene  magnetisirte  Eisenplatten  sich  um- 
gekehrt verhalten  wie  zwei  Eisency linder',  indem  die  befreundeten 
der  erstem  sich  abstossen,  die  der  letztern  sich  anziehen. 

II.  Von  den  altern  Versuchen  über  die  Anziehung  gerader  Elektromagnete 
verdienen  zuerst  die  von  Jxcobi  und  Lesz  3  besprochen  zu  werden,  welche  zum 
Zweck  hatten,  die  Abhängigkeit  .der  Anziehung  von  der  Stromstärke  zu  ermitteln. 
Zwei  geradlinige  Elektromagnete  wurden  mit  den  befreundeten  Polen  einander 
gegenüber  gestellt,  oder  auch  der  eine  mit  etnem  Eisenstabe  vertauscht  Beide 
waren  durch  -eine  */,„  Zoll  dieke  Holzplatte  von  einander  getrennt.  Die  Anziehung 
wurde  durch  eine  Wage  und  die  Stromstärke  durch  eine  NERVANDER'sche  Tangenten- 
bussole gemessen.  Die  Versuche  zeigten,  dass  die  Anziehung  zwischen  einem 
Elektromagneten  und  einem  Anker,  sowie  zwischen  zwei  von  demselben 
Strom  umflossenen  Magneten  dem  Quadrate  der  Stromstärke  propor- 
tional sei. 

Zu  demselben  Ergebniss  kam  fast  gleichzeitig  Joule  4.  Er  mass  den  Strom 
durch  ein  empirisch  graduirtes  Galvanometer.  Die  Elektromagnete  enthielten  gerade 
quadratische  Eisenkerne  von  7  Zoll  Länge  und  Fünf  verschiedenen  (3/n  bis  7/n  Zoll) 
Bretten  und  Dicken.  Die  Prüfung  der  Anziehung  geschah  durch  eine  Wage,  au 
welcher  immer  Elektromagnete  von  den  Dimensionen  der  darunter  festgehaltenen 
aufgehangen  und  in  x/a  Zoll  Entfernung  erhalten  wurden.  Es  ergab  sich  aus  den 
Versuchen  mit  grosser  Annäherung  das  oben  ausgesprochene  Gesetz  und  zwar 

M  =  E2W\ 

.  .  - 

• 

wo  M  die  an  der  Wage  gemessene  magnetische  Anziehung,  fe'  did  Stromstärke 
und  W  die  Drathlänge  bedeutet.  —  Bei  andern  Versuchen  mit  grössern  Magneten 
und  beträchtlichen  Stromstärken  zeigte  sich  eine  damals  allerdings  noch  verkannte 
Annäherung  zum  Sättigungszustande. 

Von  dem  Gesetze  der  Proportionalität  zum  Quadrate  der  Stromstärke  giebt 
Joule*  folgende  einfache  Erklärung:  Beobachtet  man  zwischen  zwei  Elektromagneten 
eine  Anziehung,  die  mit  dem  Quadrate  der  Stromstärke  wächst,  so  beobachtet  man 
andererseits  zwischen  einem  Elektromagneten  und  einem  Magneten  von  constanter 
Kraft  eine  Anziehung,  welche  im  einfachen  Verhältniss  zur  Strom- 
stärke wächst.  Hieraus  muss  man  schliessen,  dass  die  Quantität  des 
entwickelten  Magnetismus  im  einfachen  Verhältniss  der  Elektricitats- 
menge  steht,  die  um  den  Stab  circulirt.  Sind  nun  N  und  S  in  Fig.  82 
zwei  einandor  zugewandte  befreundete  Polenden   zweier  Elektro- 
magnete und  sind   \  1  3  und  l  II  III  eine  der  Stromstärke  pro- 
portionale Anzahl  von  magnetischen  Theilchcn,  so  wird  ein  jedes 
im  einen  Polende  ein  jedes  im  andern  anziehen.  Die  Anziehung  muss 
also  proportional  der  Anzahl  von  Linien  sein,  welche  zwischen  allen 
Theilchen  gezogen  werden  können,  d.  i.  proportional  dem  Quadrate 
der  erregenden  Stromstärke. 

Wenn  Joule  zwei  gleich  lange  Stäbe  einander  gegenüber  stellte, 
so  beobachtete  er  bei  demselben  Abstände  der  Polenden  und  der-         Fig.  *t 
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selben  Stromstärke  eine  grössere  Anziehung,  als  wenn  er  einen  der  Stabe  mit 
einem  längern  vertauschte.  Er  erklärt  dieses  dadurch,  dass  im  letztem  FaUe  die 
auf  einander  wirkenden  Anziehungsmittelpunkte  weiter  von  einander  rückten  und 
trotz  grösserer  absoluter  Stärke  nur  wegen  des  grossem  Abstandes  schwächer  auf 
einander  wirkten. 

HI.  Eine  sehr  auffallende  Erscheinung  beobachtete  Moll  6  und  später  Pfafp  7, 
dahin  gehend,  dass  Elektroniagnetc  mit  abgerundeten  Polflächen,  welche  also  vom 
Anker  nur  in  einem  Punkte  berührt  wurden,  eine  stärkere  Tragkraft  besitzen,  als 
dieselben  Magnete  mit  ebenen  Polflächen,  auf  welchen  der  Anker  abgeschlifFcn  ist. 
Moll  beobachtete  diese  Erscheinung  fünfmal  in  sechs  Fällen;  Pfaff  untersuchte 
sie  an  einem  sehr  -starken  Elektromagneten  in  Hufeisenform.  Derselbe  hatte  ebene 
Polflächen,  gegen  welche  der  Anker  abgeschliffen  war,  und  trug  bei  irgend  einer 
Kombination  von  Windungen  und  Rheomotoreu  368 1/4  Pfund.  Demnächst  wurden 
die  Polenden  abgerundet,  sodass  der  Anker  dieselben  nur  in  je  einem  Punkte  be- 
rührte. Hierdurch  war  aber  die  Tragkraft  für  dieselbe  Kombination  um  mehr  als 
das  Doppelte  erhöht  worden,  nämlich  auf  878%  Pfund.  Eine  Erklärung  dieser 
Erscheinung  wird  sich  aus  dem  Nächstfolgenden  ergeben ;  die  von  Pfaff  versuchte 
trifft  jedenfalls  nicht  das  Wahre.  —  dal  Nf.oro  8  beobachtete  die  analogen  Erschei- 
nungen bei  ebenen  und  abgerundeten  Ankern,  welche  auf  die  ebenen  Pole  der 
Magnete  aufgelegt  wurden. 

IV.  Nach  diesen  ziemlich  einseitigen  Untersuchungen  haben  wir  es  endlich 
den  umfangreichen  Versuchsreihen  Ddb's  zu  danken,  dass  die  Erscheinungen  der 
Anziehung  und  Tragkraft  mit  den  Gesetzen  der  elektromagnetischen  Erregung  in 
Einklang  gebracht  worden  sind.  Zur  Messung  dieser  Kräfte  hatte  schon  Pfaff9 
eine  complicirtc  Hebelvorrichtung  angegeben,  welche  hauptsächlich  bezweckte,  die 
Auker  möglichst  parallel  von  dem  Magneten  abzureisseu.  Den  gleichen  Zweck  hatte 
Jacobi  10  bei  der  Construction  seines  Krafthebels  im  Auge,  eines  einarmigen  Hebels 
von  41/«  *uss  Länge.  Dub  11  bedient  sich  einer  Modilication  von  Ritchie's  u 
Messapparat,  und  zwar  emer  einfachen  römischen  Wage,  deren  einer  4  Zoll  langer 
Arm  den  Anker,  und  deren  anderer  24  Zoll  langer  ein  Laufgewicht  von  passender 
Schwere  trug.  Die  Wage  war  mit  Vorrichtungen  zum  Einstellen  und  Tariren  des 
Ankers  versehen  und  gab  die  Kräfte  bis  auf  1/\n  preussische  Pfunde  genau  an. 
Die  Ströme  wurdcu  durch  die  Tangcntenbussole  gemessen  und  mittels  eines  cin- 
geschalteneu  Neusilbcrdrathes  von  veränderlicher  Länge  regulirt.  Die  cylindrischeu 
Eisenkerne  und  Anker  waren  aus  feiuem  Stabeisen  angefertigt,  abgedreht  und  an 
den  Enden  eben  geschliffen.  Die  .Spirale  war  für  alle  Eisenkerne  dieselbe.  Sic 
bestand  aus  einzelnen  I  3/4  Zoll  rheinländisch  langen  Abteilungen  von  <  Zoll  Durch- 
messer, die  zu  je  56  Windungen  auf  geschlitzte  Messinghülsen  gewunden  waren, 
und  von  denen  nach  Bedürfniss  eiue  und  mehre  gebraucht  wurden.  Jede  Angabe 
ist  das  Mittel  aus  zehn  Versuchen. 

Eine  grosse  Anzahl  von  Ermittelungen  führte  endlich  auf  den  wichtigen  Ein- 
fluss  der  Grösse  der  Berührungsfläche  zwischen  Anker  und  Magnet.  Es 
wurden  zwei  Eisenstangen  von  1  und  z  Zoll  Durehmesser  und  6  Zoll  Länge  von 
einem  Ende  her  zu  einem  abgestumpften  Kegel  von  I  Zoll  Höhe  verjüngt,  sodass 
die  Abstumpfungsfläche  noch  die  Häjfte  der  bezüglichen  Cylinderdurchmesscr  betrug. 
Diese  wurden  als  Anker  benutzt  und  die  von  verschieden  langen  und  dicken  Magneten 
auf  dieselben  ausgeübte  Tragkraft  mit  derjenigeu  verglichen,  welche  unter  denselben 
Umständen  rein  cylindrische  Anker  zeigten,  sowohl  von  der  Dicke  der  Berührungs- 
fläche, als  auch  von  der  Dicke  des  cylindrischeu  Theiles  der  erstem.  Die  Versuche 
ergaben  zunächst  folgende  Zahlen  . 
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Durchmesser 

der  berühren- 
den Fläch«*  des 
Ankers 
in  Zollen. 


Durchmesser 

dee  cyündri- 
schen  Theiles 
desselben 
in  Zollen 


Tragkraft 

i)  preu8üischen| 
Pfunden. 


Durchmesser 
I  der  herührcn- 
I  den  Flüche  des 
Ankers 
in  Zollen. 


Durchmesser 
des  cylindri- 
schen Theiles 
desselben 
in  Zollen. 


Tragkraft 
in  preussischen 
Pfunden.  * 


a)  Magnet  12"  lang,  I  "  dick. 
Stromstärke  S  =  tg20a. 

4,76 
7,00 
3,17 
4,70 

MO 


V. 
i 

s 

2 


b)   Magnet  12"  lang,  «//  dick, 
s  ==  tg20ü. 

4,74 
6,28 
5,42 
6,48 
7,46 


I 
1 

'2 
2 


— — 

c)  Magnet  4  2"  lang,  dick. 

S  r,  tg  20  ".  * 

V«        I  4,01 

I  4,55 

1  4,88 

2  4,99 
2  5,00 


2 


d)  Magnet  18"  lang,  I 


1 


V. 
I 

2 
J 


dick. 

«9,62 
23,20 
14,57 
i6,50 
20,18 


Diese  Versuche  zeigen  aber  offenbar,  dass  durch  Verkleinerung  der  Beruh run gü- 
tliche eine  Vergrösscrung  der  Tragkraft  hervorgebracht  werden  kann, 
dass  aber  bei  gleich  grosser  Berührungsfläche  derjenige  Anker  am 
meisten  trägt,  welcher  die  grösste  Masse  hat.  In  der  ersten  und  letzten 
Versachsreihe ,  für  welche  der  Magnet  dicker  oder  ebenso  dick  als  die  Berührungs- 
flächen der  konisch  endenden  ist,  tragen  diese  mehr  als  die  cylindrischen  Anker 
vom  Querschnitte  der  Berührungsfläche  oder  aber  vom  Querschnitte  des  cylindrischen 
In  der  zweiten  Reihe  tritt  dieses  noch  für  die  einzölligen,  nicht  aber  für 
zweizölligcn  Anker  hervor.  Im  letzten  Falle,  sowie  in  der  ganzen  dritten  Reihe 
wird  die  Grösse  der  Berührungsfläche  durch  den  Querschnitt  des  Magneten  bestimmt ; 
er  ist  dünner  als  der  dünnste  Anker,  und  demgemäss  wird  durch  Verjüngung  des 
berührenden  Ankerendes  kein  Vortheil  mehr  erzielt. 

Vorstehende  Thatsacbcn  erklären  aber  sonderbare  Ergebnisse  aus  einer  grossen 
Zahl  von  Versuchen,  welche  Düb  anstellte,  um  das  Verhältniss  der  Dicke 
der  Anker  zur  Tragkraft  zu  ermitteln.  Es  wurde  hierzu  ein  Magnet  von  12  Zoll 
Länge  und  t  Zoll  Dicke  durch  verschieden  starke  Ströme  erregt  und  für  Anker 
von  verschiedener  Dicke  und  Länge  die  Tragkraft  bestimmt.  Da  diese  Versuche 
zu  vielseitigen  Erwägungen  Aulass  geben,  sind  sie  vollständig  und  zum  Zwecke 
grösserer  Uebersichtlichkeit  in  den  graphischen  Darstellungen  der  Figy.  85 —  87 
(s.  S.  148)  mitgctheilt.  Die  Abscissen      ^  _ 

T=7 


sind  den  Ankerdicken  (gemessen  in 
Sechzehntelzollen)  und  die  Ordinaten 
den  Tragkräften  (gemessen  in  Pfun- 
den) proportional  aufgetragen.  Die 
verschiedenen  Curven  jeder  Figur 
stellen  die  Messungen  bei  den  neben- 
stehenden verschiedenen  Stromstär- 
ken S  dar.  Die  zu  einer  jeden  Figur 
gehörenden    Versuche   wurden  "mit 
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Ankern  von  derselben  Länge  Ln  angestellt,  welche  in  Zollen  gemessen  am  Rande 
bemerkt  ist.   Die  grosse  Uebereinstimmung  in  dem  allgemeinen  Charakter  der  Curven 
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deutet  auf  Geringfügigkeit  in  den  Bcöbachtungsfehleru  Vergleicht  man  nun  die 
denselben  Abscissen.  zugehörigen  Ordiuaten  auf  den  verschiedenen  Figuren  unter 
einander,  so  sieht  man  leicht,  dass  für  dieselbe  Dicke  der  cylindrischen 
Anker  die  Tragkraft  zunimmt:  a)  mit  der  Länge  derselben,  und  b)  mit 
de r  Stromstärke.  Die  zu  jeder  einzelnen  Curve  gehörigen  Ordinatcn  zeigen  aber, 
dass  cylindrische  Anker,  welche  nicht  dicker  sind  als  der  Magnet,  mit 
,, Abnahme"  ihres  Durchmessers  bis  zu  einer  gewissen  Dicke  an  Trag- 
kraft „zunehmen";  bei  weiterer  Abnahme  aber  wieder  eine  geringere 
Tragkraft  zeigen.  Die  experimentelle  Erklärung  dieser  auffallende«  Erscheinung 
ergiebt  sich  aus  den  obigen  Versuchen  mit  Ankern,  deren  Enden  konisch  verjüngt 
waren.  Einen  Nachweis  dieser  Erscheinung  aus  dem  Wesen  des  Magnetismus  giebt 
Dtb  nicht.  Sicherlich  liegt  aber  der  tiefere  Grund  in  der  Thatsache,  dass  die 
im  Allgemeinen:  zwischen  Magnet  und  Anker  wirkende  Anziehungskraft 
beeinträchtigt  wird  durch  eine  Abstossung,  welche  namentlich  von  den 
sich  zunächst  berührenden  flächen  ausgeht.  Erstere  Kraft  ist  im  Allge- 
meinen stärker  als  letztere.  Die  letztere  tritt  aber  allein  hervor,  wenn  man  die 
cyH ndrischen  Eisenstäbe  zu  dünnen  Platten  verkürzt,  ein  Versuch,  der  unter  N.  I. 
beschrieben  wurde. 

Verfolgt  man  nun  einerseits  die  Curven,  welche  verschiedenen  Ankerlängan  und 
derselben  Stromstärke ,  andererseits  die,  welche  denselben  Längen  und  verschiedenen 
Stromstärken  zugehören,  so  wird  man  sieh  überzeugen,  dass  das  (mitm  bezeich- 
nete) Maximum  der  Tragkraft  sich  um  so  mehr  den  dickern  cylindri- 
schen Ankern  zuneigt,  je  länger  dieselben  sind  und  je  stärker  der  Strom 
ist.  So  z.B.  ist  dieses  Maximum  bei  einer  Stromstärke  S—tgtO°  und  bei  den 
Längen  der  Anker  L  ?"  und.  L  =  \  l"  im  ersten  Falle  bei  dem  9/t6"  dicken, 
im  letztern  bei  dem  6/l6"  dicken  Anker  zu  suchen.  Ingleichen  wird  bei  einer 
Ankerlänge  L~i"  dieses  Maximum  von  dem  3/,fl"  starken  bis  zu  dem  Vi«  ' starken 
Anker  verrückt,  wenn  die  Stromstärke  zwischen  S  — tg20°  und  »S---tg<5° 
variirt.  —  Eine  Erklärung  dieser  Erscheinungen  möchte  sich  folgendermassen  geben 
lassen.  Anker  und  Magnet  dürfen  als  dieselbe  Eisenmasse,  von  derselben  Spirale 
erregt,  betrachtet  werden.  Mit  einer  Verlängerung  des  Ankers  vermehrt  sich  also 
die  Länge  des  überhaupt  zu  magnetisirenden  Eisenkernes,  und  wenn  auch  die  er- 
regende Kraft  dieselbe  bleibt,  so  wird  doch  schon  dadurch  die  Quantität  des  überhaupt 
frei  werdenden  Magnetismus  vermehrt  (§.  16,  N.  VI.).  Mit  Vermehrung  des  Magne- 
tismus dringt  derselbe  abeT  weiter  in  das  Innere  des  Eisens  ein  (§.17,  N.  IV.). 
Je  weiter  aber  der  Magnetismus  in  das  Innere  eindringt,  um  so  schwächer  wird 
die  zwischen  zwei  benachbarten  Flächen  statthabende  Abstossung,  um  so  weniger 
wird  also  die  Anziehung  beeinträchtigt.  —  Eine  Vermehrung  der  Stromstärke  bewirkt 
aber  bei  constanter  Gesammtlängc  von  Magnet  und  Anker  ebenfall»  eine  Vermehrung 
der  Quantität  des  erregten  Magnetismus  :  dieselbe  wird  also  für  die  hier  In  Rede 
stehende  Erscheinung  denselben  Endeffect  haben,  als  die  Verlängerung  der  Eisenmasse.  — 
AJlgemcin  werden  Anker  von  verschiedener  Dicke  alsdann  mit  der  grössten  Kraft  ge- 
tragen, wenn  sie  die  für  das  Maximum  günstigste  Berührungsfläche  darbieten. 
Dieses  Verhalten  auf  rechnendem  Wege  zu  ermitteln,  fehlen  jedoch  die  Vorarbeiten. 

Es  stand  nun  zu  erwarten,  dass  analoge  Erscheinungen  ebenfalls  eintreten, 
wenn,  statt  die  Enden  der  Anker  zu  verjüngen,  die  Pole  der  Magnete  konisch 
verjüngt  werden.  Düb  benutzte  zu  dem  Ende  als  Magneten  eine  6  Zoll  lange 
cylindrische  Eisenstange  von  1  Zoll  Dicke,  die  an  einem  Ende  bis  auf  %  Zoll 
Durchmesser  konisch  abgedreht  war.  Diese  wurde  verglichen  mit  zwei  rein  cylin- 
drischen Stangen  von  gleicher  Länge  und  r/Ä  respective  1  Zoll  Durchmesser.  Der 
magnetisirende  Strom  hatte  eine  Stärke  =  tg  J6°.  Die  Tragkräfte  gegen  verschieden 
dicke,  aber  gleich  lange  Anker  waren  folgende: 
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Durchmesser 
der  berühren- 
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1" 
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3,1 
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1 
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• 
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Ein  Vergleich  der  mittlem  mit  der  obern  und  untern  Reihe  zeigt  aber,  dass  der 
Magnet  mit  konisch  verjüngtem  Pole  alle  Anker  stärker  anzieht  ,  als  der  cylindrische 

von  gleicher  oder  von  der  hal- 
ben Dicke.  Dagegen  zeigt  ein 
Vergleich  der  obern  mit  der 
untern  Reihe,  dass  die  Anker 
von  grossen»  Durchmesser  als 
dem  der  Polflächen  vom  dün- 
nem Magneten  stärker  ange- 
zogen werden  als  vom  dickem; 
dass  aber  die  Anker  von  klei- 
nem! Durchmesser  als  dem  der 
Polflächen  vom  stärkern  Magne- 
ten auch  stärker  angezogen 
werden.  Es  ist  also  die  Kraft, 
mit  der  stab  förmige  Anker 
und  Magnete  auf  einander 
wirken,  bei  gleicher  -er- 
regender Kraft  abhängig 
von  der  Grösse  der  vom 
Magneten  dargebotenen 
Berührungsfläche, 

Hieraus  erklären  sich  nun 
wiederum  .  eigenthümliche  Er- 
scheinungen, die  Dub  beobach- 
tete, wenn  er  cylindrische  Anker 
von  verschiedener  Dicke  durch 
rein  cylindrische  Magnete  eben- 
falls von  verschiedener  Picke 
anziehen  liess.  Von  der  grossen 
Anzahl  von  Versuchsreihen  mag 
Fig.  88  nur  die  drei  charakte- 
ristischsten in  graphischer  Dar- 
stellung wiedergeben.  Alle  diese 
Versuche   sind  mit  derselben 
Stromstärke  S  =  tg45n  ange- 
stellt.  Die  Länge  der  Anker  L, 
betrug  respective  2,  4  UIU' 
9  Zoll.  Von  jeder  Sorte  wurde 
aber  eine  Anzahl  von  verschie- 
denen Dicken  geprüft,  deren 
Werthe  in  Scchzehntelzollcn  den 
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Abscisseo  der  Figuren  entsprechen.  Zu  jeder  Versuchsreihe  wurden  drei  Magnete 
benutzt  von  Ii"  Länge  und  einem  Durchmesser  Dm  respective  gleich  I ,  \'t  und 
Um  die  Figuren  nicht  zu  verwirren,  sind  die  mit  den  2"  langen  Ankern  gewon- 
nenen zur  Abscissenaxe  A'2",  die  mit  den  i"  langen  zur  Abscissenaxe  X  4"  und 
die  mit  den  9"  langen  zur  Abscissenaxe  X  9"  gezeichnet.  Die  Ordinoten  der  Curven 
.  sind  proportional  den  in  Pfunden  gemessenen  Tragkräften.  Da  zeigt  sich  denn, 
dass  kurze  und  dicke  Anker  von  schwachem  Magneten  sogar  kräftiger  getragen 
werden  können  als  vOn  stärkern.  Der  2"  lange  und  "/l5"  dicke  Anker  wird 
nämlich  von  dem  \".  starken  Magneten  mit  geringerer  Kraft  getragen,  als  von  den 
Va  und  5/16"  starken,  wie  die  unterste  Curvengfuppe  nachweist.  Dahingegen  wird, 
wenn  wir  uns  der  zweiten  Curvcngruppe  zuwenden,  der  diekc  Anker  nur 

noch  von  dem  %"  dicken  Magneten  kräftiger  getragen ,  als  von  dem  I "  dicken, 
und  endlich  wird,  wie  die  oberste  Curvcngruppe  ausweist,  der  9"  lange  und  lfl/16" 
dicke  Anker  von  dem  stärksten  Magneten  auch  am  stärksten  angezogen.  Bei  dünnern 
Ankern  findet  dieses  jedoch  nicht  statt.  Es  beeinträchtigt  also  die  von  der 
Berührungsfläche  ausgehende  Abstossungdic  allgemeine  magnetische 
Anziehung  in  dein  Maasse  mehr,  als  der  Anker  kürzer  und  die  ge- 
meinschaftliche Berührungsfläche  grösser  ist.  Je  kürzer  der  Anker  ist, 
eine  desto  geringere  Quantität  von  Magnetismus  wird  vertheilt,  desto  weniger 
dringt  er  in  das  Innere  des  Eisens  ein,  desto  überwiegender  ist  also  verhältniss- 
mässig  die  Abstossung.  Dringt  aber  der  Magnetismus  bei  gleicher  Länge  der  Anker 
und  gleicher  Stärke  der  Erregung  gleich  weit  in  das  Innere  des  Eisens,  so  ist  von 
der  kleinen  Berührungsfläche  ein  verhältnissmässig  grösserer  Anthcil  gesättigt  als 
von  der  grossem;  es  ist  also  im  letztem  Falle  die  Abstossung  grösser  als  im  erstem. 

Aus  diesen  Versuchen  geht  ferner  hervor,  dass  ein  von  Jacodi  13  erschlossenes 
Gesetz:  „die  Tragkräfte  massiver  Eisencylinder  von  gleicher  Länge  und  von  mehr 
als  l/3  Zoll  (englisch)  Durchmesser,  durch  gleiche  galvanische  Effecte  erregt,  sind 
den  Durchmessern  der  Cylinder  proportional"  —  nicht  haltbar  sei.  Jacobi  hatte 
nämlich  die  Quantität  des  Magnetismus  gemessen,  hatte  für  diese  jenes  Gesetz  ge- 
funden, und  glaubte  es  auch  auf  die  Tragkräfte  übertragen  zu  können. 

Aus  Versuchen  mit  verschieden  starken  Strömen  ging  ferner  auch  für  die 
Magnete  das  hervor,  was  oben  über  die  Anker  gesagt  wurde,  nämlich:  dass  bei 
tu  nehmender  Stromstärke  sich  das  Maximum  der  Tragkraft  zu  den 
dickern  Eigene y lindern  wendet. 

Ist  bisher  die  Abhängigkeit  der  Tragkraft  von  der  Dicke  der  Anker  besprochen 
worden,  so  mögen  auch  die  Versuche  Düb's  hier  angeführt  "werden,  welche  er 
bezüglich  des  Einflusses  der  Länge  der  Anker  angestellt  hat.  Die  Fig.  89  (s.  S.  15  2) 
giebt  ein  paar  der  veröffentlichten  Versuchsreihen  In  graphischer  Darstellung  wieder. 
Die  hierzu  gehörigen  Versuche  wurden  mit  einem  12"  langen  und  \"  dicken  Magneten 
angestellt.  Die  Abscisscn  sind  den  Längen  der  verschiedenen  Anker  in  Zollen, 
und  die  Ordinaten  den  in  Pfunden  gemessenen  Tragkräften  proportional.  Die  unterste 

3  " 

Curvengruppe  ist  auf  die  Abscissenaxe   X—    bezogen  und  wurde  bei  den  ver- 

schiedenen  beigeschriebenen  Stromstärken  mit  Ankern  angestellt,   deren  Durch- 

3  " 

messe r  Da  =  —    betrog.    Der  Durchmesser  der  Anker,  für  welche  die  mittlere 
16 

Curvengruppe  gcTundcn  wurdo,  ist  der  doppelte,  und  die  Curven  beziehen  sich  auf 

3  " 

die  Abscissenaxe  X —  .    Die  oberste,  weiter  ausgeführte  Curvengruppe  hat  X  \" 

\ -  8 

zur  Abscissenaxe  und  die  entsprechenden  Versuche  sind  mit  Ankern  vom  Durch- 
messer />„=«"  angestellt,    Alle  diese  Curven  zeigen:  dass  die  Tragkraft 
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mit  der  Länge  der  Anker  zunimmt;  dass  dieselbe  sieh  aber  einem 
Maximum  annähert,  indem  bei  wachsender  Länge  der  Anker  die  Zunahme  immer 
geringer  wird,  bis  dieses  Maximum  eintritt,  und  dass  diese  Annäherung  an 
das  Maximum  bei  desto  kürzern  Ankern  beginnt,  je  stärker  der  er- 
regende Strom  Ist  und  je  dünner  die  Anker  sind.    Auffallend  ist  es,  dass 

Tür  eine  Curve  der 
—i  untern,  für  eine  der 
mittlem,  und  fiir  alle 
der  obern  Gruppen  die 
längsten  Anker  wieder 
eine  schwächere  Trag- 
kraft zeigen  als  die 
um  3  Zoll  kürzern. 

Die  Vermehrung 
der  Tragkraft  eines 
Stabmagneten  mit  der 
Verlängerung  des  Ei- 
senkernes wird  durch 
einen  Versuch,  wel- 
chen Nickles  14  an- 
gegeben hat ,  sehr 
augenscheinlich.  Wenn 
man  nämlich  den  um 
einen  Eisenstab  cir- 
culircnden  Strom  so 
abgleicht,  dass  der 
entstandene  Elektro- 
magnet ein  bestimm- 
tes Eisenstück  gerade 
nicht  mehr  zu  tragen 
im  Stande  ist,  so  wird 
er  es  sofort  tr;i- 
sobald  man  auf  das 
andere  Ende  <l.  s  Eisen- 
kernes einen  Eisen- 
cyündcr  zur  Verlänge- 
rung aufsetzt. 

Hie  oberste  Cur- 
yenghrppe  widerlegt 
eine  Behauptung  Bab- 
ral's  I6,  infolge  deren 
das  Maximum  der  An- 
ziehung immer  dann 
stattlinden  soll,  wenn 
der  Anker  dieselbe 
89.  Schwere  hat  wie  <l< ' 

Magnet.  ,  Hier  wird 

ein  Aoker  von  81  Zoll  nämlich  stärker  angezogen,  als  ein  Anker  von  IS  Zoll,  der 
Länge  des  gleichdickcn  Magneten.  Nur  mit  weiter  unten  zu  besprechenden  Ein- 
schränkungen hat  dieser  Satz  seine  Gültigkeit. 

Nachdem  die  Tragkräfte  zwischen  cylindrischen  Ankern  und  Magneten  als 
Functionen  der  Berührungsfläche  untersucht  waren,  und  nachdem  daraus 
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dass  durch  diesen  Einfluss  die  Abhängigkeit  von  der  Dicke,  zum  Theil  auch  von 
der  Länge  der  Anker  und  Magnete  verdeckt  wurde,  kam  es  noch  darauf  an,  die 
Tragkräfte  als  Functionen  der  Stromstärken  zu  betrachten.  Jacobi  und  Lenz  sowie 
Joule  hatten  (Pf.  II.)  die  Anziehung  zwischen  zwei  Elektromagneten  oder  einem 
Elektromagneten  und  einem  Anker  in  geringem  Abstände  den  Quadraten  der  Strom- 
stärken proportional  gefunden.  Die  Versuche  Düb's  mit  cylindrischen  Magneten  und 
Ankern  stellen  für  die  Tragkräfte  weder  dieses,  noch  ein  anderes  Gesetz  heraus. 
In  der  folgenden  Tabelle  mögen  drei  Versuchsreihen  mit  Ankern  von  der  Länge 

3  0 

La  =  2 ,  12  und  9  Zoll  und  bezüglichen  Durchmessern  Da  =  — ,  —  und  1  Zoll 

hervorgehoben  werden.  Der  Magnet  war  12"  lang  und  I"  dick.  Die  Quotienten 
aus  den  gemessenen  Tragkräften  T  und  den  Quadraten  der  Stromstärken  S7  müssten 
nämlich  constante  Grössen  sein ,  wenn  sich  das  obige  Gesetz  bestätigen  sollte. 
Dieses  ist  jedoch  nicht  der  Fall. 


Strom- 
stärke S 

r  ffir 
L«~2»; 

** 

0  m 

T 
S" 

T 

S 

7  für 

La  =  u"; 
6" 

D»  =  U 

r 

T 

S 

T  für 

La  =  9"; 
Da  =  1" 

•  •  * 

T 
S» 

r 

tg20* 

1,00  Pfd. 

12,53 

4,50 

7,24 

Pfd. 

54,65 

19,89 

4,43  Pfd. 

3.2,68 

12,17 

tg25° 

2,16 

9,93 

4,03 

10,20 

47,19 

22,00 

0,80 

31,55 

14-.71 

tg31° 

3,(5 

8,72 

5,2  4 

13,80 

38,22 

22,97 

1 1,25 

,*1 , 1  0 

18,72 

tg35° 

3,28 

0,69 

4,08 

15,65 

31,92 

22,35 

13,80 

28,15 

19,71 

tg  39° 

3,76 

5,73 

4,00 

17,02 

25,95 

21,01 

tg  45° 

3,90 

3,90 

3,90 

18,65 

18,65 

18,05 

Die  Tragkräfte  für  cylindrische  Stäbe  sind  also  nicht  den  Quadraten 

T 

der  Stromstärken  proportional,  wie  die  mit        überschriebenen  Cohimncn 


•  j 
zeigen;  sie  sind  aber  auch  wegen  der  mit  —  überschriebenen  Colttmnen  nicht  den 

iS  ' , 

Stromstärken  einfach  proportional,  indem  sonst  die  in  denselben  enthaltenen  Zahlen 

constant  sein  müssten. 

Fasst  man.  die  hier  gepflogenen  Untersuchungen  etwas  allgemeiner  auf,  so 
wäre  die  Wirkung  gemessen  worden,  welche  zwei  benachbarte  Schichten  eines 
blos  von  einer  Seite  her  erregten  zweitheiligen  Eisenstabes  (Magnet  und  Anker) 
auf  einander  ausüben.  Einfachere  Gesetze  würden  sich  jedenfalls  herausstellen, 
wenn  man  beide  Thcile  glcichmässig  erregen ,  also  die  gegenseitige  Tragkraft  unter- 
suchen würde,  welche  zwei  Elektromagnetc  von  im  Allgemeinen  ungleichen  Dimen- 
sidtien  üben.  Durch  gleichzeitige  Inductionsversuche,  nach  der  Methode  von  Jacobi 
und  Lenz,  könnte  dann  ermittelt  werden-,  wie  weit  die  magnetische  Vertheilung  in 
einem  solchen  zweithciligen  Stabe  normal  wäre,  oder  welchen  abstossenden  Einfluss 
die  Trennungsfläche  hat.  So  viel  darf,  jedoch  mit  Gewissheit  aus  den  vorangehenden 
Untersuchungen  erschlossen  werden  : 

-  dass  die  Wirkung  eines  Theiles  eines  inagnetisirten  Stabes  auf 
einen  andern  stets  eine  anziehende  ist  —  so  lange  keiner  der 
beiden  Theile  eine  platten-  oder  scheibenförmige  Gestalt  hat; 
dass  diese  anziehende  Wirkung  Vermehrt  wird  mit  der  Stromstärke, 
mit  der  Länge  des  einen  Theiles  (Magnet),  mit  der  Länge  des 
ander«  Theiles  (Anker)  und  mit  der  Dicke  beider  Theile; 
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dass  aber  diese  anziehende  Wirkung  geschwächt  wird  durch  die 
Ve rgrösserung  der  Berührungsfläche,  und  dass  wahrscheinlich 
die  Schwächung  am  geringsten  ist,  wenn  die  Berührungsfläche 

bis  zum  Sättigungspunkte  tnagnetisirt  wird. 
Die  letztere  Folgerung  dürfte  besonders  daraus  hervorgehen,  dass  mit  zunehmender 
Länge  von  Anker  und  Magnet,  sowie   mit   zunehmender  Stromstärke  die  Tragkraft 
dJr  dickern  Cyliuder  mehr  und  mehr  überwiegt  gegen  die  der  dünnem. 

V.  Mit  gleicher  Ausführlichkeit ,  w  ie  die  Tragkräfte,  untersuchte  Dun  16  auch 
„die  anziehende  Wirkung  der  stabfoi  inigen  Klckti  omaguete  "\  Die  Apparate  waren 
die  früher  benutzten,  es  kam  nur  noch  eine  Vorrichtung  hinzu,  welche  die  einander 
zugekehrten  linden  von  Magnet  und  Anker  in  genau  inessbareiu  Abstände  zu  erhalten 
hatte.  Dieselbe  bestand  aus  einer  den  Anker  umfassenden  Hülse  mit  drei  vorspringenden 

Lappen,  welche  drei 
senkrechte  Schrau- 
ben trugen,  dein 
getheilte Köpfe  sich 
an  festen  Messinu- 
stähen  vorüber  be- 
wegteu.  Am  Mag- 
neten wurde  eine 
ähnliche  lliil.se  be- 
festigt, auf  deren 
ebenen»  Hand  eine 
durchbohrte  Spie- 
gelscheibe gekittet 
war.  Auf  dieser 
Scheibe  ruhten  die 
zugespitzten  Enden 
der  Sehrauben.  Bei 
einem  Umgänge  je- 
der Schraube  ent- 
fernte sich  der  An 
kei  um  2/9l  rheinl 
Zoll  von  dcuiMagne- 
ten.  Wurde  die  An 
Ziehung  alsKuuctioii 
§01  Kntteinmi^/wi 
s.  Ii.  ii  Anker  uud 
Magnet  betrachtet, 
so  zeigte  sieh:  I) 
dass  dieselbe  mit 
der  Entfernung 
vom  Magneten 
sehr  schnell  ab- 
niinmt.  2)  Diese 
Abnahme  ist  aber 
verhältnissinässig 
um  so  grösser, 
je  geringer  iD 
Anziehung  111 
Berührung  ist» 
und    3)  ist  \«>n 


F><).  90. 
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einiger  Entfernung  ab  die  Anziehung  um  so  geringer,  je  dünner 
Anker  oder  Magnet  oder  beide  werden.  Diese  drei  Ergebnisse  lassen  sieh 
aus  der  untersten  Curvcngnrppe  /  der  Fig.  90  (s.  154)  entnehmen.  Diese 
Gruppe  ist  zur  Abseissenaxc  A*.  /.  gezeichnet.  Die  Abscissen  sind  der  Anzahl  von 
Schraubenumgängea  proportional,  um  welche  Anker  und  Magnet  von,  einander 
entfernt  wurden,  und  die  Ordinalen  den  gewogenen  Anziehungen  in  Pfunden.  — 
Das  steile  Absteigen  aller  Curvcn  veranschaulicht  den  ersten  Satz.  —  Was  die 
zweite  Behauptung  betrifft,  so  ist  dieselbe  beispielsweise  aus  dem  Vergleiche  der 
stärker  ausgezogenen  Gurvc  in  der  untern  Gruppe  mit  der  an  derselben  Stelle  be- 
ginnenden punktirten  Curve  zu  entnehmen.  Beide  entsprechenden  Versuchsreihen 
wurden  mit  demselben  Magneten  und  demselben  Anker  angestellt;  erstere  aber  mit 
einer  Stromstärke  S=tg20°,  letztere  mit  S==tg35°.  Sie  ergaben  folgende 
Werthe 


Abstände  in  Schraiibenumgängeii 

0 

% 

7*  - 

»        •  . 

1 

o 

S      tg20°  Anziehung  in  Pfunden 

3,27 

U 

0,9 

0,71 

0,6 

0,38 

0,27 

0,19 

0,lö 

8      tg"35°  Anziehung  in  Pfunden 

9,00 

4,6 

3,5 

2,9 

2,6 

1,65 

1 ,05 

0,6 

Die  letzten  Zahlen  durch  2,75  dividirt 

• 

3,27 

1,68 

1,28 

1,06 

» 

0,96 

0,60 

0,38 

Die  unterste  Reihe  wurde  entwickelt,  um  beide  Curven  an  derselben  Stelle  beginnen 
zu  lassen,  sie  entspricht  der  punktirten  Linie.  Da  diese  langsamer  sinkt  als  dfe 
ausgezogene  Linie,  so  bestätigt  sie  den  zweiten  Satz.  Wenn  nun  in  den  Berührungs- 
flächen blos  Anziehung  wirkte,  dann  müsstc  dieselbe  füglich  eine  Function,  der 
Stromkraft  sein.  Da  aber  diese  in  beiden  Versuchsreihen  für  alle  Abstände  dieselbe 
bleibt,  so  müssten  die  Anziehungen  beider  Reihen  in  einem  constanten  Verhältniss 
bleiben,  und  beide  Curvcn  müssten  über  ihre  ganze  Länge  zusammenfallen,  wenn 
für  sie  nur  ein  Punkt  in  Ucbercinstimmung  gebracht  worden  ist.  Das  ist  aber 
nicht  der  Fall.  Die  Thatsache  erklärt  sich  vielmehr  durch  die  von  den  gegenüber- 
stehenden Flächen  ausgehende  Ahstossungskraft,  deren  Werth  von  dem  Maassc  für 
die  Anziehung  abzurechnen  ist.  Diese  Abstossung  ist  aber  desto  schwächer,  beein- 
trächtigt also  die  Anziehung  um  desto  weniger,  je  tiefer  die  magnetische  Verkeilung 
in  das  Innere  des  Eisens  eindringt,  d.h.  je  stärker  der  magnetisirende  Strom  ist 
(§.  17,  N.  IV.).  —  Ein  Vergleich  der  beiden  Curvcn,  welche  mit  Da  =  I"  und 

Da  =  ~    bezeichnet  sind,  giebt  ein  Beispiel  für  den  dritten  Satz.    Die  beiden 

Linien  zugehörigen  Messungen  sind  nämlich  mit  derselben  Stromstärke  S  =  !g20° 
und  mit  demselben  Magneten  angestellt  von  der  Länge  Am  =  1 2"  und  der  Dicke 
Dm=  \".  Ebenso  hatten  die  beiden  Anker  die  Länge  Lfl^6",  aber  verschiedene 

3  " 

Durchmesser  Da  =  \u  und  =—  .    Während  nun  bei  unmittelbarer  Berührung  der 

8 

dünnere  Anker  stärker  getragen  wird,  als  der  dickere,  verschwindet  schon  bei  dem 
geringeu  Abstände  zwischen  %  und  3/4  Schraubenumgang  (oder  2/,82  und  3/i„2  Zoll) 
dieses  Missverhältniss,  indem  von  da  ab  sich  die  grössere  Quantität  des  im  dickem 
Anker  erregten  Magnetismus  geltend  macht  durch  eine  stärkere  Anziehung  desselben. 
Unverkennbar,  nimmt  also  die  abstossende  Flächenwirkung  in  viel  rascherm  Ver- 
hältniss mit  der  Entfernung  ab,  als  die  anziehende  Massenwirkuug  des  ganzen 
Magneten  und  Ankers.  —  Dass  übrigens  die  letztere  Erscheinung  auch  bei  Ver- 
minderung der  Dicke  des  Magneten  eintritt,  zeigt  die  Gurvcngruppc  N.  //,  die 
bezogen  ist  auf  die  Abscissenaxe  X.  II.    Die  derselben  entsprechenden  Versuche 
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wurden,  ebenfalls  bei  einer  Stromstärke  S  =  tg  2 0 0  angestellt.  Die  Länge  des 
Ankers  betrug  in  beiden  Fällen  La  —  6",  und  sein  Durchmesser  war  Da  =p  \" ';  die 

Magneten  hatten  bei  einer  Länge  Lm  =  ü"  Durchmesser  Dm  =  —    und  =  1*, 

und  zwar  entspricht  dem  erstem  die  schwächer  ausgezogene  Curve ,  dem  letztem 
die  stärkere.  Ueberwiegt  bei  ersterm  die '  Intensität  im  Fälle  der  Berührung,  so 
kehrt  sich  in  dem  Abstände  zwischen  l/2  und  3/*  Umdrehungen  dieses  Verhältniss 
um,  indem  schon  von  da  ab  die  Anziehung  des  stärker«  Magneten  bedeutender 
wird.  —  Was  ferner  die  Grösse  der  Berührungsfläche  anlangt,  so  zeigen 
Düb's  Versuche,  dass  jene  Umkehr  in  den  Anzichungsverhältnissen  bei  konisch 
verjüngten  Ankern  noch  früher  geschieht,  als  in  cylindrischen  von  verschiedenem 
Durchmesser,  wie  das  Beispiel  der  folgenden  Tabelle  zeigt. 


• 

* 

Abstände  in  Schraubenomgängen 

0 

% 

V« 

Vi 

1 

r 

3 

4 

5 

5,60 
3,40 
4,40 

1,4.- 
1,40 
1,30 

0,90 
0,96 
0,90 

0,65 
0,67 
0,67 

0,48 
0,54 
0,48 

0,22 
0,26 
0,23 

0,12 
0,46 
0,14 

0,1 

0,1« 

0,10 

0,08 
0,09 
0,07 

f|  ]  Cylindrischer  Anker  1 "  dick  .  .  . 

§  ^  ( Cylindrischer  Anker        dick  .  . 
•<  .5 

Der  Magnet  hatte  bei  einer  Länge  von  12"  eine  Dicke  =1",  die  Stromstärke 
war  =Mg20°.  Der  konische  Anker  hatte  l"  Durchmesser  und  war  l"  vom  Ende 
ab  bis  auf  Ya"  verjüngt.  Während  also  bei  unmittelbarer  Berührung  durch  Ver- 
kleinerung der  Berührungsfläche  die  Tragkraft  im  Allgemeinen  vermehrt  wird,  zeigen 
konisch  verjüngte  Anker  (und  Magnete)  in  der  Entfernu ng  geringere 
Anziehung,  als  rein  cylindrische  von  gleichem  Durchmesser.  Dahin- 
gegen fand  Düb,  dass  bei  derselben  Grösse  der  Berührungsfläche  die  Anziehung  ib 
der  Entfernung  dieselbe  bleibt,  wenn  sie  in.  der  Berührung  dieselbe  ist,  mögen 
Magnet  und  Anker  eine  Form  haben,  welche  sie  wollen. 

Wurden  unter  sonst  gleichen  Umständen  Anker  und  Magnete  von  verschie- 
dener Länge  der  Prüfung  unterworfen,  so  bestätigte  sich  der  schon  für  die 
Tragkraft  aufgestellte  Satz,  dass  auch  die  Anziehung  wächst,  wenn  die 
Länge  des  Ankers  oder  des  Magneten  v ergrösser t  wird.  Wichtiger 
ist  dagegen  folgender  ebenfalls  experimentell  nachgewiesene  Satz:  Ist  die  Summe 
fier  Länge  von  Anker  und  Magnet  bei  gleichem  Durchmesser  beider 
dieselbe,  dann  findet  stets  das  Maximum  der  Anziehung  in  Berührung 
und  Entfernung  statt,  wenn  Anker  und  Magnet  gleich  lang  sind. 
Diese  Einschränkung  ißt  aber  nothWendig,  wenn  der  oben  von  Barral  zu  allgemein 
aufgestellte  Satz  halfbar  sein  soll.  Ingleichen  bleibt  unter  diesen  Um- 
ständen die  Anziehung  dieselbe,  wenn  der  Anker  zum  Magneten  und 
der  Magnet  zum  Anker  gemacht  wird.  Der  Nachweis  dieser  Sätze  wurde 
mit  zwei  Systemen  von  Ankern  und  Magneten,  die  in  Summe  2  4"  und  18''  lang 
waren,  geführt.  Aus  den  Untersuchungen  von  -Jacobi  und  Lenz  über  die  magne- 
tische Vcrtheilung  in  Stäben ,  die  über  ihre,  ganze  Länge  mit  Spiralen  umwunden 
sind  (§.  16,  N.  VI  ),  geht  nun  hervor,  dass  das  Maximum  der  magnetischen  Quan- 
tität in  der  Mitte  des  Stabes  liegt,  und  dass  diese  Quantität  nach  beiden  Enden 
hin  gleichmässig  vertheilt  ist.  Betrachten  wir  nun  in  Düb's  Versuchen  Anker  und 
Magnet  als  einen  und  denselben  Eisenkern,  so  finden  wir  jene  Gesetze  der  sym- 
metrischen Vcrtheilung  um  die  Mitte,  sowie  das  Maximum  der  Quantität  in  der 
Mitte  durch  dieselben  ebenfalls  bestätigt,  obschon  diese  Systeme  nur  an  dem  einen 
Ende,  welches  Magnet  genannt  wurde,  erregt  wird.    Es  geht  aber  hieraus  offenbar 
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hervor,  dass  die  Lage  des  Maximum  der  magnetischen  Quantität  nicht  allein  durch 
die  Lage  der  erregenden  'Spirale  auf  dein  Eisenkerne  bedingt  wird,  sondern  dass 
dieses  Maximum  vorzugsweise  das  Bestreben  hat,  nach  der  Mitte  des  Eisenkernes 
zu  rücken.  Ein  Mangel  an  Symmetrie  in  der  Vertheilung  wird  sich  jedoch  sicher 
dann  geltend  machen ,  wenn  sehr  lange  und  dünne  Eisenstangen  durch  kurze  Spiralen 
von  einem  Ende  her  magnetisirt  werden. 

Die  Abhängigkeit  vom  Durchmesser  der  Stäbe  wird  für  die  Anziehung  durch 
den  Einfluss  der  Berührungsfläche  ebenso  verdeckt,  wie  für  die  Tragkraft.  Es 
stellte  sich  nur  heraus,  dass  die  Anziehjung  dieselbe  bleibt,  wenn  die 
Durchmesser  von  Anker  und  Magnet  gewechselt  werden,  und  ebenfalls 
dieselbe  bleibt,  wenn  der  Anker  zum  Magneten  und  der  Magnet  zum 
Anker  gemacht  wird;  doch  reuss  die  Spirale  bei  demselben  galvanischen  . 
Effecte  den  Eisenkern  in  seiner  ganzen  Länge  umgeben. 

Für  die  Tragkraft  haften  sich  keine  besondern  Gesetze  ergeben,  wenn  bei 
gleicher  Masse  die  Dimensionen  der  Anker  oder  Magnete  varlirten;  anders  verhält 
sich  jedoch  die  Anziehung.  Diese  nimmt  bei  gleichem  Gewichte  der  Anker 
und  Magnete  um  so  langsamer  ab,  je  kürzer  und  dicker  dieselben  sind. 
Zur  Bestätigung  mag  das  mit  ///  bezeichnete  Curvenpaar  der  Fig.  90  dienen,  welches 
auf  die  Abscissenaxe  X  ///.  bezogen  ist.  Die  Ordinaten  der  ausgezogenen  Curve 
entsprechen  den  Maassen  für  die  Anziehung  zwischen  einem  Magneten  von  12" 
Länge  und  \"  Durchmesser  und  einem  Anker  von  3"  Länge  und  beiläufig  f",15 
Durchmesser,  und  die  der  punktirten  Curve  den  Maassen  Tür  die  Anziehung  zwischen 
demselben  Magneten  und  einem  Anker  von  dem  Gewichte  des  vorigen  bei  1 6"  Länge 
und  V2"  Durchmesser.  Die  Stromstärke  war  in.  beiden  Fällen  =tg20°.  Obschon 
nun  der  dünnere  nnd  längere  Anker  in  der  Berührung  eine  ungleich  grössere  An- 
ziehung zeigt  als  der  dickere  und  kürzere  (7,8  Pfund  :  2,5  Pfund),,  so  nimmt  doch 
die  Anziehung  des  erstem  ungleich  rascher  ab,  als  die  des  letztem,  sodass  bei 
fünf  Schraubenumgängen  die  beiden  Curven  schon  fast  zur  Berührung  gekommen 
sind.  —  Zugleich  bestätigt  diese  graphische  Darstellung  auch  noch  eine  andere 
hierher  gehörige  Ermittelung,  nämlich,  dass  Anker  von  gleichem  Gewichte 
von  einiger  Entfernung  ab  gleich  viel  ziehen.  Der  letzte  Satz  ist  auch  für 
Magnete  von  gleichem  Gewicht  und  verschiedenen  Dimensionen  nach- 
gewiesen worden,  auch  diese  ziehen  von  einiger  Entfernung  ab  gleich  viel, 
wenn  bei  demselben  galvanischen  Effecte  die  Spirale  den  Magneten 
seiner  ganzen  Länge  nach  überdeckt. 

Für  verschieden  starke  Ströme  und  verschiedene  Windungszahl  der  Spiralen 
fand  Düb  das  von  Jacodi  und  Lenz  sowie  von  Jodle  (N.  II.)  aufgestellte  Gesetz 
bestätigt.  Schon  in  geringem  Abstände  verhielt  sich  die  Anziehung  wie  die  Qua- 
drate jener  beiden  veränderten  Grössen ,  während  in '  unmittelbarer  Berührung  sich 
das  Gesetz  nicht  herausstellte  (N.  IV.).  Eine  noch  weitere  Erörterung  dieser  Ab- 
hängigkeit mag  für  die  nächste  Nummer  vorbehalten  bleiben. 

Endlich  sind  noch  die  Versuche  über  den  Einfluss  der  Anordnung  der  Win- 
dungen mitzutheilen.  Dabei  zeigte  sich,  dass  die  Anziehung  wächst  mit  der' 
Annäherung  sämratlicher  Spirale  Windungen  an  die  Berührungsfläche 
bis  zu  einer  gewissen  Grenze,  welche  der  Berührungsfläche  sehr 
nahe  liegt.  Dieser  Satz  ist  erschlossen  aus  folgendem  Versuche:  Nachdem  nach- 
gewiesen war,  dass  die  Anziehung  der  Magnete  nur  von  dem  Producte  der  Strom- 
starke  in  die  Windungszahl  abhängig  sei,  wurden  auf  einem  18"  langen  und  I* 
dicken  Magneten  neun  mit  einandef  verbundene  Spiralen  von  je  1  %  Zoll  Länge, 
einschliesslich  der  Ränder,  aufgesteckt  und  die  Anziehyng  gegen  einen  6"  langen 
und  \"  dicken  Anker  für  jeden  der  mehrfach  erwähnten  Abstände  geprüft..  Dem- 
nächst wurde  dte  der  Berührungsfläche  entfernteste  Spirale  ausgeschalten ,  der  Strom 
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aber  so  weit  verstärkt,  dass  er  mit  den  übrigbleibenden  aeht  Spiralen  den  frühern 
galvanischen  Effect  wieder  gab,  und  abermals  die  Anziehungskraft  gemessen.  Dieser 
Process  wurde  fortgesetzt  bis  noch  eine  Spirale  sich  auf  dem  Eisenkerne  befand. 
Die  Ergebnisse  sind  auf         9t   dargestellt.     Die  Abscissen  sind   den  Abständen 

der  Mitte  der  jedesmaligen  Ge- 
sammtspirale  von  dem  wirkenden 
Pole  des  Eisenkernes  proportio- 
nal, also  beträgt  jede  Einheit 
"/,«  Zoll.  Die 
sprechen  den  j 

in  Pfunden  ihn]  die  einzelnen 
Gurven  wurden  fiir  die  am  Humlc 
in  Schraubcuumgängen  bemerk- 
ten Abstände  von  Magnet  und 
Anker  gewonnen.  Es  zeigt  sieb 
in  allen  Curvcu  eine  beträcht- 
liche Zunahme  der  Anziehung, 
wenn  die  Spirale  dem  Polende 
näher  gerückt  wird ;  in  der  Ent- 


Bcrüh* 


iVriiuiii;- 


2  '  12 


grössten  für 
und   nimmt  dann 


ist  dieselbe 

alle  Curven, 
bis  zu  der 
H" 
t2 

dürfte  eine 


Entfernung  ='  4 

ab.  —  Dennoch 
umfangreichere  Versuchsreihe 
nöthig  sein ,  um  das  aufgestellte 
Gesetz  in  seiner  Allgemeinheit 
zu  bestätigen.  Sicherlich  wird 
nämlich,  wenn  man  einen  im 
Verhältniss  zum  Magneten  kür- 
zern Anker  benutzt ,  jenes  Maxi- 
mum «1er  Anziehung  bei  einem 
grössern  Abstände  der  Spiralen- 
mitte von  der  Berührungsfläche 
eintreten,  und  ohne  Zweifel  wird, 
bei  Benutzung  eines  Ankers  von 
der  Lauere  des  Magneten,  das 


Maximum  der  Anziehung  dann 
eintreten,  wenn  die  Mitte  der  Spirale  in  der  Ebene  der  Berührungsfläche  seihst 
liegt.  Diese  Verhältnisse  ergeben  sich,  wenn  man,  wie  es  namentlich  im  Falle  der 
Berührung  ohne  Fehler  geschehen  kann,  Anker  und  Magnet  als  einen  gemeinsamen 
Eisenkern  betrachtet,  der  blos  von  der  einen  Seite  her  magnetisch  erregt  wird, 
und  wenn  man  auf  die  Verschiedenheit  in  der  magnetischen  Verthciluug  bei  verän- 
derter Lage  der  Spirale  einerseits  und  auf  den  Abstand  der  Trennungsfläche  des 
Gesammteisenkcrnes  von  dem  Maximum  des  zur  Vertheilung  gekommenen  Magne- 
tismus (§.  16,  N.  VI.)  andererseits  Bücksicht  nimmt.  —  Als  ein  specieller  Fall  des 
vorangehenden  Satzes  zeigte  sich,  dass  die  Anziehung  bedeutenderwächst, 
wenn  die  Spirale  dieselbe  bleibt  und  nur  der  Eisenkern  verlängert 
wird,  als  wenn  mit  Verlängerung  des  Eisenkernes  eine  gleiche  Win- 
dungszahl über  seine  ganze  Länge  ausgebreitet  wird. 
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VI.  Um  zu  einfachem  Gesetzen  übci  die  Tragkraft  und  die  Anziehung  der 
Elektroraagnete  zu  kommen,  bediente  sich  Tykdall  17  eiserner  Kugeln  statt  der 
von  Dud  benutzten  cyh'ndrischen  Anker.  Eine  verschiedene  Grösse  der  Berührungs- 
fläche ,  eine  vorherrschende  Wirkung  der  Kanten ,  Mangel  an  Parallelismus  der  Be- 
rührungsflächen ist  hierdurch'  allerdings  vermieden,  aber  schwerlich  ist  für  die 
Zurückfuhrung  der  Erscheinungen  bei  Anziehung  und  Tragkraft  auf  die  allgemeinen 
Gesetze  der  magnetischen  Vertheilung  etwas  gewonnen,  da  ja  letztere  nur  erst  für 
Cylinder,  nicht  aber  für  Kugeln  oder  andere  Formen  entwickelt  worden  sind.  Die 
hier  aufgestellten  Gesetze  hahen  also  blos  den  besonderu  Werth,  dass  sie  von  den 
Anziehungserscheinungen  gegen  eine  Kugel  gelten.  Ihre  Bedeutung  gewinnen  sie 
jedoch  durch  eine  Vcrgleichutig  mit  den  Gesetzen  der  Abstossung,  welche  sich  an 
kugelförmigen  diamagnetischen  Substanzen  herausstellen  werden. 

Die  Eisenkugel  wurde  in  Tyxdali/s  Versuchen  an  einer  empfindlichen  Wage 
mittels  eines  Drathcs  aufgehangen  und  äquilbrirt.  Unter  der  Kugel  stand  ein  Elektro- 
magnet mit  10  Zoll  langem,  1  %  Zoll  dickem  Eisenkerne,  der  mit  einer  3G0  Fuss 
langen  und  9  Pfund  schweren  Kupferdrathspirale  umgeben  war.  Auf  der  Mitte  des 
Eisenkernes  lag  ein  polirtes  würfelförmiges  Eisenstück,  dessen  oberste  Fläche  von 
der  Kugel  genau  in  der  Mitte  berührt  wurde.  Ausser  dem  Gegengewichte  der 
Kugel  wurde  die  Wage  noch  mit  einem  weitern  Gewichte  beschwert,  und  demnächst 
der  zum  Magneten  geführte  Strom  durch  einen  Rheostaten  so  lange  geschwächt, 
bis  das  Ueberge  wicht  gerade  im  Stande  war,  die  Kugel  vom  Magneten  abzurcissen. 
Die  in  diesem  Momente  statthabende  Stromstärke  mass  eine  eingeschaltene  Taugenten- 
bussole.   Die'  dadurch  sich  herausstellenden  Gesetze  waren  nun  folgende : 

t.  Zuvörderst  wurde  die  Abhängigkeit  der  Tragkraft  von  der  Stärke  des 
Magneten  geprüft.  Für  den  Umfang  der  Versuche  konute  die  Stärke  des  Magneten 
der  Stromstärke  proportional  gesetzt  werden,  also  =  tgß,  wenn  ß  der  an  der 
Tangentcnbussole  abgelesene  Winkel  ist.  Für  die  auf  die  Wage  gelegten  Gewichte  <J 
—  zwischen  300  und  900  Gramme  —  bestätigte  sich  durch  25  Versuche,  dass 
bei  der  Berührung  die  gegenseitige  Anziehung  zwischen  Kugel  und 
Magnet  der  Stärke  des  Magneten  proportional  t&t,  also 


IT  ~  C" 


wo  C,  eine  constante  Grösse  bedeutet.  Es  darf  daran  erinnert  werden,  dass  bei 
Dub's  Versuchen  mit  cyh'ndrischen  Ankern  dieses- Gesetz  nicht  zutraf  (N.  IV.).  — 
Tykdall  erwähnt,  dass  diesem  Gesetze  zufolge  die  vor  Coulomb  übliche  Methode,  die 
Stärke  der  Magnete  durch  angehangene  Gewichte  zu  bestimmen,  im  Grunde  richtig  sei. 

z.  Demnächst  wurden  ähnliche  Untersuchungen  über  diejenige  Stärke  des 
Magneten  angestellt,  welche  nöthig  ist^um  in  verschiedenen  Entfernungen  die  Kugel 
mit  derselben  Kraft  anzuziehen.  Um  die  Eisenkugel  in  verschiedene  Abstände  von 
dem  Magneten  zu  bringen,  wurden  zwischen  beide  quadratische  Papierstückchen 
von  Viooo  Zo11  Dicke  »c,cgt-  Die  Wage  wurde  für  alle  Versuche  mit  einem  cqh- 
stanten  Uebergewichte  von  100  oder  200  Grammen  belastet,  um  die  Kugel  vom 
Magneten  abzuziehen,  und  der  Strom  wurde,  wie  vorher,  so  lange  durch  Drath- 
einschaltungen  geschwächt,  bis  das  Abreissen  erfolgte.  Betrug  nun  die  Anzahl  der 
Papierstückchen  d  und  war  m  =  tg  ß  das  Maass  für  die  Stärke  des  Magneten  im 
Momente  des  Abreissens,  so  wurde  allgemein 

Yd      ■  • .    •  • 

befunden,  wo  C,  wiederum  eine  Constante  bedeutet.  Es  verhält  sioh  also  die 
Stärke   des   Magneten  wie  die  Quadratwurzeln  aus   dem  Abstände 
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zwischen  Magnet  und  Kugel,  wenn  eine  constante  Kraft  an  derKugel 
der  Magnetkraft  entgegenwirkt. 

3.  Umgekehrt  frug  es  sich,  wie  gross  bei  constanter  Kraft  des  Magneten 
diejenige  Kraft  G  ist,  mit  welcher  in  verschiedenen  Abständen  d  die  Eisenkogel 
angezogen  wird.  Der  Magnet  würde  zu  dem  Ende  durch  einen  constanten  Strom 
=  tg25°  erregt.    Zur  Aenderung  des  Abstandes  zwischen  ihm  und  der  Kugel 

wurde  1,  2,  3  30  Papierplättchen  von  Viooo  Zoll  Dicke  aufgelegt  und  bei 

jeder  so  gewonnenen  Entfernung  das  zum  Abreissen  nöthige  Gewicht  bis  auf 
y4 'Gramm  genau  bestimmt.  Aus  den  Versuchen  geht  hervor,  dass  die  durch 
das  Gewicht  gemessenen  anziehenden  Kräfte  G  sich  umgekehrt  ver- 
halten, wie  die  Entfernungen  d  zwischen  Magnet  und-  Kugel,  „wenn 
die  Entfernung  grösser  ist  als  Zoll",  oder  dass,  wenn  Ci  eine  Con- 

stante bedeutet 

G  ■  d  ="(?,. 

Duo  spricht  sich  über  das  Gesetz  zwischen  Abstand  und  Anziehung  nicht 
aus  (oben  N.  V.).  Tyndall  will  jedoch  das  hier  dargestellte- Gesetz  auch  durch 
jene  Versuche  Dub's  bestätigt  finden,  und  erklärt  die  dort  statthabenden  Ab- 
weichungen durch  die  Schwierigkeit,  cyündrische  Anker  parallel  abzureissen,  durch 
die  störende  Wirkung  der  Ecken  u.  s.  w.  Dagegen  aber  zeigt  ein  Blick  auf  die 
Curven  der  Fig.  90,  welche  Düb's  Versuche  darstellen,  dass  dieselben  zwar  schon 
in  geringem  Abstände  vom  Coordinatenanfangspunkte  mit  einiger  Annäherung  als 
gerade  Linien  betrachtet  werden  können,  wie  ja  auch  das  von  Tyndall  aufgestellte 
Gesetz  erst  von  ,/126  Zoll  Entfernung  ab  seine  Geltung  haben  soll,  dass  aber  die 
Cnrven  streng  genommen  dennoch  krumme  Linien  bleiben  müssen ,  widrigenfalls  sich 
die  Natur  einer  Disco ntinuität  schuldig  machen  würde.  Wir  dürfen  also  wohl  dem 
obigen  Gesetze  Tyndall's  nur  die  Bedeutung  eines  Annäherungsgesetzes-  zuerkennen. 

Dasselbe  lässt  sich  auch  bezüglich  der  Versuche  Cramer's  18  sagen ,  auf  welche 
sich  Tyndall  ebenfalls  beruft.  Cramer  untersuchte  die  Tragkraft  hufeisenförmiger 
Stahlmagnete,  welche  an  einer  sehr  empfindlichen  Brückenwage  befestigt  waren, 
während  andere  gleiche  Stahlmagnete  sie  mit  den  befreundeten  Polen  berührten. 
Die  Pole  wurden  durch  dazwischen  gelegte  Papierstückchen  in  verschiedenen  Ab- 
ständen von  einander  gehalten.  Vier  Versuchsreihen  zeigen  mit  grosser  Ueberein- 
stimmung,  dass  die  zwischen  hufeisenTörmigen  Stahlmagneten  stattfindende  Anziehung 
in  langsamerem  Vcrhältniss  abnimmt,  als  im  umgekehrten  der  Entfernungen  zwischen 
den  Polen.        "  ; 

4.  Aus  2.  in  Verbindung  mit  3.  lässt  sich  aber  dasselbe  allgemeine  Gesetz 
zwischen  Anziehung  und  Magnetkraft  entwickeln,  welches  schon  von  Jacobi  und 
Lenz  sowie  von  Joule  aufgesteUt  wurde.  Aus  2.  geht  nämlich  hervor,  dass, 
wenn  eine  Eisenkugel  eine  Entfernung  s=  4  vom  Magnetpole  hat,  und  bei  der 
Stärke  des  Magneten  mit  einer  Kraft  —  1  angezogen  wird,  dieselbe  Kugel  mit 
derselben  Kraft  angezogen  wird,  wenn  der  Magnet  eine  Stärke  —3  erlangt  und 
die  Kugel  sich  in  der  Entfernung  =9  befindet,  Wird  die  Kugel  jetzt  in  die  Ent- 
fernung .  =  i  zurück  versetzt,  so  ist  nach  3.  die  Anziehung  die  neunfache.  Dieses 
verallgemeinert,  führt  zu  dem  Ergebnisse:  die  gegenseitige  Anziehung  G 
eines  Magneten  und  einer  Kugel  von  weichem  Eisen,  welche  durch 
einen  bestimmten  Zwischenraum  getrennt  sind,  ist  dem  «Quadrate 
des  entwickelten,  Magnetismus  —  also  tg'  ß  an  der  Tangentenbus- 
sole —  proportional;  es  ist  also 

tgß 

^  =  Const., 
VC 

wo  Const.  eine  von  den  Versuchsmitteln  abhängige  Constante  bedeutet. 
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Durch  19  Versuche  zwischen  den  Grenzen  ß=7°50'  und  =42°  58'  be- 
stätigt sich  das  zuletzt  erschlossene  Gesetz  mit  grosser  Genauigkeit.  Dennoch 
gilt  auch  hier,  was  für  eine  der  beiden  Prämissen  gesagt  wurde:  Das  Gesetz 
giebt  Näherungswcrthe ,  ist  aber  nicht  der  Ausdruck  des  Naturvorganges.  Es  darf 
ja  nicht  angenommen  werden,  dass  die  fragliche  Function  eine  discentinuirliche  sei, 
und  dieses  Gesetz  für  die  Anziehung  in  der  Entfernung  lässt  sich  in  keiner  Weise 
mit  dem  unter  1.  gefundenen  für  die  Anziehung  bei  unmittelbarer  Berührung  in 
Einklang  bringen.  Tyndall  stellte  Versuche  an,  um  das  Gesetz  der  Ahnahme  der 
Anziehung  zu  erforschen,  für  Abstände,  welche  geringer  sind  als  l/uo  Zoll,  doch 
waren  die  Bemühungen  ohne  Erfolg. 

Gegen  diese  Gesetze  4.  uud  4.  Tyndall's  wendet  nun  Dub  19  ein,  dass  die- 
selben in  ihrer  Vereinigung  sogar  undenkbar  seien  :  „  Wird  z.  B.  bei  einer  Strom- 
stärke =  tg4°  eine  Kugcf  in  Berührung  mit  0,4  Pfund,  in  der  Entfernung  von 
einer  Papierdicke  dagegen  mit  0,04  Pfund  gehalten,  so  müsste  sie  bei  einer  Strom- 
stärke =  tg35°,  welche  ziemlich  genau  das  Zehnfache  dor  von  4°  ist,  Sowohl 
in  der  angegebenen  Entfernung,  als  in  der  Berührung  .mit  4  Pfund  gezogen  werden. 
Wächst  nun  die  Stromstärke  in  diesem  Falle  noch  über  das  Zehnfache,  so  würde 
der  absolut  undenkbare  Fall  eintreten  müssen,  dass  die  Kugel  in  gewissem 
Abstände  mit  grösserer  Kraft  gehalten  würde  als  in  unmittelbarer 
Berührung.4'  Neue  Versuche  Dub's  zeigen  nun  in  Ucbereinstimmung  mit  den 
frühem,  dass  das  erste  Gesetz  Tyndall's  nicht  zutrifft,  wenn  ein  grösserer  Umfang 
der . Stromstärken  angewandt  wird,  als  sie  Tyhdall  benutzte,  und  dass  dasselbe 
auch  dann  nicht  einmal  zutrifft,  wenn  statt  des  cylindrischen  Ankers  eine  Kugel 
benutzt  wurde.  Dagegen  bestätigte  sich  das  vierte  Gesetz  Tyndall's  abermals 
durch  Dub's  Versuche.  Während  nämlich  der  Umfang  der  Stromstärken,  innerhalb 
deren  Tykdall  die  Tragkraft  der  Magnetkraft  einfach  proportional  fand,  sich  in 
drei  Versuchsreihen  zwischen  den  äussersten  Grenzen  2,1  •  tg4°  und  3,7  •  tg4M, 
1,59  tg  4°  und  5,21- tg  4°,  sowie  1,75  tg  4°  und  5,23  tg  4°  bewegte,  wandte 
Dun  Ströme  an,  welche  in  der  natürlichen  Zahlenreihe  aufstiegen  zwischen  1  •  tg  4° 
und  12  tg4°.  In  Fig.  92  sind  die  Abscissen  diesen  Stromstärken  proportional 
abgetheiit.  Die  zugehörigen  Ordinaten  wurden  ge- 
wonnen durch  die  Anziehung,  welche  ein  Eisenkern 
von  12"  Länge  und  l"  Durchmesser  auf  eine  Eisen- 
kugel von  1  ya"  Durchmesser  und  auf  einen  Cylinder 
von  Durchmesser  und  4"  Länge  und  zwar  auf 
jedes  dieser  Objecte  in  einem  Abstände  von  einer 
Papierdicke  und  in  unmittelbarer  Berührung  ausübte. 
Die  ausgezogenen  Curven  A  -und  B-  gelten  für  die 
Kugel,  die  punktirten  a  und  b  für  den*  Cylinder, 
und  zwar '  A  und  a  für  den  Abstand  einer  Papierdicke, 
B  und  6  aber  für  die  unmittelbare  Berührung.  Die 
Curven  B  und  b  weichen  so  entschieden  von  der 
geraden  Linie  ab,  dass  das  Gesetz  der.  einfachen 
Proportionalität  zwischen  Tragkraft  und-  Stromstarke 
oder  Magnetkraft  -  keine  alfgemeine  Gültigkeit  hat. 
Dagegen  beweisen  sich  die  Curven-  A  und  a  so  genau 
als  Parabeln,  dass  für  die  Abmessungen  der  Figur 
die  Abweichungen  von  dieser  Linie  nur  an  wenigen 
Stellen  angegeben .  werden  könnten.  Für  den.  Umfang 

der  Versuche  behält  also  das  Gesetz  der  Proportionalität  zwischen  der  Anziehung 
auch  in  geringen  Abständen  und  den  Quadraten  der  Magnetkräfte  seine  Gültigkeit. 
Eine  allgemeine  Gültigkeit  desselben  bestreitet  jedoch  auch  Dub.  wie  dieses  schon 
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oben  geschah.  —  Wie  aber  diese  beiden  Näherungsgesetze  neben  einander  bestehen 
können,  zeigt  ein  Vergleich  je  zweier  zusammengehöriger  Conen  A  und  Ä,  sowie 
a  und  6.  „Je  stärker  nämlich  der  Strom  wird,  um  desto  geringer  wird 
verhältnissmässig  die  Differenz  zwischen  der  Anziehung  in  Berührung 
(B  •  b)  und  in  Entfernung  (A  a),  sodass  sich  allmälig  eine  Annäherung 
an  eine  constante  Differenz  herausstellt,  bis  mit  immer  wachsendem 
Strome  auch  in  Berührung  das  q uadra tische  Verhält ni ss  mehr  und  mehr 
hervortritt.14 

VII.  Bei  Anwendung  cylindrischer  Anker  wurde  durch  den  Einfluss  der  Be- 
rührungslläche  der  Einfluss  der  Dicke  der  Magnete  auf  Tragkraft  (IV.)  und  An- 
ziehung (V.)  so  verdeckt,  dass  sich  ein  einfaches  Gesetz  nicht  herausstellen  wollte. 
Nachdem  nun  Düb  erfahren  hatte,  -dass  jener  Einfluss  durch  Anwendung  kugel- 
förmiger Anker  beseitigt  wurde,  bediente  er  sich  dieser,  um  ein  Gesetz  für  die 
Aenderungen  der  Anziehung  und  Tragkraft  mit  der  Dicke  der  Magnete  zu  finden80 
Schon  in  $.  16,  N.  V,  wurden  die  Untersuchungen  Ddb  s  über  die  Quantität  des 
in  Eisenkernen  von  verschiedenem  Durchmesser  entwickelten  Magnetismus  besprochen. 
Er  (and  dieselbe  den  Quadratwurzeln  aus  den  Durchmessern  proportional.  In  Betracht 
nun  aber  proportional  dieser  Vermehrung  der  Quantität  einerseits  in  der  anzu- 
ziehenden Eisenkugel  eine  grössere  Quantität  Magnetismus  inducirt  wird,  andererseits 
auch  proportional  jener  Quantität  die  wechselseitige  Anziehung  vergrössert  wird, 
muss  die  Anziehung  zwischen  Magnet  und  Kugel  im  quadratischen  Verhältnis«  cur 
hervorgerufenen  Quantität  wachsen,  also  in  diesem  Falle  im  einfachen  Verhältniss 
mit  dem  Durchmesser  zunehmen.  Zur  Bestätigung  ist  folgende  Versuchsreihe  vor- 
gelegt, welche  bei  einer  Stromstärke  =  tg26°  und  mit  vier  Elektromagneten  und 
ebenso  vielen  Eisenkugeln  von  verschiedenem  Durchmesser  angestellt  Wurde,  so 
jedoch,  dass  für  Jeden  Versuch  die  Kugel  denselben  Durchmesser  hatte  als  der 
cyHndrischc  Eisenkern.  Die  erste  Columne  der  folgenden  Tabelle  enthält  diese 
Durchmesser ,  die  zweite  die  durch  das  Gewicht  gemessene  Anziehung  im  Abstände 
von  einer  Papierdicke ,  die  dritte  die  ähnlich  gemessene  Anziehung  bei  unmittelbarer 
Berührung,  die  vierte  und  fünfte  die  Quotienten  aus  diesen  Wägungen  durch  die 
Durchmesser  der  zugehörigen  Eisenkörper. 


Durchmesser  von 
Magnet  und  Kugel 

Anziehung  in  einer 
Papierdicke  Abstand 
a 

Anziehung 
in  Berührung 
b 

• 

a 
d 

d 

0,75" 
i 

4,5 

* 

0,8  Pfund 
0,48 
0,67 
0,97 

1,48  Pfund 
1,2 
8,98 
M 

0,40 
.  0,48 
0,45 
0,48 

4,37 

MO 

u>9  : 

.  t,40 

-*.(.'  i  yxi 

Die  geringe  Anzahl  der  Versuche,  die  beträchtliche  Verschiedenheit  der  Zahlen  in 
den  beiden  letzten  Verticalreihen ,  sowie  die  Beschränkung,  dass  die  Kugeln  und 
Eisenkerne  von  demselben  Durchmesser  sein  sollen,  erheben  das  Gesetz  der  ein- 
fachen Proportionalität  zwischen  Anziehung  oder  Tragkraft  und  Durchmesser  des 
Magneten  nicht  über  allen  Zweifel.  Vielmehr  dürften  die  Bedenken,  welche  am 
angeführten  Ort  über  das  zu  Grunde  gelegte  Gesetz  namhaft  gemacht  wurden,  auch 
hier  wiederholt  werden. 

VIII.  Es  ist  zu  bedauern,  dass  für  stabförmige  Magnete  keine  Versuche  vor- 
liegen, welche  die  Gesetze  der  Anziehung  und  Tragkraft,  anstatt  mit  der  Wag« 
vielmehr  durch  Hülfe  vou  InducUonsströmen  zu  ermitteln  bezwecken.  Ohne  Zweifel 
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wurden  dieselben  Ergänzungen  zu  den  referirten  Gesetzen  geben,  durch  welche  wir 
wichtige  Aufschlüsse  über  die  Aehderungen  in  der  magnetischen  Vertheilung  beim 
Anlegen  und  Abreissen  von  Eisenmassen  erhielten. 

Die  vorstehenden  weitläufigetr,  schwierigen,  kostspieligen  und  zeitraubenden 
Versuche  haben  also  noch  nicht  sov  weit  -geführt,  dass  wir  auf  einem  festen  Boden 
zu  stehen  behaupten  könnten.  Sie  bieten  vielmehr  nur  für  einzelne  Fälle  Anhartc- 
punkte dar.  Der  Gesichtspunkt,  von  welchem  fernere  Untersuchungen  über  die 
Tragkraft  ausgehen  müssen,  dürfte  vielleicht  in  folgender  Weise  bezeichnet  werden. 
Der  Eisenkern  des  Magneten  und  der  Anker  müssen  als  ein  und  dieselbe  vom  gal- 
vanischen Strom  erregte  Eisenmasse  betrachtet,  und  es  muss  gefragt  werden:  mit 
einer  wie  grossen  Kraft  reagiren  die  beiden  Abteilungen  (Anker  und  Magnet)  dieses 
Gesammteisenkernes  auf  einander?  Der  einfachste  Fall  würde  sein,  wenn  der  Ge- 
sammteisenkern  durchweg  gleiche  Dicke  hätte  und  über  seine  ganze  Länge  hinweg 
mit  einer  galvanischen  Spirale  gleichmässig  umwunden  wäre,  wenn  also  zwei 
Elektromagncte  von  gleicher  Dicke  einander  berühren,  und  die  Gesammtlänge  constant 
bleibt.  Um  zu  ermitteln,  ob  die  Berührung  vollkommen  ist,  würde  man  nach  der 
Methode  von  Jacobi  und  Lenz  durch  Messung  von  Inductionsstromen  (§.  16,  N.  VI.) 
zu  untersuchen  haben,  ob  die  magnetische  Intensität  an  der  Trennungsstelle  gleich 
derjenigen  ist,  welche  ein  gleich  langer,  gleich  dicker  und  gleich  erregter  Stab  an 
der  entsprechenden  Stelle  zeigt.  Ist  keine  vollkommene  Berührung  vorhanden,  so 
wird  sich  an  der  Berührungsstelle  «in  Minimum  und  an  jedem  Theile  des  Gesammt- 
kernes  ein  Maximum  zeigen.  Die  Wechsel wirkmig  beider  Theile  des  Gesammtkerncs 
wäre  durch  die  Wage  zu  ermitteln.  —  Ein  weiterer  Fortschritt  wäre,  zu  unter- 
suchen, wie  sich  die  Gesetze  der  vorigen  Ermittelungen  modificiren,  wenn  von 
dem  Gesammtkerne  nur  einer  der  beiden  Theile  erregt  würde.  Unablässig  würdö 
alsdann  geprüft  werden  müssen,  ob  die  Vertheilung  in  dem  Gesammtkerne  auch  so 
beschaffen  ist,  wie  es  die  Gesetze  verlangen ,  die  in  §.  16,  N.  VIII.  angedeutet 
worden.  Dadurch  würde  aber  als  Vorarbeit  bedingt,  jene  von  Jacobi  und  Lenz 
nur  eben  begonnenen  Untersuchungen  über  die  wahre  Vertheilung  "des  Magnetismus 
in  Eisenkernen,  welche  blos  ao  einzelnen  Stellen  und  nicht  über  die  ganze  Länge 
hinweg  erregt  werden,  weiter  auszuführen.  —  Demnächst  würde  es  Bedürfniss  sein, 
die  Vertheilung  des  Magnetismus  in  Stäben  zu  untersuchen,  welche  aus  einem  Stücke 
bestehen  und  von  einer  bestimmten  Stelle  ab  einen  andern  Durchmesser  erhielten. 
Diese  Aufschlüsse  könnten  alsdann  wieder  verglichen  werden  mit  Untersuchungen 
der  Tragkräfte  von  Magneten  und  Ankern  verschiedener  Durchmesser.  —  Ueber 
die  Vertheilung  des  Magnetismus  in  zwei  Stäben ,  von  denen  blos  einer  oder  beide 
erregt  werden,  und  die  sich  blös  in  einem  Punkte  berühren  (abgerundete  Polflächen), 
besitzen  wir  ebenfalls  nur  sehr  vage  Vorstellungen.  Dasselbe  lässt  sich  sagen  über 
die  Vertheilung  in  Stäben,  die  sich  blos  bis  auf  einen  kleinen  Zwischenraum  (ein 
oder  mehre  Papierdicken)  annähern  können.  Aber  erst  wenn  diese  Gesetze  der 
Vertheilung  gewonnen  worden  wären,  dürften  wir  erwarten,  die  Tragkräfte  und 
Anziehungen  mit  Erfolg  untersuchen  zu  können. 


>  De».    *Pogg,  Ann.  90.  248.  (4843.) 

*  v.  Feilitisch.    'Pogg.  Ann.  92.  536.  (f854.) 

»  Jacobi  und  Lkjiz.    'Pogg.  Ann.  41.  40«.  (1839.)    Mitgetheilt  aus  dem  Bull.  Ufa*,  de 
VAcad.  de  Petersb. 

*  Jon«.  'Sturgeon  Ann.  of  El.  4.  131.  (Aug.  1839,  d.d.  28.  May  and  10.  July  1839. )  — 
Philo».  Mag.   (4.)  2.  310. 

»  Joüle.    ' Sturgeon  An«,  of  El.   4.474.    (Apr.  4840.) 

*  Moll.    *  Pogg.  Ann.   29.  468.    (1833.)    Aus  einem  Briefe  «n  Ampere,  -r  l  hutttul. 
X.  13.  p.  HO. 

7  Pfaff  (Kiel).    *  Pogg.  Ann.   52.  303.  (1841.) 

11  •' 
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•  dal  Negro.  Annali  delle  acienze  di  regno  Lmbdrdfl  -  Venelo.  T.  4.  —  Baumgartner« 
Zeitschrift.  B.  4.  S.  3il  u.  B.  2.  S.  91.  —  Zum  Theil  in  *  Pogg.  Ann.  B.  29.  S  470 
ii.  B.  31    S.  261. 

*  Ffaff.    'Pogg.  Ann.   52.  303.  (18*1.) 

"'  Jacobi.  '  Pogg.  Ann.  «4.  336.  ( 1841.)  —  Ans  dein  '*  bull,  scientlf.  de  PAcad.  de  Peter*. 
T.  9.  I»  4*3. 

"  Du«.    * Pogg.  Ann.   74.  466.  (4848.)  —  •  Dissertatio  inauguralis    (Berolini  1848.1  IV 

ancori»  electromagnetnm. 
'»  Ritciiie     Pogg.  Ann.   32.  634.   (1834.)  —  Philo».  Transact.  for  1833.    PI.  II.  . 
' 1  Jacobi.    'Pogg.  Ann.   B.  61.  S.  262  u.  264.  (1844.) 

'«  Nicki.es    hst.  N.  988.  (8.  Oer.  1862.)  —  See.  Philomalhique  de  Pari».    20.  Nov.  18T>* 
Vj  Barrai..   Acaddmie  de  Pari».  22.  Nov.  1847.  —  Compte*  read.   26.  767. 
"  Dub.   *Pogg.  Ann.    B.  80.  S.  494  u   B.  81.  S.  46.  (1860.) 
17  Tyjidall.   'Pogg.  Ami.   83.4.  (1X61.1 

Chamer.   *  Pogg.  Ann.   52.  298.  (1841.) 

Our.   M'ogg.  Ann.   86.  239.  (1852.) 

Pub.   'Pogg.  Ann.   90.  248.  (1863.) 

g.  20.    Vorhalten  der  Hufeisenmagneto. 

Ein  unbeankerter  hufeisenförmiger  Elektromagnet  unterscheidet  sich  in  Beziig 
auf  seine  Magnetisirungsfähigkcit  sehr  wenig  von  einem  geraden  Stahe.  Nur 
wegen  der  Annäherung  der  beiden  entgegengesetzten  Pole  wird  das  Hufeisen 
unter  sonst  gleichen  Umständen  etwas  stärker  magnetisch  als  ein  Eisenstab  von 
denselben  Abmessungen.  Anders  ist  es  dagegen,  wenn  beide  Schenkel  eines 
Hufeisens  durch  denselben  Anker  von  weichem  Eisen  verbunden  werden:  Das 
Aultreten  zweier  Pole  am  Stabmagneten  mussten  wir  früher  (§.  tf>)  dadnreh 
erklären,  dass  die  Intensität  des  überhaupt  zur  Vertheilung  gekommenen  Magne- 
tismus an  den  Enden  eine  geringere  ist,  als  in  der  Mitte.  Der  tiefere  Grund 
davon  wurde  aber  darin  gefunden,  dass  jeder  magnetisch  erregte  Querschnitt 
eine  verstärkende  Wirkung  auf  die  ihm  benachbarten  Querschnitte  ausübt,  und 
dass  von  dieser  Verstärkung  die  Endquerschnitte  nur  einen  geringen,  der  mit- 
telste dagegen  den  grössten  Yorthcil  ziehen.  In  einem  beankerten  Hufeisen  sin ! 
nun  aber  die  Endquerschnitte  mit  einander  verbunden,  der  magnetische  Kreis 
ist  geschlossen,  und  somit  wird  sich  ein  derartiger  Magnet  verhalten  wie  der 
mittlere  Theil  eines  unendlich  langen  Stabmagneten.  Der  im  vollkommen  ge- 
schlossenen Hufeisen  zur  Vertheilung  kommende  Magnetismus  hat  nämlich  in 
jedem  Querschnitte  dieselbe  Intensität,  es  treten  keine  Pole  auf,  das  beankerte 
Hufeisen  ist  nach  aussen  indifferent,  wie  die  indifferente  Mitte  eines  Stab- 
magneten.  —  Ferner  sahen  wir  auch  (§.  16),  dass  die  Intensität  des  überhaupt 
frei  gewordenen  Magnetismus  in  der  Mitte  eines  Stabmagneten  bei  sonst  gleich 
bleibender  magnetisirender  Kraft  in  einem  längern  Eisenkerne  grosser  ist  als 
in  einem  kürzern.  Verhält  sich  aber  ein  beankerter  Hufeisenmagnet  an  jeder 
Stelle  wie  die  Mitte  eines  Stabmagneten,  und  kann  man  ihn  als  einen  unendlich 
langen  Stabmagneten  betrachten,  so  ist  ersichtlich,  dass  die  Intensität  des  Magne- 
tismus im  geschlossenen  Hufeisen  ungleich  beträchtlicher  sein  muss,  als  wenn 
bei  derselben  Stärke  des  magnetisirenden  Stromes  dieselbe  Eisenmasse  einen 
ungeschlossenen  Magneten  bildete. 

Aus  dieser  Anschauung  lassen  sich  aber  noch  weitere  Folgerungen  ableiten, 
die  sich  alle  durch  die  Versuche  bestätigten.  Die  Verstärkung  des  Magnetismus 
im  Hufeisenmagneten  beim  Auflegen  des  Ankers  ergiebt  sich  nämlich  als.  ein  im 
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Wechsel  rückwirkender  .verstärkender  Einfluss  des  Ankers  auf  den  Magneten 
und  des  Magneten  auf  den  Anker.  Voraussichtlich  wird  bei  einer  solchen  Art 
von  Wechselwirkung  eine  Zeit  verstreichen,  bis  der  Magnetismus  seine  grösste 
Stärke  erlangt  hat.  Die  Versuche  erwiesen,  dass  diese  Zeit  sehr  beträchtlich 
ist,  und  dass  sie  durch  eine  Magnetisirungsspirale  von  sehr  vielen  Windungen 
bedeutend  verlängert  werden  kann.  Umgekehrt  zeigt  sich  anch,  dass  wenn  der 
magnetisirende  Strom  unterbrochen  wird,  eine  messbare  Zeit  vergeht,  bis  der 
Magnetismus  aus  dem  weichen  Eisenkerne  wieder  verschwunden  ist.  —  In  §.  17 
wurde  gezeigt,  dass  mit  zunehmende«  Intensität  des  Magnetismus,  und  namentlich 
mit  zunehmender  Länge  der  zu  magnetisirenden  Eisenstäbe,  die  frei  gewordene 
Quantität  des  Magnetismus  nicht  mehr  der  Stromstärke  proportional  ist,  sondern, 
dass  sich  eine  Annäherung  an  einen  Sättigungszustaud  bemerklich  macht.  Konnten 
wir  aber  nachweisen,  dass  bei  gleicher  magnetisirender  Kraft  die  Intensität  des 
Magnetismus  im  geschlossenen  Hufeisen  stärker  ist  als  im  offenen,  so  wird  hier 
die  Annäherung  an  den  Sättigungszustand  schon  bei  weit  geringem  Stromstärken 
hervortreten  als  in  Stabmagneten  von  der  Längsausdehnung  des  Hufeisens. 
War  es  nun  möglich  bei  Stabmagneten  noch  für  einen  grossen  Umfang  der 
magnetisirenden  Ströme  den  erzeugten  Magnetismus  diesen  Strömen  proportional 
zu  setzen,  so  hat  dieses  Annäherungsgesetz  bei  geschlossenen  Hufeisenmagneten 
nur  in  sehr  geringem  Umfange  der  Stromstärken  noch  Gültigkeit  —  Vechält 
sich  die  magnetische  Intensität  in  jedem  Querschnitte  des  geschlossenen  Hufeisens, 
wie  die  in  den  Querschnitten  eines  unendlich  langen  Stabmagneten,  so  ist  dem- 
nächst auch  ersichtlich,  dass  die  Längsausdehnung  eines  Hufeisens  ohne  Einfluss 
auf  diese  Intensität  sein  muss.  Die  Versuche  habeu  auch  dieses  bestätigt : 
Gleich  stark  erregte,  gleich  dicke,  aber  verschieden  lange  Hufeisen  zeigten  die- 
selbe Intensität.     •  v 

Die  Tragkraft  eines  Stabmagneten  erkannten  wir  (§.  19)  als  eine  Function 
der  Intensität  des  Magnetismus  an  der  Berührungsfläche  und  der  abstossendett 
Wirkung,  welche  von  der  Berührungsfläche  ausgeht.  Die  Tragkraft  muss  infolge 
der  ersten  Abhängigkeit  dem  Quadrate  der  magnetischen  Intensität  proportional 
sein,  indem  sie  proportional  ist  der  Intensität  der  Wirkung  des  Magneten,  und 
propoctional  der  hier  gleichwertigen  Wirkung  des  Ankers.  Die  abstossertde 
Wirkung,  welche  Von  der  Berührungsfläche  ausgeht,  niuss  von  der  vorigen  an- 
ziehenden Wirkung  in  Abzug  gebracht  werden.  So  weit  dieselbe  erkannt  wurde, 
ist  sie  um  so  grösser,  je  grösser  die  Berührungsfläche  ist,  und  um  so  kleiner, 
je  stärker  diese  Fläche  mit  Magnetismus  gesättigt  ist  Die  Versuche  bestätigen 
auch  diese  Speculation. 

Da  man  aber  vor  Entdeckung  des  Sättigungszustandes  stets  meinte,  die 
Intensität  des  Magnetismus  sei  der  Stärke  des  magnetisirenden  Stromes  pro- 
portional, und  demzufolge  vermuthete,  es  müsse  die  Tragkraft  dem  Quadrate 
der  Stromstärke  proportional  sein ,  so  glaubte  man  an  Hufeisen  eine  Abnormität 
in  den  Gesetzen  der  Tragkraft  zu  erblicken,  wenn  man  bisweilen  jene  Pro- 
portionalität zum  Quadrate,  bisweilen  eine  einfache  Proportionalität  zu  den  Strom- 
stärken fand,  bisweilen  sogar  sah,  dass  der  Magnetismus  in  geringerem  Verhältnis» 
zunahm  als  die  Ströme.    Nachdem  jedoch  Müller  im  Stande  war,  die  wahren 
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Beziehungen  zwischen  Magnetismus  und  Stromstärke  in  eine  empirische  Formel 
(§.  47)  zusammen  zu  fassen,  konnte  er  dcmgemäss  auch  die  Tragkräfte  t  der 
Hufeisenmagnete  durch  jene  Formel  berechnen,  wenn  er  die  Quadratwurzel  aus 
denselben  dem  durch  einen  Magneten  vom  Durchmesser  d  und  mittels  eines 
galvanischen  Effectes  p  erzeugten  Magnetismus  proportional  setzte.  In  Wahrheit 
stimmt  die  so  modiflcirte  Formel 

>  Vi 
P  ^  .*%fy, 

in  welcher  a  und  6  constante  Grössen  ausdrücken,  für  einen  weiten  Umfang 
von  Versuchen.  Die  abstossende  Wirkung  der  Berührungsfläche  ist  in  dieser 
Formel  nicht  berücksichtigt.  Die  daraus  hervorgehende  Verminderung  der  beob- 
achteten Tragkraft,  gegenüber  der  berechneten,  ist  jedoch  unverkennbar,  ebenso 
wie  sich  bei  andern  Versuchen  bis  zu  gewissen  Grenzen  eine  Vergrösserung 
der  Tragkraft  herausstellt,  wenn,  durch  Abrunden  der  Polflächen  des  Magneten 
oder  durch  Anwendung  dnes  cylindrischen  statt  eines  flachen  Ankers,  die  Be- 
rührungsfläche verkleinert  wird.  . 

Was  die  Form  der  Hufeisenmagnete  betrifft,  so  hat  sich  die  cylindriscbc 
als  die  überwiegend  vortheilhafteste  herausgestellt  Ferner  hat  sich  erwiesen, 
dass  es  bei  Kernen  von  welchem  Eisen  ganz  gleichgültig  ist,  ob  das  ganze 
Hufeisen,  oder  ob  nur  ein  Theil  und  welcher  Theil  desselben  mit  der  erregenden 
Spirale  umwunden  ist  Anders  verhalten  sich  Magnete  von  Gusseisen  oder  Stahl. 
Diese  nehmen  fast  dieselbe  Quantität  von  Magnetismus  auf  als  die  aus  weichem 
Eisen  gefertigten,  wenn  sie  über  und  über  von  der  Spirale  bedeckt  werden, 
erleiden  aber  eine  nedeutende  Einbussc,  wenn  die  Spirale  nur  über  einen  Theil 
derselben  gelegt  ist. 

Wird  der  erregende  Strom  unterbrochen,  während  das  Hufeisen  beankert 
ist,  so  haftet  der  Anker  noch  dauernd  mit  einer  beträchtlichen  Kraft,  um  so 
beträchtlicher,  je  stärker  der  Strom  war,  der  zur  Erregung  diente.  Dieser 
zurückbleibende  oder  remanente  Magnetismus  ist  beim  weichen  Eisen  stärker, 
als  beim  ungehärteten  Stahle.  Derselbe  verschwindet  zum  grössten  Theil,  wenn 
-  der  Anker  abgerissen  wird.  Aber  auch  dann  noch  bleibt  eine  gewisse  Quantität 
von  Magnetismus  übrig,  welche  je  nach  der  Coercitivkraft  der  Substanz  stärker 
oder  schwächer  entwickelt  ist.  Dieser  permanente  Magnetismus  wird  am 
stärksten  im  Stahl  entwickelt,  ist  aber  auch  am  weichsten  Schmiedeeisen  noch 
nachweisbar.  Nähere  Erörterung  über  den  permanenten  Magnetismus  mag  der 
nächste  Paragraph  geben. 

L  Die  allgemeinsten  Unterschiede  zwischen  8tabmagnctcn  und  Hufeisenmagneten 
sind  durch  Untersuchungen  von  Magnus  und  spätere  von  Poo«eni>orff  dargelegt 
worden.  Beide  bedienten  sich  der  Inductiousströmc  als  Erkennungsmittcl  der  im 
Magneten  thätigen  Kräfte. 

Magnus  1  benutzte  folgende  vier  Elektromagncte  : 

a)  Ein  Eiscncylinder,  14  pariser  Zoll  lang,  t,6  Zoll  im  Durchmesser,  war 
hufeisenförmig  gebogen  bis  zu  einem  Abstände  der  Schenkel  von  J,t  Zoll.  Er 
Wurde  in  etwa  1100  Windungen  umlegt  mit  1400  Fuss  übersponnenem  Kupferdrathe 
von  0,5  Linien  Dicke,  die  zu  700  Fuss  auf  zwei  MessinghüUen  gewunden  waren. 


Digitized  by  Google 


§.  iO.  VERHAUEN  DER  HUFEISENMAGNETE.  107 

b)  Derselbe  Eisenkern-  war  auf  jedem  Schenkel  nur  mit  sechs  Windungen  eines 
3  Linien  starken  Kupferdrathes  umgeben.  Jede  Windung  stand  >/a  Zoll  von  der 
nächsten  ab. 

c)  Derselbe  Eisenkern  wurde  auf  jedem  Schenkel  mit  100  Fuss  Kupferdrath 
umwunden. 

d)  Ein  Hufeisen  von  4  6  Zoll  Gesammtlänge  und  0,8  ZoH  Durchmesser  war  auf 
jedem  Schenkel  mit  t  00  Fuss  Kupferdrath  umlegt. 

Sowie  nun  in  einer  vom  magnetisirenden  Drathe  gesonderten  Leitung  ein  In- 
duetionsstrom  entsteht,  wenn  dieselbe  einen  Eisenkern  umgiebt,  in  welchem  Magne- 
tismus entsteht  und  verschwindet,  so  wird  ein  solcher  Inductionsstrom  auch  in  dem 
magnetisirenden  Drathe  selbst  erregt,  sobald  dieser  nach  Unterbrechung  des  ursprüng- 
lichen magnetisirenden  Stromes  noch  durch  irgend  eine'  Nebenleitung  geschlossen 
bleibt.  In  den  Versuchen  von  Magnus  wurde  die  Nebenleitung  entweder  durch 
ein  Galvanometer  oder  mittels  zweier  Handhaben  durch  den  menschlichen  Körper 
gebildet.  Diq  Ausschläge  des  Galvanometers,  oder  die  Zuckungen  im  Körper  gaben 
nun  je  nach  ihrer  Stärke  das  Maass  für  den  im  Eisenkerne  verschwindenden  Magne- 
tismus. —  Die  hierher  gehörigen  Erfahrungen  sind  folgende : 

Es  konnte  nachgewiesen  werden,  dass  für  das  Verschwinden  des  Stromes 
im  Schliessungsdrath  eines  Elektromagneten  eine  Zeit  erforderlich  ist. 
Der  Magnet  a)  wurde  beankert,  mit  einem  Multiplicator  und  mit  einem  galvanischen 
Elemente  verbunden.  Die  Verbindung  war  so  eingerichtet,  dass  das  Element  durch 
eine  rasche  Bewegung  eines  Drathes  aus  der  Kette  entfernt  werden  konnte ,  während 
der  metallische  Kreis  durch  die  Windungen  des  Magneten  und  des  Multipltcators 
geschlossen  blieb.  Vor  der  Beseitigung  des  Elementes  hatte  die  Nadel  des  Multi- 
plicators  einen  Ausschlag  von  90 0  gegeben.  Nach  derselben  ging  sie  zwar  zurück, 
es  verflossen  aber  20  bis  70  Secunden  bis  sie  auf  beiden  Seiten  ihrer  Gleich- 
gewichtslage gleich  grosse  Schwingungen  machte.  Dieses  geschah ,  wenn  der  Anker 
vor  dem  Hufeisen  lag;  war  jedoch  das  Hufeisen  unbeankert,  so  gab  die  Nadel  sofort 
nach  dem  Ausschalten  des  Elementes  gleich  grosse  Ausschläge.  Bei  der  Combjnauon 
c)  und  d)  war  die  Zeit  bis  zum  völligen  Verschwinden  des  Stromes  ungleich  kürzer, 
und  bei  der  Combination  b)  war  gar  keine  Verzögerung  wahrnehmbar,  obschon  die 
Tragkraft  derselben  fast  ebenso  gross  befunden  wurde  als  die  von  a).  Da  die 
verschiedenen  Magnete  sich  aber  wesentlich  nur  durch  die  Drathlänge  unterscheiden, 
so  zeigt  sich,  dass  der  8tron>  in  den  geschlossenen  Windungen  eines  beankerten 
Elektromagneten  nach  Ausschaltung  des  Bheomotors  um  so  langsamer  verschwindet, 
je  länger  der  Drath  ist,  der  das  Elsen  umgiebt. 

Das  langsame  Verschwinden  des  Stromes  kann  aber  nur  dann  stattfinden, 
wenn  für  das  Verschwinden  des  Magnetismus  eines  beankerten  Elektro- 
magneten beim  Oeffnen  der  Kette  eine  Zeit  erforderlich  ist.  Die  vorigen 
Versuche  wurden,  um  diese  Behauptung  näher  nachzuweisen,  noch  dahin  abgeändert, 
dass  der  Magnet  a),  mit  dem  Anker  bedeckt,'  durch  ein  galvanisches  Element  erregt 
wurde,  ohne  dass  sich  das  Galvanometer  im  Kreise  befand.  Demnächst  wurde  das 
Element  ausgesehalten  und  sofort  der  Drath  des  Magneten  durch  das  Galvanometer 
geschlossen.  Noch  nach  zehn  Secunden  wies  das  letztere  einen  hn  Drathe  errcu- 
lirenden  Strom  nach.  Wurde  a)  mit  c)  vertauscht,  so  war  die  Dauer  dieses  nach- 
träglichen Stromes  ungleich  kürzer,  und  an  der  Combination  b)  konnte  nur  durch 
einen  sehr  empfindlichen  Multiplicator  noch  ein  nachdauernder  Strom  aufgezeigt 
werden.  —  Dieser  Vorgang  erklärt  sich  aber  dadurch,  dass  der  Magnetismus  des 
beankerten  Hufeisens  nach  dem  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes  langsam  genug 
verschwindet,  oiu  in  dieser  Zeit  die  Spirale  mit  dem  Galvanometer  schliessen  zu 
können.  Der  verschwindende  Magnetismus  erregt  aber  alsdann  in  dem  umgebenden 
Spiraledrath  einen  Inductionsstrom.  von  derselben  Richtung,  welche  der  magnetasirende 
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hatte.    Dieser  Strom  magnetisirt  dann  seinerseits  den  'Magneten  von  neuem  und 
diese  Wechselwirkung  zwischen  Eisenkern  und  umgebendem  Drathc  bewirkt  den 
nachhaltigen  Ausschlag  des  Galvanometers.    Je  kürzer  der  Drath  des  Magneten  ist. 
desto  schwacher  muss  natürlich  die  Wechselwirkung  ausfallen,  und  in  desto  km 
zerer  Zeit  muss  der  Strom  verschwinden. 

Wurde  ein  Kupfereinkelrmcnt  durch  die  Spinden  a)  ohne  Eisenkern  geschlossen 
während  der  menschliche  Körper  mittels  zweier  Handhaben  zu  letzterm  eine  Nebcn- 
schliessung  bildete,  so  bewegte  sich  der  Strom  zum  überwiegend  grössten  Thcile 
durch  die  ohne  Vergleich  vollkommener  leitenden  Spiralen.  Wurde  mm  die  Vor- 
bindung mit  dem  Elemente  geöffnet,  so  blieben  die  Spiralen  durch  den  Körper 
geschlossen  und  der  von  jrder  Spiralewindung  in  den  benachbarten  Windung«! 
derselben  Spirale  erzeugte  und  durch  den  Körper  sich  ausgleichende  inductionsstroiii 
bewirkte  eine  starke  Zuckung.  Diese  Zuckung  wurde  nicht  sehr  vermehrt,  wenn 
man  das  Hufeisen  ohne  Anker  in  die  Spulen  brachte.  Wurde  aber  das  magnetisirte 
Hufeisen  beankert,  und  demnächst  der  Strom  geöffnet,  so  waren  die  Zuckungen 
kaum  merklich.  Wurde  ferner  der  Eisenkern  bei  aufliegendem  Anker  magnetisirt. 
demnächst  der  Strom  unterbrochen,  dann  erst  die  Handhaben  durch  den  Körper 
geschlossen,  so  entstanden  stets  Zuckungen  beim  nachmaligen  Abnehmen  des  Ankers, 
und  zwar  stärkere  beim  Abreisscu,  schwächere  beim  Abschieben  desselben.  Wurde 
ausser  der  Schliessung  durch  den  Körper  noch  eine  metallische  Verbindung  zwischen 
den  beiden  Drathcndcn  der  Spiralen  angebracht,  die  so  beschaffen  war,  dass  sie 
mit  dein  Abreisscu  des  Ankers  zugleich  sich  von  deu  Dräthen  trennte,  so  war  der 
Schlag  ausserordentlich  stark.  Die  Combinntionen  c)  und  d)  zeigten  diese  auffallenden 
Erscheinungen  nicht,  vielmehr  wirkten  sie  gleich  stark,  mochte  der  Anker  aufgelegt 
werden  oder  nicht.  —  Hiermit  sind  aber  wiederum  Belege  für  das  langsame 
Verschwinden  des  Magnetismus  im  beankerten  Magneten  gegeben.  Der  Eisenkern 
allein  wurde  nicht  stark  genug  durch  den  Strom  magnetisirt,  um  den  Inductions- 
strom  der  Spiralen  merklich  erhöhen  zu  können.  Durch  das  Auflegen  des  Ankers 
konnte  aber  —  wie  im  weitern  Verlaufe  gezeigt  Werden  wird  —  eine  weit  grössere 
Menge  von  Magnetismus  durch  dieselbe  äussere  Kraft  in  ihm  aufgespeichert  werden. 
Wurde  demnächst  der  magnetisirende  Strom  geöffnet,  so  wurde  durch  das  sehr 
langsame  Verschwinden  des  Magnetismus  der  quantitativ  allerdings  stärker«  b* 
duetionsstrom  derart  verzögert,  dass  er  nur  noch  mit  geringer  Intensität,  durch 
schwache  Zuckungen,  auf  den  Körper  wirkte.  Die  geringem  Drathmasscn  der 
Magnete  c)  und  d)  waren  nicht  für  diese  Verzögerung  ^geeignet,  daher  bei  ihnen 
die  Erscheinung  nicht  hervortrat.  —  Die  Zuckungen  beim  Abnehmen  des  Ankers 
nach  Ausschaltung  des  ßhcomotors  sind  Beweise  für  den  im  Hufeisen  remaneuten 
Magnetismus. 

Durch  eine  grosse  Anzahl  von  Versuchen  beweist  Magnus,  dass  die  Meng«4 
des  Magnetismus  durch  das  Anlegen  des  Ankers  vermehrt  wird  und 
einer  Zeit  zu  dieser  Vermehrung  bedarf.  Wurde  die  Combination  ;») 
Thätigkeft  versetzt,  so  konnte  ein  Anker  sogleich  nach  dem  Auflegen  leicht  wieder 
abgerissen  oder  auf  den  Polen  verschoben  werden.  Dieses  wurde  aber  mit  der  Zeit 
immer  schwieriger  und  schon  nach  zwei  Sccundcji  bedurfte  es  mehr  als  eines  Centners, 
um  das  Abreissen  zu  bewirken.  Bei  den  Magneten  mit  kurzem  Drathc  wurde  diese 
Zunahme  an  Magnetismus  weniger  verzögert. 

Dass  abeT  bei  dem  Anlegen  des  Ankers  au  einen  Elektromagneten  der  Magne- 
tismus wirklich  vermehrt  wird,  ging  auch  noch  daraus  hervor,  dass  z.  B.  die  Combi- 
nation a)  an  einem  Pole  nur  1  bis  z  Pfund,  an  beiden  zugleich  aber  140  Pfund  trug- 
Geringer  zeigte  sich  dio  Vermehrung  des  Magnetismus  an  ciucin  hufeisenförmige'1 
Stahlmagncteii,  der  au  einem  Pole  etwas  mehr  als  jener  Elektromagnet,  an  beiden 
aber  nur  tu  Pfund  tuig.    Ferner  wurden  zwei  gleiche  Hufciscnclektromaguete  ^ 

•  » 
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einem  Stative  so  befestigt,  dass  ihre  Pole  die  Ecken  eines  Quadrates  bildete«: 
Jeder  trug  mit  beiden  Polen  zugleich  00  Pfund.  Wurden  die  beiden  gleichnamigen 
Pole  derselben  verbunden,  so  vermochten  sie  kaum  den  Anker  zu  tragen.  In  ähn- 
licher Weise  wurden  zwei  sUbförinige  Elcktromagncte ,  7  Zoll  lang  und  0,8  Zoll 
dick,  in  einem  Abstände  von  Zoll  parallel  zu  einander  befestigt  und  jeder  "mit 
60  Fuss  Drath  umgeben.  Die  nach  unten  gewandten  ungleichnamigen  Pole  derselben 
trugen  kaum  .einen  dreipfündigen  Anker;  sie  trugen  aber  40  Pfund,  wenn  mau 
zugleich  die  obern  Pole  durch  einen  Anker  verband.  Eine  ähnliche,  aber  viel  ge- 
ringere Vermehrung  der  Tragkraft  fand  statt,  wenn  die  obern  Pole  durch  ciu  6. Fuss 
langes,  gebogenes  Eisen,  die  untern  durch  den  gewöhnlichen  Anker  verbunden 
wurden.  Noch  geringer  war  die  Vermehrung,  wenn  auf  die  obern  Pole  nur  grosse 
Eisciistäbc  gelegt  wurden;  berührten  sich  aber  diese  Stäbe,  so  wurde  die  Tragkraft 
wieder  vennehrt.  .  , 

,  Wurden  gerade  Stahhnagncte  wie  die  vorigen  Elektromagncte  behandelt,  so 
war  die  Vermehrung  des  Magnetismus  zu  gering,  um  durch  die  Tragkraft  nach- 
gewiesen werden  zu  können.  Wohl  aber  fand  eine  solche  statt,  indem  eine  um 
den  einen  Pol  eines  solchen  Magneten  gewundene  und  mit  einem  Multiplicator  in 
Verbindung  gesetzte  Spirale  an  diesem  einen  Ausschlag  bewirkte ,  sobald  ein  Eisenstab 
den  andern  berührte.  Die  Richtung  des'  Ausschlages  zeigte  einen  Inducti'onsslrom 
an,  welcher  durch  eine  Vermehrung  des  Magnetismus  entstanden  sein  musstc.  Ganz 
ähnliche  Beobachtungen  hatte  auch  Er  man  2  gemacht. 

Dass  bei  Stahlmagnetcn  die  Vermehrung  nicht  momentan  geschieht,  erklärt 
sich  durch  die  dem  Stahl  innewohnende  Coercitivkraft.  Nach  längerer  Zeit  tritt 
aber  auch  bei  diesen  durch  die  Wechselwirkung  zwischen  Magnet  und  Anker  eine 
bedeutendere  Vermehrung  des  Magnetismus  ein,  woraus  sich  die  Erhöhung  der 
Tragkraft  erklärt,  wenn  dieselben  längere  Zeit  mit  Ankern  versehen  liegen,  und 
noch  mehr,  wenn  letztere  mit  Gewichten  beschwert  werden. 

Einen  andern  Beweis  Tür  eine  allmäligc  Zunahme  des  Magnetismus  durch  Au- 
legen des  Ankers  an  einen  hufeisenförmigen  Elektromagneten  giebt  noch  folgender 
Versuch:  Ein  Hufeisen  mit  langer  Spirale  wird  mit  einem  galvanischen  Element  und 
einem  Multiplicator  zur  Kette  geschlossen.  Legt  man,  nachdem  die  Multiplicator- 
nadel  zur  Ruhe  gekommen  ist,  einen  Anker  an  das  Hufeisen,  so  weicht  die  Nadel 
beträchtlich  zurück  und  kommt  erst  nach  längerer  Zeit  wieder  zu  ihrer  frühem 
Stellung:  Die  Zunahme  des  Magnetismus  im  Eisenkerne  durch  das  Auflegen  des 
Ankers  erregt  nämlich  in  dem  umgebenden  Spiraldrath  einen  Jnductiousstrom  von 
der  entgegengesetzten  Ridhtuug  des  in  demselben  Drathe  einführenden  magnetisi- 
renden  Stromes,  wodurch  dieser  beeinträchtigt  und  die  Ablenkung  der  Multiplicator-. 
nader  vermindert  wird. 

II.  Wird  der  galvanische  Strom  ciues  beankerten  Hufoiscnclcktromagneten 
•böffnet,  so  nimmt,  wie  die  vorige  Nummer  nachwies,  der  Magnetismus  mit  mess- 
barcr  Geschwindigkeit  ab.  Jedoch  geschieht  dieses  nur  bis  zu  einer  gewissen 
Grenze;  denn  stets  bleibt  der  Anker  noch  haften,  und  kann  in  vielen  Fällen  sogar 
mit  einem  beträchtlichen  Gewichte  belastet  werden.  Dieser  im  beankerten  Magneten 
nach  dem  Öcffncn  des  Stromes  noch  zurückbleibende  Magnetismus  mag  nach 
Pgcgendorff's  3  Vorgang  remanenter  Magnetismus  genannt  werden.  Wird  nun 
der  Anker  abgerissen,  so  ist  auch  in  dem  weichsten  Eisen  noch  immer  eine  gewisse 
Quantität  von  Magnetismus  übrig  geblieben,  die  sich  sogar  in  stabförmigen  Elektro- 
magneten nachweisen  lässt,  und  welche  permanenter  Magnetismus  heissen  mag.  — 
Der  remanente  Magnetismus  ist  von  je  her  Gegenstand  wiederholter  Beobachtungen 
gewesen.  Weiwter  und  Hare4  fanden,  dass  ein  Elektromagnet  Iii  Pfund  noch 
?l  Stunden  larig  zu  tragen  fortfuhr,  nachdem  der  galvanische  Strom  unterbrochen 
worden  war.     Achuliches  beobachteten  Henry  und  Ten  Eyck  *,  sowie  Moll  6. 
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RiTcms7,  welcher  dem  remanenten  Magnetismus  besondere  Aufmerksamkeit  schenkte, 
fand  eine  Abhängigkeit  desselben  von  der  Beschaffenheit  des  Eisens,  besonders  aber 
von  der  Länge  des  magnetischen  Bogens.  Drei  Magnete,  von  demselben  Eisen 
verfertigt,  trugen  bei  derselben  Stärke  der  Erregung  nahezu  dieselben  Gewichte 
Ihre  Längen  betrugen  aber  bezüglich  einen  halben,  einen  und  vier  Fuss.  Während 
nun  bei  dem  kürzesten  der  Anker  sofort  nach  dem  Unterbrechen  des  Stromes 
abliei ,  trugen  die  beiden  andern  nach  Massgabc  ihrer  grossem  Länge«  bedeutendere 
Gewechte  während  längerer  Dauer. 

Poggeicdorff  3  stellte  i um  in  folgender  Weise  Messungen  über  die  verschie- 
denen Mengen  von  Magnetismus  an,  welche  sich  am  geschlossenen  und  offenen 
Hufeisen  bei  geschlossenem  und  offenem  Strome  vorfinden.  Es  wurde  nämlich  ein 
D förmig  gebogenes  Stück  weichen  Eisens  mit  getrennten,  über  einander  liegenden 
Drathrollen  versehen.  Die  eine  dieser  Leitungen  führte  den  magnetisirenden  Strom 
und  war  mit  einer  Sinusbussole  verbunden ;  die  andere  wurde  durch  ein  Galvanometer 
geschlossen ,  an  welchem  der  bei  Schliessung  und  Oeffnung  der  ersten  Leitung  ent- 
stehende Inductionsstrorn  gemessen  werden  konnte.  Mit  zwei  Ankern  von  ver- 
schiedener Breite  geschahen  nun  die  Messungen  unter  folgenden  Umständen  : 

a)  bei  unbeankertem  Magneten  mass  der  entstandene  Inductionsstrorn  diejenige 
Quantität  von  Magnetismus ,  die  nahezu  auch  in  einem  stabformigen  Eisenkern  unter 
sonst  gleichen  Bedingungen  vertheilt  worden  wäre; 

b)  bei  bcankertem  Hufeisen  und  erster  Schliessung  des  galvanischen  Stromes 
musste  der  entstehende  Inductionsstrorn  der  Quantität  des  totalen  im  Hufeisen 
erregten  Magnetismus  proportional  sein; 

c)  bei  beankertem  Magnet  und  wiederholter  Schliessung  des  galvanischen 
Stromes  mass  der  Inductionsstrorn  die  Differenz  des  totalen  und  des  remanenten 
Magnetismus;  endlich  geben 

d)  die  beim  Abrcisscn  des  Ankers  entstehenden  Inductionsströmc  ein  directes 
Mnass  für  den  remanenten  Magnetismus. 

,  "Diese  interessanten  Messungen  mögen  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  in  der  fol- 
genden Tabelle  wiedergegeben  werden.  Für  jede  der  drei  Versuchsreihen  ist  die 
Stärke  S  des  magnetisirenden  Stromes,  sdwie  der  benutzte  Anker  näher  bezeichnet. 
Die  Wert  he  für  o,  6,  c  und  d  sind  ausgedrückt  durch  den  Sinus  des  halben 
Ausschlagwinkels  (vergl.  §.  16,  I.),  welchen  die  Nadel  der  Inductionsbussole  erfuhr, 
vermindert  um  den  Werth  des  durch  die  Spirale  allein  hervorgebrachten  Inductions- 
strnmes.  Die  Buchstaben  a,  6,  c  und  d  entsprechen  den  so  eben  genannten 
Kategorien  von  Strömen.  Die  Werthe  von  d  haben  ein  negatives  Vorzeichen, 
wegen  der  entgegengesetzten  Bichtnng  der  ihnen  entsprechenden  Ströme  von  der- 
jenigen, welche  beim  Schliesscn  der  Kette  beobachtet  wurde. 
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Aus  einem  Vergleiche  der  hier  zusammengestellten  Zahlen  geht  aber  hervor,  dass 
die  Strome  6  stets  grösser'  find  als  alle  übrigen  derselben  Horizontalrcihe ,  das» 
ils.»  in  Uebcrcinstimmung  mit  den  Versuchen  der  vorigen  Nummer  die  Menge  des 
Magnetismus  durch  das  Anlegen  des  Ankers  vermehrt  wird.  Die  Differenz 
der  Ströme  6  und  a  giebt  die  Vermehrung  der  magnetischen  Quantität,  welche  der 
Anker  allein  hervorbringt.  Ein  einfacher  Vergleich  lehrt,  dass  dieselbe  für  den 
Umfang  dieser  Versuche  grösser  ist,  als  die  durch  den  Strom  allein  zur  Vertheiluiiy 
gebrachte  Quantität.  Ferner  giebt  die  Differenz  von  b  und  c  das  Manss  für  die 
Summe  des  remanenten  und  permanenten  Magnetismus,  während  d  das  Manss  für 
den  remanenten  Magnetismus  allein  abgeben  müsste,  wenn  beim  Abrcissen  des  Ankcis 
der  permanente  nicht  gestört  würde.  Jedenfalls  findet  jedoch  das  Letztere  statt, 
indem  ■/  stets  grösser  ist  uls  6  —  e. 

Dass  die  mit  dem  schmälern  Anker  gewonnenen  Inductionsströme  schwächer 
ausfielen,  als  die  für  den  breitern  Anker,  ist  an  sich  sehr  natürlich,  gewinnt  aber 
im  Vergleiche  mit  den  im  vorigen  Paragraphen  N.  III.  und  N.  IV.  mitgctheilten  Ver- 
suchsergebnissen, die  ebenfalls  zum  Theil  mit  Hufeisenmagneten  gewonnen  worden 
waren,  an  Bedeutung.    Dort  ergab  sich  eine  Vermehrung  der  Tragkraft  mit  Ver- 
kleinerung der  Berührungsfläche,  sogar  wenn  diese  durch  Verminderung  der  Masse 
des  Ankers  gewonnen  wurde.  Hier,  wo  die  Quantität  des  Magnetismus  geinessen 
wird,  ergiebt  sich  dieselbe  für  den  schmälern  Anker  stets  geringer.    Es  gewährt 
dieses  abermals  einen  Anhalt  dafür,  dass  Tragkraft  und  Quantität  des  Magnetismus 
nicht  in  einem  einfachen  Vcrhäitniss,  etwa  in  dem  häufig  vermutheten  quadratischen,' 
zu  einander  stehen,  sondern,  dass  die  abstossende  Wirkung  der  Berührungsfläche 
jenes   Verhältniss  beeinträchtigt. 
Je  mehr  Beweise  für  jenes  Ver- 
halten  erwünscht  sind,   um  so 
mehr  ist  es  zu  bedauern,  dass 
diejenigen  Versuche  nicht  bekannt 
wurden,  welche  Poqgexdorff  zu 
der  Ueberzeugung  brachten,  dass 
die  temporären  Tragkräfte, 
d.  h.  die  totalen .  vermindert  um 
die   permanenten,   bei  weitem 
nicht     proportional  gehen 
dem  Quadrate  der  Inductions- 
ströme b,  sondern  vielmehr 
dem    einfachen  Verhältniss 
dieser  Ströme  oder  der  ein- 
fachen   kraft    des  Magnets 
nahe  kommen. 

Eine  nähere  Untersuchung  des 
remanenten  und  des  permanenten 
Magnetismus  führte  zu  den  Er- 
gebnissen, welche  durch  die  mitt- 
lem und  obern  Curvcngruppen  der 
/ "/  93  wiedergegeben  sind.  Dic- 
s»  Iben  beziehen  sich  auf  die  Ab- 
scLssenaxen  A',  und  .V, .  Auf  diesen 
Axen  sind  die  Stärken  der  inagne- 
tisirenden  Ströme  abgemessen,  und 
/u.tr  wurde  als  Einheit  eine  Strom- 
stärke genommen,  welche  an  der 
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Sinusbussole  eine  Ablenkung  von  5 0  hervorbrachte.  Mit  neun  verschiedenen  Strömen 
wurde  ein  Hufeisen  aus  ungehärtetem  Stahl  (entsprechend  der  mittlem  Curven- 
gruppe)  nnd  eines  von  gleichen  Abmessungen  aus  weichem  Eisen  (entsprechend 
der  obern  Gruppe)  magnetisirt.  An  jedem  wurde  alsdann  für  jede  Stromstärke 
mittels  desselben  Ankers  von  weichem  Eisen  durch  angehangene  Gewichte  die  totale, 
die  remanehte  und  die  permanente  Tragkraft  (in  Unzen)  bestimmt.  Den  gefundenen1 
Gewichten  proportional  sind  die  Ordinaten  aufgetragen,  und  so  entstehen  für  die 
bezüglichen  totalen  Tragkräfte  die  Curven  X}  7\  und  A\  T%,  für  die  remanenten 
.V,  Rt  und  A\  rt2  und  für  die  permanenten  Ä\  /»,  und  A\  Pr  —  Ein  Vergleich  der 
Curven  Tt  und  T,  zeigt  nun,  dass  weicher  Stahl  eine  fast  ebenso  starke  Tragkraft 
Tür  gleiche  Ströme  entwickelt  als  weiches  Sehmiedeeisen.  Und  dieses  liefert  den 
nachträglichen  Beweis  für  die  Behauptung,  welche  oben  §.  15,  N.  HI.  aufgestellt  wurde. 
Dagegen  unterscheiden  sich  Stahl  und  Eisen  bedeutend  durch  die  remanenten  und 
noch  mehr  durch  die  permanenten  Tragkräfte,  wie  sich  aus  einem  Vergleiche  der 
Curven  /?,  mit  /?,  und  /',  mit  P%  ergiebt.  Die  permanente  Tragkraft  ist  für  den 
Stahl,  entsprechend  seiner  Coercitivkraft,  ungleich  grösser,  als  für  das  Eisen,  und 
nimmt  zu  mit  slärkern  Strömen,  während  sie  im  Eisen  constant  bleibt.  Die  reina- 
neiitc  Kraft  dagegen  ist,  nach  Abzug  der  permanenten,  in  dem  Eisen  ungleich  be- 
deutender als  im  Stahle.  —  Endlich  zeigt  sich  auch,  dass  die  remanente  Tragkraft 
weder  im  Stahle,  noch  im  Eisen  constant  ist,  sondern  mit  der  Stromstärke  ziemlich 
in  dem  Vcrhältniss  zunimmt,  in  welchem  die  totale  Kraft  wächst. 

Wegen  des  remanenten  Magnetismus  sind  die  oben  mit  c  bezeichneten,  am 
geschlossenen  Hufeisen  bei  wiederholter  Magnetisirung  gewonnenen  Ströme  schwächer 
als  die  durch  die  erste  Magnetisirung  gewonnenen  b.  Dagegen  werden  fast  doppelt 
so  grosse  Inductionsströme  bei  der  Umkehrung  der  Magnetisirungsrichtung  gewonnen, 
zum  Beweise,  dass  hierbei  der  remanente  Magnetismus  verschwindet  und  in  umge- 
kehrter Richtung  von  neuein  entsteht.  Findet  aber  eine  solche  Umkehr  für  den 
remanenten  Magnetismus  statt,  so  muss  ein  Zeitpunkt  eintreten,  wo  der  Magnetismus 
des  Hufeisens  genau  gleich  Null  ist,  und  in  welchem  auch  der  leichteste  Anker 
abfallen  muss.  Diese  Nothwendigkeit  widerlegt  die  Angabe  eines  Ungenannten8, 
infolge  deren  ein  Elektromagnet  im  Momente  des  Wechsels  des  Pole  durch  Umkehr 
des  Stromes  sogar  eine  grössere  Tragkraft  haben  soll,  als  vorher  und  nachher.  - 

Eine  experimentelle  Widerlegung  dieser  letzten  Angabe  hat  schon  Macwcs  1 
bei  Gelegenheit  der  m  der  vorigen  Nummer  behandelten  Untersuchungen  (N.  1  der 
citfrten  Abhandlung)  gegeben,  indem  die  dort  benutzten  Hufeisenmagnete  bei  einer 
totalen  Tragkraft  von  140  Pfand  und  bei  einer  remanenten  Kraft  von  21  Pfund 
schon  einen  3  Pfund  schweren  Anker  beim  Umlegen  des  Stromes  fallen  Hessen 
Dagegen  blieb  bei  Magneten,  die  infolge  ihrer  Spiralen  von  langem  Drathe  den 
Magnetismus  nur  langsam  # verschwinden  Hessen,  der  Anker  haften,  wenn  der 
Strom  umgelegt  und  sehr  schnell  wieder  in  die  ursprüngliche  Richtung  zurück- 
versetzt wurde.  .  %  '.'  *  'm        jntfi. . 

Einen  geschlossenen  Magneten  ohne  Pole  stellte  Poggendorff  dadurch  dar, 
dass  er  einen  ringsum  geschlossenen  Eisenring  mit  zwei  von  einander  gesonderten 
Dräthcn  umwand,  den  einen  derselben  mit  der  Kette,  den  andern  mit  einem  Multi- 
plicator  verband.  'Beim  Acte  der  Magnetisirung  zeigten  sich  au  dieser  Vorrichtung 
dieselben  Indiictionserscheinungcu ,  wie  an  einem  beankerten  Hufeisenmagneten. 
Dieser  sinnreiche  Versuch  ist  gleichzeitig  eine  Rechtfertigung  der  in  §.  16  gemachten 
Unterscheidung  von  Quantität  und  Polarität  des  Magnetismus,  indem  hier  ein  Magnet 
dargestellt  ist,  welcher  keine  Polarität  besitzt. 

Eine  Erscheinung  des  remanenten  Magnetismus  führt  Joule  9  an,  welche  dabin 
geht,  dass,  wenn  ein  durch  eine  starke  Stromkraft  erregter  boankerter  Hufeisen- 
magnet durch  Einschaltung  schlechter  Leiter  allmälig  geschwächt  wird,  er  eine  viel 
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grössere  Tragkraft  zeigt,  als  der  schwächern  Stromkraft „ an  sich  zukommt.  Die 
folgende  Tabelle  giebt  einen  Beleg  zu  dieser  Behauptung. 
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Iii:  Die  ältesten  Untersuchungen  über  Elektromagnete  beschäftigen  sich  fast 
ausschliesslich  mit  der  Frage,  welche  Form  man  den  Magneten  geben  müsse,  um 
eine  möglichst  grosse  totale  Tragkraft  zu  erzielen.  Da  nun  die  Hufeisenmagnete 
eine  unverhältnissmässig  grössere  Tragkraft  besitzen  als  die  stabförmigen ,  so 
waren  diese  es,  welche  zuerst  studirt  wurden.  Einen  ungefähren  Anhalt  über  das 
Vcrhältniss  der  Tragkräfte  dieser  beiden  Arten  vmi  Magneten  giebt  eine 
Beobachtung  von  Henry  und  Ten  Eyck  10  an  dem  schon  oben  erwähnten  grossen 
Hufeisenmagneten.  Liessen  sie  nämlich  den  Anker  nur  mit  einem  Pole  desselben 
anziehen,  so  betrug  die  Tragkraft  5  bis  6  Pfund,  während  beide  Pole,  durch  den 
Anker  geschlossen,  eine  Tragkraft  von  700  Pfund  gaben.  Ferner  ist  die  Tragkraft 
cy Ii ii drischer  Hufeisenmagnete  ungleich  bedeutender  als  die  von  prismatischen. 
Dal  Negro  1 1  verglich  zwei  Hufeisen  von  gleicher  Biegung  und  gleichem  Gewichte, 
beide  mit  gleich  vielen  Windungen  umlegt,  das  eine  aber  von  prismatischer,  das  an- 
dere von  cylindrlscher  Form,  und  fand  das  Vefhältniss  der  Tragkräfte  wie  107 :  1820.  — 
Dagegen  fand  er  es  gleichgültig,  über  welcher  Stelle  des  Eisenkernes  die 
Urath Windungen  lagen,  ob  über  der  Biegung  oder  nahe  den  Polen  oder  auch 
blos  auf  einem  der  beiden  Schenkel.  Eine  grössere  Drathlänge  gab  aber  meist 
eine  stärkere  Tragkraft,  welches  Letzte  Haue  12  nicht  gefunden  haben  wollte. 
Derselbe  glaubte  sogar,  es  seien  wenige  Windungen  eines  dicken  Drathcs  zweck- 
mässiger als  eine  grosse  Anzahl,  und  verminderte  die  Windungen  bis  auf  vier. 
Diese  Widersprüche  erklärt  das  OHM'sche  Gesetz,  indem  für  den  einen  J?n\l  der  hier 
massgebende  galvanische  Effect  durch  Verminderung  der  WindungszahJ  und  Ver- 
mehrung der  Drathdicke,  in  dem  andern  aber  durch  Vermehrung  der  Windungszahl 
erhöht  worden  sein  kartn.  —  In  Bezug  auf  den  Abstand  der  beiden  Schenke) 
von  einander  fand  dal  Neuro,  dass  erst, eine  Erhöhung  der  Tragkraft  eintrat,  wenn 
sie  näher  als  1  pariser  Zoll  an  einander  gerückt  wurden.  —  Ein  Einfluss  der  Masse 
des  Ankers  machte  sich  namentlich  bei  grossen  Stromkräften  geltend,  indem- dann 
dickere  Anker  die  Tragkraft  erhöhten.  Müncke  13  versuchte,  ob  hufeisenförmige 
Kerne  aus  Eisendrathbündeln  zusammengesetzt  in  ähnlicher  Weise  eine  stärkere 
Tragkraft  zeigten ,  als  massive  gleich  dicke  und  gleich  gestaltete  Hufeisen ,  wie  ge- 
wisse stärkere  Inductionswirkungen  <  durch  dieselben  hervorgebracht  werden.  Er 
fand  aber  die  Tragkraft  geringer.  —  Aeltere  Versuche  über  die  Abhängigkeit  der 
Tragkraft  von  den  Lineardimensionen  des  Hufeisens  sind  mir  nicht  bekannt  geworden. 
Was  aber  die  Abhängigkeit  von  der  Masse  des  Eisens  betrifft,  so  fand  dal  Neoro, 
dass  drei  Hufeiseu,  deren  Gewichte  0,29,  0,35  und  1,5  Kilogramme  betrugen,  im 
Mittel  mit  H,6,  11,5  und  36,3  Kilogrammen  belastet  werden  konnten.  "Die  Trag- 
kräfte standen  also  in  geringerem  Verhältnis*  als  die  Gewichte.  —  Auf  eine  Ab- 
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hängigkeit  der  Trngkräf\e  von  vorangegangenen  Magnetisirungen  ist  von  Moll  14 
und  dal  Negro  16  aufmerksam  gemacht  worden.  Moll  bind  die  stärkste  Wirkung 
stets  zu  Anfange  des  Versuches,  dal  Negro  erst  bei  spätem  Magnetisirungen.  — 
Neuerdings  will  nun  du  Moncel  16  gefunden  haben,  dass  die  Tragkraft  der  Elektro- 
magnete  bedeutend  stärker  sei,  wenn  der  Eisenkern  das  erste  Mal  benutzt  wird, 
als  wenn  er  schon  vorher  Magnetisirungen  erfahren  hat.  In  einem  -Falle  fand  er 
eine  Verminderung  der  Tragkraft  von  HO  Kilogrammen  bis  100  Kilogramme  bei 
demselben  erregenden  Strome.  In  ähnlicher  Weise  wird  nach  ihm  die  Tragkraft 
geschwächt,  wenn  der  Magnet  für  eine  Zeit  einem  stärkern  Strom  ausgesetzt  ge- 
wesen ist.  Namentlich  zeigte  sich  diese  Verminderung  sehr  auffallend  bei  bohlen 
Elektromagneten.  Nähere  Untersuchungen  zeigten,  dass  diese  Erscheinung  besonders 
von  der  Eisensorte  abhängig  war,  aus  welcher  der  Magnet  bestand.  Jedenfalls 
bedarf  diese  Beobachtung  der  Bestätigung. 

IV.  Die  vielfachen  Untersuchungen,  welche  bezweckten,  die  geeignetsten  Dimen- 
sionen und  Zusammenstellungen  der  Rheomotoren  zu  ermitteln,  haben  seit  einer 
ungemeinem  Bekanntschaft  mit  dem  ohm 'sehen  Gesetze  kein  Interesse  mehr.  Fechner  17 
war  der  Erste,  welcher  mit  Zugrundelegung  desselben  die  Abhängigkeit  der 
Tragkraft  hufeisenförmiger  Elektromagnete  von  der  Stärke  des  erregenden 
Stromes  untersuchte.  Mit  welchen  Schwierigkeiten  derselbe  zu  kämpfen  hatte, 
zu  einer  Zeit,  als  man  weder  eonstante  Ketten,  noch  bequeme  Mess Werkzeuge  für 
den  galvanischen  Strom  kannte,  davon  mögen  zwei  unmittelbar  nach  einander  an- 
gestellte Versuchsreihen  zeugen,  welche  in  der  Fig.  94  graphisch  wiedergegeben 

sind.  Der  Apparat,  dessen  sich 
Fechner  bediente,  bestand  aas 
einem  Hufeisen  von  U  pariser 
Decimallinlen  Länge,  S  Linien 
Durchmesser  und  einem  Polabstande 
von  6  Linien;  es  war  mit  vielen 
Windungen  von  feinem  Kupferdrath 
überlegt.  Der  Strom  theilte  sich 
zwischen  diesem  und  dem  Gal- 
vanometerdrathe.  Die  im  letztem 
thätigen  Kräfte  wurden  durch  dir 
Schwingungszahlen  der  zwischen 
den  Windungen  hängenden  Doppel- 
nadel gemessen,  und  sind  in  der 
Figur  als  Abscisscn  aufgetragen, 
indem  ihnen  proportional  auch  der- 
jenige Antheü  der  Stromkraft  war. 
welcher  in  den  Windungen  des 
Magneten  kreiste.  Der  Anker  des 
Magneten  wurde  vorsichtig  mit 
F\g.  ff.  -  - ,  Gewichten  beschwert,  bis  er  abriss. 

und  diese  sind  als  Maass  der  Trag- 
kraft in  der  Form  von  Ordinaten  aufgetragen.  Die  beiden  Curven  a  und  6  wurden 
gewonnen,  indem  erst  die  Messungen  von  niedem  zu  höhern  und  dann  wieder 
rückwärts  zu  den  niedem  Stromkräften  fortschritten.  Die  ausserordentlichen  Ab- 
weichungen beider  Linien  von  einander  und  von  einer  stetigen  Form  geben  ein 
Bild  von  der  Schwierigkeit  der  Beobachtung.  Diese  beiden,  nebst  zwei  andern 
ähnlichen  Versuchsreihen  bewogen  Jedoch  Fechkes  zu  dem  Schlüsse,  dass  inner- 
halb gewisser  Grenzen  (d.  h.  für  getragene  Gewichte  von  dem  4-  »is 
t  8facben  Gewichte  des  Hufeisens)  die  Tragkraft  eines  Hufeisens  direct 
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pro.portional  der  Intensität  des  Stromes  ist,  welcher  in  dem  umwun- 
denen Kupferdrattie  circulirt. 

Zu  abenteuerHchen  Ergebnissen  kam  dal  Neoro  18 ,  indem  er  fand,  dass  die 
Tragkräfte  den  Umfängen  der  Zinkplatten  hi  den  angewandten  Rheomotoren  pro- 
portional seien.  Die  Tragkräfte  wurden  durch  Wägung  gemessen,  die  Stromstärke 
erhielt  aber  keine  direote  Bestimmung.  Nach  Jacobi's  19  Rechnung,  basirt  auf  das 
oHMM'sChe  Geseta,  stellte  sich  jedoch  aus  den  Daten  dieser  Versuche  eine  noch 
viel  vollkommenere  einfache  Proportionalität  der  Tragkräfte  z-u  den  Strom- 
stärken heraus. 

Auch  Jacobi  19  bestätigte  die  Proportionalität  der  Tragkräfte  zur  Stromstärke, 
indem  er  denselben  Elektromagneten  durch  verschieden  grosse  Erregerplatten  einer 
sonst  gleich  beschaffenen  Zinkkupferkette  in  Thätigkeit  setzte,  und  die  Tragkräfte 
mittels  des  oDen  (§.  19,  N.  IV.)  erwähnten  Krafthebels  mass.  Verhalten  sich 
nämlich  zwei  Tragkräae  T  und  J,  wie  die  erregenden  Ströme ,  so  wird ,  da  letztere 
sich  umgekehrt  wie  die  Gesammtwiderstände  verhalten, 

7,  —  C  -h  W 

sein ,  wenn  C  den  constanten  Antheil  des  Widerstandes*  und  W  und  \\\  die  zu  T 
und  Tx  gehörigen  verschiedenen  Widerstände  bedeuten,  welche  verschieden  grosse 
Platten   in  die  Kette  einführen.    Werden  aber  die  bezüglichen  Oberflächen  der  > 
Platten  mit  9  und  9,  bezeichnet,  so  ist,  da  sich  die  Widerstände  nach  dem  oHM'schen 
Gesetz  umgekehrt  wie  diese  Oberflächen  verhalten, 

 2j_\ 


9 


Wird  aber  diejenige  Tragkraft  7,  ==  1  gesetzt,  welche  durch  einen  Querschnitt  o,  =  i 
hervorgebracht  wird,  so  ändert  sich  die  Formel  in 

C-f-  I 

l  —   


c 

Sechs  nach  dieser  Formel  berechnete  Werthe  für  Zinkoberflächen  zwischen  i  und 
Iii  Quadratzoll  stimmten  mit  grosser  Genauigkeit  zu  den  gemessenen  Tragkräften. 

V.  Joule  9  suchte  die  Abhängigkeit  des  Maximum  der  Tragkraft  von  der 
Gestalt  de*  Hufeisenmagnete  zu  ermitteln.  Er  benutzte  dazu  acht  Magnete  von 
folgender  Gestalt : 

N.  t  war  der  in  §.  45,  N.  I.  näher  beschriebene,  aus  einem  Hohlcylinder  an- 
gefertigte und  transversal  erregte  Magnet.  . 

N.  2  bestand  aus  einem  cylindrischen  Eisenstücke  von  %  Zoll  Durchmesser  und 
2,7  Zoll  Länge,  welches  halbkreisförmig  zusammengebogen  war,  bis  die  Polenden 
V«  Zoll  weit  aus  einander  standen  und  welches  mit  7  Fuss  öbersponnenem  Kupfer- 


N.  3  wurde  aus  einem  EisenstUckchen  0,7  Zoll  lang,  0,37  Zoll  breit  und 
0,15  Zoll  dick  angefertigt,  indem  es  mit  seinen  Enden  halbkreisförmig  zusammen- 
gebogen und  mit  19  Zoll  übersponnenem  Kupferdrath  umwunden  wurde. 

N.  4  war  aus  einem  Stückchen  Eisendrathe  construirt.  Der  Dratli  war  */4  Zoll 
lang  und  V**  Zoll  dick ,  war  hufeisenförmig  zusammengebogen  und  wurde  mit  nicht 
isolirtem  Kupferdrath  umgeben. 
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■  Drei  andere  Magnete  A,  B  und  C,  sowie  der  ebenfalls  in  §.  4  5  unter  Jouae's 
Namen  beschriebene  radförmige  Magnet  waren  nicht  besonders  zum  Zweck  dieser 
Untersuchungen  angefertigt  Wörden.  Alle  diese  Magnete  wurden  mit  immer  stärkern 
Strömen  magnetisirt,  bis  sie  ein  Maximum  der  Tragkraft  erreicht  hatten. 

Wie  nun  folgende  Tabelle  zeigt,  kann  mit  ziemlicher  Annäherung  das  Gesetz 
aufgestellt  werden,  dass  das  Maximum  der  Tragkraft  eines  hufeisenför- 
migen Elektromagneten  direct  proportional  ist  dem  Quadra tiuhafte  des 
kleinsten  "Querschnittes  desselben.  Die  Tragkraft  auf  die  Einheit  des  kleinsten 
Onerschnittes  reducirt  nennt  Joule  speeifische  Tragkraft. 


Magnete. 

Kleinster 
Querschnitt. 

Maximum  der  Trag- 
kraft in  Pfunden 
avoir  du  p. 

Speeifische 
Tragkraft. 

N.  |. 

10 

2090 

209 

N.  2. 

0,196 

.  250 

•      N.  3. 

0,0436 

12 

274 

N.  4. 

0,0012 

0,202  . 

16* 

A 

4,5 

1428 

317 

n 

3,94 

750 

190 

0 

0,196 

50 

255 

Radmagnet 

»                            4  * 

2710 

170 

Bei  der  Ungenauigkcit ,  mit  welcher  die  Tragkräfte  durch  angehangene  Gewichte 
bestimmt  wurden,  bei  der  grossen  Verschiedenheit  des  Materials  einerseits  und  der 
Gestalt  und  Grösse  Andererseits  ist  immerhin  die  im  Vorstehenden  gewonnene  An- 
näherung an  das  ausgesprochene  Gesetz  auffällig.  Joule  hält  die  Zahl  2  80  als  die 
wahrscheinlichste  für  die  speeifische  Tragkraft,  sodass  man  das  Maximum  der  Tragkraft 

280 


.  x 


ii 


setzen  kann,  wenn  der  Flächeninhalt  a  des  kleinsten  Querschnittes  vom  Eisenkern 
in  Quadratzollcn  gegeben  ist. 

VI.  Bei  zwei  Versuchsreihen  yonJACom  und  Lenz  40  sind  die  Tragkräfte 
hufeisenförmiger  Elektromagncte  direct  gemessen,  indem  ein  dem  Eisenkerne  des 
Magneten  gleich  gestaltetes  und  nicht  direct  magnetisirtes  Hufeisen  an  einer  Wage 
hing,  und  letztere  so  lange  mit  Gewichten  beschwert  wurde,  bis  Trennung  erfolgte. 
Bei  Anwendung  ebener  PolflSehcn  waren  die  Angaben  so  unbestimmt,  dass  eine 
Abrundung  derselben  vorgezogen  Wurde.  Die  Stromstärke,  wurde  durch  eine 
NKRVANDKR'sche  Tsmgentenbussolc  gemessen  und  mit  den- Tragkräften 'verglichein 
wie  folgende  Tabelle  ausweist. 


No. 


Stromstärke 
10000  •  tga. 


Verhältnis«  der 

Ströme. 


Troff 
kräft«. 


Oiiatlralr 
der  Ströme 


Nr. 


I 


Stromstärke 
10000  •  tg  a. 

Trag- 
kräfte. s 

1131 

1 3,2  l 

2098 

42,  Ol 

2833 

65,4  \ 

3051 

72,6} 

3204 

78, 8S 

3779 

92,1  i 

Verhältnis«  der 


Ströme. 


Trug- 
kralle 


Quadrate 
rter  Ströme 


1 

■> 

i 

5 


1507 
2717 
355  4 
3711 

4258 


Mjl,  80 
18,9? 
32,2 
33,0 
42,3 


3,15 
1,70 
1,03 
1,28 


3,25 
«',71 
1,04 
1,38 


1,86 
1,35 
1,08 
1,05 
1,18 


3,18 
1,56 

l,H 
1,09 

<J7 


3,44 

1,82 

1,16 

1,10. 

1,39 
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dieser  Vergleich  zeigt  aber  offenbar,  dass  bei  schwachen  Strömen  das  Ver- 
hältniss  der  Tragkraft  zum  Quadrate  derselben  noch  Geltung  haben 
kann.  Dagegen  verhalten  sich  die  Tragkräfte  bei  starken  Strömen 
nahezu  wie  diese  selbst,  und  sogar  stehen  sie  in  einem  Falle  ( N.  6  der 
zweiten  Reihe)  in  noch  grösserm  Verhältniss  als  die  Tragkräfte. 

Dieses  scheinbar  regellose  Verhalten  besass  zur  Zeit  der  Veröffentlichung  der 
Versuche  noch  nicht  diejenige  Bedeutung,  die  es  jetzt  gewonnen  hat,  nachdem  ein 
magnetischer  Sättigungszustand  des  Eisens  (§.  17)  nachgewiesen  worden  ist.  Schon 
oben  wurde  darauf  aufmerksam  gemacht  (§.  17,  N.  II.),  dass  ein  Sättigungszustand 
bei  denselben  Stromstärken  um  so  leichter  eintreten  müsste,  je  länger  der  Eisenkern 
des  Elektromagneten  ist,  indem  schon  allein  durch  die  Verlängerung  eine  grössere 
Menge  von  Magnetismus  erzeugt  wird  (§.  16,  N.  VI.).  Diese  Vermehrung  erklärt 
sich  aber  leicht  dadurch,  dass  der  im  Eisen  erzeugte  Magnetismus  zwei  Ursachen, 
eine  primäre  und  eine  secundäre  hat.  Die  primäre  Ursache  ist  die  magnetische 
Erregung,  welche  jede  dünnste  Querschicht  des  Eisenstabes  von  dem  umgebenden 
Ström  erfährt.  Jede  Querschicht  wird  aber  ausserdem  von  jeder  andern  nahen  und 
entferntem  magnetisirten  Querschicht  desselben  Stabes  im  Sinne  der  ursprüng- 
lichen Magnetisirung  polar  erregt,  und  wirkt  nach  Massgabe  der  ihr  ertheilten  Kraft 
wieder  rückwärts  auf  jene  Schichten  erregend,  sodass  durch  eine  solche  Wechsel- 
wirkung zu  jener  primären  noch  eine  secundäre  magnetische  Erregung  hinzukommt. 
Je  länger  nun  der  Eisenstab  wird,  um  so  beträchtlicher  inuss  die  secundäre  Wirkung 
ausfallen.  Ferner  muss  sich  dieselbe  am  stärksten  in  der  Mitte  eines  Stabes  kund- 
geben, woher  es  sich  auch  erklärt,  dass  die  von  Jacobi  und  Lenz  dargestellten 
magnetischen  Verthcilungscurvcn  (§.  16,  N.  VI.,  Fig.  17//.)  ihre  grössten  Werthe 
in  der  Mitte  haben.  Im  vorliegenden  Falle,  bei  einem  durch  emen  Anker  geschlos- 
senen Hufeisenmagneten,  haben  wir  es  aber  gewissermassen  mit  einem  unendlich 
langen  Eisenkerne  zu  thun.  Hier  finden  wir  keine  Endquerschichten  mehr  vor, 
welche  blos  von  einseitigen  Nachbarn  eine  magnetische  Verstärkung  empfangen,  sondern 
alle  Querschichten  verstärken  ihre  Nachbarn  in  demselben  Maasse,  als  sie  von  ihnen 
verstärkt  werden.  Bei  einer  derartigen  geschlossenen  Wechselwirkung  wird  aber 
schon  ein  massiger  galvanischer  Effect  hinreichen ,  um  den  Eisenring  auf  eine  Stufe 
des  Sättigungszustandes  zu  bringen,  auf  welche  ein  Stabmagnet  erst  durch  cineu 
ungleich  stärkern  Strom  erhoben  werden  kann.  Steht  nun  das  Hufeisen  noch  fern 
von  jenem  Sättigungszustande,  wie  dieses  für  die  schwächsten  Strorakräfte  der  Fall 
ist,  dann  wird  die  Tragkraft  dem  für  Stabmagnete  gültigen  Gesetze  der  Proportio- 
nalität zum  Quadrate  der  Stromstärke  folgen.  Nähert  sich  aber  die  durch  stärkere 
Stromkräfte  entwickelte  Magnetkraft  dem  Maximumwerthe  an,  so  sinkt  jenes  Ver- 
hältniss mehr  und  mehr  auf  die  einfache  Proportionalität  zur  Stromstärke  herab. 
Für  sehr  starke  Ströme  wird  aber  auch  nicht  mehr  die  einfache  Proportionalität 
statthaben  können,  vielmehr  nehmen  jetzt  die  Ströme  sogar  in  stärkerm  Verhältniss 
zu,  als  die  Tragkräfte. 

Dass  aber  wirklich  ein  geschlossenes  Hufeisen  weit  eher  sich  dem  Sättigungs- 
punkt annähert  als  ein  offenes,  wies  Dub  21  in  sinnreicher  Weise  nach.  Bei  einem 
geschlossenen  Hufeisen  bleibt  nämlich  infolge  der  unvollkommenen  Berührung  des 
Ankers  noch  immer  einiger  freie  Magnetismus  übrig.  Voraussichtlich  wird  dieser 
aber  sich  ebenso  dem  Sättigungszustand  annähern ,  als  der  durch  den  aufliegenden 
Anker  gebundene  Magnetismus.  Indem  nun  Dub  nach  der  Methode  Koosen's  ein 
geschlossenes  Hufeisen  bei  schwachem  Strom  in  geeigneter  Weise  einer  von  dem- 
selben Strome  durchilossencn  Tangcntenbussole  so  lange  annäherte,  bis  infolge  jenes 
freien  Magnetismus  die  Ablenkung  der  letztern  compensirt  wurde,  und  indem  er 
demnächst  den  Strom  verstärkte,  beobachtete  er,  dass  die  Nadel  schon  bei  weit 
schwächern  Strömen  wieder  eine  Ablenkung  zu  Gunsten  des  Einflusses  der  Tangenten- 
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IhissoIo  erhielt,  als  wo  ler  analog*  Versuch  mit  einem  eingeschlossenen  Hufeisen 

■  icdcrholt  wurde.  Demzufolge  tritt  also  im  ueschlosscncn  Hufeisen  der  Sättigungs- 
zustand viel  eher  hervor  als  im  offenen. 

Eine  in  N.  IV.  des  §.  17  erwiesene  Behauptung  ging  dahin,  dass  der  magne- 
tisch.- Sattimmgsziistand  in  dem  Maasse  früher  eintritt,  als  dem  erregenden  Strome 
durch  hohle  Kisciistnbe  von  verschiedener  Wanddicke  weniger  Eisen  zu  seiner  Ent- 
wickehmg  dargeboten  wird.  Das  analoge  V» •rhalten  für  Hufeisenmagnete  hat  Pfaff2* 
nachgew  iesen.  In»! seihe  bildete  fünf  hohle  Hufeisenmagnete  von  äusserlich  gleicher 
Gestalt,  aber  von  verschiedener  Wanddieke  in  folgender  Weise:  Je  zwei  hohle 
Kisency  linder,  von  gleielulickem  Eisenblech  angefertigt,  wurden  auf  einer  aufge- 
schlillencn  Eisenplatte  parallel  zu  einander  befestigt.  Vor  die  andern  Enden  des 
s..  gebildeten  Hufeisens  Könnt,'  ein  ebenfalls  aufi;esehliffenei  Anker  gelegt,  und  dk 
Tragkraft  durc  h  angebangene  Gewichte  gemessen  werden.  Alle  diese  Hufeisen  hatten 
71/«  engtfsche  Zoll  Hone  und  1.3  Zoll  Durchmesser  und  alle  waren  mit  derselben 
Anzahl  von  Drathwindungcn  umgeben.  In  der  folgenden  TahcHe  ist  die  Wanddicke  u 
«ler  Hoblcylinder ,  sowie  ihr  Gewicht  p  und  die  bei  verschiedenen  Stromstärken 
gefundene  Tragkraft  zusammengestellt. 


No. 

u  in 
Linien. 

p  in 
Pfd.  Lth. 

Tragkräfte  bei  verschiedenen  Stromstärken 
in  Pfunden. 

5 

7  •  25 

44 

45 

47  —  55 

55 

65 

4 

3% 

5  •  2G 

20 

20 

34 

30 

■ 

3 

2 

4  •  6 

.15 

45 

M 

17 

2 

i  ■  27 

1.1 

25 

25 

37 

52 

1 

• 

17/ia 

.<  •  25 

7 

5 

5 

6 

Mit  Ausnahme  des  Hufeisens  N.  2  zeigen  die  Versuche,  dass  die  Zunahme  der 
Tragkraft  bei  gleicher  Zunahme  der  Ströme  immer  geringer  wird,  je  dünner  die 
Wände  derselben  sind.  Was  die  verschiedenen  Gylinder  betrifft,  so  nimmt  die 
Tragkraft  in  stärkerm  Verhältniss  zu  wie  die  Massen  (bei  5  und  ^  sogar  fast  wie 
die  Quadrate  der  Massen). 

Können  wir  aber  dem  Gesagten  zufolge  einen  bcankerten  Hufeisenmagneten  in 
Bezug  auf  die  in  ihm  obwaltende  Vcrtheilung  als  einen  unendlich  langen  Stab- 
magneten  betrachten,  so  kommt  es  alsdann  auf  die  Längsausdehnung  desselben  nicht 
mehr  an,  und  sonach  erklärt  sich  ein  weiteres  von  Jacobi  und  Länz  23  aufgefun- 
denes Gesetz,  infolge  dessen  die  Intensität  des  Magnetismus  an  der  Be- 
rührun^sebene  zwischen  Anker  und  Hufeisenmagnet  unabhängig  ist 
von  der  Länge  des  Eisenkernes,  und  (innerhalb  der  durch  den  Sättigungs- 
zustand  gesetzten  Grenzen,  wie  oben  unter  N.  II.)  nur  proportional  ist  dem 
galvanischen  Effecte. 

Der  Nachweis  dieses  Gesetzes  wurde  mittels  derjenigen  momentanen  Strome 
gegeben,  welche  in  einem  geschlossenen  Leitungsdrath  inducirt  werden,  sobald  in 
seiner  Nähe  Magnetismus  verschwindet,  und  von  welchem  sich  schon  früher  Jacobi 
und  Lenz  überzeugt  hatten,  dass  sie  den  Quantitäten  des  verschwindenden  Magne- 
tismus proportional  seien.  Der  Apparat,  dessen  sie  sich  bedienten,  ist  in  Fig.  9a 
(s.  S.  179)  dargestellt.  Auf  einem  festen  Brette  waren  zwei  gerade,  über  ihre 
ganze  Länge  hinweg  mit  übersponnenem  Kupferdrath  umwundene  Eisencylinder 
und  cd  aufgeschraubt.  Durch  den  Drath  bewegte  sich  ein  von  der  Batterie  Mm 
ausgehender  Strom,  der  durch  die  eingeschaltene  elektromagnetische  Wage  W  ge- 
messen wurde.    Vor  die  freien  Enden  der  Stäbe  konnte  auf  jeder  Seite  ein  Anker 
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mit  vorstehenden  Stollen  ac  und  bd  gelegt  werden,  welche  letztere  mit  dem  zum 
Galvanometer  führenden  Inductionsdrath  umwickelt  waren.    Bestand  dieser  Magnet 
auch  aus  vier  einzelnen  Theileu,  so  hatte 
er  doch  bei  vorgelegten  Ankern  das  mit 
einem  Hufeisenmagneten' gemein,  dass  in 
beiden  der   magnetische  Kreis  ringsum 
geschlossen  war.    Ging  nun  durch  die 
Magnetisirungsspirale  ein  Strom  von  con- 
stantef*  Stärke   und  wurden   die  Anker 
mittels  der  angebrachten  Handhaben  von 
den  Magneten  gleichzeitig  abgerissen,  so 
gab  der  Sinus  des  halben  Ablenkungs- 
winkels an  dem  mit  dem  Inductionsdrathe 
verbundenen  Galvanometer  das  Maass  für 
die  magnetische  Intensität  an  den  Tren- 
nungsstcllen.    In  dieser  Weise  wurden 
sechs  Paare  verschieden  langer,  1  */a 
dicker  Eisenstangen  geprüft.  Die 
gende ,    von   selbst  verständliche 
suchsreihe. 


Zoll 
fol- 

Tabcllc 


Fig.  93. 


enthält    die   Ergebnisse    einer  Vcr- 


Länge  der 
Stangen 

Windungs- 
zahl =  n 

Magnetische  Intensität 
der  Trennungsflächeri 

.V  =  sin  — • 
2 

M 

1000  — 
n 

3 

946 

0,90333 

0,955 

»V« 

789 

0,71823 

0,910 

S 

634 

0,6  H  06 

0,964 

•% 

474 

0,48633 

<,026 

i 

315 

0,32185 

1,022 

4  63 

0,16476 

1,0 'H 

Die  grosse  Uebereinstimmung  der  in  der  letzten  Reihe  enthaltenen  Zahlen  recht- 
fertigt das-  oben  ausgesprochene  Gesetz.  Während  bei  dieser  Versuchsreihe  die 
magnetisirenden  Spinden  die  ganze  Länge  der  Eisenstäbe  bedeckten,  wurde  noch 
eine  andere  Versnchsreihe  ausgeführt,  bei  welcher  die  Windungen  an  den  Polenden 
der  Stäbe  angehäuft  waren.  Der  Erfolg  war  der  nämliche.  Beide  Versuchsreihen 
zusammen  erlauben  aber  den  Schluss,  dass  die  Intensität  des  Magnetismus 
an  den  ßcrührtingsebenen  zwischen  Anker  und  Hufeisen  dieselbe  ist, 
mögen  die  magnetisirenden  Windungen  die  ganzen  Schenkel  bedecken, 
oder  nur  an  den  Enden  derselben  angehäuft  sein.  —  Es  darf  nicht  uner- 
wähnt bleiben,  dass  Jacodi  und  Lenz  durch  diese  Versuche  den  Magnetismus 
der  Endflächen  zu  ermitteln  suchten,  und  ihre  Ergebnisse  so  darstellten,  als  sei 
trotz  Anlegung  des  Ankers  die  magnetische  Vcrtheilung  in  den  Eisenstäben  die- 
selbe geblieben  als  bei  den  in  §.16,  N.  VI.  besprochenen  Versuchen.  Ferner 
muss  noch  ausdrücklich  darauf  hingewiesen  werden,  dass  die  hier  benutzten  In- 
duetionsströme  nicht  die  „Tragkräfte",  sondern  die  „magnetische  Intensität'4  der 
sich  berührenden  Ebenen  messen. 

Interessant  ist  noch  die  an  vorstehende  Untersuchungen  geknüpfte  Bemerkung, 
dnss,  wenn  man  mit  der  Eisenmasse,  sowie  mit  der  Längo  und  Dicke 
des  Kupferdrathes  nicht  beschränkt  ist,  man  mit  jeder  Stromstärke 
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Elektromagnete  von  ganz  beliebig  grossen  Tragkräften  erzielen  kann. 
Sind  näpdich  für  eine  bestimmte  Stromstärke  die  Dimensionen  des  Spiraldrathes 
gegeben,  so  kann  man  demselben  einen  andern  von  der  n  fachen  Länge  und  dem 
n  fachen  Querschnitte  substituiren,  ohne  die  Stromstärke  zu  änjlurn.  Der  letztere 
bringt  aber  in  demselben  Eisenkern  (abgesehen  vom  endlich  eintretenden  Sättigungs- 
zustande)  den  »fachen  Magnetismus  (und  somit  die  na fache  Tragkraft?)  hervor. 
„Dieser  Satz,  der  nur  eine  statistische  Bedeutung  hqt,  an  den  man  aber  manche 
mechanische  Folgerungen  zu  knüpfen  gedachte,  hat  auch  in  dieser  Beziehung  viele 
Aehnlichkcit  mit  dem  sogenannten  hydrostatischen  Paradoxon  oder  mit  dem  Gesetze 
der  bekannten  einfachen  mechanischen  Potenzen." 

VII.  Die  vorstehenden  Gesetze  bezüglich  der  Unabhängigkeit  der  magnetischen 
Intensität  an  der  Trennungsstelle  zwischen  hufeisenförmigen  Magneten  und  Anker 
von  der  Länge  der  Schenkel,  sowie  von  der  Lage  der  Windungen  auf  denselben 
ist  von  Miller24  auch  für  die  Tragkräfte  bestätigt  worden:  Die  Tragkraft 
uförmiger  Magnete  bleibt  dieselbe,  mag  eine  gleiche  Windungszahl  die 
ganze  Länge  der  Schenkel  bedecken,  oder  nur  über  einen  Theil  der- 
selben angehäuft  werden;  ebenso  ist  die  Länge  der  Schenkel  ohne 
Einfluss  auf  die  Tragkraft.  Die  Beobachtungen  Mitller's  wurden  an  vertical 
befestigten  Hufeisen  mit  ebenen  Polflächen  und  eylindrischem  Querschnitt  angestellt, 
gegen  welche  sich  der  gleichfalls  ebene  Anker  anlegte.  Letzterer  war  mit  Haken 
und  Schale  versehen,  und  auf  diese  wurden  unmittelbar  so  lange  Gewichte  aufgelegt, 
bis  die  Trennung  erfolgte.  Es  wurden  sechs  llufcisenkcrne  und  vier  \erschiedene 
Spiralen  angewandt,  deren  Dimensionen  und  Windungszahlen  die  folgenden  Tabellen 
enthalten: 


• 

Xn.  Hör  Hufeisen. 

Länge  der  Sehenkel. 

Durchmesser. 

1. 

16,5  Zentimeter. 

10  Millimeter. 

IL 

8,5 

10 

III 

5 

10 

IV. 

<6,5 

6,5 

V 

8 ,  5 

6.5      '  .. 

VI. 

-  • 

5 

i 

6,5 

• 

Xo. 

Windungszahl 

Länge 

der  Spiralenpaaro. 

beider  Spiralen. 

in  Centimctern. 

I. 

4<J2 

14 

11. 

456 

8,6 

III. 

204 

6,8 

IV. 

9fi 

3 

Die  Länge  der  Schenkel  ist  von  der  Biegung  an  gerechnet,  und  letztere,  sowie  der 
Abstand  der  Schenkel  scheint  bei  allen  Eisenkernen  derselbe  gewesen  zu  sein.  Die 
Spiralen  hatten  alle  denselben  innen«  Durchmesser  von  1 2  Millimeter.  Die  Strom- 
stärke wurde  durch  die  Tangentenbussole  gemessen.  Die  verschiedenen  Eisen- 
kerne wurden  mit  den  verschiedenen  Spiralen  combinirt,  und  bei  jedei1  Com- 
bination  für  allerhand  Stromstärken  'die  Tragkräfte  gemessen.     Nachdem  sich  die 
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Unabhängigkeit  derselben  von  der  Lage  der  Windungen  herausgestellt  hatte,  konnten 
in  Fig.  96  für  die  beiden  Hufeisen  I.  und-  IV.  die  Ergebnisse  graphisch  dargestellt 
werden,  und  zwar  derart,  dass  die  Abscissen  den  galvanischen  Effecten  und  die 
Ordinateu  den  in  Grammen  gemes- 
senen Tragkräften  proportional  sind. 
Die  ausgezogenen  Curven  sind  die 
Ergebnisse  der  Messungen.  Da  die 
entsprechenden  Messingen  für  die 
Eisenkerne  n.  und  III. ,  sowie  V. 
und  VL  Curven  geben,  welche  im 
Wesentlichen  mit  denen  für  I.  re- 
spective  IV.  zusammenfallen,  so  ist 
einerseits  die  Unabhängigkeit  der 
Tragkräfte  von  den  Längen  der 
Schenkel  erwiesen ,  andererseits 
konnte  ihre  Darstellung  hier  über- 
gangen werden.  96 

Zq  ganz  ähnlichen  Resultaten  kam  Poggendoref,  als  er  die  Tragkräfte  von 
Hufeisenmagneten  direet  mass.  Die  Ergebnisse  dieser  Messungen  sind  in  der 
Fig.  95  (zu  N.  IL)  durch  die  Curve  Tit  dargestellt.  Die  dortigen  Abseissen  sind 
ebenfalls  den  Stromstärken,  die  Ordinalen  aber  den  Tragkräften  proportional.  Während 
dort  die  Ströme  zwischen  I  und  1 0  wuchsen ,  änderten  sieh  die  Tragkräfte  nur 
zwischen  I  und  3.  Die  Gestalt  jener  Curve  besitzt  aber  denselben  Charakter,  als 
die  der  zuletzt  beschriebenen.  Auch  die  dortigen  Curven  A\  7",  und  A\  T,,  welche 
durch  Kerne  von  weichem  Stahl  und  Eisen  gewonnen  wurden,  zeigen  denselben 
Charakter. 

Hatten  nun  Jxcobi  und  Lenz  (N.  VI.)  für  schwache  Effecte  noch  eine  Pro- 
portionalität der  Tragkräfte  zum  Quadrate  derselben  wahrgenommen,  und  nur  in 
einem  Falle  die  Ströme  stärker  wachsen  sehen,  als  die  Tragkräfte,  so  zeigt  sich 
hier,  dass  die  Tragkräfte  auch  nicht  mehr  entfernt  dem  Quadrate  der 
inagnetisirenden  Kraft  proportional  sind.  Vielmehr  kehren  beide  Curven 
ihre  hohle  Seite  der  Abseisscnaxe  zu,  während  sie  ihr  die  erhabene  Seite  zuwenden 
inüssten,  wenn  jenes  der  Fall  sein  sollte.  Dieses  erklärt  sieh  aber  dadurch,  dass 
im  vorliegenden  Falle  verhältnissmässig  sehr  dünne  Hufeisen  benutzt  wurden,  und 
die  galvanischen  Effecte  durch  eine  sehr  grosse  Anzahl  von  Spiralewindungen  erhöht 
wurden.  Die  vorliegenden  Versuche  sind  also  gewissermassen  die  Fortsetzung  der 
in  der  vorigen  Nummer  mitgctheilten;  sie  beginnen,  wo  jene  aufhören ;  sie  ergänzen 
die  Belege  zu  denjenigen  Reflexionen,  die  in  der  vorigen  Nummer  gepflogen  wurden. 

Ist  aber  in  §.  1*7  nachgewiesen  worden,  dass  die  Quantität  des  erzeugten 
Magnetismus  nicht  allgemein  der  Stromstärke  proportional  ist;  wurde  hier  gezeigt, 
dass  auch  die  Proportionalität  der  Tragkräfte  zum  Quadrate  der  Stromstärke  keine 
allgemeine  Gültigkeit  habe:  so  weist  nun  Müller  nach,  dass  die  Tragkräfte 
dem  Quadrate  des  im  Eisen  erzeugten  Magnetismus  (mit  grosser  Annähe- 
rung) proportional  seien.    Die  oben  [§.  47,  N.  I.  unter  1)]  aufgestellte  Formel 


p  nrfj"tg 


m 


giebt  nämlich  die  Abhängigkeil  des  freigewordenen  Magnetismus  m  von  dem  galva- 
nischen Effecte  ;»,  wenn  a  und  b  zwei  constante  und  d  den  Durehmesser  des  Eisen- 
cylinders  bedeuten.  Vorausgesetzt  nun,  dass  die  Tragkraft  /  dem  Quadrate  des 
erzeugten  Magnetismus  m  proportional  sei.  muss  die  Formel  ihre  Gültigkeit  behalten, 
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wenn  X'T  statt  m  eingesetzt  wird.  Nach  Müller's  Berechnung  der  Constanten  geht 
nun  diese  Formel  über,  Tür  die  dickern  Cylinder,  also  für  die  Curvc  I.  der  Fig.  96',  in 

VT 

P  =  W    %JJ  2) 


und  für  die  dünnem  Cylinder,  also  für  die  Ctirve  IV.  in 

VT  *  • 

p  -=  10  •  tg-ff-  3). 

'  ^  0,86 

Diese  beiden  Curvcn  sind  in  der  Fig.  96  durch  punktirtc  Linien  wiedergegeben. 
Da  sie  sich  im  Allgemeinen  recht  gut  dem  Charakter  der  durch  die  Messungen 
gegebenen  ausgezogenen  Curven  aiischliesscn,  dürfte  also  obige  Behauptung  als 
erwiesen  angeschen  werden.  Die  untere  punktirtc  Curve  ist  bis  zum  Nullpunkte 
fortgeführt.  Da  sie  in  diesem  Verlauf  einen  Wendepunkt  enthält,  bestätigt  sie. 
dass  die  Versuche  Müller  s  nicht  im  Widerspruche  stehen  mit  denen  der  vorigen 
Nummer,  sondern  nur  eine  Fortsetzung  derselben  bilden. 

Vergleichen  wir  in  Fig.  X.  die  puuktirtcn  berechneten  Curven  mit  den  dort 
ausgezogenen,  aus  den  Beobachtungen  hervorgegangenen  Curven,  so  zeigt  sich, 
dass  sie  sich  allerorten  gleich  gut  einander  anschliessen.  In  der  vorliegenden  Figur 
sehen  wir  jedoch,  dass  dieser  Anschluss  in  dem  horizontalen  Thcile,  also  für  die 
grössern  Tragkräfte,  wenig  zu  wünschen  übrig  lässt,  während  die  beobachteten 
schwächern  Tragkräfte  gegen  die  berechneten  (also  innerhalb  des  aufsteigenden 
Thcilcs  der  Curven)  beträchtlich  zurückbleiben:  Sind  nun  auch  mit  allein  Rechte 
die  Constanten  der  vorigen  Gleichungen  besonders  nach  den  stärksten  Tragkräften 
berechnet  ,  so  dürfte  doch  dieses  Zurückbleiben  nicht  als  zufällig  betrachtet  werden. 
Sollten  wir  nicht  vielmehr  auch  hier  eine  Hindeutung  auf  jene  in  §.  19,  N.  I.,  III. 
und  IV.  besprochene  Abstossungskraft  zwischen  den  Berührungsflächen  von  Magnet 
und  Anker  finden ,  welche  ja  die  Tragkraft  am  stärksten  beeinträchtigt,  wenn  das 
Eisen  noch  nicht  mit  Magnetismus  gesättigt  ist  ?  Bei  dickern  Magneten  fand  Mi  llkr 
ein  noch  weit  grösseres  Zurückbleiben  der  gemessenen  Tragkraft  hiuter  der  be- 
rechneten. 

Ein  Ei n flu ss  des  Ankers  auf  die  Tragkraft  lässt  sich  aber  ebenfalls  aus  den 
obigen  Formeln  herleiten.  Berechnet  man  nämlich  die  Constanten  a  und  b  der 
Formel  t)  unabhängig  von  den  Durchmessern  der  beiden  Kategorien  von  Eisenkernen, 
so  wird  Gleichung  2)  identisch  mit 

VI 

p  =  o.m  •  io»  •  tg 


0,012  •  101 
und  Gleichung  3)  identisch  mit 

.  ■  • 

Wäre  nun  in  Wahrheit  blos  die  Dicke  der  Ersenkerne  von  Einfluss  auf  die  Tragkraft, 
sb  müssten  die  beiden  Wcrthc  für  a  und  für  b  in  beiden  Gleichungen  dieselben 
sein.  Da  dieses  aber  keineswegs  der  Fallest,  so  kann  der  Grund  der  Verschiedenheit 
nur  darin  liegen,  dass  für  beide  Magnetdicken  derselbe  Anker  gebraucht  wurde, 
und  dieser  einen  verschiedenen  Einfluss  äusserte. 

VIII.  Die  Untersuchungen  Duo  s 26  über  die  Tragkraft  und  Anziehung  der 
hufeisenförmigen  Elektromagncte  sind  theils  Bestätigungen  der  schon  dargestellt«?" 
Gesetze,  theils  geben  sie  diejenigen  Modifikationen,  welche  die  Gesetze  erleide«. 
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wenn  Magnet  und  Anker  sich  nicht  in  einer  Ebene,  sondern  nur  in  wenigen  Punkten 
berühren.  Dub  bediente  sich  nämlich  zu  den  meisten  Versuchen  eines  cylindrischen 
Stabes  von  t  Zoll  rjieinländisch  Durchmesser  als  Anker,  der  im.  Schwerpunkte  mittels 
eines  Hakens  an  der  schon  früher  beschriebenen  römischen  Wage  aufgehangen  war. 
Die  Polenden  der  Hufeisen  waren  eben  abgeschliffen,  sodass  der  Anker  beide  nur 
in  einer  Linie  berührte.  Die  Hufeisen  selbst  waren  meist  zusammengesetzt  aus 
einer  7  Zoll  langen,  2  Zoll  breiten  und  %  Zoll  dicken,  auf  der  breiten  Seite  ab- 
geschliffenen Bodenplatte,  die  von  halbem  zu  halbem  Zolle  mit  Lüchern  versehen 
war,  um  durch  dieselben  cylindrischc  Eisenstäbe  von  beliebiger  Stärke  und  Länge 
als  Schenkel  aufschrauben  zu  können.  Die  Messungen  geschahen  auch  hier  in 
preussischen  Pfunden.  Im  Allgemeinen  wurden  nur  so  schwache  Ströme  angewandt, 
dass  noch  keine  Annäherung  an  den  magnetischen  Sättigungspunkt  hervortrat. 

Wurden  Schenkel  von  verschiedener  Länge  (zwischen  4  und  12  Zoll)  auf  die 
Bodenplatte  geschraubt,  und  waren  diese  Schenkel  über  die  ganze  Länge  hinweg 
mit  der  galvanischen  Spirale  bedeckt,  so  bestätigte  sich  sowohl  für  die  Tragkraft 
bei  unmittelbarer  Berührung,  als  auch  im  Abstände  von  ein  und  mehren  Papierdicken, 
die  schon  oben  erörterte  Unabhängigkeit  von  der  Länge  der  Schenkel. 
Dasselbe  galt  auch  von  der  Länge  desjenigen  Stückes  der  Bodenplatte  und  des 
Ankers,  welche  zwischen  den  Schenkeln  lag.  Anziehung  und  Tragkraft  zeigten 
sich  also  auch  unabhängig  von  der  Entfernung  der  beiden  Schenkel  des 
Hufeisens.  —  Dagegen  hat  sich  für  die  stattgehabte  Anwendung  eines  cylindrischen 
Ankers,  die  für  Hache  Anker  beobachtete  Unabhängigkeit  von  der  Lage  der  Win- 
dungen auf  den  Schenkeln  nicht  bestätigen  wollen.  Vielmehr  zeigte  sich 
Tragkraft  und  Anziehung  um  so  grösser,  je  näher  die  sämmtlichen 
Windungen  an  den  Polen  zusammengedrängt  wurden,  ein  Resultat,  welches 
sich  aus  den  Versochsbedingungen  wohl  erklären  lässt  und  mit  jenen  allgemeinern 
nicht  im  Widerspruche  steht.  Die  Vermehrung  geschah  in  einem  Falle  im  Ver- 
hältnisse t  :  2,  meist  aber  nur  innerhalb  der  Grenzen  2  :  3  oder  3:4. 

Drei  Versuchsreihen  mit  verschiedenen  Magneten  und  Ankern  wurden  angestellt, 
um  die  Abhängigkeit  der  Tragkraft  von  der  Stromstärke  zu  ermitteln.  Zu  der 
einen  Reihe  hatte  ein  gewöhnlicher  Hufeisenmagnet  gedient,  gebogen  aus  einem 
Cylinder  von  l6l/2  Zoll  Länge  und  15/,6  Zoll  Dicke  bis  zu  einem  Abstände  der 
Schenkel  von  4  Zoll,  und  umgeben  mit  70  Windungen.  Der  Anker  war  ein  Cy- 
linder von  I  Zoll  Durchmesser.  Für  die  demnächst  verzeichneten  Stromstärken 
gab  er  die  nebenstehenden  Tragkräfte 


Ablenkung. 

Relative 
Stromstärke. 

Tragkraft 
in  Pfunden 

8°  -t  v 

1  •  tg  V 

0,06 

15»/, 

2  •  tg  u 

0,25 

23 

3  •  tg  v 

0,50 

29 

.4  ' 

1,00 

Bei  so  geringen  galvanischen  Effecten,  welche  auf  eine  ziemlich  dicke  Eisenmasse 
wirken,  und  welche  durch  den  nur  unvollkommen  berührenden  cylindrischen  Anker 
nicht  unterstützt  werden,  zeigt  sich  also,  dass  sich  die  Tragkräfte  genau  wie  die 
Quadrate  der  Stromstärken  verhalten.  —  Eine  andere  Reihe  wurde  mit  einem 
Magneten  angestellt,  bestehend  aus  6  Zoll  langen,  t  Zoll  dicken  Stäben,  die  auf 
die  Bodenplatte  geschraubt  waren  und  mit  einer  flachen  Eiscnplatte  beankert 
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wurden.  Es  ergaben  sich  sich  folgende  zusammengehörige  Werthc  der  Ablenkung 
an  der  Tajigentcnbussolc  und  der  Tragkräfte 


Ablenkung 

V 

Tragkraft 
P  ' 

P 
tg  v 

• 

3° 

1  1,4  Pfund 

■- 

217 

0 

24,0 

240 

8 

34,3 

2  43 

10 

53,0 

2  98 

12 

68,0 

320 

Der  in  der  letzten  Verticalreihe  berechnete  Quotient  aus  der  Tragkraft  durch  die 
Stromstärke  beweist,  dass  sogar  die  Tragkraft  beinahe  in  einfachem  Verhältnis* 
zur  Stromstärke  steht,  sich  aber  dem  quadratischen  immer  mehr  annähert,  je  stärker 
die  Ströme  werden.  Der  Grund  dieser  Erscheinung  kann  nur  die  abstossende 
Wirkung  der  Berührungsflächen  von  Anker  und  Magnet  sein,  welche  das  für 
diese  geringen  Stromkräfte  normale  quadratische  Verhältniss  zu  dem  einfachen  herab- 
drückt. —  Endlich  zeigt  aber  eine  andere  Reihe,  dass,  wenn  sehr  dünne  Eisenkerne 
angewendet  werden,  durch  eine  Annäherung  an  den  Sättigungszustand 
wieder  das  einfache  Verhältniss  zwischen  Tragkräften  und  Stromstärken  auftritt,  ja 
bei  weiter  fortschreitender  Sättigung  sogar  die  Tragkräfte  in  geringerem  Verhältniss 
als  die  Stromstärken  stehen.  Zu  den  Versuchen  diente  ein  Magnet  mit  '/^zölligcn 
Schenkeln  und  cylindrischcm  Anker.  Die  letzte  Verticalreihe  der  von  selbst  ver- 
ständlichen Tabelle  weist  durch  das  Absteigen  der  in  ihr  enthaltenen  Zahlen  das 
Gesagte  nach. 

■ 


Ablenkungs- 
winkel V 

Relative 
Stromstärke 

Tragkräfte  p 

P 
tg  r 

i 

i  •  tg  r 

1,8 

4.x 

8 

'  t  — 

9.r, 

4,8 

12 

>  3  — 

13,11 

M 

4  — 

17,0 

4,2 

t9 

«!i  — 

21.0 

4,2 

2  3 

0  — 

2  3,7 

3,9 

26 

-7  — 

26.8 

3,8 

211 

K  — 

29,0 

3,6 

32 

* 

9 

30,2 

3,4 

- 

So  dürfen  diese  gcwissc'imassen  ganz  regellosen  Erscheinungen  am  besten  unter 
sich  und  mit  den  Gesetzen  der  frühern  Nummern  in  Einklang  gebracht  worden  sein. 

Wie  die  Tragkraft,  so  wurde  auch  die  Anziehung  in  ihrem  Verhältniss  zu  den 
erregenden  Strömen,  sowie  zur  Windungszahl  geprüft.  Vier  Paare  Von  Eisen- 
cylindern,  12",  9",  0"  und  4"  lang  und  \"  dick,  und  andere  vier  Paare,  2",.  1 Vi" 
I"  und  y2"  dick  und  f>"  lang,  wurden  nach  einander  auf  dieselbe  Bodenplatte  auf- 
geschraubt und  durch  denselben  cylindrischen  Anker  mit  einem  dazwischen  ge- 
legten Papierstücke  bei  Stromstärken  geprüft,  die  sich  in  acht  Intervallen  zwischen 
8    tg4°  und  1     tg4°  abstuften.     Es  ergab  sich  für  den  ganzen  Umfang  dieser 
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Vorsuche,  dass  sich  die  Anziehungen  verhalten  wie  die  Quadrate  der  gal- 
vanischen Effecte. 

Dub  bemühte  sich  auch,  ein  einfaches  Gesetz  zwischen  Anziehung  oder  Tragkraft 
und  dem  Durchmesser  der  Hufeisen  aufzufinden,  und  sprach  dieses  dahin  aus,  dass 
Anziehung  und  Tragkraft  sich  verhalten  wie  die  Durchmesser  der  Huf' 
eisenmagnete.  Die  grosse  Sorgfalt,  mit  welcher  die  hierher  gehörigen  Versuche 
angestellt  wurden,  lassen  nur  sehr  geringfügige  Beobachtungsfehler  vermuthen. 
Aber  gerade  um  deswillen  muss  aus  den  mitgetheilten  Beobachtungen  (Pogg.  Ann. 
Bd.  86.  S.  560  und  Bd.  90.  S.  424)  geschlossen  werden,  dass  jenes  Verhältniss  ein 
höheres  ist,  als  das  einfache  zur  Stromstärke,  obschon  ein  geringeres,  als  das 
quadratische.  Die  Versuche  über  den  Einfluss  der  Dicke  der  Stäbe  auf  die  Quantität 
des  Magnetismus,  welche  §'.  3,  N.  V.,  mitgctheilt  wurden,  lagen  auch  hier  wie  bei 
der  Tragkraft  stabfönniger  Magnete  zu  Grunde,  es  muss  also  auf  das  dort  gepflogene 
Kaisonnement  verwiesen  werden. 
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&  i\.     Remanenter  Magnetismus.     Magnetisirung    des   Stahles   und  des 
Magneteisensteines  durch  den  galvanischen  Strom. 

Die  am  Schiniedeeisen  und  am  weichen  Stahl  auftretenden  magnetischen 
Erscheinungen  wiederholen  sich,  allerdings  dein  Grade  nach  verschieden,  auch 
beim  härtesten  Stahle.  Schon  der  weiche  Stahl  unterscheidet  sich  vom  Schniiede- 
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eisen  durch  eine  grössere  Coercitivkraft,  d.  i.  die  Eigenschaft,  den  Magnetismus 
schwieriger  aufzunehmen,  aber  den  einmal  aufgenommenen  auch  fester  zu  be- 
wahren. Noch  weit  stärker  ist  aber  die  Coercitivkraft  beim  gehärteten  Stahle. 
Dennoch  vermag  derselbe,  wenn  er  auch  im  gewohnlichen  Sinne  bis  zur  Sättigung 
magnetisirt  ist,  unter  Einüuss  des  galvanischen  Stromes  noch  mehr  Magnetismus 
aufzunehmen.  Denn  legt  man  einen  gewöhnlichen  Magnctstab  in  die  Nähe  einer 
Bussole  senkrecht  zu  deren  Richtung  und  beobachtet  die  dadurch  an  der  Bussole 
entstandene  Ablenkung,  beobachtet  man  ferner  die  Ablenkung,  welche  eine  gal- 
vanische Spirale  von  derselben  Stelle  her  bewirkt,  und  beobachtet  man  endlich 
die  Ablenkung,  welche  die  Spirale  bei  ungeändertem  Strome  bewirkt,  wenn  der 
Magnetstab  in  dieselbe  geschoben  worden  ist:  so  wird  sich  zeigen,  dass  die 
Tangente  des  letzten  Ablenkungswinkels  ungleich  grösser  ist,  als  die  Summe  der 
Tangenten  der  beiden  ersten  Ablenkungswinkel.  —  Auch  remanenter  Magne- 
tismus lässt  siel)  am  härtesten  Stahle  nachweisen.  Magnetisirt  man  nämlich 
einen  stählernen  Hufeisenmagneten  mit  vorgelegtem  Anker  auf  irgend  eine  Weise, 
etwa  dadurch,  dass  man  seine  Schenkel  mit  galvanischen  SpiraJen  umgiebt,  so 
wird  der  Anker  nach  dem  Unterbrechen  des  Stromes  ungleich  stärker  gehalten, 
als  nachdem  er  einmal  vom  Magneten  abgerissen  worden  ist  —  Am  interessan- 
testen ist  aber  der  am  Stahle  in  weit  stärkerm  Maassc  als  am  weichen  Eisen 
haftende  permanente  Magnetismus,  derselbe,  den  zu  erregen  schon  vor  Ent- 
deckung des  Elektromagnetismus  so  viele  Methoden  angegeben  wurden.  Dieser 
tritt  bekanntlich  desto  stärker  auf,  je  härter  der  Stahl  ist,  an  welchem  er  erregt 
wird  und  ein  je  kräftigeres  Erregungsmittel  angewandt  wird.  Erst  in  neuester 
Zeit  hat  man  den  galvanischen  Strom  als  dasjenige  Mittel  erkannt,  welches  den 
Stahl  am  stärksten  magnetisirt,  namentlich  dann,  wenn  man  den  zu  magnetisi- 
rendea  Stab,  wo  möglich  beankert,  innerhalb  einer  kräftigen  galvanischen  Spirale 
wiederholt  hin  und  her  bewegt.  —  Ingleichen  ist  man  auch  Hn  Stande  gewesen, 
natürliche  Magnete  mit  Hülfe  von  Elektromagneten  aus  dem  unpolaren  Magnet- 
eisenstein herzustellen. 

1.  Dass  auch  der  glasharte,  bis  zur  Sättigung  im  gewöhnlichen  Sinne  magne- 
tisirtc  Stahl  noch  im  Stande  ist,  durch  Einfluss  des  galvanischen  Stromes  temporären 
Magnetismus  aufzunehmen,  führt  zur  Erklärung  mehrcr  interessanten  Erscheinungen: 
Jacobi  und  Lenz  1  hatten  sich  bei  den  oben  (§.  16)  besprochenen  Untersuchungen 
der  BEGOUEREi/schen  Wage  zur  Messung  der  Stromstärke  bedient.  Es  stellte  sich 
bald  heraus,  dass  die  zur  Aequilibrirung  nöthigen  Gewichte  nicht  der  Stromstärke 
genau  proportional  Waren,  sondern  diese  etwas  zu  gross  angaben.  Dagegen  fand 
sich  eine  genügende  Uebereinstimmung,  wenn  zu  der  an  der  Wage  gemessenen 
Kraft  noch  ein  Glied  hinzugefügt  wurde,  welches  dem  Quadrate  der  Stromstärke 
proportional  war.  Die  Stromstärke  S  und  die  zur  Aequilibrirung  nöthigen  Gewichte  m 
standen  demgemäss  in  der  Relation  der  Formel 

■ 

a  S  —  b  S1  —  m. 

- 

wo  a  und  b  constante  Grössen  bedeuten.  Die  physikalische  Bedeutung  dieses  zweiten 
Gliedes  findet  sieh  nun  aus  der  Einrichtung  der  nECQUEREL'sehcn  Wage  (/%.  6'#). 
Die  Magnotstäbe  ns  und  n,s,  befinden  sich  nämlich  in  einer  zur  Magnetisirung  sehr 
günstigen  Lage  gegen  die  Spiralströme  tfS  und  NfSr  Die  Art  dieses  Einflusses 
kann  so  angesehen  werden,  als  ob  zu  dem  den  Stäben  ursprünglich  erthcilten 


Digitized  by  Google 


i  II.    REMANENTER  MAGNETISMUS.   MAGNETISfRUNC  VON  STAHL  UND  MAGNETSTEIN.  187 

- 

permanenten  Magnetismus  durch  die  Spiralströme  eine '  neue  temporäre  Vertheilung 
im  entgegengesetzten  Sinne  hinzugekommen  wäre,  welche  diesen  Strömen  pro- 
portional ist.  Da  aber  die  Anziehung  einer  galvanischen  Spirale  gegen  einen  be- 
freundeten Magnetpol  gleichzeitig  der  Stärke  des  Stromes  und  der  Stärke  des 
Magnetismus  proportional  ist,  so  muss  sie  gegen  einen  von  ihr  erzeugten  Magnetpol 
dem  Quadrate  der  Stärke  des  in  ihr  kreisenden  Stromes  proportional  sein. 

Das  negative  Vorzeichen  dieses  zweiten  'Gliedes  wird  bedingt  durch  die  hier 
statthabende  entgegengesetzte  Vertheilung  des  permanenten  und  des  temporären 
Magnetismus.  Wird  dagegen  ein  Magnet  einem  Spiralstrom  in  umgekehrter  Lage 
dargeboten,  sodass  beide  sich  gegenseitig  anziehen,  so  erhält  das  zweite  Glied  ein 
positives  Vorzeichen.  Das  ist  der  Fall  bei  den  im  Ersten  Abschnitt  ,  §.  14,  N.  V., 
mitgetheilten  Messungen,  welche  durch  ihre  grosse  Uebereinstimmung  mit  der  dort 
aufgestellten  Formel  einen  Beweis  für  die  Nichtigkeit  des  Gesagten  liefern. 

II.  Hierher  gehört  ferner  die  von  Poggendorff  4  -zuerst  beobachtete  und 
untersuchte  Erscheinung  der  doppelsinnigen  Ablenkung.  Wird  nämlich  durch 
das  Gewinde  eines  Multiplicators  ein  galvanischer  Strom  von  rasch  weehsclnder 
Dichtung  geführt  und  ist  das  Gewinde  gegen  die  Doppeluadcl  um  einen  Winkel  von 
etwa  10°  geneigt,  so  wird  die.  Nadel  durch  die  entgegengesetzten  Impulse  nicht, 
wie  man  meinen  sollte,  in  Ruhe  gehalten,  sondern  vielmehr  in  dem  Sinne  der  ursprüng- 
lichen Neigung  beträchtlich  abgelenkt.  Diese  Erscheinung  bezeichnet  Poggendorff 
mit  dem  Namen  der  doppelsinnigen  Ablenkung.  Einen  Strom  von  rasch  wechselnder 
entgegengesetzter  Dichtung  erhält  man  entweder  mit  Hülfe  des  (Erster  Abschnitt, 
§.  3,  N.III.)  beschriebenen  Inversors  oder  durch  einen  später  zu  beschreibenden 
inagnetoelcktrischen  Rotationsapparat,  wenn  man  den  zu  demselben  gehörigen  Com- 
mutator  ausschaltet.  Bei  einem  langsamen  Wechsel  der  Stromesrichtung  schwankt 
die  Nadel  in  kleinen  Oscillationen  um  die  Lage  der  Ablenkung;  erleidet  aber  der 
Strom  in  einer  Sffcunde  mehr  als  1  4  Umdrehungen ,  so  fallen  auch  diese  Oscillationen 
weg.  Die  gewonnene  constante  Ablenkung  ist  östlich,  wenn  die  Nadel  vor  Deginn 
der  Drehung  eine  östliche  Neigung  gegen  die  Ebene  der  Windungen  hatte,  westlich 
dagegen,  wenn  die  ursprüngliche  Neigung  eine  westliche  war.  Im  Uebrigen  hat 
die  Geschwindigkeit  des  Drehens  auf  die  Grösse  der  Ablenkung  keinen  Einfluss. 
Die  Ableukung  wird  dagegen  nicht  erhalten,  wenn  Nadel  und  Windungen  einen 
kleinern  ursprünglichen  Wink«!  als  10°  zu  einander  machen v  und  wird  ebenfalls 
nicht  erhalten,  wenn  der  W'echselstrom  zwei  gleichzeitig  aufgewundene  Dräthe  eines 
Multiplicators  in  entgegengesetzter  Richtung  durchläuft. 

Die  Erscheinung  erklärt  sich  nun  dadurch,  dass  der  in  den  Windungen  circu- 
Jirende  Strom  in  den  Magnetnadeln  eine  temporäre  Polarität  hervorruft,  welche  mit 
der  Richtung  des  Stromes  wechselt,  welche  in  Wahrheit  die  ursprünglich  den  Nadeln 
ertheilte  permanente  Polarität  im  Wechsel  verstärkt  und  schwächt,  welche  aber  so 
betrachtet  werden  kann  ,  als  ob  sie  neben  der  permanenten  Polarität  und  unabhängig 
von  derselben  auftrete.  Zur  Erzeugung  dieses  temporären  Magnetismus  ist  eine 
cinigermassen  günstige  Neigung  der  .Nadel  gegen  die  Windungen  nöthig.  Infolge 
dieses  temporären  Magnetismus  wird  aber  die  Nadel  von  dem  Strome  stets  in 
demselben  Sinne  abgelenkt  werden,  welche  Richtung  der  Strom  auch  haben  mag. 
Dahingegen  vernichten  sich  gegenseitig  diejenigen  ablenkenden  Wirkungen,  welche 
der  Wechselstrom  auf  den  permanenten  Magnetismus  der  Nadel  ausüben  würde. 

Die  Erscheinung  der  doppelsinnigen  Ablenkung  kann  auch  bei  Strömen  von 
ungleicher  Stärke  stattfinden.  Solche  Ströme  werden  erhalten^  wenn  man  ausserhalb 
und  neben  der  umkehrenden  Vorrichtung  eiu  galvanisches  Element  (von  schwacher 
Kraft)  einschaltet,  dessen  Strom  keine  Umkehr  erleidet,  und  somit  den  gleich  gerich- 
teten ursprünglichen  Strom  verstärkt,  den  ungleich  gerichteten  dagegen  schwächt. 
Drückt  man  nun  die  Intensität  und  Richtung  des  verstärkten  Stromes  durch  -f-  £» 
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aus,  so  kann  man  den  geschwächten  Strom  mit  —  aS  bezeichnen,  wenn  a  einen 
echten  Bruch  bedeutet.  Erregt  der  erstere  eine  Aenderung  der  Magnetkraft  in  den 
Nadeln  —  +v,  so  ist  die  durch  den  letztern  bewirkte  Aenderung  =  —  av. 
Bedeutet  ferner  n  die  Grösse  der  ursprünglichen  Magnetkraft  des  Nadelsysteme«, 
bezeichnet  man  die  von  dem  verstärkten  Strom  allein  zu  bewirkende  Nadelablenkung 
mit  (-H,  die  entgegengesetzte  mit  ( — ),  so  wird  bei  einer  ursprünglich  positiven 
Neigung  der  Nadel  eine  Gcsammtablchkung  hervorgebracht,  wolche  sich  ausdrücken 
lässt  durch 

S(n  H-v)  —  aS(n  —  av)  ^  (1  —  a)  Sn  -f-  H  -f-a8)  Sv    .    .  II. 

Der  analoge  Ausdruck  für  die  Ablenkung  bei  eiuer  ursprünglich  negativen  Neigung 
der  Nadel  ist :  . 

S(n  —  v)—  aS(w-T-av)  _^  (1  —  a)  Sn  —  {4  +al)Sv    .    .  £). 

Diese  Formeln  enthalten  für  a=t  den  speciellen  Fall,  in  welchem  heide 
Antheile  des  Wechselstromes  einander  gleich  sind.  Es  wird  dann  der  Werth  der 
positiven  Ablenkung  gleich 

-I-  2$v 

und  der  der  negativen  gleich 

—   2  6'v. 

Diese  beiden  Werthc  sind  einander  gleich,  und  beide  zeigen  auf  eine  Ablenkung 
hn  Sinne  der  ursprünglichen  Neigung  der  Nadel.  Ferner  ist  die  Ablenkung  unab- 
hängig von  der  Intensität  »  des  permanenten  Magnetismus  der  Nadeln.  Die  Ver- 
suche gelingen  gleich  gut  mit  stark  und  schwach  magnetisirten  Nadeln,  sowie  mit 
Nadeln  von  hartem  oder  weichem  Stahl  oder  von  weichem  Eisen. 

Setzt  man  in  den  Formeln  I)  und  2)  a  =  0,  d.  h.  will  man  nur  mit  einfachen, 
stets  gleich  gerichteten  Strömen  eine  der  normalen  entgegengesetzte  Ablenkung 
erzielen,  so  erhält  man  die  Ausdrücke 

und 

S(w  — v). 

Sollen  nun  beide  Ablenkungen  im  entgegengesetzten  Sinne  geschehen,  so  muss 
v  >  n  sein;  es  muss  also  die  Nadel,  temporär  wenigstens,  durch  den  Strom  um- 
magnetisirt  werden. 

Solleu  endlich  die  Formeln  4)  und  2)  ihre  allgemeine  Bedeutung  behalten, 
d.  h.  sollen  sie  für  Ströme  von  ungleicher  Intensität  gelten,  so  wird,  wegen  a< 
die  erste  Formel  stets  einen  positiven  Werth  geben,  also  die  Ablenkung  im  Sinne 
des  stärkern  Stromes  geschehen.  Damit  aber  die  zweite  Formel  einen  negativen 
Werth  bekomme ,  muss  entweder  a  von  t  sehr  wenig  verschieden  sein  —  d.  Ii. 
beide  Ströme  müssen  fast  gleich  sein  —  oder  der  permanente  Magnetismus  r»  muss 
einen  kleinen  Werth  haben  gegen  den  durch  die  Ströme  hervorgerufenen  v.  Wurde 
z.  B.  in  den  Wechselstrom  eines  magnetoelektrischen  Apparates  eine  einfache  gal- 
vanische Kette  eingeschalten,  so  konnten  unmagnetisirte  Stahlnadeln  sehr  leicht 
doppelsinnig  abgelenkt  werden,  nicht  aber  stark  magnetisirte  Nadeln  von  beträcht- 
lichen Dimensionen. 

Zum  Beweise  für  die  Bichtigkcit  der  Erklärung  dieser  Erscheinung  stellte 
■1'oGGENDORFF  dieselbe  auch  noch  dadurch  dar,  dass  er  in  der  Nähe  einer  horizon- 
talen Bussolennadel  einen  starken  Magnetstab  in  verticalcr  Ebene  rotiren  Hess. 
Bei  diesem  Versuche  erregt  immer  der  Nordpol  des  Stabes  in  dem  zufällig  nächsten 
Ende  der  Nadel  einen  secundären  Südpol,  den  er  anzieht,  während  der  Südpol  des 
Stabes  beim  Vorübergehen  an  demselben  Ende  der  Nadel  einen  secundären  Nordpol 
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erregt  und  denselben  ebenfalls  anzieht.  Dahingegen  heben  sich  die  entgegengesetzten 
Wirkungen  auf  den  permanenten  Magnetismus  der  Nadel  jiuf.  Somit  muss  also 
stets  das  zufällig  nächste  Ende  der  Nadel  angezogen  werden,  was  der  Versuch 
vollkommen  bestätigte. 

Aus  der  hieraus  und  anderweit  zu  erschliessenden  leichten  Veränderung  in  der 
magnetischen  Intensität  ist  aber  für  die  Praxis  zu  entnehmen,  dass  bei  allen 
genauem  Messungen  der  magnetischen  Intensität  nur  MagneYstäbe  von 
bedeutender  Masse  oder  in  hinreichender  Entfernung  anzuwenden  seien, 
damit  die  Ablenkungswinkel  klein  bleiben,  und  sonach  die  temporären 
Magnetisirungcn  verhütet  werden,  denen  selbst  der  härteste  Stahl 
ausgesetzt  ist, 

III.  Fechner  3  mass  an  Stahlnadelu  den  vorübergehenden  Magnetismus,  weichet 
mittels  des  galvanischen  Stromes  in  ihnen  erregt  wird,  durch  folgendes  Verfahren. 
Er  stellte  zwei  Multiplicatoren  in  angemessener  Entfernung  von  einander  auf,  und 
führte  durch  beide  denselben  galvanischen  Strom.  Der  eine,  Messer  genannt, 
war  ein  Multiplicator  von  wenigen  Windungen,  und  war  mit  einer  astatischen  Doppel- 
nadel versehen,  der  andere,  der  Inductor,  hatte  viele  Windungen,  welche  nur 
auf  eine  einfache,  zwischen  denselben  hängende  Nadel  wirkten.  Die  Windungen 
beider  Instrumente  standen  senkrecht  auf  den  zugehörigen  Nadeln.  Wurde  nun  an 
jedem  der  beiden  Instrumente  die  Anzahl  von  Schwingungen  ermittelt,  welche  ohne 
Einfluss  des  Stromes  die  Nadeln  blos  infolge  der  Wirkung  des  Erdmagnetismus  in 
einer  gewissen  Zeit  vollführten,  und  wurde  demnächst  die  Schwingungszahl  bestimmt, 
wenn  die  Nadeln  gleichzeitig  durch  den  Strom  und  durch  den  Erdmagnetismus  be- 
schleunigt wurden  :  so  konnten  nach  bekannten  Gesetzen  daraus  Zahlen  entwickelt 
werden,  welche  ein  Maass  für  die  Stromkraft  in  Einheiten  der  magnetischen  Erdkraft 
gaben,  und  die  Constanten  jedes  der  Instrumente  enthielten.  Ergiebt  sich  auf  diese 
Weise  mittels  der  Doppelnadel  des  Messers  eine  Stromkraft  u,   und  mittels  der 

v 

einfachen  des  Inductors  eine  Kraft  v,  .so  müsste  das  Verhältniss  —  für  schwache, 

wie  für  starke  Ströme  dasselbe  bleiben,  wenn  durch  die  Ströme  keine  Aenderung 
in  der  Intensität  des  Magnetismus  der  Nadeln  hervorgebracht  würde.  Die  Versuche 
zeigten  aber ,  dass  dieses  Verhältniss  mit  steigender  Stromstärke  beträchtlich  wächst, 
es  muss  also  die  Nadel  des  Inductors  durch  den  häufiger  um  dieselbe  kreisenden 
Strom  eine  grössere  Verstärkung  erlitten  haben ,  als  die  Nadeln  des  Mcssors.  In 
zwei  Fällen   fanden  sich  z.  B.  folgende  einander  entsprechende  Werthe  von  u,  y 

und  —  : 

M  U  V  — 

u 

0,0986       •       0,4546  1,610 
4,158        .      22,064  5,3057 

i  0,1 206  3,3527  27,838 

K2382  38,361  30,982 

Messer  und  Inductor  waren  nun  so  beschaffen,  dass  die  in  ersterm  thätige  Kraft  l/M 
der  in  letztenn  betrug.     Die  in-  den  Nadeln  des  Messers  bewirkte  Veränderung 

•  v 

konnte  demgemäss  füglich  vernachlässigt  werden,  sodass  der  ganze  Zuwachs  von  -- 

der  Intcnsitätsvermehruug  zugeschrieben  werden  muss,  welche  die  Nadel  des  In- 
ductors erlitt.  Je  zwei  zusammengehörige  Versuche  reichen  aber  hin,  um  diese 
Inten sitäts Vermehrung  im  Verhältniss  zur  ursprünglichen  Intensität  der  Inductornadel 
zu  bestimmen. 
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Nach  vorstehenden  Grundsätzen  wurde  nun  der  temporäre  Magnetismus  berechnet, 
wenn  Stahlnadeln  von  verschiedener  Gestalt,  Härte  und  Qualität  der  Wirkung  des 
Inductors  ausgesetzt  waren,  und  es  zeigte  sich:  1)  dass  der  veränderliche 
Magnetismus,  welchen  Stahlnadeln  durch  den  galvanischen  Strom  auf- 
nehmen, der  Stärke  dieses  Stromes  proportional  ist,  sowie  2)  dass  der 
Betrag  des  Magnetismus  nach  der  Beschaffenheit  der  Nadeln  ver- 
schieden ist,  bei  einigen  sogar  so  gering  ausfällt,  dass  er  zwischen 
mässigen  Intensitätsgrenzen  vernachlässigt  werden  kann.  So  z.  B.  konnte 
an  einer  rhombischen  Nadel,  deren  Diagonalen  4  Zoll  1,7  Linien  und  6,3  Linien 
massen,  und  welche  im  Cyankalium  aufs  stärkste  gehärtet  war,  bei  Stromkräften 
zwischen  21,507  und  1,33  i  8  kein  temporärer  Magnetismus  nachgewiesen  werden. 

IV.  Was  nun  den  permanenten  Magnetismus  betrifft,  so  ist  schon  in  N.  II. 
des  vorigen  Paragraphen  darauf  aufmerksam  gemacht,  sowie  durch  ältere  Erfahrungen 
bekannt,  dass  derselbe  desto  stärker  ausfällt,  je  grösser  die  Coercitivkraft  desjenigen 
Materials  ist,  an  welchem  er  entwickelt  wird,  also  stärker  am  Stahl,  als  am  weichen 
Eisen.  Wenn  nun  aber  Ritchie  4  beobachtet,  dass  dieser  Magnetismus  auch  mit 
der  Länge  des  magnetischen  Bogens  vermehrt  wird  (er  untersuchte  Hufeisenmagnete 
von  6  Zoll,  1  Fuss  und  4  Fuss  Länge  aus  derselben  Eisensorte),  so  ist  dieses 
nichts  als  eine  allgemeinere,  schon  §.  16  besprochene  Thatsachc,  welche  nicht  im 
Widerspruche  steht  mit  der  im  vorigen  Paragraphen  erörterten  Unabhängigkeit  des 
temporären  Magnetismus  von  der  Länge  des  geschlossenen  Hufeisens. 

WTährcnd  ferner  der  temporäre  Magnetismus  des  Stahles  wie  des  weichen  Eisens 
sofort  verschwindet,  sobald  die  magnetisirende  Kraft  beseitigt  wird,  so  haftet  der 
permanente  Magnetismus  mit  grosser  Energie.  Ritchie  macht  darauf  aufmerksam, 
dass  eine  beträchtliche  Zeit  vergeht,  wenn  man  durch  Aenderung  der  Stromes- 
richtung einem  Elektromagneten  die  entgegengesetzte  Polarität  ertheilen  will  von 
derjenigen,  die  er  längere  Zeit  schon  besessen  hat.  Noch  viel  auffallender  findet 
dieses  beim  Stahle  statt.  Es  bedarf  eines  weit  energischem  Einflusses,  um  einem 
Stahlmagneten  entgegengesetzte  Polarität  zu 'ertheilen,  als  um  die  frühere  wieder 
hervorzurufen.  Ja,  es  möchte  sogar  scheinen,  als  ob  der  permanente  Magnetismus 
iu  den  kleinsten  Theilchen  gar  nicht  oder  nur  zum  Thcil  umgekehrt  werden  könne, 
und  die  Umkehr  der  Polarität  eines  Stabes  nur  daher  rühre,  dass  neue  Theilchen 
eine  Polarität  erhielten,  welche  die  der  zuerst  magnetisirten  verdecke  oder  über- 
wöge. —  Damit  steht  eine  sehr  häufige,  unter  Andern  von  M.  H.  Jacobi  5  und  von 
PoggeNdorff  ö  gemachte  Beobachtung  in  Einklang,  dass,  wenn  sogar  ein  gewöhn- 
licher Elektromagnet'  eine  gewisse  permanente  Polarität  besitzt,  und  ihm  durch  einen 
nicht  zu  stark  und  zu  lange  andauernden  galvanischen  Strom  eine  entgegengesetzte 
temporäre  Polarität  ertheilt  wird,  nach  dem  Unterbrechen  des  Stromes  die  erste 
Polarität  stets  wieder  hervortritt ,  wohingegen  der  remanente  Magnetismus  sich  durch 
Ströme  von  sehr  geringer  Stärke  vernichten  lässt.  —  Der  Stahl  kann  sogar  tem- 
porären Magnetismus  aufnehmen,  ohne  demnächst  permanenten  zu  bewahren.  So 
hing  Poggendorff  7  eine  möglichst  gehärtete  und  unmagnetische  Nähnadel  über 
einem  Galvanomctergcwinde  nicht  ganz  parallel  zu  dessen  Windungen  auf.  Sobald 
ein  nicht  zu  starker  Strom  im  letztem  circulirte,  stellte  sich  die  Nadel  senkrecht 
zu  den  Windungen,  kehrte  aber  nach  Unterbrechung  des  Stromes,  infolge  der 
Torsion  des  Fadens,  wieder  in  ihre  Lage  zurück,  ohne  eine  Spur  von  Magnetismus 
aufgenommen  zu  haben. 

V.  Elias  8  verdanken  wir  eine  Anwendung  des  galvanischen  Stromes,  um 
in  dem  Stahl  einen  möglichst  kräftigen  permanenten  Magnetismus  zu  entwickeln, 
welche  die  bis  dahin  bekannten  Methoden  an  Wirksamkeit,  wie  an  Bequemlichkeit 
bei  weitem  übertrifft.  Derselbe  windet  etwa  8  Meter  übersponnenen  Kupferdrath 
von  3  Millimeter  Dicke  zu  einem  Hohlcylinder  von  2ö  Millimeter  Höhe  und  35  MüH- 
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meter  innerm  Durchmesser  auf,  und  führt  den  Strom  eines  GRovE'schen  Elementes 
von  %  Quadratfuss  wirksamer  Platiiiobcrfläche  durch  denselben.  J)er  zu  magneti- 
sireude  Stab  wird  an  beiden  Enden  mit  weichem  Eisen  beankert  und  mit  der  Mitte 
in  die  ungeschlossenc  Spirale  gelegt.  Nach  dem  Schliesscn  wird  der  Stab  ein  oder 
ein  paar  Male  in  der  Spirale  bis  zu  beiden  Enden  hin-  und  zurückgerührt,  und 
demnächst  der  Strom  wieder  geöffnet,  sobald  sich  die  Spirale  über  der  Mitte  des 
Stabes  befindet.  Wirksamer  noch  ist  die  Methode,  wenn  der  ganze  magnetische 
Kreis  geschlossen  werden  kann,  wie  bei  einem  stählernen  Hufeisen  mit  vorgelegtem 
Anker,  oder  bei  zwei  gleichzeitig  zu  magnetisirenden  StahJstäben,  die  dann  an  beiden 
Polen  mit  Ankern  zu  einem  Vierecke  geschlossen  werden.  Natürlich'  sind  die  Dimen- 
sionen des  zu  benutzenden  Drathes  sehr  willkürlich,  wenn  sie  nur  immer  so  gewählt 
werden,  dass  sie  mit  den  disponibel!!  Rheomotoren  einen  möglichst  kräftigen  gal- 
vanischen Effect  geben.  Unter  Umständen  kann  es  auch  vortheilhaft  sein,  sich  zur 
Behandhing  geschlossener  Magnete  zweier  neben  einander  liegender  Spiralen,  gleich- 
viel ob  von  Drath  oder  von  Kupferstreifen,  zu  bedienen,  .welche  auf  beide  zu 
magnetisirende  Schenkel  gleichzeitig  wirken;  freilich  nicht  aus  den  Gründen,  welche 
Böttger  *  angiebt,  sondern  weil  es  häufig  Schwierigkeiten  machen  würde,  die 
Biegungen  und  Ecken  der  Hufeisen  oder  zweier  gleichzeitig  beankerter  gerader 
Stabe  mit  einer  einzigen  Spirale  zu  überschreiten,  was  bei  Anwendung  zweier 
Spiralen  unnöthig  wird. 

So  leicht  es  ist,  durch  dieses  Verfahren  dem  Stahle  dauernde  Polarität  zu 
ertheilen.  ebenso  leicht  lassen  sich  durch  dasselbe  die  Pole  schon  magnetisirter  Stäbe 
umkehren.  Ueberdem  bietet  das  Verfahren  den  Vortheil,  dass  keine  Folgepunktc 
entstehen,  wie  dieses  bei  der  annlogen  Methode  des  Doppelstriches  nach  Duhamel 
so  vielfach  der  Fall  ist. 

Der  grösste  Vortheil  der  ELiAs'schen  Methode  besteht  aber  in  der  grossen, 
durch  dieselbe  erzielten  Magnetkraft.  Nach  dieser  Methode,  von  den  Herren  Mecha- 
nikern Logemann  und  Wetteren  in  Harlem  dargestellte  Magnete,  zeigten  nach 
Mcller's  10  sowie  nach  Poggendorfes  11  Angaben  mehr  als  die  doppelte  Tragkraft 
von  der,  welche  nach  Hackers  12  Formel  ein  guter  Magnet  zeigen  soll.  Ein 
solcher  Magnet,  vom  Gewicht  p  —  0,5  4  25  Kilogramme,  würde  nach  Hacker  s  in 

Kilogrammen  ausgedrückter  Formel  3  —  i  0,38  ifp*  eine  Tragkraft  z  =  6,647  Kilo- 
gramme haben,  sie  betrug  aber  14,75  Kilogramme. 

Sinsteden  13  und  StÖhrer  14  halten  es  für  vorteilhafter,  sich  der  Elektro- 
magnete  zur  Darstellung  von  hufeisenförmigen  Stahlmagneten  zu  bedienen.  Sinsteden 
legt  die  Pole  des  zu  magnetisirenden  Hufeisens  gegen  die  Polflächen  eines  kräftigen 
Elektromagneten.  Besteht  ersteres  aus  einzelnen  Lamellen,  so  werden  dieselben 
vor  der  Magnctisirung  zusammengefügt.  Demnächst  hält  er  die  Kette  einige  Minuten 
geschlossen ,  während  welcher  Zeit  er  mit  einem  starken  Eisenstab  von  den  Polen 
aus  quer  über  beide  Seiten  des  Stahlmagneten  öfters  hinweg  streicht  ,  hierauf  schwächt 
er  den  Strom  durch  Einfügung  einer  Nebeuschliessung  neben  dem  Drathe  des  Elektro- 
magneten und  öffnet  demnächst  denselben.  Dann  wird  der  Elcktromaguct  abermals 
geschlossen  und  die  angegebene  Manipulation  je  nach  der  Grösse  des  SUihlmngiieteu 
bis  zehn  Mal  wiederholt.  Abgesehen  von  der  eingeführten  Nebeuschliessung  ,, durch 
einen  kurzen  dicken  Kupferbogen",  deren  Bedeutung  kaum  einleuchtet,  dürfte  diese 
Methode  sich  namentlich  dann  bewähren,  wenn  man  über  sehr  starke  Elektromaguete 
disponiren  kann.  • 

StÖhrer  bedient  sich  zweier  parallel  zu  einander  liegender  cylindrischer  Elektro, 
magnete  von  14  Zoll  Länge  und  I  Vs  20,1  Durchmesser,  auf  der  einen  Seite  durch 
ein  Vorlegeisen  verbunden ,  von  einer  starken  galvanischen  Spirale  umgeben ,  und 
so  vorgerichtet,  dass  sie  je  nach  Bedürfniss  von  einander  entfernt  werden  können. 
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Sind  die  Stäbe  durch  einen  kräftigen  Strom  in  Thätigkcit  gesetzt,  so  wird  die  zu 
.  luagnetisirendc  LameJIc ,  einzeln  mit  vorgelegtem  Ankor  an  den  beiden  freien  ent- 
gegengesetzten Polen  der  Elektrotwignete ,  ähnlich  der  Methode  Hoffers,  entlang 
gezogen.  Dann  wird  die  Lamelle  mit  ihren  Axen  in  die  Richtung  der  Axen  der 
Magnete  gebracht  und  der  Strom  geöffnet.  Die  einzelnen  Lamellen  werden  erst 
nach  der  Magnetisirung  zusammengefügt.  Nach  einigen  Tagen  wird  der  ganze 
Magnet  in  zusammengesetztem  Zustande  ohne  Anker  nochmals  vor  die  Pole  der 
Elektromagncte  gesetzt,  der  Strom  des  letztern  etwa  zehn  bis  zwölf  Mal  unter- 
brochen, und  demnächst  nach  Vorlegung  eines  starken  Ankers  von  den  Polen  des 
Elektromagneten  entfernt. 

Um  zu  entscheiden,  ob  die  Anwendung  blos  der  Spirale  oder  die  eines  Elektro- 
magneten am  wirksamsten  zur  Erzielung  kräftiger  Stahlmagnete  sei,  stellte  Fr  ick  15 
vergleichende  Versuche  an.  Namentlich  bediente  sich  derselbe  zweier  gleich  langer 
Kupferdräthe,  welche  in  gleich  vielen  Windungen  entweder  blos  zu  einer  flachen 
Spirale  aufgerollt  waren,  oder  einen  rjförmigen  Eisenkern  von  27  Millimeter  Durch- 
messer und  0,fi4  Meter  ganzer  Länge  umgaben,  und  welche  von  gleich  starken, 
an  der  Tangentenbussole  gemessenen  Strömen  durchflössen  wurden,  und  behandelte 
mit  diesen  verschiedene  Stahlstäbe.  Mit  schwachen  Strömen  beginnend,  wurden 
die  Pole  der  Stäbe  nach  jeder  von  beiden  Methoden  umgekehrt  oder  wieder  in  die 
frühere  Richtung  gebracht,  und  jedesmal  aus  derselben  Entfernung  die  Ablenkung 
einer  Declinationsnadel  geprüft,  welche  die  veränderten  Stäbe  hervor  zu  bringen 
im  Staude  waren.    Aus  diesen  Versuchen  schlicsst  aber  Fbick  Folgendes  : 

a)  Dass  bei  Anwendung  schwächerer  Ströme  der  Magnet  mehr  leistet,  als  die 
Spirale,  und  dass  dieser  Unterschied  bei  harten  Stäben  grösser  ist  als  bei  ange- 
lassenen. 

b)  Dass  es  bei  Anwendung  namentlich  schwacher  Ströme  nicht  gelingt,  den 
vorhandenen  Magnetismus  härter  Stäbe  durch  die  Spirale  umzukehren,  und  dass 
sogar  bei  angelassenen  Stäben  die  umgekehrten  Pole  nur  schwach  bleiben. 

c)  Dass  aber  der  Unterschied  zwischen  beiden  Verfahrungsarten  mit  Zunahme 
des  Stromes  allmälig  verschwindet,  die  Sättigung  jedoch  durch  den  Elektromagneten 
schon  bei  geringerer  Stromstärke  erreichbar  ist,  als  durch  die  Spirale. 

d)  Dass  bei  schwächern  Strömen  das  Streichen  durch  den  Magneten  noch 
dadurch  in  Vortherl  kommt  ,  dass  man  den  Doppelstrich  —  Fit  ick  bediente  sich  nur 
des  einfachen  Striches  —  anwenden  kann,  dessen  grössere  Wirksamkeit  hier  viel 
auffallender  Ist,  als  bei  Stahlmagneten. 

e)  Was  dagegen  den  Kraftaufwand  betrifft  und  die  Zeit,  welche  man  bei 
beiden  Verfahrungsarten  nöthig  hat,  um  das  in  jedem  Falle  mögliche  Maximum  zu 
erreichen,  so  ist  die  Spirale  gegen  den  Elektromagneten  entschieden  im  Vortheil. 

Nicht  mit  Unrecht  lässt  sich  gegen  diese  Versuche  einwenden  16,  dass  Fr  ick 
bei  den  ursprünglich  von  Elias  angegebenen  Verfahrungsweisen  stehen  blieb  und 
einerseits  zu  schwache  Spiralen  benutzte,  andererseits  den  magnetischen  Kreis 
während  des  Magnetisirens  nicht  vollkommen  schloss.  Doch  ist  unverkennbar  die 
von  einem  Elektromagneten  unter  sonst  gleichen  Umständen  ausgeübte  erregende 
Kraft  ungleich  grösser,  als  die  einer  Spirale.  Nur  lässt  sich  ersterer  in  den  sel- 
tensten Fällen  so  vorteilhaft  verwenden  als  letztere. 

Noch.muss  ein  Vorschlag  Aimk's  17  erwähnt  werden,  der  später  von  Hamann  ,s 
wiederholt  wurde,  dahin  gehend,  den  glühenden  Stahlstab  mit  einem  thätigen  Elektro- 
magneten zu  fassen  und  uitfcr  dem  Einflüsse  desselben  abzulöschen.  Die  angerührten 
Versuche  flössen  jedoch  nicht  viel  Vertrauen  zu  dieser  Methode  -  ein. 

Auch  zur  Magnetisirung  von  Magneteisenstein  empfiehlt  Aimk  und  später 
Billand  lv  jenes  Verfahren.  Zufällige  Versuche  lehrten  mich  jedoch,  dass  Stücke 
von  Magneteisenstein  (der  freilich  schon  lange  an  der  Luft  gelegen  hatte .  also 
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wohl  diejenige  Textur- erhalten  haben  mochte,  die  ihm  durch  das  Glühen  und  Ab- 
löschen erthcilt  werden  soll),  eine  starke,  dauernde  Polarität  angenommen  hatte, 
wenn  er  nur  einige  Zeit  mit  einem  kräftigen  Magneten  in  Berührung  gewesen  war. 
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22.     Molecularänderungcn ,    besonders  Schallschwingungcn   durch  den 
Magnetismus  und  den  galvanischen  Strom. 

Ist  ein  magnetischer  Körper,  namentlich  Eisen  und  Stahl,  der  Wirkung  des 
galvanischen  Spiralstromcs  oder  der  von  Magnetpolen  ausgesetzt,  so  haben 
die  frühem  Entwickelungen  gezeigt,  dass  die  in  seinem  Innern  bestehenden  Kräfte 
bedeutende  Veränderungen  erleiden.  Es  ist  nun  kaum  anzunehmen,  dass  dem 
entsprechend  nicht  auch  die  kleinsten  Theilchen  der  Körper,  zwischen  denen 
jene  Kräfte  in  Wirksamkeit  treten,  analoge  Veränderungen  erleideu  sollten. 
Welcher  Art  diese  sind,  ist  allerdings  noch  nicht  ermittelt.  Eine  Anzahl  von 
Versuchen  zeigt  aber,  dass  sie  vorhanden  sind.  Namentlich  wird  durch  rasch 
auf  einander  folgendes  Magnetisiren  und  Entmagnetisiren  einer  Eisenstange 
Wärme  in  derselben  entwickelt;  ferner  ist  nachgewiesen,  dass  das  Leitungs- 
vermögen magnctlsirter  Substanzen  ip  der  Richtung  der  Magnctaxe  vermindert, 
in  der  darauf  senkrechten  vermehrt  wird.  Namentlich  hat  sich  aber  heraus- 
gestellt, dass  ein  magnetisirter  Körper  auch  in  Bezug  auf  seine  Elasticität  nicht 
mehr  als  homogen  betrachtet  werden  kann;  vielmehr  vermindert  sich  dieselbe 
in  der  Richtung  der  Axe,  the*ils  für  die  Dauer,  theils  nur  während  des  magne- 
tisirenden  Einflusses.  Dem  entsprechend  verlängert  sich  ein  magnetisirter  Stab 
zwar  wenig,  aber  doch  wahrnehmbar,  und  nimmt  gleichzeitig  an  Steifheit  zu. 
Was  er  aber  in  der  Längendimension  gewinnt,  verliert  er  in  den  Querrichtungen; 
denn  eine  Volumenvermehrung  hat  in  keiner  Weise  nachgewiesen  werden  können. 
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Ganz  ähnlicht*  Molerularvcränderungen  bewirkt  der  galvanische  Strom,  so- 
bald er  die  Metalle  durchfliesst.  Von  ihm  ist  bekannt,  dass  er  die  durch- 
strömten Leiter  beträchtlich  erwärmt,  dass  er  im  Stande  ist.  Kohle  und  Metalle 
zu  zerstören,  wenn  diese,  in  spitzer  Form  einander  nahe  gebracht,  den  Strom 
durch  einen  kleinen  zwischen  ihnen  befindlichen  Raum  übergehen  lassen;  dass 
et*  Dräthe  spröde  macht,  welche  längere  Zeit  zu  seiner  Leitung  gedient  haben. 
Auch  der  galvanische  Strom .  bewirkt  in  metallenen  Leitern  eine  Verminderung 
des  Elasticitätscoeflicieiiten,  sogar  abgesehen  von  derjenigen  Verminderung, 
welche  der  von  ihm  hervorgebrachten  Erwärmung  zuzuschreiben  ist. 

In  einer  auffallenden  Weise  machen  sich  aber  diese  Molecularveränderungen 
bemerkbar,  wenn  man  einen  Stab  (»der  Drath  von  Eisen  oder  Stahl  oder  einer 
andern  magnetischen  Substanz  mit  eiuem  Spiraldrath  umgiebt  und  durch  den 
letztern  sehr  häufig  unterbrochene  Ströme  leitet,  oder  wenn  man  die  unter- 
brochenen Ströme  unmittelbar  durch  jene  Körper  führt.  Bei  jeder  Oeflhung  und 
Schliessung  des  Stromes  entsteht  nämlich  ein  eigenthiimliches,  knisterndes, 
trockenes  Geräusch,  welches  scheinbar  den  Stab  oder  Drath  entlang  läuft.  Sind 
diese  Körper  so  beschaffen,  dass  sie  leicht  in  regelmässige  Longitudinal-  oder 
auch  Transversalschwingungen  gerathen  können,  so  regeln  sich  die  ursprüng- 
lichen Schallvihrationen  dahin,  dass  ein  musikalischer  Ton  hervortritt.  Bei  dem 
umgebenden  Strome  ist  dazu  nöthig.  die  Spirale  so  weit  zu  nehmen,  dass 
der  Stab  in  derselben  frei  schwingen  kann.  \Vas  den  durchgehenden  Strom 
betrifft,  so  ist  es  bezüglich  der  Art  desselben  gleichgültig,  ein  wie  grosses  Stück 
des  Stahes  er  durchströmt;  nur  ändert  sich  die  Intensität  mit  der  Länge  des 
durchflossenen  Theiles.  Gespannte  Saiten  geben  häufig  dann  den  Transversalton. 
wenn  sie  excentrisch  zur  -umgebenden  Spirale  liegen. 

Werden  Stäbe  oder  Dräthe  von  sogenannten  unmagnetischen  Substanzen 
gleichzeitig  der  Wirkung  eines  umgebenden  und  eines  durchgehenden  Stromes 
ausgesetzt,  von  denen  der  eine  continuirlich,  der  andere  discontinuirlich  ist. 
oder  wird  statt  des  erstem  der  gleichwertige  Einfluss  eines  Magneten  substituirt. 
so  gerathen  auch  diese  in  Schallschwingungen.  Es  ist  dabei  gleichgültig,  ob  sie 
einer  grossem  oder  geringem  mechanischen  Spannung  unterworfen  werden; 
sogar  wenn  Dräthe  spiralförmig  aufgerollt  sind,  entsteht  das. Geräusch,  und  auf- 
fallend ist  es,  dass  ein  so  weiches  Material  wie  Blei  einen  besonders  starken 
Ton  erzeugt,  sowie  dass  derselbe  auch  an  flüssigen  Leitern,  wie  Quecksilher. 
leichtflüssigem  Metall,  Säuren  und  Salzlösungen  wahrgenommen  wird. 

I.  Im  Jahre  1X37  entdeckte  Page  dass  stählerne  Hufeisenmagnete  zum 
Tonen  kamen ,  wenn  zwischen  ihren  Schenkeln  platte  Kupfcrdrathspiralcn  aufgestellt 
waren ,  durch  welche  ein  discontinuirlichcr  galvanischer  Strom  geführt  wurde.  Dies« 
Versuche  wurden  von  Delezenne  2  dahin  vervollständigt,  dass  die  beiden  Schenkel 
eines  Hufeisenmagnetes  ebenfalls  zum  Tönen  kamen,  wenn  zwischen  ihnen  ein 
Elektromagnet  rotirtc.  Desgleichen  entstanden  Tone  in  einem  stinungabclförmigen 
weichen  Eisenstücke,  wenn  zwischen  dessen  Schenkeln  ein  kurzer  Magnetstab  ro- 
tirtc. —  In  Frankfurt  a.  M.  wurde  gefunden,  dass  Eisenbloch,  zu  einem  Cylinder 
gebogen,  innerhalb  des  schraubenförmigen  Schliessungsdrnthcs  einer  galvanischen 
Kette  ein  knisterndes  Geräusch  beim  Beginn  und  beim  Unterbrechen  des  Stromes 
hören  lässt.    Demnächst  fand  Marrian  3,  dass  unter  ähnlichen  Verhältnissen  Tone 
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nn  Eisenstäben  von  0,5. fj  bis  i  Zoll  Dicke  und  u,ö  bis  2 0  Fuss  Länge  auftreten. 
Die  Töne  waren  dieselben,  wie  die  beim  Streichen  eines  der  Stabenden  entstehenden 
longitudinalen  (irundtüne.  Ebenso  verhielt  sich  harter  Stahl  und  ein  Magnetstab, 
iiieht  aber  andere  Metalle.  Die  Tone  waren  abhängig  von  den  Dimensionen  der 
Stäbe  und  von  der  mehr  oder  weniger  excentrisehen  Lage  derselben  in  der  Spirale, 
sowie  von  der  Stärke  der  Ströme.  Wurde  eine  geschlossene  Spirale  um  die 
Magnetisirungsspirale  gelegt,  sjo  wurden  durch  dieselbe  die  Töne  in  ähnlicher  Weise 
geschwächt,  wie  die  Inductionsströme  eine  Kiubusse  erfahren.  Auch  wenn  die 
Stäbe  aus  magnetischen  Substanzen  von  discontinuirlichen  Strömen  durchflössen 
wurden,  entstanden  Töne.  —  Ganz  ähnliche  Beobachtungen  legte  de  la  Rive  4 
der  naturwissenschaftlichen  Gesellschaft  zu  Genf  vor.  Namentlich  dehnte  er  die 
Versuche  auch  auf  gespannte  Saiten  ans.  —  Beatson  5  Hess  einen  -hufeisenförmigen 
Elektromagneten,  ja  sogar  einen  geschlossenen  Eisenring  durch  discontinuirliche 
Ströme  ertönen,  und  fand  den  Ton  desto  intensiver,  je  weicher  das  Eisen  war. 
Er  erhielt  auch  Töne,  wenn  er  discontinuirliche  Ströme  durch  sehwach  gespannte 
Dräthe  von  Kupfer  und  Messing  gehen  Hess;  sie  waren  jedoch  schwächer,  als 
wenn  er  Eisendrath  benutzte,  aber  stärker  als  die  durch  Platindrath  erzielten. 

Die  angeführten  Versuche  lassen  sich  leicht  durch  folgende  Apparate  wieder- 
holen. Spannt  man  einen  Eisendrath  von  etwa  1  Millimeter  Durchmesser  auf  einem 
Resonanzboden  von  1  Meter  Länge  auf,  nachdem  man  ihn  vorher  durch  eine  weite 
Glasröhre  gezogen  hat,  die  über  die  ganze  Länge  hinweg  mit  übersponnenem 
Kupferdrath  umwunden  ist,  so  hört  man  ein  eigenthümliches  trockenes  Geräusch 
den  Eisendrath  entlang  laufen,  sobald  man  den  Strom  von  ein  paar  GRovE'schcn 
Elementen  durch  die  Kupfcrdrathspirale  schliesst,  oder  den  geschlossenen  Strom 
öffnet.  Das  entstehende  Geräusch  ist  vergleichbar  dem,  welches  man  erhält,  wenn 
man  mit  dem  Nagel  leicht  an  der  Saite  kratzt.  Durch  Einschaltung  eines  der  im 
zweiten  Paragraphen  des  ersten  Abschnittes  beschriebenen  Disjunctoren  kann  die 
Unterbrechung  des  Stromes  vervielfältigt  und  dauernd  angehalten  werden.  Es  entsteht 
alsdann  leicht  der  dein  gespannten  Drathe  zugehörige  Transversal-  oder  Longitu- 
dinalton,  bisweilen  aber  auch  beide.  Noch  leichter  und  stärker  treten  diese  Töne 
hervor,  wenn  man  sich  eines  dickern  und  längorn  Eisendrathes  bedient  und  diesen 
etwa  auf  ein  2  Meter  langes  Monochord  spannt.  Die  Töne  sind  alsdann  so  stark, 
dass  sie  das  ursprüngliche  Geräusch  verdecken.  Ist  die  umgebende  Kupferspirale 
kürzer  als  der  Eisendrath,  so  Ist  es  für  die  Töne  gleichgültig,  über  welcher  Stelle 
des  Drath'es  sich  die  Spirale  befindet. 

Spannt  man  Eisen-  oder  Stahlstäbe  mit  ihrer  Mitte  in  einen  Schraubstock, 
führt  eines  oder  beide  freie  Enden  derselben  durch  Kupferdrathspiralen  von  beliebiger 
Länge,  aber  vön  so  grosser  Weite,  dass  die  Stäbe  frei  in  ihrer  Mitte  schweben, 
so  erhält  man  ebenfalls  jenes  trockene  Geräusch,  wenn  ein  Strom  durch  die  Spiralen 
geschlossen  oder  in  denselben  unterbrochen  wird.  Bei  anhaltendem  Oeffnen  und 
Schliessen  geht  jenes  Geräusch  in  einen  Longitudinalton  des  Stabes  über.  Einen 
besonders  vollen  Ton  erhalte  ich  durch  einen  weichen  Stahlcylinder  von  1,49  Meter 
Länge  und  8  Millimeter  Durchmesser.  Ein  Stab  von  weichem  Eisen,  0,811  Meter 
lang  und  15  Millimeter  dick,  giebt  einen  feinen  hohen  Ton,  sodass  das  ursprüngliche 
Geräusch  noch  deutlich  durchklingt.  Bei  einer  Rühre  von  Eisenblech,  0,;>8ö  Meter 
lang  und  17  Millimeter  dick,  ist  endlich  das  Geräusch  sehr  laut  und  setzt  sich 
nicht  in  einen  Ton  um.  liegen  die  Stäbe  in  der  Röhre,  ohne  in  ihrer  Mitte 
unterstützt  zu  sein,  so  tritt  blos  das  Geräusch,  nicht  der  Ton  hervor,  gleichviel 
ob  sie  an  ihren  Enden  frei  gehalten  werden,  oder  ob  sie  auf  den  Innenwänden  der 
Spirale  aufliegen. 

Alle  die  aufgeführten  Erscheinungen  stellen  sich  auch  ein,  wenn  der  discon- 
tinuirliche Strom  nicht  in  der  umgebenden  Spirale  circulirt,  sondern  wenn  er  un- 
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mittelbar  durch  die  dem  Versuch  ausgesetzten  Dräthe  und  Stäbe  geleitet  wird. 
Doch  sind  die  in  diesem  Kall  auftretenden  Tüne  ungleich  schwächer  als  die  bei 
der  ersten  Versuchsmethode  zu  beobachtenden.  Um  den  Strom  durch  die  Stäbe 
zuführen,  ist  es  zweckmässig,  an  zwei  Stellen  leichte  Kupferdrathstückchen  auf- 
zuschlingen  und  diese  in  Quecksilbernäpfchen  hcrabreichen  zu  lassen,  welche  mit 
den  Zuleitungsdräthen  des  Stromes  in  Verbindung  stehen.  Die  entstehenden  Tönr 
sind  desto  stärker,  ein  je  grösseres  Stück  der  Stangen  vom  Strome  durchflössen 
wird;  die  resultirende  Tonhöhe  ist  dagegen  unabhängig  von  dieser  Länge,  sowie 
von  der  Lage  der  vom  Strome  durchlaufenen  Stelle. 

IL  War  nun  durch  die  vorstehenden  Versuche  die  Thatsachc  constatirt,  dass 
der  Magnetismus,  sowie  der  galvanische  Strom  tönende  Vibrationen  zu  erzeugen 
im  Stande  sind,  so  mögen  zunächst  diejenigen  Versuche  mitgetheilt  werden ,  welche 
herbeigeführt  wurden,  um  dem  Wesen  der  Erscheinung  näher  treten  zu  können. 
Nach  dk  la  Rive  6  ist  das  Geräusch  für  den  durchgehenden  Strom  stärker  als  für 
den  umgebenden,  wenn  der  gespannte  Eisendrath  ausgeglüht  ist.  Das  Umgekehrte 
findet  bei  einem  hartgelassenen  Stahldrathe  statt.  Ferner  ändert  sich  die  Art  des 
Geräusches  sehr  mit  der  Geschwindigkeit  der  Unterbrechungen  des  Stromes.  Da- 
gegen ist  die  Länge  des  Drathes  nicht  auf  die  Art,  wohl  aber  auf  die  Intensität  des 
Geräusches  von  Einfluss.  Dräthe  von  verschiedenen  Substanzen,  als  Platin,  Silber 
Kupfer,  Messiug,  Argcntan,  Blei,  Zinn  und  Zink,  gaben  ebenfalls  wahrnehmbare 
Töne,  doch  schwächere  als  Eisen.  Bei  ihnen  wurde  kein  Unterschied  bemerkt,  ob 
sie  durch  den  umgebenden  Spiralstrom  oder  durch  unmittelbare  Leitung  entstanden. 
Kupfer,  Messing,  Platin  und  Argcntan  durften  keiner  hohen  Spannung  ausgesetzt 
werden,  um  Töne  zu  geben,  während  das  Umgekehrte  bei  Blei,  Zink  und  Zinn 
stattfand.  Kupferdrath  gab  sogar  einen  sanften  Ton,  wenn  er,  mit  Seide  umsponnen 
und  um  eine  Glasröhre  gewunden,  den  discontinuirlichen  Strom  leitete.  Werden 
Scheiben  von  Eisenblech  in  ein  Glasgefäss  gelegt,  welches  von  dem  Leitungsdrathe 
des  discontinuirlichen  Stromes  spiralförmig  umgehen  ist,  so  kommen  sie  in  ver- 
schiedenartige Drehungen.  Befanden  sich  Eisenfeflspähne  in  dem  Gefässe,  so  geriethen 
dieselben  in  wallende  Bewegung,  und  spritzten  zu  einer  Höhe  von  3  bis  i  Ceuti- 
nieter  auf,  wobei  ein  Geräusch,  wie  das  des  siedenden  Wassers,  vernommen  wurde. 
Eine  einfache  Scheibe  von  dünnem  Eisenblech  in  eine  Spirale  gehalten,  hatte  das 
Bestreben,  ihre  Fläche  parallel  zur  Axe  der  letztern  zu  stellen.  Wurde  sie  daran 
gehindert,  so  gerieth  sie  in  Schwingungen.  Eisenfeile  auf  einer  Papierscheibe 
ordnete  sich  zu  regelmässige  Figuren,  und  erhob  sich  parallel  zur  Axe  der 
Spirale  in  kleinen  Haufen.  Von  ganz  besonderer  Bedeutung  sind  die  Versuche  mit 
Eisendräthen,  welche  gleichzeitig  der  Wirkung  eines  äussern  und  eines  innern 
Stromes  ausgesetzt  sind.  Giebt  nämlich  der  Drath  unter  Einfluss  des  discontinuir- 
lichen Stromes  in  der  Spirale  einen  bestimmten  Ton,  so  ändert  sich  derselbe 
plötzlich,  sobald  ausserdem  ein  continuirlicher  Strom  durch  den  Drath  geführt  wird. 
Der  neue  Ton  ist  nicht  so  .  beschaffen ,  dass  er  durch  eine  vom  Strome  bewirkte 
Temperaturänderung  erklärt  werden  könnte.  Ist  der  Drath  vom  discontinuirlichen 
Strome  durchflössen,  so  ändert  sich  der  Ton  ebenfalls  beträchtlich,  wenn  er,  sei 
es  durch  eine  umgebende  Spirale  oder  durch  einen  angenäherten  Magneten,  ausserdem 
In  magnetischen  Zustand  versetzt  wird.  Durchläuft  den  Drath  ein  continuirlicher 
und  gleichzeitig  ein  discontinuirlicher  Strom,  so  kommt  er  nicht  zum  Tönen.  Ist 
der  Drath  umgeben  von  zwei  oder  mehren  neben  einander  liegenden  Spiralen, 
welche  in  verschiedenem  Sinne  von  einem  discontinuirlichen  Strome  durch- 
flössen werden,  so  verstärkt  sich  der  Ton.  Liegen  dagegen  die  Spiralen  über 
einander,  so  tritt  kein  Ton  hervor.  Ist  in  dem  letzten  Falle  der  Strom  der 
einen  Spirale  discontinuirlich,  der  der  andern  continuirlich ,  so  ist  der  Ton  sehr 
schwach. 
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Zufolge  einer  spätem  Abhandlung  wandte  de  la  Rive  7  den  doppelten  Einfluss 
des  Stromes  und  der  Magnctisirung  auch  auf  Stäbe  von  nicht  magnetischen  Metallen 
an,  und  erhielt  einen  starken  Ton,  gleichviel  ob  der  von  discontiuuirlichen  Strömen 
durchlaufene  Stab  axial  oder  äquatorial  zu  den  Polen  des  Magneten  lag.  Besonders 
stark  tönten  aber  diese  Substanzen,  wenn  sie  in  der  Form  von  hohlen  Röhren  den 
Versuchen  unterworfen  wurden.  Die  Magnctisiruug  wurde  durch  Stahlmagncte  oder 
durch  Elektromaguetc  oder  auch  blos  durch  den  umgebenden  Spiralstrom  bewirkt. 
Das  Ertönen  der  unmagnetischen  Substanzen  blos  unter  einseitigem  Einflüsse  des 
durchgehenden  Stromes  scheint  sich  für  Stäbe  nicht  so  herausgestellt  zu  haben, 
wie  dem  Frühern  zufolge  Für  Dräthe.  —  Ein  Analogon  zu  der  §.16,  N.  IX.  ent- 
wickelten Thatsache,  dass  ein  Schraubendrath  im  Innern  eines  hohlen  Eiscncylinders 
den  letztern  kaum  merklich  maguetisirt,  fand  de  la  Rive  auch  für  die  magnetischen 
Töne.  Es  wurden  nämlich  zwei  Spiralen  von  übersponnenem  Kupferdrath  in  einander 
gesteckt.  Ging  der  stetige  Strom  durch  die  äussere,  der  unterbrochene  durch  die 
innere  Spirale,  so  wurde  ein  sehr  starker,  im  umgekehrten  Fall  aber  ein  sehr 
schwacher  Ton  gehört.  —  Auch  Kohle  und  sogar  Quecksilber,  Ieichlllüssiges  Metall, 
Schwefelsäure  und  Salzlösung  in  einer  verschlossenen  Glasröhre,  wie  in  einem 
offenen  Troge,  ertönten,  wenn  sie  der  gleichzeitigen  Wirkung  des  Magnetismus  und 
des  unterbrochenen  Stromes  ausgesetzt  wurden 

Matteccci"  gelang  es,  durch  einen  schwingenden  magnetischen  Stab  Inductions- 
strönie  hervorzubringen.  Der  Stab  wurde  durch  einen  Spiralstrom  maguetisirt, 
und  war  mit  einer  zweiten  Spirale  umgeben.  Wurde  er  erschüttert,  so  entstand  in 
letzterer  ein  Inductionsstroin ,  der  von  einer  .Verstärkung  des  Magnetismus  herrührte. 
Da  jedoch  schon  anderweit  bekannt  ist,  dass  eine  Erschütterung  des  magnetisirteu 
Körpers  die  magnetisirende  Ursache  unterstützt,  so  hat  dieser  Versuch  Für  den 
hier  in  Rede  stehenden  Gegenstand  nur  untergeordnete  Bedeutung. 

Anders  ist  es  mit  einer  von  Guillemain  9  angestellten  „Beobachtung,  bezüglich 
einer  Elasticitätsänderung,  welche  ein  Stab  von  weichem  Eisen  unter  Einfluss  des 
galvanischen  Stromes  erleidet".  Derselbe  befestigt  eine  mit  übersponnenem  Kupfer- 
drath unmittelbar  umwundene  Eisenstange  von  20  bis  30  Centimcter  Länge  und 
I  Centimetcr  Durchmesser  an  einem  Ende  in  horizontaler  Richtung  und  beugt  die- 
selbe nötigenfalls  durch  ein  am  andern  Ende  angehangenes  geringes  Gewicht.  , 
Sobald  ein  Strom  durch  die  Spirale  geführt  wird,  richtet  sich  die  Stange  sichtlich 
gerade,  und  beugt  sich  wieder  abwärts,  wenn  der  Strom  unterbrochen  wird.  Die 
Erscheinung  rührt  nicht  von  einer  gegenseitigen  Wirkung  der  Spirale  Windungen  her, 
sondern  muss  in  einer  MolcculaTwirkuug  des  Eisens  begründet  seift;  denn  wurde 
rüic  llolzstangc  statt  der  Eisenstange  substituirt,  so  gelang  der  Versuch  nicht. 
Diese  Beobachtung  wurde  von  Wertheim  bezweifelt,  ist  jedoch  von  demselben 
später  13  constatirt  worden.  Das  Aufrichten  der  Eisenstange  ist  um  so  inter- 
essanter, als  Wertheij*  eine  Abnahme,  nicht  eine  Zunahme,  des  Elasticitätscoefli- 
cienten  im  Eisen  bei  der  Magnctisiruug  nachgewiesen  hat. 

Die  Untersuchungen  Wertheim's  lo  über  den  vorliegenden  Gegenstand  beginnen 
nämlich  mit  einer  Ermittelung  der  Veränderungen,  welche  die  Elasticitätscoefficicntcn 
verschiedener  Substanzen  erleiden,  wenn  sie  der  Wirkung  eines  durchgelcitcten 
oder  eines  spiralförmig  uinhcrgcführten  galvanischen  Stromes  ausgesetzt  werden. 
Der  Elasticitätscocflicient 

/> 

»  =  ~ä 

ist  das  Vcrhällniss  zwischen  der  Belastung  /',  welcher  ein  jedes  Quadratmillimcter 
des  Querschnittes  eines  zu  prüfenden  Stabes  ausgesetzt  wild,  zu  der  in  Millimetern 
ausgedrückten  elastischen  Verlängerung  a,  welche  ein  jedes  Meter  der  Länge  des 
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Stabes  erleidet  n.  Was  nun  zuvörderst  die  Untersuchungen  bezüglich  des  durch- 
•  gehenden  Stromes  betrifft,  so  wurde  derselbe  mittels  einer  bunsen 'sehen  Säu?c 
gewonnen  und  circulirtc  dnreh  ein  Rhcometer,  sowie  durch  den  zu  untersuohenden 
Drath.  Der  Drath  war  stets  1  Meter  lang"  und  war  mit  zwei  feinen  Strichen 
versehen,  deren  Abstand  vor  dem  Durchgange  des  Stromes  bei  zwei  verschiedenen 
Belastungen  gemessen  wurde.  Die  kleinere  Belastung  diente  den  Drath  zu  spannen, 
die  grössere  war  so  bedeutend,  dass  sie  den  Dnith  um  1  bis  2  Millimeter  ver- 
längerte. Demnächst  wurde  der  Strom  durch  den  Ürath  geführt  und  der  Abstand 
beider  Striche  unter  den  verschiedenen  Belastungen  abermals  gemessen.  Der  Strom 
kann  nun  theils  durch  die  im  Drathe  hervorgebrachte  Temperaturänderung,  thcils 
durch  sich  selbst  eine  Veränderung  des  Elasticitätscoefficienten  bewirken.  Die  Tem- 
peraturänderungen im  Drathe  wurden  daher  aus  den  durch  dieselben  bewirkten 
Verlängerungen  bestimmt,  und  die  durch  die  Temperatur  allein  hervorgebrachten 
Veränderungen  im  Elasticitätscocfficienten  nach  Massgabe  früherer  Versuche  berechnet. 
Wurden  aber  die  so  berechneten  Elasticitätscoefficienten  mit  den  wirklich  beobach- 
teten verglichen,  so  zeigte  sich:  1)  dass  der  galvanische  Strom  in  den  von 
ihm  durchlaufenen  M etalldräthcn  eine  momentane  Verringerung  des 
Elasticitätscocfficienten  bewirkt,  und  zwar  vermöge  seiner  eigenen 
Wirkung,  unabhängig  von  der  Verringerung,  welche  durch  Temperatur- 
erhöhung entsteht;  und  dass  2)  die  Grösse  dieser  Verringerung  ab- 
hängt von  der  Stärke  des  Stromes  und  wahrscheinlich  auch  von  dein 
Widerstande,  welchen  das  Metall  seinem  Durchgange  entgegensetzt. 
Der  Verminderung  des  Elasticitätscoefficienten  entsprechend  fand  auch  Wertheim 
eine  Vertiefung  des  durch  Reiben  entstehenden  Longitudinaltones,  wenn  Drathe 
(von  3,.">G  Meter  Länge)  an  beiden  Enden  eingespannt  und  sowohl  ohne,  als  mit 
durchgehendem  Strome  geprüft  wurden.  In  folgender  Tabelle  sind  für  einen  Kupfer- 
und  zwei  Stahldräthe  die  Zahlen  der  Läugsschwingungcn  bei  verschiedenen  Strom- 
stärken verzeichnet. 

•  •  *  • 

Durchmesser.       Stromstärke.       Zahl  der  Läugsschwingungcn. 


Milliin.-ier 

Kupfer  0,59  0,00  1058 

7,80  1041 

Stahl  0..H  0,00  1358 

1,50  1326 

2.10  1313 

Stahl  0,H  0,00  1403  . 

1,30  1391 


Diese  Verschiedenheiten  in  den  Schwingungszahlen  würden  nur  durch  solche  Tempc- 
raturveränderungen  bewirkt  werden  können,  welche  man  hier  nicht  im  entferntesten 
erreichte,  wenn  darin  überhaupt  der  Erklärungsgrund  gesticht  werden  sollte. 

Aber  auch  die  Magnetisirung,  die  südliche  wie  die  nördliche,  welche 
durch  andauernde  Wirkung  eines  galvanischen  Spiralstromcs  erregt 
wird,  bewirkt  in  weichem  Eisen  und  Stahl  eine  kleine  Verringerung  im 
Elasticitätscoefficienten,  und  diese  Verringerung  verbleibt  zum  Theil 
sogar  nach  der  Unterbrechung  des  Stromes.  Zur  Erzielung  dieses  Ergeb- 
nisses wurde  folgende  Anordnung  der  Versuche  gewählt.  Zwei  Glasröhren  von 
80  Zentimeter  Länge  wurden  mit  je  000  Windungen  übersponnenen  Kupfcrdrathes  um- 
wickelt und  auf  einem  Brette  parallel  zu  einander  befestigt.  Durch  die  Röhren  wurden 
die  beiden  Enden  von  Eisen-  oder  Stahldräthen  (von  0,1  H  bis  2,180  Millimeter  Dicke ) 
oder  von  Eisenblechstrcifen  gezogen,  sodass  dieselben  auf  der  einen  Seite  eine 
hufeisenförmiKe  Krümmung  hatten,  und  ihre  geraden  Antheilc  1  Meter  Länge  be- 
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sassen.  Jedes  der  Enden  war  nahe  der  Krümmung  befestigt  und  trug  auf  der  freien 
Seite  Schraubstock«-  zur  Aufhängung  der  Gewichte.  Es  wurden  nun  die  Elasticitäts- 
coefficienten  vor,  während  und  nach  der  Magnetisirung  hei  verschieden  starken 
Strömen  bestimmt,  und  .da  der  Spiraldrath  zu  dick  gewählt  war,  um  eine  merkliche 
Erwärmung  zu  erleiden,  wurde  eine  Gorrection  wegen  Temperaturerhöhung  uu- 
uöthig.  Mag  es  auch  dahingestellt  bleiben ,  ob  gerade  diese  Anordnung  die  zweck- 
mässigstc  war ;  so  zeigen  doch  die  gewonnenen  Zahlen ,  dass  beide  Schenkel  des  Huf- 
eisens während  der  Magnetisirung  durch  dasselbe  Gewicht  stärker  ausgedehnt  werden 
aJs  vor  und  nachher,  dass  aber  nach  der  Unterbrechung  des  Stromes  stets  eine 
beträchtlichere  Ausdehnungsfähigkeit  verblieb  als  vorher.  Eine  grosse  Uebcrcinstiin- 
uiung  der  Zahlen  unter  sich ,  wie  der  für  beide  Schenkel  gleichzeitig  gewonnenen  ist 
nicht  zu  bemerken.  Uebcrdem  scheint  die  Länge  der  Zeit,  während  welcher  die 
Magnetisirung  andauerte,  auf  die  Verringerung  des  Elasticitätscoeflicienten  von  grossem 
Einfluss  zu  sein,  indem  bei  einer  kurzen  Wirkung  des  Stromes  keine  Abänderung 
bemerkbar  war.  Wertheim  schliesst  daraus,  dass  der  Magnetismus  wahrscheinlich 
nicht  direct,  sondern  indirect  durch  eine  andere  Molecularauordnung  der  Eisen- 
theilchen  die  beobachteten  Erscheinungen  hervorbringe. 

Dieselben  Resultate  wurden  auch  aus  einer  spätem  Versuchsreihe  10  erhalten, 
bei  welcher  Eisendräthe  von  verschiedenem  Durchmesser,  auf  einem  Monochord  ausge- 
spannt, durch  Gewichte  eine  elastische  Verlängerung  erfuhren.  Wurden  sie  durch 
eine  lange  galvanische  Spirale  magnetisirt,  so  zeigten  sich  für  den  ersten  Moment 
nur  geringe  Aeudcrungen  in  der  elastischen  Verlängerung. 

Später  ging  Wertheim  12  näher  auf  die  Ursache  der  von  verschiedenen  Seiten 
her  beobachteten  Longitudinal  -  oder  Transversalschwingungen  ein.  Er  befestigte 
einen  Eiseustab  von  I  Gcntimcter  Seite  und  t  Meter  Länge  in  seiner  Mitte.  Jedes 
Ende  wurde  mit  einer  galvanischen  Spirale  von  solcher  Weite  umgeben,  dass  der 
Stab  in  derselben  frei  schwingen  konnte.  Auf  eine  feine  Marke  an  einem  der  Enden 
wurde  das  Fadenkreuz  eines  Kernrohres  eingestellt.  Wurde  ein  starker  discontinuir-. 
licher  Strom  durch  die  Spiralen  geschlossen,  so  entstand  ein  Lougitudinalton,  und  die 
Marke  bewegte  sich  sowohl  im  Sinne  der  Verlängerung  des  Stabes,  als  auch  in  den 
darauf  senkrechten  Dichtungen.  Die  Orientirung  der  Scitenhewegungen  hing  von 
der  cxccntrischeu  Lage  des  Stabes  in  der  Spirale  ab.  Um  diese  beiden  Bewegungen 
von  einander  zu  trennen,  wurde  der  Stab  in  eine  mächtige  von  1336  Meter  Kupfer- 
drath  gewundene  Rolle  geschoben,  welche  1 9  Ccntimeter  inncin  Durchmesser  bc- 
sass.  Befand  sich  der  Stab  genau  in  der  Axe  der  Spirale,  so  gewann  er  durch 
einen  in  derselben  cireulirendeu  Strom  blos  eine  Verlängerung;  lag  er  dagegen  zur 
Spirale  excentrisch,  so  bewegte  er  sich  beim  Schlicssen  des  Stromes  nach  derjenigen 
Seite,  nach  welcher  er  der  Innenwand  der  Spirale  am  nächsten  war.  Diese  trans- 
versale Verschiebung  erklärt  sich  daraus,  dass  der  Stab  in  der  Axe  der  Spirale  sich  im 
labilen  Gleichgewicht  befindet,  Abschn.  I,  §.  I  2,  N.  VI.,  also  nur  gerade  in  dieser  Lage 
nach  keiner  Seite  einen  Bewegungsantrieb  erfährt.  Die  Verlängerung  in  der  Richtung 
der  Axe  neigt  Wertheim,  zufolge  demnächst  zu  behandelnder  Versuche,  aus  dein  Be- 
streben des  Eisenkernes  zu  erklären,  sich  mit  seiner  Mitte  in  die  Mitte  der  Spiralenaxc 
einzustellen,  Abschn.  2,  §.  18.  Wurde  demnächst  ein  Eisendrath  auf  einem  Mo- 
nochord ausgespannt,  so  konnte  sowohl  mittels  des  durchgeleiteten,  als  mittels 
des  spiralförmig  unihergeführten  Stromes  wesentlich  nur  derjenige  Lougitudinalton 
erzeugt  werden,  der  auch  durch  Reiben  mit  dem  Finger  entstand,  doch  mit  dem 
einen  Unterschiede,  dass  dieser  Ton  hei  dem  durchgeleiteten  Strom  etwas  tiefer  ist. 

In  einer  spätem  Abhandlung  13  setzt  Wertiikim  jene  Untersuchungen  über  die 
mechanische  Wirkung  des  galvanischen  Stromes  fort  und  überträgt  sie  demnächst  auf 
die  Tonschwingungen,  welche  durch  Einfluss  des  dnrchgelciteten ,  oder  des  um- 
gebenden Stromes,  oder  beider  zugleich  entstehen. 
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Um  die  Bedeutung  der  beobachteten  Ausdehnung  magnetischer  Eisenstäbe  näher 
zu  ermitteln,  wurde  eine  20  Centimeter  lange  und  2  Centimeter  dicke  Eisenstange 
in  ein  gläsernes  Standgcfäss  gestellt.  Letzteres  wurde  mit  Wasser  gefüllt  und  war 
mit  einem  dicht  schliessenden  Deckel  versehen.  Durch  zwei  Durchbohrungen  des 
Deckels  ging  ein  Thermometer  und  eine  oben  und  unten  offene  zum  Theil  mit  dein 
Wasser  gefüllte  Capillarröhre.  Wurde  diese  Vorrichtung  in  die  Mitte  einer  starken 
thätigeu  Spirale  gestellt,  so  konnte  keine  Aenderung  des  Wasserstandes  in  der  Capillar- 
röhre beobachtet  werden.  Sonach  ändert  sich  weder  Volumen  noch  Temperatur  während 
des  magnetischen  Zustandes.  —  Demnächst  wurden  Eisenstangen  von  beiläußg  2  Meter 
Länge  und  5  bis  10  Millimeter  Seite  in  horizontaler  Lage  mit  ihrer  Mitte  in  einen 
Schraubstock  gespannt,  sodass  eine  ihrer  Hälften  in  der  oben  erwähnten  Spirale 
von  1336  Meter  Kupferdrath  von  2,.'>  Millimeter  Dicke  schwebte.  Die  Spirale  hatte 
25  Centimeter  Länge  und  19  Centimeter  innern  Durchmesser.  An  den  Enden  des 
Stabes,  waren  Mikroskope  aufgestellt ,  mittels  deren  die  Verlängerungen  und  seitlichen 
Verschiebungen  gemessen  werden  konnten.  Befand  sich  nun  die  Stange  genau  in 
der  Axe  der  Drathrollcn ,  so  konnte  keine  seitliche  Verschiebung,  wohl  aber  eine 
sehr  geringe  Verlängerung  derselben  wahrgenommen  werden.  Dieselbe  betrug  etwa 
0,002  Millimeter,  wenn  sich  die  Spirale  nahe  dem  einen  Ende  des  Stabes  befand; 
sie  wurde  aber  immer  geringer  mit  der  Annäherung  an  die  befestigte  Mitte,  und 
schien  für  diese  Stelle  selbst  sogar  in  eine  Verkürzung  überzugehen.  Es  ist  zu  be- 
dauern ,  dass  diese  Versuche  nicht  in  grösserm  Umfange  angestellt  worden  sind.  Na- 
mentlich dürfte  das  Verhalten  dickerer  Eiseustangcn  bei  sehr  verschiedenen  Strom- 
stärken und  unter  Einfluss  von  Spiralen ,  welche  sie  in  ihrer  ganzen  Länge  umgeben, 
zu  erforschen  von  Interesse  sein.  —  Die  seitlichen  Verschiebungen  jener  Stäbe 
dagegen,  sowie  die  eines  vertieal  aufgestellten  Streifens  von  Eisenblech,  sobald  die- 
selben excentrisch  zur  Spirale  lagen,  wurden  mit  vieler  Sorgfalt  untersucht.  Es 
zeigte  sich,  dass  die  Krümmungshalbmesser  für  diese  Bewegungen  beinahe  den  Strom- 
stärken proportional  sind. 

Was  ferner  die  Untersuchungen  bezüglich  der  Tonerzeugung  mittels  äusserer 
oder  durchgeleiteter  Ströme  oder  mittels  beider  betrifft ,  so  geben  dieselben  wesent- 
lich nur  Bestätigungen  der  früher  aufgeführten  Erscheinungen,  doch  um  desto  wich- 
tigere, als  die  Versuche  mit  grosser  Sorgfalt  angestellt  wurden.  —  An  Stäben  oder 
Dritten  von  Zink.  Kupfer.  Messing,  weissem  Krystallglas,  blauem  mit  Kobalt  gefärbtem 
Glase  konnte  jedoch  weder  für  den  umgebenden,  noch  für  den  durchgelassenen 
Strom  auch  bei  Benutzung  der  stärksten  Säulen  irgend  eine  Tonschwingung  nach- 
gewiesen werden.  Befanden  sieh  Eisen-  oder  Stahlstäbc,  oder  Dräthe  aus  diesen 
Materialien  in  der  Axe  .ler  umgebenden  Spirale,  so  wurde  nur  der  denselben  zu- 
kommende Longitudinalton  wahrgenommen.  Dieser  erschien  etwas  vertieft,  bei 
einen  durchgehenden  Intermittirenden  Strom  allein,  oder  bei  einem  durchgehenden 
conetanten  Strome,  wenn  ausser  diesen  der  umgebende  Strom  unterbrochen  wurde. 
Lagen  aber  die  Stäbe  oder  Dräthe  excentrisch  zur  umgebenden  Spirale,  so  war 
<lei  longitudinale  Tun  weniger  rein  und  begleitet  von  Querschwingungen.  Wurden 
die  Dräthe  so  stark  uespaunt,  dass  ein  an  ihnen  in  geneigter  Weise  hinabgeführter 
Violinbogen  einen  reinen  Longitudinalton  ohne  Beimischung  eines  andern  Geräusches 
hervorrief,  so  blieb  derselbe  l  ongitudinalton  auch  rein  bei  Einwirkung  des  umgebenden 
Strome»;  anders  jedoch  bei  schwächerer  Spannung  des  Drathcs.  —  Eine  dicke  Platte 
von  Eisenblech.  20  Centimeter  im  Durchmesser,  über  eine  vertieal  stehende  Spirale 
horizontal  gehalten,  «ab  mit  Eintritt  des  intermittirenden  Stromes  ein  Gemenge  von 
Tönen,  welches  dem  Läuten  einer  Glocke  ähnelte,  oder  den  Tönen,  die  entstehen, 
wenn  man  durch  Streichen  drehende  Schwingungen  hervorbringt.  Diese  Töne  er- 
zeugten keine  Knotcnlinien  und  zerstörten  schon  vorhandene  nicht.  Eine  ebenso 
behandelte  Platte  von  dünnem  Wcissblech  wurde  von  der  Spirale  so  herabgezogen, 
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dass  dieselbe  sich  über  den  ganzen  Umfang  hiuweg-  krümmte.  Wertheim  fasst  die 
Ergebnisse  seiner  Untersuchungen  in  folgende  Sätze  zusammen. 

I.  Ein  Strom,  der  durch  einen  Schraubendrath  geht,  übt  auf  eine  darin  be- 
findliche Eisenmasse  eine  mechanische  Anziehung  aus,  die  identisch  ist  mit  der, 
welche  nach  Arago's  Entdeckung  ein  Leitungsdraht  auf  Eisenfeilscl  ausübt. 

t.   Diese  Anziehung  lässt  sich  betrachten  als  die  Resultante  zweier  Kräfte,  einer 


4.  Die  lougitudinale  Componentc  kann,  je  nach  der  Lage  des  Schraubendrathcs, 
den  Eiseustab  verlängern  oder  verkürzen. 

ö.  Die  transversalen  Componcntcn,  deren  mechanisches  Aequivalcnt  sich  leicht 
in  Gewichten  ausdrücken  lässt,  sobald  das  Eisen  eine  excentrische  Lage  hat,  heben 
sich  gegenseitig  auf,  wenn  das  Eisen  in  der  Mitte  des  Schraubendrathcs  liegt. 

6.  Der  durchgeleitete  Strom  erzeugt  in  dem  eisernen  Leiter,  den  er  durchläuft, 
einen  plötzlichen  Stoss. 

7.  Zwischen  der  Wirkung  des  Stromes  und  der  einer  in  gleichem  Sinne  wir- 
kenden mechanischen  Kraft  herrscht  eine  vollständige  Analogie.  ' 

8.  Alle  deutlichen  Töne,  die  man  in  Stäben,  Dräthcn  oder  Platten  von  Eisen 
oder  Stahl  entweder  mittels  eines  einzigen  äussern,  oder  durchgelcitetcn  Stromes, 
oder  mittels  irgend  einer  Combination  dieser  beiden  Arten  von  Strömen  erregen  kann, 
finden  ihre  Erklärung  in  den  vorhergehenden  Sätzen. 

Die  von  Wertheim  beobachtete  Ausdehnung  eines  von  einem  Spiralstrom  um- 
gebenen Eiseustabes  in  seiner  Längsrichtung  war  nur  eine  Bestätigung  analoger, 
von  Joule  14  angestellter  Untersuchungen.  Der  zu  magnetisirende  Eisen-  oder 
Stahlstab  wurde  hier  vertical  mit  dem  ober»  Ende  in  einer  galvanischen  Spirale  be- 
festigt, während  das  untere  Ende  eine  3U00  mal  vergrösserndc  Hebelvorrichtung 
berührte.  Ein  bis  zur  Sättigung  magnetisirter  Stab  (?)  verlängerte  sich  um  VV-joooo- 
Trug. der  Stab  ausser  seinem  eigenen  Gewichte  noch  eine"  Last,  so  verlängerte  er 
sich  durch  die  Magnetisirung  ebenfalls ,  so  lange  diese  Last  nicht  ein  gewisses  Maass 
überschritt.  Bei  grössern  Gewichten  bewirkte  jedoch  der  Magnetismus  eine  Verkür- 
zung. Die  Verlängerung  beobachtete  dagegen  Joule  im  Moment  des  Schliessens, 
ja  konnte  dieselbe  sogar  durch  das  Gefühl  wahrnehmen.  Stäbe  und  Dräthc  von 
ungleichen  Dicken  erlitten  fast  dieselbe  Ausdehnung,  und  diese  war  theils  eine 
bleibende,  theils  eine  vorübergehende.  Eine  Volumen  Vermehrung  konnte  e»  mittels 
eines  Haarröhrchenapparates  ebenfalls  nicht  wahrnehmen.  Die  Verlängerung  wurde 
dem  Quadrate  der  magnetischen  Intensität  proportional  gefunden. 

Ist  nun  für  magnetische  Substanzen  eine  Aenderung  der  Elasticität  durch  den 
Magnetismus  ausser  Zweifel,  so  musste  auch  eine  Aenderung  in  den  cnLADNi'sehcn  Li- 
nien entstehen,  wenn  man  tönende  Vibrationen  an  Platten  erregt,  während  dieselben 
unter  dem  Einflüsse  kräftiger  Magnete  sich  befinden.  An  Platten  von  Glas,  Mes- 
sing oder  Eisen  hat  es  jedoch  Matteucci  14  nicht  gelingen  wollen,  dieselben  nach- 
zuweisen. 

Wartmann's  18  Untersuchungen  sind  grösstenteils  abermalige  Bestätigungen 
der  schon  behandelten  Erscheinungen.  Mittels  eines  auf  das  Ende  eines  Eisenstabes 
aufgesetzten  und  durch  ein  Fernrohr  beobachteten  Spiegels  fand  er  ebenfalls  die 
Scitenbewegung  des  Stabes,  der  excentrisch  zu  einer  umgebenden  magnetisi- 
renden  Spirale  lag.  Wenn  der  Strom,  durch  den  Stab  geführt  wurde,  substituirtc 
er  eine  Thermoineterkugcl  statt  des  Spiegels  und  stellte  das  Fernrohr  auf  einen 
Lichtpunkt  in  derselben  ein.  In  beiden  Fällen  konnte  er  jedoch  keine  Verlängerung 
beobachten. 

Noch  verdient  erwähnt  zu  werden,  dass  Jasniar  17  diese  galvanischen  Töne 
auch  au  Telegraphendräthcn  beobachtete ,  und  dass  Underwood  18  einer  elektrischen 
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Strömung  es  hcinüsst,  dass  die  Glocke  eiucr  Thurmuhr  während  eines  vorüber- 
gehenden Gewitters  einen  tiefern  und  unangenehmen  Ton  erhielt,  den  frühern  hellen 
Klang  allmälig  wieder  bekam,  aher  nach  einem  zweiten  Gewitter  für  immer  in  deu 
ersten  Fehler  verfiel. 

III.  Auffallend  sind  nun  ohne  Zweifel  die  angerührten  Versuche  von  Guillesuin 
und  von  Wertheim,  infolge  deren  sich  ein  mit  einem  Spiralstrom  umgebener,  an 
einem  Ende  in  horizontaler  Kühlung  gehaltener  Eisenstab  aufwärts  richtet,  im  Ver- 
gleich zu  denen  Werthkim's,  welche  darthun,  dass  der  Elasticitätscoeflicient  des 
Eisens  sich  unter  den  obwaltenden  Umständen  vermindert.  Zwischeuinnc  steht  die 
von  Joule  und  von  Wertheim  nachgewiesene  Thatsache,  dass  sich  das  Eisen  unter 
Eiulluss  eines  Spirnlstromes  im  Sinne  der  magnetischen  Axe  verlängert,  und,  weil 
es  keine  Volumenvermehrung  erleidet,  sich  in  den  dazu  senkrechten  Richtungen  in 
entprechendem  Maassc  zusammenzieht.  Vielleicht  dürfte  sich  der  darin  liegende  Wider- 
spruch aber  als  ein  scheinbarer  herausstellen.  Denken  wir  uns  nämlich  einen  an 
beiden  Enden  verschlossenen  elastischen  Gununischlauch  mit  einem  unelastischen  Bande 
spirnlürmig  von  einem  Ende  zum  andern  umwickelt  und  mit  Luft  von  massiger  Span- 
nung gefüllt,  so  wird  derselbe,  an  einem  Ende  horizontal  gehalten,  mit  dem  andern 
sich  etwas  abwärts  beugen.  Wird  nun  in  den  Sehlauch  eine  grössere  Menge  Luft 
eingepresst,  so  richtet  sich  das  abwärts  gekrümmte  Ende  auf.  Hält  man  den 
Schlauch  in  senkrechter  Lage  und  beschwert  ihn  bei  dem  verschiedenen  Luftgchalte 
mit  denselben  Lasten,  so  wird  er  sich  ohne  Zweifel  weniger  ausdehnen,  wenn  er 
mit  einer  geringem,  als  wenn  er  mit  der  grössern  Luftmenge  gefüllt  ist,  denn  die 
Wirkung  des  Gewichtes  wird  durch  die  grössere  Expansivkraft  der  Luft  im  letztern 
Kalle  mehr  unterstützt  als  im  erstem.  Es  wird  sich  also  hier  ebenso,  wie  beim 
magnetisirten  Eisen  eine  Verminderung  des  Elasticitätscocfficienten  herausstellen,  und 
bei  beiden  wird  gleichzeitig  die  Steifigkeit  vermehrt.  Die  cingepresste  Luft  bewirkt 
aber  im  vorliegenden  Falle  auch  wesentlich  nur  eine  Verlängerung,  nicht  eine  Volumen- 
vermehrung,  indem  das  umgewundene  Band  den  Schlauch  in  der  Querrichtung  in 
dem  Maassc  zusammenpresst,  als  es' mit  ihm  sich  nach  der  Längsrichtung  ausdehnen 
imrss.  Dürfte  aber  diese  Analogie  Geltung  haben,  so  gäbe  sie  eine  abermalige 
lündeutung  auf  eine  zwischen  den  (jucrschichtcn  magnetisirter  Stäbe  statthabende 
Abstossungskraft,  deren  Annahme  wir  schon  zur  Erklärung  früherer  Erscheinungen 
bedurften. 

Nwhdem  nun  die  einzelnen  Erscheinungen  der  galvanischen  und  magnetischen 
Tonschwingungen,  sowie  die  dadurch  bedingten  Untersuchungen  vorgeführt  wurden, 
bleibt  noch  übrig,  eine  Zurückführung  uuf  die  nähern  Ursachen  derselben  zu  ver- 
suchen. 

I  Man  könnte  den  Grund  der  Tonschwiugungen  in  den  Inductionsströinen 
suchen ,  welche  sieh  beim  Entstehen  und  Verschwinden  des  Spiralstromes  auf  der 
von  demselben  eingeschlossenen  Metallstange  erzeugen.  Diese  Inductionsströmc  würden 
dann  in  ähnlicher  Weise  einen  Ton  erzeugen,  wie  die  Ströme,  welche  unmittelbar  durch 
den  vibrirenden  Körper  geführt  werden,  und  so  bedürfte  es  nur  noch,  die  Entstebungs- 
weisc  der  letzten  Art  von  Tönen  zu  erklären.  Dagegen  lässt  sich  aber  schon  da> 
Eine  einwenden,  dass  in  dem  einen  Falle  sich  die  Ströme  im  Sinne  des  Unifanges, 
im  andern  aber  in  dem  der  Längsrichtung  des  Stabes  bewegen.  Eine  so  verschie- 
dene Richtung  müsste  aber  auf  den  resultirenden  Ton  einen  grössern  Eiulluss  haben, 
als  man  beobachtete.  Ferner  würde  sich  bei  dieser  Erklärungsweise  der  Grund  nicht 
absehen  lassen,  warum  die  Töne  ausschliesslich  odcV  vorzugsweise  nur  an  magneti- 
schen Substanzen  beobachtet  wurden,  während  sie  vielmehr  dann  im  Zusammenhang«' 
mit  der  galvanischen  Lcitungsfahigkcit  der  Metalle  stehen  müssten.  Ucbcrdcin  srhrinl 
es,  als  ob  die  anfangs  beobachteten  Töne  hu  unmagnetischen  Substanzen  hei  f»1' 
weder  blos  durchgeleitctcn  oder  blos  umhei geführten  intermittirenden  Strömen  auf 
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Täuschungen  beruht  hätten,  indem  derselben  in  den  spätem  Untersuchungen  nicht 
mehr  Erwähnung  geschieht ,  oder  der  Thatbcstand  von  Andern  nicht  constatirt  wer- 
den konnte. 

4.  Der  Grund  kann  ferner  in  der  durch  den  galvanischen  Strom,  sowie  durch 
abwechselndes  Magnetisiren  und  Entroagnetisircu  hervorgebrachten  Temperaturände- 
rung  gesucht  werden.  Dass  der  galvanische  Strom  seine  Bahn  erwärmt,  ist  bekannt, 
Dass  aber  auch  durch  rasch  intermittirende  Magnetisirung  Wärme  erzeugt  wird,  ist 
namentlich  von  Grove  19  sehr  wahrscheinlich  gemacht  worden.  Dcrselhc  umgab  die 
Pole  eines  Elektromagneten  mit  Wasser  und  einen  auf  dieselben  gelegten  cylindri- 
schen  Anker  mit  schlechten  Wärmeleitern.  Durch  häufige  Unterbrechungen  des 
zum  Magneten  führenden  Spornes  bewirkte  er  im  Anker  eine  Temperaturerhöhung 
um  mehre  Grade,  welche  nicht  von  dem  Magneteif  übergeleitet  worden  sein  konnte. 
Noch  beträchtlichere  Wärmeentwickclung  beobachtete  er  in  dem  rotirendeu  Anker 
eines  SAXTOn'schen  Apparates.  Dagegen  konnte  in  unmagnetischen  Substanzen  eine 
solche  nicht  beobachtet  werden.  —  Wertheim  neigte  sich  nun  zu  der  Austritt,  als 
ob  diese  Wärmeerzeugungen  den  Grund  zu  den  in  Hede  stehenden  Tonschwingungen 
abgeben  könnten.  Ein  Einwand  Wartmann's,  dass  nach  de  la  Rive's  Versuchen 
Töne  von  600  Schwingungen  erzeugt  worden  seien,  und  unmöglich  ebenso  viele 
Erwärmungen  und  Abkühlungen  hervorgebracht  werden  können,  scheint  unbegründet, 
denn  in  Trevelyans  Thermophon  werden  bisweilen  mindestens  ebenso  hohe  Töne 
wahrgenommen,  als  im  magnetisirten  und  galvanisirten  Eisendrath.  Wohl  aber  ist 
ausser  den  schon  oben  erörterten  Einwendungen  zu  erwägen,  dass  im  letztern  In- 
strumente sowohl  Erwärmungen  als  Abkühlungen  bewirkt  werden,  während  die  cr~ 
Stern  Agentien  nur  Erwärmung  hervorbringen.  Es  müsstc  also  bei  länger  fort- 
gesetzten Versuchen  der  magnetische  und  galvanische  Ton  allmälig  in  dem  Maasse 
an  Intensität  abnehmen ,  als  der  Eisenstab  sich  dem  Maximum  der  Erwärmung  an- 
näherte, welches  der  jedesmaligen  Stromstärke  zukommt,  dieses  ist  jedoch  nicht 
beobachtet  worden.  Ferner  ist  offenbar  die  Wärmeerzeugung  mittels  des  durch- 
gehenden Stromes  grösser,  als  die  durch  den  magnetisirenden  Strom  erzielte;  mithin 
müsstc  auch  die  Intensität  des  auf  ersterm  Wege  erlangten  Tones  stärker  sein.  Im 
Gegentheil  ist  aber  der  magnetische  Ton  meist  intensiver  als  der  galvanische. 

*  3.  Wertheim  13  vertheidigte  demnächst  die  Ansicht,  dass  jenes  Ertönen  durch  die 
rein  mechanische  Wirkung  des  äussern  und  des  iiinern  Stromes  entstehe.  „Können  wir", 
sagt  er,  „beweisen,  dass  der  Strom,  der  äussere  wie  der  durchgcleitcte,  eine  plötzliche 
Konnveränderuug,  einen  momentanen  Stoss  im  Eisen  bewirkt;  können  wir  bestimmen, 
in  welcher  Richtung  dieser  mechanische  Effect  statthat;  können  wir  überdies  zeigen, 
dass  derselbe  Effect,  in  derselben  Richtung  von  einer  andern  rein  mechanischen 
Kraft  erzeugt,  denselben  Ton  wie  der  Strom  hervorbringt:  so  wird  es  uunöthig  sein, 
zur  Erklärung  des  Phänomens  irgend  eine  besondere  Hypothese  aufzusuchen;  denn 
offenbar  entspringt  er  dann  aus  den  Schwingungen,  die  jede  plötzliche  Forinverän- 
deruug  begleiten,  und  die  Meinungen  können  nur  darin  abweichen,  aufweiche  Weise 
der  Strom  diesen  mechanischen  Stoss  hervorbringe."  Die  Wirkung  des  umge- 
benden Stromes  betrachtet  er  nun  als  eine  transversale  und  eine  longitudiuale. 
Mit  vollkommenem  Rechte  würden  sich  demgemäss  die  bisweilen  Vernommenen  Trans- 
versaltöne erklären  aus  dem  intermittirenden  Zuge,  welche  der  discontinyirlichc  Strom 
seitlich  auf  den  Eisenstab  ausübt ,  wenn  derselbe  zur  Spirale  excentrisch  liegt,  Die 
durch  Magnetisirung  bewirkte  Verlängerung  und  der  daraus*  resultircnde  Uongitudi- 
nalton  erklären  sich  alsdann  durch  den  longitudinalen  Zug,  welche  die  Spirale  auf 
den  Stab  so  lange  ausübt,  bis  seine  Mitte  in  die  Mitte  der  Spirale  fällt  ( §.  ö ). 
Für  eine  mächtige  flache  Spirale  hatte  auch  Wertheim  keine  Verlängerung  des 
Eisenstabes  beobachtet,  wenn  sie  dessen  Mitte  nahe  gerückt  wurde.  Dagegen  ist 
aber  einzuwenden,  dass  ebenfalls  eine  Verlängerung  beobachtet  wurde,  wenn  der 
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Stab  nicht  blos  an  einer  Stelle ,  sondern  über  den  grösstcn  Theil  seiner  Länge  mit 
der  Spirale  überdeckt  war.  Haben  aber  alle  Theilchen  des  magnetisirten  Eisens  das 
Bestreben,  nach  der  Mitte  der  Spirale  sich  zu  bewegen,  so  müsste  dieses  sich  jetzt 
ganz  im  Gcgentheil  durch  eine  .Verkürzung  hemerklich  machen.  —  Das  knisternde 
Geräusch,  welches  den  Longitudjualtou  begleitet,  wird  durch  eine  Wirkung  auf  den 
Einspannepunkt  erklärt.  Dagegen  spricht  jedoch,  dass  dieses  Geräusch  auch  dann 
und  zwar  vorzugsweise  entsteht,  wenn  die  Stäbe  gar  nicht  eingespannt,  sondern 
auf  weichen  Unterlagen  iii  der  Spirale  erhalten  werden,  ja  dass  dasselbe  auch  unter 
Bedingungen  auftritt,  unter  denen  der  Ton  nicht  entstehen  kann.  —  Die  Wirkung 
des  durchgeleiteten  Stromes  soll  die  eines  Stosses  sein,  welchen  der  Drath 
beim  Eintritt  des  Stromes  erfährt.  Ein  besonderes  deutsches  Geklirr  soll  man  hören, 
wenn  ein  mit  einem  Ableitungsdräthe  versehener  Stab  mit  dem  positiven  Poldrathe 
der  Säule  berührt  werde,  und  somit  scheine  diese  Wirkung  einem  Transport  von 
Materie  zugeschrieben  weiden  zu  müssen.  —  Mag  nun  auch  die  Hypothese  einer 
mechanischen  Wirkung  den  akustischen  Antheil  der  beobachteten  Erscheinungen  ge- 
uügen,  so  umfasst  sie  keineswegs  die  weit  interessantem  Fragen,  welche  vonsei- 
ten des  Elektromagnetismus  zu  stellen  sind.  Diese  formulirt  W7ertheim  in  folgen- 
der Weise. 

„Erleidet  eine  Eiscnmassc  unabhängig  von  der  mechanischen  Wirkung  des 
Schraubendrathes  durch  ihre  blosse  Magnetisirung  eine  Verlängerung?"  —  Nach 
Joüle*s  Versuchen  namentlich  ist  diese  Frage  mit  Ja  zu  beantworten. 

,,Magnctisirtes  Eisen  scheint  kein  mechanisch -homogener  Körper  mehr  311  sein; 
wie  ist  das  Verhältniss  und  die  Lage  seiner  Elasticitätsaxcn  ?" 

„Auf  welche  Weise  erzeugt  ein  das  Eisen  durchlaufender  Strom  einen  mecha- 
nischen Stoss?  und  geschieht  dieser  nicht  durch  gegenseitige  Wirkung  der  Winkel: 
recht  zum  Strome  magnetisirten  Theilchen  7" 

„Von  welcher  Natur  ist  das  Geklirr,  welches  zuweilen  sowohl  mit  dem  äussern, 
als  mit  dem  durchgclciteten  Strom  entsteht?"  . 

4.  Den  letzten  möglichen  und  den  zugleich  wahrscheinlichsten  Erklärungsgrund 
bietet  eine  Molecularveränderung,  welche  der  Magnetismus  in  seinem  Substrat  hervor- 
bringt. Mag  man  sich  das  Wesen  des  Magnetismus  denken,  wie  man  wolle,  sicher  muss 
man  seinen  Sitz  in  die  kleinsten  Theilchen  der  Substanz  verlegen,  und  wenn  nun, 
gleichviel  ob  durch  Hervorrufung  oder  durch  Oricntirung  der  magnetischen  Kraftelc- 
mente,  in  einem  Körper  Polarität  erzeugt  wird,  so  müssen  die  kleinsten  Theilchen  in  eine 
andere  Wechselwirkung  zu  einander  treten,  als  die  war,  in  der  sie  vor  der  Magne- 
tisirung sich  befanden.  Namentlich  sind  aber  durch  die  Anziehung  der  ungleich- 
namigen und  die  Abstossung  der  gleichnamigen  kleinsten  Pole  zu  den  zwischen  ihnen 
schon  vorhandenen  Cohäsionskräftcn  neue  Kräfte  hinzugekommen,  welche  Modifi- 
eationen  in  der  Lagerung  der  Theilehcn  bewirken  müssen.  De  la  Rive  hat  vor  Allen 
die  Ursache  der  vorliegenden  Tonerregung  in  derartigen  Molecularveränderungen 
gesucht.  Derselbe  wendet  6  gegen  die  mechanische  ErkJärungsweise  namentlich  ein, 
dass  nicht  der  musikalische  Ton,  sondern  das  den  Drath  entlang  laufende  Geräusch  das 
Primäre  sei,  und  dass  namentlich  dieses  die  magnetische  und  galvanische  Wirkung 
charakterisirc.  Dieses  Geräusch  setzt  sich  überhaupt  nur  dann  in  einen  Ton  um» 
wenn  der  Körper  geeignet  ist,  in  regelmässige  Schwingungen  versetzt  zu  werden. 
Auch  7  die  an  aufgerollten  Dräthcn  beobachteten  Schallschwingungcn,  oder  an  Sub- 
stanzen, welche  der  gleichzeitigen  Wirkung  des  Magnetismus  und  des  Stromes  aus- 
gesetzt sind,  lassen  sich  nicht  einmal  durch  oinc  Einwirkung  der  Windungen  auf 
einander,  oder  des  Magnetismus  auf  den  galvanisch  durchströmten  Leiter  erklären, 
indem  das  Geräusch  dasselbe  bleibt,  ob  die  Körper  (namentlich  Dräthc)  ausgespannt 
sind  oder  nicht,  oder  ob  dieselben  aus  Blei,  Platin  oder  Messing  bestehen.  Ingleichen 
widerspricht  dieser  Annahme  die  Beobachtung  desselben  Geräusches  an  Hüssigc" 
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Leitern.  Namentlich  diese  Schwingungen  veranlassen  de  la  Rive  zu  der  Meinung, 
dass  unter  Einfluss  des  Magnetismus  den  sogenannten  ummignetischen  Körpern  eine 
Molecularconstitution  eingeprägt  werde,  die  Aehnlichkeit  hat  mit  der,  welche  die 
magnetischen  Körper  von  Natur  besitzen.  Dass  6  Molecularveränderungen  in  den 
Körpern  durch  den  Magnetismus  und  den  Galvanismus  hervorgebracht  werden,  darauf 
deutet  die  Wärmeentwickelting,  die  Elasticitäts  Veränderung,  die  L'ebertraguug  mate- 
rieller Theilchen  vom  positiven  zum  negativen  Pol  be\m  DAVY'schen  Lichtbogen,  das 
Sprödewerden  von  Dräthen,  die  lange  Zeit  als  Leiter  des  galvanischen  Stromes  ge- 
dient haben.  Auf  eine  eigenthümlichc  Art  der  Molecularveränderung  deutet  ferner 
ein  von  Macc.i  *2°  herrührender  Versuch.  Eine  homogene  kreisrunde  Platte  von 
Eisenblech  war  nämlich  in  der  Mitte  durchbohrt,  um  eine  Röhre  aufzunehmen ,  durch 
welche  der  Dampf  von  siedendem  Wasser  geleitet  wurde.  War  die  Platte  mit  Wachs 
überzogen,  so  schmolz  dasselbe  von  der  erhitzten  Mitte  ans  kreisförmig  ab.  Wurde 
aber  die  Platte  mit  einem  Durchmesser  in  geringe  Abstände  zwischen  die  Pole  eines 
thätigen  Elektromagneten  gelegt,  so  nahm  der  abschmelzende  Raum  die  Form  einer 
Ellipse  an.  deren  grosse  Axe  senkrecht  auf  der  Verbindungslinie  der  Pole  stand.  Dem 
entsprechend  würden  die  Theilchen  des  Eisens  beim  Magnetisiren  in  axialer  Richtung 
sich  von  einander  entfernen ,' in  äquatorialer  sich  annähern.  Solche  Veränderungen 
betrachtet  nun  de  la  Rive  21  als  eine  Umlagehing  der  Molecule  derart,  dass  bei 
einem  discontinuirliehen  umgebenden  oder  durchgehenden  Strome  die  Molecule  zwischen 
der  natürlichen  und  der  durch  diese  Agentien  bedingten  neuen  Gleichgewichtslage 
oscilliren.  Diese  Oscillationen  sind  die  Ursache  der  Schallschwingungen.  Ob  aber 
das  Verhalten  der  Eisenfeile  in  einer  galvanischen  Spirale  oder  nahe  einem  linearen 
Strome  die  Art  der  Verschiebung  der  Molecule  in  einem  magnetisirten  oder  durch- 
strömten Eiseudrathe  nachzuweisen  vermag,  dürfte  dahingestellt  bleiben.  In  einer 
Spirale  ordnet  sich  die  Eiscnfeile.  in  Fäden,  die  parallel  zur  Axe  derselben  gerichtet 
sind.  Würden  die  Molecule  in  einer  compacten  Eisenmasse  beweglich  genug  sein, 
um  sich  ebenso  richten  zu  können,  so  würde  sich  im  Widerspruch  mit  jenem  Ver- 
such Magci's  in  axialer  Richtung  eine  Verdichtung  der  Materie  zeigen,  auch  würde 
dadurch  jedenfalls  die  Elasticität  in  dieser  Richtung  vermehrt  und  nicht  vermindert 
werden.  In  analoger  Weise  müssten  sich  die  Molecule  infolge  des  durchgeleiteten 
Stromes  im  Sinne  der  Peripherie  anordnen,  indem  Eisenfeile  sich  in  geschlossenen 
Kreisen  um  einen  galvanischen  Leitungsdrath  lagert  —  Doch  mag  auch  von  dem 
Unerwiescncn  abgesehen  werden,  sicher  bleiben  zwei  Sätze  bestehen,  nämlich: 

Der  Uebergang  des  Stromes  modificirt  selbst  in  starren  Substanzen 
die  Anordnung  der  Theilchen,  und 

Die  Wirkung  des  Magnetismus,  unter  welcher  Form  sie  auch  aus- 
geübt werden  möge,  modificirt  ebenfalls  die  Constitution  aller  Körper, 
und  diese  Modification  dauert  so  lange  als  die  erzeugende  U rsache,  und 
verschwindet  mit  ihr. 
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Dritter  Abschnitt. 

Wechselwirkung  galvanischer  Ströme  (Elektrodynamik), 

» 

§.  23.    Anziehung  und  Abstossung  galvanischer  Ströme. 

Die  bekannten  Erscheinungen  der  Anziehung  und  Abstossung,  welche  die 
statische  Elektricität  charakterisiren,  sind  sofort  spurlos  verschwunden,  sobald  sieb 
die  freien  Elektricitäten  mit  gleichgrosscn  Mengen  freier  Elektricität  von  ent- 
gegengesetzter Natur  zu  dem  neutralen  oder  nullelektrischen  Zustand  ausgeglichen 
haben.  Nachdem  nun  Volta  nachgewiesen  hatte,  dass  an  beiden  Polenden  seiner 
eingeschlossenen  Säule  eine  gleichgrosse  Spannung  der  entgegengesetzten  Elektrici- 
täten auftrete,  und  dass  diese  Spannung  verschwinde,  sobald  die  Säule  geschlossen, 
beide  Polenden  also  mit  einem  Leiter  in  Verbindung  gesetzt  würden:  so  sah 
man  in  der  geschlossenen  Säule  nur  einen  Act  der  Ausgleichung  gleicher  Men- 
gen von  Elektricität  mit  entgegengesetzten  Eigenschaften.  Dieser  Anschauung 
zufolge  musste  eine  Vernichtung  der  Eigenschaften,  ein  Gleichgewichtszustand 
entstehen.  Und  da  jetler  Eigenschaft  der  einen  Elektricität  eine  gleiche  und  entgegen- 
gesetzte der  andern  Elektricität  entspricht,  so  musste  jener  Gleichgewichtszustand 
eigenschaftslos  sein ,  es  musste  der  nuHelektrische  Zustand  resultiren.  Die  Wir- 
kungen, welche  der  Strom  auf  seiner  Bahn  zeigt,  das  Auftreten  von  Wärine,  von 
Licht,  von  chemischer  Zersetzung,  wurden  entweder  als  unmittelbare  Eigenschaften 
der  sich  ausgleichenden  Elektricität  angeschen  oder  erklärten  sich  durch  eine 
unvollkommene  Schliessung,  also  eine  Ansammlung  freier  Elektricität  beim  Ueber- 
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gang  aus  einem  Querschnitt  der  geschlossenen  Säule  in  den  andern.  Bedenkt 
man  jedoch,  dass  der  galvanische  Strom  ein  Process  beständiger  Veit  hei  hing 
und  Wiederausgleichung  entgegengesetzter  Elektricitäten  in  jedem  Querschnitt 
der  geschlossenen  Kette  ist  .  so  kann  ein  Gleichgewichtszustand  nicht  entstehen. 
Es  müssen  vielmehr  durch  dieses  stets  gestörte  Bestrehen  der  Ausgleichung 
neue  Eigenschaften  erzeugt  werden,  deren  eine  von  Oerste»  entdeckt  wurde. 

Sofort  nach  Oersted's  Entdeckung  vermuthete  Ampere,  dass,  wenn  ein 
jeder  Strom  auf  den  Magneten  reagirt.  die  Ströme  auch  unter  einander  nicht 
ohne  Wechselwirkung  sein  würden.  Er  construirte  Vorrichtungen,  in  denen  ein 
Theil  des  Schliessungsdrathcs  sich  möglichst  leicht  bewegen  konnte,  ohne  dabei 
den  Strom  zu  unterbrechen ;  dann  hielt  er  dem  beweglichen  Drath  einen  andern 
vom  Strome  durchtlossencn  Leiter  gegenüber  und  entdeckte  so  die  fundamentale 
Thatsache,  dass  gleichgerichtete  parallele  Ströme  sich  gegenseitig  an- 
ziehen, entgegengesetzt  gerichtete  parallele 'Ströme  sich  gegen- 
seitig ahstossen.  Eine  Fülle  neuer  Erscheinungen  ergab  sich  als  unmittelbare 
Folge  dieses  Fundamentalsatzes.  Wirken  Ströme  auf  einander,  die  sich  in  zwei 
parallelen  Ebenen  bewegen,  so  streben  sie  darnach,  eine  gleiche  Richtung  anzu- 
nehmen. Ist  die  auf  beiden  Strömen  senkrechte  Verbindungslinie  gleichzeitig  die 
Drehungsaxe  des  einen,  so  stellt  er  sich  dem  andern  parallel,  wo  nicht,  so  nimmt 
er  eine  andere  Gleichgewichtslage  an.  Liegt  ein  Strom  blos  auf  einer  Seite  eines 
andern  und  ist  sein  Leiter  sich  selbst  parallel  beweglich,  so  wird  er  vom  andern 
stromaufwärts  gezogen,  wenn  er  sich  demselben  zubewegt,  stromabwärts,  wenn 
er  sich  von  ihm  fortbewegt.  Ist  der  letztere  Leiter  um  eine  A\e  beweglich, 
welche  durch  eines  seiner  Enden  geht,  so  vollführt  er  continuirliche  Imitationen. 
Bewegen  sich  zwei  Ströme  gleichzeitig  nach  einem  Winkel  hin  oder  von  dem 
Winkel  fort,  so  ziehen  sie  sich  gegenseitig  an;  bewegl  sieh  aber  einer  dem 
Winkel  zu.  der  andere  von  demselben  fort,  so  stossen  sie  sich  ab.  Ja,  die  Ab- 
stossung  findet  sogar  statt,  wenn  beide  Ströme  in  derselben  Richtung  und  in 
derselben  geraden  Linie  sich  bewegen,  und  die  Anziehung,  wenn  beide  sich  in 
denselben  Geraden,  aber  nach  entgegensesetzter  Richtung  bewegen. 

Eine  weitere  Entwickclung  der  Erscheinungen,  zu  denen  jener  Fundamental- 
satz theils  unmittelbar  theils  mittelbar  führte,  allgemein  also  die  Lehre  von 
der  gegenseitigen  Fernewirkung  zwischen  galvanischen  Strömen 
giebt  die  Elektrodynamik.  Schon  aus  tlcn  hier  angeführten  Beispielen  leuchtet 
zur  Genüge  ein.  dass  die  gegenseitigen  Ferne  Wirkungen  galvanischer  Ströme 
vollkommen  verschieden  sind  von  denen,  welche  Tür  die  statische  Elektrieität 
beobachtet  werden. 

I.  Zur  Anstellung  sänimtlichcr  elektrodynamischer  Versuche  construirte  Ampere  1 
einen  grossen  Apparat,  in  welchem  die  im  Folgenden  und  in  Abschnitt  t,  §.  3,.  auf- 
geführten Gestelle,  Leiter  und  Stromwender  zusammengestellt  wurden.  Abgesehen  von 
der  zu  grossen  Complication  und  Uubehülflichkeit  derselben  —  denn  seine  Länge  be- 
trägt beiläufig  t  V*  Meter  und  seine  Rühe  ebenso  viel  —  ist  er  auch  darum  un- 
zweckmässig, weil  die  durch  ihn  darzustellenden  Erscheinnngen  noch  geraume  Zeit 
des  Abschlusses  ermangeln  werden.  Aus  diesem  Grunde  fand  es  sogar  Ampere 
schon  selbst  für  nöthig,  den  Apparat  mehrfach  abzuändern  und  zu  verbessern.  So 
kommt  es,  dass  derselbe  sich  nur  noch  in  den  grössern  physikalischen  Sammlungen 
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als  historische  Reliquie,  und  auch  in  diesen  meist  nicht  mehr  in  seiner  ursprünglichen 
Gestalt  vorfindet.  Seine  nähere  Beschreibung  mag  daher  übergangen  werden.  — 
Bequemer  ist  es,  sich  der  gesonderten  Vorrichtungen  zu  bedienen,  welche  in  Ab- 
schnitt f.  §.3,  beschrieben  wurden,  und  diese  für  das  jedesmalige  Bcdürfniss  zu- 
sammenzustellen, wie  demnächst  gezeigt  werden  mag. 

Zwei  galvanische  Ströme,  die  parallel  zu  einander  fliessen,  ziehen 
einander  au,  wenn  sie  in  derselben,  sie  stossen  sich  ub,  wenn  sie  in 
entgegengesetzter  Richtung  fliessen.  Diese  von  Ampkre2  zuerst  nachgewie 
sene  Thatsache  lässt  sich  durch  folgende  Mittel  experimentell  wiederholen.  Es  wird 
nach  Art  der  Fig.  97  ein  Kupfcrdrath  von  etwa  t  Millimeter  Durchmesser  in  die 

Form  rabedes  gebogen,  und  an  der  Kreuzungsstelle  wird  der 
Drath  mit  Seide  so  umwunden,  dass  sich  beide  Theilc  nicht 
metallisch  berühren,  und  beide  Enden  r  und  $  werden  mit 
senkrecht  nach  abwärts  gehenden  Stahlspitzen  versehen.  Hängt 
man  diesen  Drath  in  die  mit  Quecksilber  gefüllten  Näpfchen  r 
und  s  der  Fig.  4  mit  der  Vorsicht,  dass  blos  die  Stahlspitzc  * 
auf  dem  Boden  des  glcichbczeichneten  Näpfchens  anfruht, 
während  die  Spitze  r  die  Quecksilberobcrlläche  des  andern 
Näpfchens  nur  berührt,  und  verbindet  man  alsdann  die  Zu 
leitungsgcfässe  m  und  n  mit  den  Poldräthen  der  Kette,  so 
werden  die  beiden  verticalen  Theilc  des  beweglichen  Drathes  von 
den  verticalen  Theilen  des  festen  Drathes  angezogen,  sodass 
ersterer  nach  einigen  pendelnden  Bewegungen  in  der  Lage  der  Figur  stehen  bleibt 
Verfolgt  man  den  Strom,  so  zeigt  sich,  dass  derselbe  in  den  benachbarten  verticalen 
Theilen  des  festen  und  des  beweglichen  Drathes  gleichgerichtet  ist.  Tritt  der 
Strom  in  m  ein  und  in  n  aus,  so  hat  er  im  Apparat  die  Richtung  der  beigezeich 
neten  Pfeile.  Eine  Umkehr  der  Stromesrichtung  in  beiden  Dräthen  ändert  die  Er- 
scheinung nicht.  —  Der  andere  Theil  des  .an  die  Spitze  gestellten  Satzes  wird  mit 
Hülfe  des  Drathes  rabedes  in  Fig.  98  erwiesen.    Derselbe  unterscheidet  sich  von 

dem  vorigen  dadurch,  dass  die  beiden  Drathenden  sich  bei  a 
nicht   kreuzen.    Die    Ströme   in   den   einander  benachbarten 
Theilen  des  festen  und  des  heu  etlichen  Leiters  haben  jetzt 
bei  paralleler  Stellung  entgegengesetzte  Richtung  und  der  be 
wegholte  Leiter  wird  voo  den  festen  abgestossen.    Der  bc- 
weglichc  Leiter  würde  sieh  um   180°  drehen  und  dann  eine 
labile  Gleichgewichtslage  wegen  der  gleichen  Richtung  der 
n  parallelen  Ströme  finden,  wenn  nicht  die  Art  der  Aufhängung 
ein  mechanisches  llindcrniss  entgegensetzte.   Eine  Umkehr  des 
Stromes  in  der  ganzen  Vorrichtung  ändert  auch  hier  die  Er- 
scheinung nicht  wesentlich. 
Difl  Anziehung  gleichgerichteter  paralleler  Strömt  lässt  sich  nach  Rockt3  a»*'1 
dadurch  nachweisen,  dass  man,  wie  in  Fiy.  99,  eine  schlaffe  Kupferdrathspirale  mit 
einem  Ende  etwa  in  das  Näpfchen  r  des  Apparates  der  Fig.  €  einhängt 
und  mit  dem  andern  Ende  derselben  die  Quccksilbcroberfläche  des  herab- 
geschraubten Näpfchens  s  berühren  lässt.    Sobald  man  die  Kette  durch 
die  Zuleitungsgcfässc  m  und  n  scbliesst,  zieht  sich  die  Spirale  infolge  des 
sich  selbst  parallel  und  gleichgerichtet  in  ihren  Windungen  verlaufenden 
Stromes  zusammen  .  es  hebt  sich  die  Spitze  s  aus  dem  Quecksilber,  vo- 
durch  die  Kette  sich  öffnet,  die  Spirale  verlängert  sich  infolge  desse 
wieder,  und  der  Strom'  wird  wiederum  geschlossen,  um  das  Spiel 
abwechselnden    Verkürzung    und    Verlängerung    von    neuem  zu 
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Alfziehung  und  Abstossung  lässt  sich  ebenfalls  nach  Roget  4  durch  das  Gold- 
blattgalvanoskop Fig.  400  nachweisen.  Ein  Streifchen  Buchbindcrgold  ist  zwischen 
zwei  Metallzangen  schlaff  eingeklemmt  und  zum  Schutz  mit  einer  Glasröhre 
umgeben.  Lässt  man  einen  sehr  schwachen  Strom  durch  das  vertical  ge- 
haltene Goldblatt  gehen  und  nähert  es  einem  Drathc  parallel  an,  durch 
welchen  ein  starker  Strom  sich  bewegt,  so  wird  es  gebogen.  Es 
kehrt  dem  Drathc  die  convexe  Seite  zu ,  wenn  sein  Strom  dem  des 
Drathes  gleichgerichtet  ist,  die  coneave  dagegen,  wenn  beide  Ströme 
entgegengesetzte  Richtung  haben. 

Wie  später  gezeigt  werden  wird,  übt  der  Erdmagnetismus  eine 
Richtkraft  auf  die  beweglichen  Dräthe  aus.  Notwendigerweise  muss 
aber  die  davon  abhängige  Wirkung  mit  der  Richtung  des  Stromes  in 
dem  beweglichen  Drathe  sich  ändern,  während,  wenn  der  Strom  in  dem 
festen  Drath  ebenfalls  umgelegt  wird,  die  Einwirkung  dieses  auf  den 
erstem  ungeändert  bleibt.  Um  daher  den  vom  Erdmagnetismus 
herrührenden  Antheil  der  Einstellung  der  Dräthe  in  Betracht  ziehen  zu  können, 
ist  es  nöthig,  jeden  Versuch  mit  entgegengesetzten  Stromcsrichtungen  zu 
wiederholen. 

Besser  ist  es  immerhin ,  den  Einfluss  des  Erdmagnetismus  gänzlich  zu  eliminireu, 
und  das  geschieht  nach  Ampere  s  Angabc  am  leichtesten  durch  sogenannte  astatischc 
Dräthe.  Dieselben  sind  derart  aus  zwei  der  früher  beschriebenen  beweglichen  Leiter 
zusammengesetzt,  dass  in  gleichen  Abständen  von  der  Drehungsaxe  sich  stets  Ströme 
von  gleichem  und  entgegengesetztem  Einstellungsv  ermögen  befinden.  Diese  Leiter 
lassen  sich  auf  die  Form  einer  liegenden  oder  stehenden  8  zurückfuhren.  In  Fig.  101 
ist  ein  astatischer  Leiter  rabedefgs  zum  Nachweis  der 
in  Rede  stehenden  Anziehungen  und  Abstossungen  darge- 
steUt,  so  zwar,  dass  er  auf  das  Stativ  der  Fig.  5  aufgesetzt 
werden  kann.  Seine  Construction  ist  in  der  Zeichnung  eM- 
ails der  Aufeinanderfolge  der  Buchstaben,  sowie  aus  den 
beigesetzten  Pfeilen,  welche  die  Stromesrichtung  andeuten, 
ersichtlich.  Im  vorliegenden  Falle  werden  beide  Hälften 
des  astatischen  Leiters  ein  gleich  grosses  Bestreben  haben, 
sich  nach  Westen  einzustellen;  beide  heben  also  diese  ihre 
Wirkung  gegenseitig  auf.  Mit  leicht  zu  ermessenden  Mo- 
dificationen  ist  dieser  bewegliche  Leiter  auch  für  das  Stativ, 
Fig.  6,  brauchbar.  Beide  Stative  üben  für  sich  keinen  rich- 
tenden Einfluss  auf  den  beweglichen  Leiter  aus,  wie  noch 
näher  erörtert  werden  wird.  Hält  man  nun  den  beweglichen  Leiter  einem  festen 
Leiter  kl  entgegen,  so  wird  er  angezogen,  Wenn  sich  im  letztem  der  Strom  wie 
in  fg  von  unten  nach  oben  bewegt;  er  wird  aber  abgestossen,  wenn  im  festen 
Leiter  die  Stromesrichtung  von  oben  nach  unten  geht. 

Noch  verdient  erwähnt  zu  werden,  dass  man  nach  dem  Vorgange  Pinaud  s  * 
die  beweglichen  Leiter  auch  unmittelbar  mit  de  la  Rive's  schwimmender  Kette 
(vergleiche  die  Figg.  50  —  52)  verbinden,  und  ihnen  einen  festen  Leiter  in  belie- 
biger Richtung  entgegen  halten  kann. 

II.  Mit  dem  vorigen  im  nächsten  Zusammenhange  steht  der  zweite  von  Ampere 
aufgestellte  Satz  :  Können  zwei  nahe  bei  einander  befindliche  Stromleiter 
sich  blos  in  parallelen  Ebenen  um  eine  zu  denselben  senkrechte  Axc 
drehen,  so  strebt  einer  den  andern  in  eine  solche  Lage  zu  bringen,  dass 
beide  Ströme  parallel  und  in  demselben  Sinne  fliessen.  Der  Nachweis 
hiervon  lässt  sich  durch  den  beweglichen  astatischen  Leiter  rabedefghs  der 
Fig.  402  (S.  24  0)  führen,  welcher  so  dargestellt  ist,  dass  er  auf  das  Stativ  Fig.  ß, 
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welches  demnächst  stets  in  Anwendung  gebracht  werden 
kann. 


s  1 
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mag.  aufgesetzt  werden 

Zur  grossem  Haltbarkeit  können  die  Enden  r  und  s  durch  ein  Holz-  oder 
Eirenbeinstäbchen  mit  einander  verbunden  werden;  ebenso 
können  die  Stellen  gc  und  bf,  nachdem  vorher  die  Dräthe 
mit  Seide  umwunden  sind,  zusammengebunden  werden.  Die 
Ausbiegungen  der  mittlem  und  untern  Horizontaldrä,tlic  müssen 
so  weit  sein ,  dass  sie  über  das  Näpfchen  s  geschoben  werden 
können  und  den  Träger  des  Statives  nicht  berühren.  — 
Bietet  man  nun  dem  untern  von  d  nach  e  gerichteten  Hori- 
zontalstrom einen  festen  Leiter  kl  dar,  so  wird  e  nach  / 
und  d  nach  k  gezogen,  wenn  in  letzterm  der  Strom  dir 
Richtung  /.  /  hat.  Geht  aber  in  letzterm  die  Stromesrichtung 
von  /'nach  k,  so  dreht  sich  der.  bewegliche  Leiter  solange, 
bis  e  über  k  und  d  über  /  zur  Ruhe  kommt. 

Aus  dem  vorstehenden  Satze  lassen  sich  mehre  andere 
von  allgemeiner  Bedeutung  ableiten.    Stellen  die  Linien  de 
und  kl  der  Fig.  403  die  in  der  vorhergehenden  Figur  gleich- 
bezeichneten  Ströme  in  Horizontalprojection  dar,  so  ist  nach 
dem  Vorigen  ersichtlich,  dass,  wenn  die  Ströme  in  der  Rich- 
tung der  beigesetzten  Pfeile  verlaufen,  die  Stromhälfte  oc  von 
der  Hälfte  ol  angezogen,  von  ok  abgestossen  wird.  Ebenso 
wird  od  von  ok  angezogen,  von  ol  aber  zurückgestoßen. 
Das  Resultat  dieser  vier  Wechselwirkungen  ist  die  beobachtete 
Drehung  von  de  in  die  Lage  kl.    Es  lässt  sich  aber  auch  das  analoge  Verhalten 
nachweisen,  wenn  die  Ströme  sich  nicht  kreuzen,  sondern  blos.  wie  oc  und  ol  in 
Fig.  10 f,  bis  zu  dem  Scheitelpunkte  «los  Winkels  verlaufen,  um  welchen  sich  einer 
_  .         oder  beide  Ströme  drehen  können.    Haben  beide  Ströme  die  Riclmine 
der  Pfeile,  oder  beide  die  entgegengesetzte  Richtung,  dann  findet  An- 
ziehung statt.    Hat  einer  von  beiden  dagegen  die  entgegengesetzte 
Richtung,  dann  stossen  sie  sich  ab.    Die  experimentelle  Darstellung 
geschieht  durch    den  beweglichen  Leiter  rabedefgs   der  Fig.  105. 

r   welchem  ein  fester  Leiter  ol  dargeboten  wird.    Der  beweglich*1 

1     dfor  a    Leiter  ist  astatisch  und  bei  />  mit   einem  Gegengewichte  ver- 

lü  sehen.    Wird  k  mit  dem  Zinkpol  und  n  mit  dem  Kupferpole 

verbunden,  dann  hat  der  Streun  die  Richtung  der  Pfeile,  und  es 
findet  Anziehung  statt.  Wird  aber  m  mit  dem  Kupferpole  ver- 
bunden und  der  Zulcitungsdrath  zum  festen  Leiter  in  n  eingesetzt, 
dann  ändert  sich  der  Strom  im  beweglichen  Leiter,  und  dieser 
Wird  abgestossen.  Befindet  sich  vor  diesem  ganzen  Systeme  dn 
<  nmmutatetr  in  der  Kette,  so  verbleibt  beim  Umlegen  desselben 
im  ersten  Falle  die  Anziehung,  im  letzten  die  Abstnssimg. 
Sollten  bei  der  hier  gewählten  Anordnung  die  Erscheinungen 
nicht  deutlich  hervortreten,  so  kann  mau  sich  in  diesem  uud 
ähnlichen  Fällen  eines  festen  Leiters  bedienen,  der  aus  ciuem 
längern,  nach  Art  eines  Multiplicators  mehrfach  gewundenen 
Drathe  besteht.  Das  hier  gewonnene  Ergcbniss  lässt  sich  in 
folgenden  allgemeinen  Satz  zusammenfassen:  Bewegen  sich 
die  galvanischen  Ströme  zweier  in  einem  Winkel  gegen 
einander  stossender  Leiter  beide  vom  Scheitel  desselben  abwärts  oder 
beide  nach  dem  Scheitel  zu,  so  findet  Anziehung  statt;  die  Ströme 
stossen  sich  aber  ab,  wenn  einer  von  beiden  dem  Scheitel  xafli««*1' 


der  andere  sich  von  ihm  fortbewegt* 
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III.  Dieser  Satz  gilt  für  beliebig  gegen  einander  geneigte  Leiter,  also  auch, 
wenn  der  Winkel  wie  eol  in  Fig.  106  ein  stumpfer,  ja  sogar  wenn  er  wie  e'ol  ein 
gerader  wird.  Und  hieraus  geht  der  für  das  Folgende 
wichtige  Satz  hervor,  dass  zwei  Ströme,  welche  in 
derselben  Richtung  fliessen,  sich  abstossen. 
Ampere  wurde  auf  diese  Thatsache  aufmerksam,  als  er 
die  gegenseitige  \V  irkung  zweier  unendlich  kleiner  Ströme  _  f9§ 

der  Rechnung  unterwarf.    In  Gemeinschaft  mit  A.  de  la 

Rive  7  wies  er  dieselbe  durch  folgendes  Experiment  nach.  Es  sind  Im  und  tnn 
in  Fig.  107  zwei  etwa  25  Centimeter  lange  Holzklötzchen,  welche  auf  der  obern 
Seite  mit  flachen  Rinnen  zur  Aufnahme  von  Quecksilber 
versehen  werden.  Auf  dem  Quecksilber  schwimmt  ein 
mit  Seide  übersponnencr  und  gelirnisster  Kupferdrath  eoc, 
der  durch  die  Biegung  bei  o  die  Scheidewand  der  Rinnen, 
überbrückt  und  blos  durch  zwei  in  e  und  c  angelöthete 
Platinspitzcn  mit  dem  Quecksilber  in  metallischer  Be- 
rührung steht.  Führt  man  die  Poldräthe  A-  und  i  einer 
grossplattigen  Kette  in  beide  Rinnen  ein,  so  wird  der 
schwimmende  Drath  zurückgestossen,  und  zwar  sowohl 
infolge  des  Stromes,  welcher  von  k  aus  durch  das  Queck- 
silber in  .  eintritt,  als  auch  infolge  desjenigen,  welcher  bei  c  den  Drath  verlässt 
und  durch  das  Quecksilber  nach  3  zurücklliesst.  —  Eine  Unbequemlichkeit  bei  An- 
stellung dieses  Versuches  besteht  darin ,  dass  der  Drath  infolge  der  Capillarwirkung 
sich  an  die  Wände  der  Rinnen  anzulegen  strebt,  und  dann  die  Stromkraft  nicht 
hinreicht,  ihn  aus  der  Stelle  zu  rücken.  Diesem  Ucbelstande  begegnet  man  durch 
Anbinden  von  ungedrehten  Coconfädeii  ea>  ap,  qb  und  6r,  die  dann  von  a  und  6 
aus  etwa  l  Meter  weit  fortgeführt  und  in  geeigneter  Weise  nur  so  stark  gespannt 
werden,  dass  der  Drath  auf  der  Mitte  des  Quecksilbers  beharrt. 

Es  scheint,  als  ob  dieser  Versuch  überhaupt  nur  selten  wiederholt  worden 
wäre;  denn  nirgends  findet  sich  eine  Beschreibung  der  Umkehr  desselben, 
nämlich  der  Erscheinung,  welche  statthat,  wenn  die  Poldräthe  der  Kette  auf 
der  Seite  m  in  die  Rinnen  eingetaucht  werden,  wenn  also  der  Strom  im  Queck- 
silber die  entgegengesetzte  Richtung  hat  als  der  Strom  im  beweglichen  Drathe. 
Werden  die  PeMfitbe  aewisebeu  <»  und  ec  in  das  Quecksilber  getaucht,  so  wird 
Her  Drath  in  der  Richtung  e<  «  bewegt,  es  ziehen  sich  also  Ströme,  welche 
in  derselben  geraden  Linie  nach  entgegengesetzter  Richtung  fliessen, 
gegenseitig  an.  Ampk.rk  *  hat  schon  aus  theoretischen  (iründen  diese  Erscheinung 
vermottet,  und  am  10.  Juni  182  2  der  Akademie  zu  Paris  Mittheilung  davon  gemacht, 
aber,  wie  es  seheint,  sie  nicht  experimentell  dargestellt.  —  Taucht  man  aber  die 
Poldräthe  bei  m  in  die  Quecksilbcrrinnen,  so  wird  der  bewegliche  Drath  in  der 
Richtung  oec  abgestosson,  freilich  mit  weit  geringerer  Kraft,  als  wenn  die  Dräthc 
wie  im  ersten  Versuche  bei  //»  zum  Quecksilber  geführt  werden.  In  dem  jetzigen 
Falle  wird  nämlich  die  Kraft,  welche  den  Drath  in  der  Richtung  um  treiben  sollte, 
überwogen  durch  die  Einwirkung  der  Ströme  in  den  Rinnen  auf  den  Strom, 
welcher  in  der  Biegung  bei  o  einerseits  auf-,  andererseits  absteigt,  und  welche,  wie 
die  folgende  Nummer  nachweisst,  dem  Einflüsse  der  parallelen  Ströme  entgegen  wirkt. 

Aus  der  Abstossung,  welche  verschiedene  Theile  desselben  Stromes  auf  einander 
ausüben ,  erklärt  sich  folgender  Versuch  H.  Dav  y's  9.  In  eine  Porzellanschalc  wurden 
von  unten  zwei  Kupferdräthe  oder  mit  Quecksilber  gefüllte  heberförmige  und  an 
beiden  Enden  offene  Glasröhren  eingeführt  und  diese  mit  Wachs  so  umkleidet, 
dass  nur  die  polirten  Spitzen  frei  blieben.  Dann  wurde  die  Schale  so  weit  mit 
Quecksilber  angefüllt,  das  es  %0  bis  Vw  Zoll  über  den  Drathenden  stand.  Ging 
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nun  ein  kräftiger  Strom  durch  die  Dräthe,  so  erhob  sich  das  Quecksilber  in  Form 
von  Kegeln  über  deren  Enden,  und  gleichzeitig  bewegten  sich  Wellen  von  diesen 
Kegeln  nach  allen  Richtungen  abseits,  während  nur  die  Stellen  in  der  Mitte  zwischen 
den  Drathenden  ohne  Bewegung  blieben.  Dräthe  von  verschiedenen  Substanzen 
verhielten  sich  gleich,  und  geschmolzenes  Zinn  verhielt  sich  wie  das  Quecksilber 
Ein  empfindliches  Thermometer  gab  auf  den  Kegeln  keine  besondere  Temperatur- 
erhöhung zu  erkennen.  Eisenfeile  oder  leichte  Pulver,  auf  das  Quecksilber  gestreut, 
blieben  auf  den  Gipfeln  der  Kegel  liegen ;  erstcre  ordneten  sich  nur  in  Linien  senk- 
recht zur  Verbindungslinie  beider  Drathenden. 

In  der  Absicht,  zu  untersuchen,  ob  die  Stromesrichtung  in  einem  Leiter  von 
Einfluss  auf  dessen  Gewicht  sei,  hing  Faraday.  10  einen  horizontalen  Kupferdrath 
an  einer  Wage  auf,  und  tauchte  dessen  amalgainirte  Enden  in  zwei  Quecksilber- 
gefasse.  Wurde  durch  diese  Vorrichtung  eine  Säule  geschlossen,  so  hob.  sich  der 
Drath  aus  dem  Quecksilber,  gleichviel  welche  Richtung  der  Strom  hatte.  Die  Er- 
klärung ergiebt  sich  aus  der  Abstossung  gleichgerichteter  Ströme  ebenso  wie  die 
Erklärung  des  Folgenden. 

Lenz  11  beobachtete  an  einer  in  sich  selbst  geschlossenen  wollaston  sehen  Bat- 
terie, deren  jedes  Element  6  Quadratfuss  Zinkobertläche  besass,  im  Moment  ihrer 
höchsten  Wirksamkeit  eine  so  starke  Abstossung  der  Stromtheile ,  dass  die  kupfernen 
Verbindungsdräthe  von  3>/4  Zoll  Länge  und  «3 Vi  Gramm  Gewicht  aus  den  Queck- 
silbcrgefässen  geschleudert  wurden. 

IV.  Auf  das  erörterte  Verhalten  der  Winkelströmc  lässt  sich  auch  zurückfuhren, 
dass  ein  begrenzter  Leiter,  welcher  sich  nur  parallel  zu  sich  selbst  be- 
wegen kann,  von  einem  unbegrenzten,  gegen  welchen  er  unter  einem 
Winkel  geneigt  ist,  der  im  letztern  statthabenden  Stromes  rieh  tun« 
entgegen  bewegt  wird,  sobald  im  begrenzten  Leiter  der  Strom  nach  dem 
unbegrenzten  hinfliesst;  dass  er  aber  im  Sinne  der  Stromesrichtung 
des  unbegrenzten  Leiters  bewegt  wird,  sobald  sein  Strom  von  dorn 
unbegrenzten  Leiter  abwärts  fliesst.  Unter  einem  begrenzten  Strome 
(couranl  defini)  versteht  Ampere  einen  Strom,  welcher  ganz  auf  der  einen  Seite 
eines  andern  liegt;  ein  unbegrenzter  Strom  ist  demnach  ein  solcher,  der  sich  zu 
beiden  Seiten  eines  andern  bewegt.    Ist  in  Fig.  408  eo  ein  begrenzter  und  kl  ein 

unbegrenzter  Strom,  deren  Richtungen  denen  der  beigesetzten 
Pfeile  entsprechen,  so  stösst  der  Theü  ol  des  letztern  Jen 
erstem  ab,  etwa  in  der  Richtung  und  mit  der  Kraft  der  Linie ac', 
indem  der  eine  von  o  abwärts,  der  andere  nach  o  hinlliesst. 
Andererseits  zieht  aber  der  Theil  ok  den  Strom  oe  an,  etwa 
f0x  mit  der  Kraft  und  in  der  Richtung  der  Linie  ad.   In  Wahrheit 

wird  sich  also  oe  in  der  Richtung  und  mit  der  Kraft  des 
Pfeiles  ab,  d.  i.  der  Resultante  aus  den  beiden  Winkelkräften  ac  und  ad 
bewegen,  also  der  Stromesrichtung  im  unbegrenzten  Leiter  entgegen.  —  Ist  der 

Wrinkel,  den  beide  Ströme  mit  einander  machen, 
ein  rechter,  dann  geht  der  Bewegungsantrieb  par- 
allel zum  unbegrenzten  Leiter.  Ist  jeher  Winkel 
aber  ein  schiefer,  so  lässt  sich  leicht  erkennen, 
dass  der  Bewegungsantrieb  je  nach  der  Stromes- 
richtung sich  dem  unbegrenzten  Leiter  entweder 
ab-  oder  zuneigt,  und  dass  somit  durch  äussere 
Kräfte  die  Richtung  des  begrenzten  Leiters  gewahrt 
werden  muss.  —  Das  so  erörterte  Verhalten  lässt 
Sich  direct  nach  Anleitung  der  Fig.  409  experi- 
f*.  109.  menten1  nachweisen.    Ein  mit  abwärts  gebogenen 
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Platinspitzen  versehener  Kupferdrath  eo  wird  an  zwei  möglichst  langen  Coconfädcn 
etwa  an  der  Zimmerdecke  aufgehangen.  Die  beiden  schon  früher  benutzten  Queck- 
silberrinnen m  und  n  werden  zu  seiner  Richtung  senkrecht  so  aufgestellt,  dass  die 
Platinspitzen  in  das  Quecksilber  tauchen.  Ein  mit  dem  einen  Pole  der  galvanischen 
Kette  verbundener  Leiter  kl  wird  an  der  einen  Rinne  vorübergeführt  und  rückwärts 
gebogen  in  das  Quecksilber  derselben  getaucht.  Durch  Einlegen  des  andern  Pol- 
drathes  z  in  die  Rinne  m  wird  der  Strom  geschlossen,  und  man  beobachtet  einen 
Bewegungsantrieb  des  begrenzten  Leiters  in  der  Richtung  ol.  Wird  das  Drathende  / 
nach  der  Rinne  m  hinübergebogen  und  z  in  die  Rinne  n  getaucht,  dann  bewegt  sich 
der  begrenzte  Leiter  in  der  Richtung  ok. 

V.  Ist  der  begrenzte  Leiter  um  eines  seiner  Enden  im  Kreise  beweglich, 
und  wird  in  der  Ebene  seiner  Bewegung  ihm  ein  geradliniger  unbegrenzter 
Leiter  dargeboten,  so  zwar,  dass  der  letztere  ganz  ausserhalb  des  Kreises  liegt,  so 
wird  der  erstere  in  continuirliche  Rotation  versetzt.  Fliesst  der  Strom  des  begrenzten 
Leiters  vom  Centrum  nach  der  Peripherie,  so  rotirt  derselbe  so,  dass  er,  dem  un- 
begrenzten Strome  zunächst,  sich  diesem  entgegen  bewegt.  Mit  der  Stromesrichtung 
im  erstem  ändert  sich  aueh  der  Sinn  der  Rotation.  Ist  nämlich  e  in  Fig.  440  der 
Drehungsmittelpunkt  des  Leiters  eo,  dessen  Strom  sich  gegen 
die  Peripherie  bewegt,  und  wird  ihm  ein  geradliniger  von  k  o»I 
nach  l  messender  Strom  entgegengehalten,  so  erhält  eo  einen  jj 
Bewegungsantrieb  nach  der  Lage  eo,  hin;  dort  angekommen, 
erleidet  dieser  Strom  eine  Abstossung  in  die  Lage  eo,;  hier 
fliesst  er  vom  unbegrenzten  abwärts,  und  der  Bewegungs-  j 
antrieb  geschieht  somit  in  der  Richtung  des  letztern,  also    ^  |0  1 

nach  eo5;  der  nun  parallel  und  gleichgerichtete  Strom  wird  r  ^ 

angezogen  und  somit  in  die  Lage  eo  gebracht,    um  den  Fiq.no. 
zweiten  Umlauf  zu  heginnen.    Unter  den  gewöhnlichen  Um- 
ständen ist  die  Beschleunigung  in  eo  die  grösstc,  in  eo,  die  geringste.  Dagegen 
ist  das  Drehungsmoment  des  begrenzten  Leiters  in  allen  Lagen  gleichgross,  wenn 
der  unbegrenzte  unendlich  weit  entfernt  ist. 

Voraussichtlich  wird  der  drehende  Leiter  gleichförmig  und  stets  mit  der  grössten 
Kraft  beschleunigt,  wenn  der  Strom  kl  sich  in  einem  zur  Bewegung  concentrisrhen 
Kreis  um  o  os  o,  o,  biegt. 

Um  diese  Rotationen  darzustellen,  kann  man  sich  eines  Stativcs  wie  Fig.  7  be- 
dienen, dem  man  als  geraden  Leiter  einen  auf  einem  grossen  vierkantigen  Rahmen 
mehrfach  aufgewundenen  Drath  entgegenhält ,  oder  welches  man  in  einen  mit  Drath 
Reifen  concentrisch  einsetzt,  für  den  Fall,  dass 
sich  eines  Kreisstromes  bedienen  will. 
Dass  auch  vertieale,  auf  die  Peripherie  eines  horizon- 
talen Kreisstromes  herabgehende  und  um  die  Axc  des  letz- 
tern bewegliche  Ströme  continuirliche  Rotationen  vollführen, 
erklärt  sich  nach  dem  Vorigen  leicht  und  lässt  sich  durch 
die  Vorrichtung  der  Fig.  Hl  nachweisen.  In  dem  Ständer 
der  Fig.  6  lässt  man  den  Strom  auf-  (oder  abwärts)  steigen. 
Derselbe  geht  alsdann  durch  den  auf  dem  Näpfchen  r  schwe- 
benden beweglichen  Leiter  in  beiden  Schenkeln  a  b  und  al  b' 
abwärts  zu  einer  kreisförmigen  Quecksilbcrrinne  gh.  Um 
letztern  ist  der  mehrfach  aufgewundene  kreisförmige  feste 
Leiter  kl  concentrisch  gelegt. 

Da  diese  und  andere  continuirliche  Rotationen  im 
nächsten  Abschnitt  im  Zusammenhange  behandelt  werden 
sollen,  mag  hier  eine  weitere  Ausführung  derselben  über-  /.,,,. 
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Fig.  Hi. 


Fig  f13. 


gangen  werden.  Aus  der  gewonnenen  Anschauung  lassen  sich  aber  noch  ein  paar 
neue  Gleichgewichtslagen  ableiten. 

VI.  Befindet  sich  die  Uotationsaxe  des  begrenzten  Leiters  eo  in  Fig.  112 
und  {13  in  der  Mitte  desselben,  sodass  der  Strom  in  einer  Hälfte  sich  der  Rotations- 

axe  zu-,  in  der  andern  von  derselben 
fortbewegt,  und  wird  ihm  in  der  Ebene 
der  Rotation  ein  unbegrenzter  Leiter  kl 
angenähert,  so  hat  erstcrer  zwei  Gleich- 
gewichtslagen parallel  zu  letzterra. 
In  eine  stabile  Gleichgewichtslage  eo 
wird  er  getrieben,  wenn  sein  Strom 
dem  des  festen  Leiters  entgegengeht; 
eine  labile  Gleichgewichtslage  eo,  findet 
er,  wenn  beide  Ströme  gleichgerichtet  sind.  Dieses  Verhalten  geht  aus  der  Dar- 
stellung der  beiden  Figuren  ohne  Weiteres  hervor.  Es  braucht  nur  hinzugefügt 
zu  werden,  dass  die  ungefiederten  Pfeile  die  Strome.srichtung,  die  gefiederten  die 
Bewegungsantriebe  bezeichnen,  und  dass  letztere  in  dem  Maasse  länger  dargestellt 
wurden,  als  der  Bewegungsantrieb  ein  grösserer  ist.  —  Eine  experimentelle  Dar- 
stellung dieser  Fälle  gewinnt  man ,  wenn  man  die  Flüssigkeitsrinne  der  Fig.  7  an 
zwei  diametral  gegenüber  befindlichen  Stellen  durch  isolirende  Scheidewände  abtheilt, 
in  der  einen  Hälfte  den  Strom  ein-,  in  der  andern  austreten  lässt,  beide  durch 
einen  mit  seiner  Mitte  auf  der  Spitze  m  drehbaren  Leiter  verbindet,  und  diesem 
in  der  Drehungsebene  einen  geraden  Leiter  entgegenhält. 

Ist  der  feste  Leiter  von  dem  beweglichen  unvcrhältnissmässig  weit  entfernt, 
dann  werden  die  auf  den  Hebel  wirkenden  Kräfte  in  jeder  Lage  gleich  und  entgegen- 
gesetzt und  halten  den  Drath  stets  im  Gleichgewichte. 

Befindet  sich  die  Drchungsaxe  des  beweglichen  Leiters  eo  in  Fig.  114  wieder 
wie  früher  an  dem  einen  Ende  e  desselben  (vergleiche  dazu  Fig.  110),  durchschneidet 

aber  der  feste  Leiter  kl  den  von  jenem  zu  beschreibenden 
Kreis  in  zwei  Punkten  ohne  die  Bewegung  desselben  zu 
hemmen,  so  wird  das  peripherische  Ende  des  beweglichen 
Leiters  nach  entgegengezetzter  Richtung  angetrieben  als  das 
centrale.  Da  nun  das  Drehungsmoment  der  centralen  Puukte 
des  letztern  kleiner  ist,  als  das  der  gleichweit  von  der  Durch- 
schnittsstelle abstehenden  peripherischen,  so  wird  derselbe 
im  Allgemeinen  eine  Gleichgewichtslage  cot  annehmen,  welche 
sich  nach  dem  Abstände  der  Drchungsaxe  vom  festen  Leiter  richtet,  so  jedoch, 
dass  der  peripherische  Theil  stets  kleiner  ist  als  der  centrale.  —  Geht  der 
feste  Leiter  durch  die  Drchungsaxe  selbst,  so  stellt  sich  der  bewegliche  demselben 
parallel. 

Gleich  nach  Entdeckung  der  elektrodynamischen  Erscheinungen  durch  Ampere  versuchte 
G.  G.  Schmidt  11  den  Kundaraentalsatz.  dass  gleichgerichtete  Ströme  sich  anziehen,  ungleich- 
gerichtete  sich  abstossen.  auch  durch  Maschinenelektricität  nachzuweisen.  Da  jedoch  die  Art 
der  Versuche  es  möglich ,  sogar  wahrscheinlich  machen ,  dass  die  erzielten  Erscheinungen  einer 
Anhäufung  von  statischer  Elektricität  zu  danken  sind ,  so  mag  ein  weiteres  Eingehen  unter- 
bleibet!. Dahingegen  hat  Matteucci  11  durch  die  Elektricität  einer  armstroxg'scIicii  Dampf- 
elektrisirmaschine  eine  Anziehung  gleichlaufender  und  eine  Ab'stossung  entgegenlaufender 
Ströme  erzielt.  Die  Elektricitätsmenge  war  so  bedeutend,  dass  durch  dieselbe  ein  Galvano- 
meter von  200  Windungen  bei  einer  Dampfspannung  von  2  Atmosphären  um  3",  Und  bei  einer 
Spannung  von  V  Atmosphären  um  tO",  sogar  um  27"  abgelenkt  wurde. 

Ermajj  '*  versuchte,  noch  ehe  er  Amperes  Experimente  kannte,  eine  Wirkung  zweier 
Sctilicssungsbogen  auf  einander  nachzuweisen;  doch  war  es  ihm  nicht  geluugen. 
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Der  Name  Elektrodynamik  wurde  der  Lehre  von  der  gegenseitigen  Fernewirkung* 
galvanischer  Ströme  durch  Ampere  gegeben,  um  die  daselbst  zu  bebandehiden  Erscheinungen 
von  den  elektrostatischen  zu  trennen.    Vergl.  hierzu  Cilb.  Ann.   72.  257.  (1822.) 

1  Ampere.  *  Ann.  de  ch.  et  de  ph.  V.  18.  p.  88  et  313.  (1821.)  Eine  Abänderung  des 
Apparates  in  *  Demonferrand  Handbuch  der  dynamischen  Elektr. ,  übers,  v.  Fechner. 
Leipzig  1826.  S.  12.  Tafel  1.  —  Eine  Verbesserung  des  ursprünglichen  Apparates,  wie 
er  zu  den  Lehrvorträgen  am  College  de  France  benutzt  wurde :  *  daselbst  Tafel  Ii.  S.  203.  — 
Eine  weitere  Verbesserung  und  Vereinfachung:  •  Gehler's  ph.  W.,  n.  B.  3.  öoUr.;  sowie 
'Ann.  de  ch.  et  de  ph.  26.  390.  (1824.)  —  Sehr  vereinfacht  in  •Eisenlohr  Lehrb.  der 
Physik.   6.  Aufl.    I8Ö2.   S.  583. 

»  Ampere.  'Ann.  de  ch.  et  de  ph.  V.  15.  p.  59  et  170.  (1820,  Sept.  et  Oct.)  —  'Ampere 
Hecueil  etc.  p.  3.  —  *  Gilb.  Ann.  B.  67.  S.  113  u.  127.  (1821.)  —  Ingleichen  Ann.  de 
ch.  et  de  ph.   V.  18.   p.  88  et  313.  (1821.) 

3  Böget.  'Dessen  Darstellung  des  Elektromagnetismus,  übers,  von  Kottenkamp.  Stuttgart 
18V7.   S.  137.   N.  173. 

*  Böget.    'Daselbst  S.  136.  N.  172. 

»  Visavd.    '  Ann.  de  ch.  et  de  ph.   57.  20V   (1834.)  —  '  Pogg.  Ann.  36.  548.  (<«35.) 

*  Ampere.  'Ann.  de  ch.  et  de  ph.  20.  63.  (Note.)  (1822.)  —  Vergl.  de  la  Bive  in 
•  Ampere  Recueil  etc.  p.  279.;  sowie  in  *  Ann.  de  ch.  et  de  ph.   21.  41.   (  1841.) 

7  Ampere  et  de  ea  Bive.  *  Ann.  de  ch.  et  de  ph.  20.  420.  (  1822.)  —  *  Ann.  de  ch.  et 
de  ph.  21.  46.  (1822.)  —  '  liibl.  univ.  21.  p.  29  —  48.  —  'Ampere  Kecucil  etc.  p.  284. 

8  Ampere.  Acad.  de  Paris,  10  Juin  1822.  —  Vergl.  de  la  Bive  in  'Ampere  liecueil  etc. 
p.  279.  —  Ampere  fügt  an  dieser  Stelle  folgende  Note  hinzu:  „Celle  expe'rience  pruuve 
directetnent ,  qu'il  y  a  tfyulsion  entre  deux  porlions  de  couran*  rtectriques  dinge1*  dans  le 
mtme-sens  suivanl  nne  mime  droile;  mais  comme,  en  renversant  le  sens  d'nn  des  am  raus 
satt*  rien  changer  ä  l'autre,  l'attraclion  se  change  en  ripulsion  et  n'ciproquemenl ,  il  s'en 
snit,  qu'il  y  a  nicessairement  attraction  entre  deux  porlions  de  courans,  qui  sont  dingte* 
en  ftens  contraire  suirant  nne  mime  droile."  Bie  Thatsache  ist  also  erschlossen  und  nicht 
unmittelbar  durch  den  Versuch  bestätigt. 

»  H.  Davy.  'Philo*.  Transacl.  f.  1823.  p.  153.  —  '  Am.  de  ch.  et  de  ph.  25.  64.  (1824.) 
»  Karaday.    'Gilb.  Ann.   72.  113.   (  1822.) 

11  Lesz.    'I'ogg.  Ann.    47.  461.    (1839.)    Die  Beobachtung  datirt  von  1837  und  wurde 

milgetheilt  aus  dem  Hüll,  scientif.  de  V Acad.  de  Pelersh. 
"  II.  Ii.  Schmidt.    'Gilb.  Ann.   68.  28.    (1821.)    Giesscn,  24.  April  1821. 
13  Matteucci.  Wlnslilut  N.  590.  (10  Avr.  1845.)  —  trat/,  des  sec  de  Paris.  14  Avr.  1845. 
11  Erman.    Dessen  Umrisse  zu  den  physischen  Verhältnissen  des  von  Oersted  entdeckten 

elektro- chemischen  Magnetismus.    Berlin  1821.   —  Auszüge  daraus  in  'Gilb.  Ann.  67. 

S.  220  u.  382.  (  I821J;  sowie  in  Schweigger  u.  Meinecke  Journal  für  Chemie  und  Physik. 

32.  38.    (  1821.  ) 

§.  24.    Formel  für  die  Wechselwirkung  zweier  Stromeleniente. 

Nach  Kenntnissiiahine  von  der  Qualität  der  Wirkung  zweier  Stromleiter  auf 
einander  wird  es  Bedürfniss,  auch,  die  Quantität  der  Kraft  zu  untersuchen,  mit 
welcher  sie  auf  einander  wirken.  Die  Methode,  welche  vor  Entdeckung  der  Elek- 
trodynamik hei  Berechnung  der  Kräfte  —  Gravitation,  Magnetismus,  statische 
Elektricitiit  —  befolgt  worden  war,  konnte  bei  rechnenden  Ermittelungen  über 
«las  Verhalten  der  dynamischen  Elektricitiit  nicht  in  Anwendung  kommen.  Dort 
konnten  die  gemessenen  Kräfte  auf  Anziehungsmittelpunktc  bezogen  werden;  die 
Ergebnisse  erlaubten  einfache  Ausdrücke,  und  aus  diesen  hinwiederum  konnten 
Schlüsse  auf  die  Wirkungsweise  derjenigen  kleinsten  Theilchen  gezogen  werden, 
die,  man  als  Ausgangspunkte  der  messbaren  Kräfte  anzusehen  hat.  Anders  bei 
der  dynamischen  Elektricitiit:  hier  hat  man  es  mit  linear  ausgedehnten  Kraft- 
quellen zu  thun,  deren  Jhätigkeit  sich  nicht  unmittelbar  auf  einen  Wirkungs- 
mittelpunkt beziehen  lässt,  Amper»:  schlug  daher  den  umgekehrten  Weg  ein. 
Aus  den  beobachteten  Erscheinungen  bildete  er  sich  Hypothesen  über  die  gegen- 
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seitigc  Wirkungsweise  kleinster  Stromtheilchen.  Biese  fasste  er  in  eine  Formel 
fusammen,  und  mit  Hülfe  unbekannter  Cocfficicnten  berechnete  er  daraus  die 
allgemeine  Form  für  das  Verhalten  endlicher  Stromleiter  zu  einander.  Die  so 
erlangten  Ergebnisse  verglich  er  mit  messenden  Versuchen  und  gewann  dadurch 
sowohl  die  Bestätigung  der  zu  Grunde  gelegten  Annahme,  als  auch  Zahlenwerthe 
für  die  willkürlichen  Coefficicnten. 

Bevor  jedoch  zu  den  Rechnungen  geschritten  werden  konnte ,  mussten  ein 
paar  allerdings  sehr  wahrscheinliche  Voraussetzungen  durch  den  Versuch  be- 
stätigt und  daraus  erschlossene  nähere  Folgerungen  bewiesen  werden.  So  wahr- 
scheinlich es  nämlich  auch  sein  mag,  dass  zwei  gleichstarke  aber  entgegengesetzt 
gerichtete  Ströme  mit  gleichen  aber  entgegengesetzten  Kräften  auf  einen  dritten 
Strom  reagiren,  so  lieferte  doch  Ampere  den  experimentellen  Beweis  dafür,  indem  er 
z.  B.  zeigte ,  dass  zwei  nahe  an  einander  liegende  und  mitsammen  beweglich  auf- 
gehangene Leiter  entgegengesetzt  gerichteter  Ströme  durch  einen  dritten  Strom- 
leiter aus  merklicher  Entfernung  weder  angezogen  noch  abgestossen  werden. 

Schon  eher  könnte  bezweifelt  werden,  dass  ein  in  gerader  Linie  sich  bewegen- 
der Strom  dieselbe  Wirkung  auf  einen  merklich  entfernten  Leiter  ausübt  als  ein 
gleichstarker  Strom,  der  sich  in  einer  willkürlich  gebuchteten,  gedrehten  oder 
geknickten  Linie  bewegt,  wenn  nur  die  Biegungen  des  letztern  überhaupt  sehr 
klein  und  so  beschaffen  sind,  dass  ihre  Resultante  mit  jener  geraden  Linie  in 
Grösse  und  Richtung  zusammenfallt  Ampere  wies  aber  auch  diese  Thatsache 
nach,  indem  er  z.  B.  einen  der  geradlinigen  Leiter  des  vorigen  Versuches  durch 
einen  willkürlich  geknickten  Leiter  ersetzte,  und  beobachtete,  dass  dadurch  jene 
Gleichgewichtslage  keine  Aendemngen  erfuhr. 

Einige  aus  diesen  Versuchen  erschlossene  Folgerungen  hatte  Ampere  ohne 
nähern  Nachweis  gelassen,  und  dieselben  unmittelbar  zu  seiner  Berechnung  für 
die  Wechselwirkung  endlicher  Stromtheile  benutzt  Die  hierdurch  entstandene 
Lücke  füllte  Lioüville  nachträglich  aus.  Derselbe  zeigte  nämlich,  dass  zwei 
Stromelcmente ,  welche  gegen  ihre  Entfernung  von  einander  als  verschwindend 
klein  betrachtet  werden  können,  keine  Wirkung  auf  einander  ausüben,  wenn  sie 
senkrecht  zu  einander  stehen.  Sie  üben  aber  auch  dann  noch  keine  gegenseitige 
Wirkung,  wenn  das  eine  in  einer  Ebene  liegt,  welche  durch  die  Mitte  des  an- 
dern Elementes  geht  und  auf  diesem  senkrecht  steht  Wenn  ferner  die  Ele- 
mente in  beliebigen  Ebenen  liegen,  so  wirken  sie  auf  einander  in  der  Richtung 
derjenigen  geraden  Linie,  welche  ihre  Mitten  mit  einander  verbindet,  mögen  sie 
gegen  diese  Linie  geneigt  sein  wie  nur  immer  möglich. 

Nach  dem  Vorstehenden  ist  es  nun  unschwer,  eine  Formel  zu  entwickeln. 

welche  die  gegenseitige 
Wirkung  zweier  belie- 
big im  Räume  gelegener 
unendlich  klcinerThcUe 
von  galvanischen  Lei- 
tern darstellt.  Seien  zu 
dem  Ende  mm,  und  m'tn, 
r.„  m.  in  Füj.  HB  die  Stromtheile. 
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deren  Wechselwirkung  bestimmt  werden  soll,  und  sei  nn,  die  Verbindungslinie 
ihrer  Mitten,  nach  deren  Richtung  sie  auf  einander  wirken,  so  ist  nach  dem 
Vorigen  ersichtlich ,  dass  die  Wirkung  von  m  m,  dieselbe  bleibt ,  wenn  statt  seiner 
der  gebrochene  Stromleiter  mee,m,  substituirt  wird.  Die  gebrochene  Linie  mag 
so  gewählt  werden,  dass  die  Theile  me  und  m,e,  senkrecht  zur  Verbindungs- 
linie nn,  stehen  und  der  Theil  ee,  in  diese  Linie  selbst,  oder  in  deren  Ver- 
länger ung  nk  fällt  Ebenso  kann  der  kleine  Stromtheil  mm,'  zerlegt  werden  in 
m'd,  dd,  und  d,m,',  so  zwar,  dass  dd,  in  diejenige  Ebene  fällt,  in  welcher  gleich- 
zeitig der  erste  Stromthcil  roro,  und  die  Verbindungslinie  nn,  liegt,  und  dass  die 
beiden  andern  Componenten  m'd  und  d,m,'  senkrecht  auf  dieser  Ebene  stehen. 
Wird  endlich  die  Componente  ddt  abermals  zerlegt  in  de  und  d,cr  welche  senk- 
recht auf  der  Verbindungslinie  nti,  stehen',  und  in  cc,,  welches  in  die  Verbindungs- 
linie fallt:  so  würde  also  unbeschadet  der  Wirkung  nach  aussen,  statt  des 
geraden  Stromtheiles  m'm,'  der  gebrochene  Strom  m'dcc,dm,'  substituirt  werden. 

Nun  stehen  aber  die  Stromcomponenten  m'd  und  m,'d,  senkrecht  auf  der- 
jenigen Ebene,  in  welcher  die  Zerlegungen  des  Stromclementes  mm,  stattfand, 
sie  werden  also  weder  auf  dieses  Element,  noch  auf  eine  seiner  Componenten 
eine  Wirkung  ausüben.  Dasselbe  gilt  von  der  Wechselwirkung  zwischen  den 
Componenten  (me -\- e,m,)  und  cc,  sowie  zwischen  (de  -f-  c,d,)  und  ce,\  sie 
ist  gleich  Null,  weil  sie  senkrecht  zu  einander  stehen.  Demnach  reducirt  sich 
die  Wechselwirkung  zwischen  mm,. und  m'm,'  auf  die  Summe  der  Wirkungen 

von  (me  -\   e,m,)  auf  (de  -+-  c,d,) 

und 

von    ee,  auf  cc,, 

welche  zu  ermitteln  sind.  Unbestritten  werden  nun  diese  Wirkungen  mit  den 
Stärken  i  und  C  der  in  den  Elementen  sich  bewegenden  Ströme,  sowie  mit  den 
Längen  der  wirksamen  Antheile  derselben  wachsen,  Hingegen  mit  Vergrösse- 
ning  des  Abstandcs  der  Ströme  von  einander  abnehmen.  Und  dann  wird  noch 
ein  Unterschied  erwogen  werden  müssen,  ob  die  wirksamen  Componenten 
parallel  zu  einander,  oder  ob  sie  in  derselben  Linie  liegen. 

Um  die  Längen  der  wirksamen  Componenten  zu  bestimmen ,  mag  der  Winkel 
zwischen  dem  Stromelement  m,m*  und  der  Verbindungslinie  n'n  mit  p  und  der  . 
Winkel,  welchen  mm,  mit  der  Verlängerung  nk  dieser  Linie  macht,  mit  «  be- 
zeichnet werden;  ingleichcn  mag  y  der  Winkel  zwischen  denjenigen  beiden  Ebenen 
sein,  welche  durch  die  Verbindungslinie  und  jedes  der  beiden  Stromelemente 
gelegt  werden  können.  Ist  ferner  die  Länge  des  Elementes  mm,  =  ds  und  die 
des  Elementes  m,m,'  —  ds1,  dann  ist 

{me  -\-  e,m,)  =  ds  •  sin«;  (de       c,d,)  =  (m'c       c,m,')  cos  y 

=  dtf  •  sin  ti  •  cos  y 

und 

ee,  =  r/scos«;  cc,  —  ds'eosß. 

Die  Wechselwirkung  der  parallelen  Antheile  ist  demnach  dem  Product  aus  den  beiden 
Werthen  der  obern,  und  die  der  in  einer  Linie  liegenden*  Antheile  dem  Product 
nus  den  Werthen  der  untern  Zeile  proportional.  —  Was  ferner  den  Einfluss  der 
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Entfernung  betrifft,  so  ist  es  allerdings  sehr  wahrscheinlich,  dass  die  Wirkung 
der  kleinsten  Strointheilchen,  analog  andern  Kräften,  dem  Quadrate  ihres  Abstandes 
umgekehrt  proportional  sei.  Da  jedoch  dieses  aus  dem  Bisherigen  nicht  mit  Ge- 
wissheit hervorgeht,  so  mag  bis  zu  spätem  Nachweisen  noch  allgemein  die 
n,c  Potenz  des  Abstandes  angenommen  werden.  Wird  also  der  Abstand  nri  der 
Mitten  beider  Strointheilchen  mit  r  bezeichnet,  so  ist  ihre  oder  ihrer  Compo- 

/ 

neiiten  Wechselwirkung  der  Grösse  —  proportional.  —  Ebenso  wenig  wie  die 

Potenz  des  Abstandes  ist  auch  das  Verhältniss  der  gegenseitigen  Wirkung  zweier 
Stromelemente  aus  dem  Bisherigen  ersichtlich,  wenn  dieselben  einmal  parallel  zu 
einander  stehen,  oder  wenn  sie  in  derselben  Richtung  liegen.  Der  aus  Versuchen 
zu  bestimmende  Cocfficient  mag  demnach  allgemein  mit  k  bezeichnet  werden. 
Und  so  ergäbe  sich  der  Ausdruck  für  die  Wechselwirkung  von  (mc  -f-  e,mt) 
auf  (de  -f-  0,(1,)  als 

.  ..     .      ,  ,    sin  u  sin  ß  cos  y 

ti'    ds  •  ds'  ■   -■  - 

v 

und  im  Vergleich  damit  die  Wirkung  von  ee,  auf  cc,  als 

.     . .,     .       .'       cos  M  cos  ji 

k    u  ■  ds  ■  dsr  •  — - — —  • 

rn 

Da  alier  die  Elemente  mm,  und  m'm,'  mit  der  Suinnie  dieser  Werthe  auf  einander 
wirken,  so  ist  das  Maass  der  wirksamen  KYaft  ausgedrückt  durch 

„'    ,      ,  ,  sin  u  sin  ti  cos  y  -\-  k  cos  u  cos  ß  . . 

it  •  ds  •  ds   ~  ....  A). 

r" 

- 

Haben  beide  Ströme  die  hier  stillschweigend  angenommene  Richtung,  oder  haben 
beide  die  entgegengesetzte,  dann  ist  das  Vorzeichen  des  entwickelten  Ausdruckes 
positiv,  und  die  Stroinolemente  ziehen  sich  an;  bekommt  aber  ein  Strom  dit' 
entgegengesetzte  Richtung,  sodass  -f-  i  in  — i  oder  in  — i'  übergeht,  dann 
erhält  die  Formel  ein  negatives  Vorzeichen  und  die  Anziehung  verwandelt  sich 
in  Abstossung.  : 

Die  hier  gegebene  Formel  erlaubt  keine  allgemeine  Anwendung.  Gehört 
nämlich  eines  der  beiden  betrachteten  Stronielemente,  etwa  ds,  einem  Stromleiter 
von  endlicher  Länge  an,  so  wird,  wenn  man  die  Wirkung  von  ds'  auf  irgend  ein 
anderes  Element  jenes  Leiters  betrachten  will,  gleichzeitig  eine  Aenderung  des  Ab- 
standes r,  sowie  der  Winkel  «  und  ti  eintreten.  Und  gehört  überdem  noch  der  endliche 
Stromleiter  einer  doppelt  gekrümmten  Curve  an,  so  ändert  sich  beim  Fortschreiten 
zu  einem  andern  Element  auch  noch  der  Winkel  y.  Dasselbe  findet  statt,  wenn 
ds  einem  endlichen  Stromleiter  angehört  Eine  Abhängigkeit  der  Werthe  r,  «. 
/V,  ds  und  ds'  von  einander  ist  aber  aus  der  Formel  nicht  allgemein  ersieht-  t 
lieh.  Dieselbe  bedarf  daher  einer  Umwandlung,  und  zwar  lässt  sich  zeigen,  dass, 
wenn  man  drei  jener  polaren  Coordinatcn,  etwa  «,  [i  und  y,  als  Functionen  der 
drei  andern,  r,  ds  und  ds1,  ausdrückt,  die  Formel  A  sich  verändert  in 

d  r*  yi 

__.aV_fc_„  (U  /s,   B) 

ds 
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Für  jetzt  mag  es  genügen,  diesen  Ausdruck  gewonnen  zu  haben.  Seine  Bedeu- 
tung, sowie  die  Werthbestimmung  der  Coefticientcn  n  und  k  mag  den  folgenden 
Paragraphen  aufbehalten  bleiben. 

I.  A  priori  ist  nicht  zu  erweisen,  ob  nicht  etwa  der  Sinn  der  Strombewcgung 
einen  Einfluss  auf  die  absolute  Grösse  der  Kraft  hat,  mit  welcher  zwei  Ströme  auf 
einander  einwirken.  Musste  ja  doch  Oersted  sogar  nachweisen,  dass  die  magne- 
tische Wirkung  des  Schliessungsdrathes  an  allen  Stellen  seiner  Peripherie  dieselbe 
ist  (vcrgl.  §.6,  N.  11.).  Es  ist  aber  in  der  verschiedenartigsten  Weise  dargethan 
worden,  und  es  darf  daher  als  allgemein  gelten,  dass  bei  gleicher  Neigung 
zweier  Leiter  gegen  einander  und  bei  gleicher  Stromstärke  die  an- 
ziehende Kraft,  mit  welcher  die  Ströme  bei  einer  bestimmten  Richtung 
auf  einander  wirken,  ebenso  gross  ist,  als  die  abstossende,  wenn  einer 
der  beiden  Ströme  die  entgegengesetzte  Richtung  bekommt.  Der  Be- 
weis lässt  sich  in  einem  Beispiel  für  viele  dadurch  liefern,  dass  mau  statt  des  be- 
weglichen Leiters  der  Fig.  97  den  Leiter  rabedefs  der  Fi;].  116  in  das  gewählte 
Stativ  einhängt.  Dieser  Leiter  ist  so  beschaffen,  dass  dem  o 
abwärts  steigenden  Strome  bc  ein  aufwärts  steigender  ef  mög- 
lichst nahe  liegt  und  nur  mit  ihm  zugleich  beweglich  ist.  Da 
diese  Combinatiou  von  dem  festen  Leiter  mo  des  Stativs  weder 
angezogen ,  noch  abgestossen  wird ,  mag  die  Stromesrichtung  im 
festen  oder  im  beweglichen  Leiter  sein  welche  sie  wolle,  so 
bestätigt  sich  der  oben  airsgesprochene  Satz.  Hierauf  beruht 
die  Einrichtung  des  in  Fig.  6  dargestellten  Stativs.  Die  Wir- 
kung des  in  der  Axe  desselben  flicssenden  Stromes  auf  die 
an  ihm  aufgehangenen  beweglichen  Leiter  wird  durch  die  ent- 
gegengesetzte und  gleichgrossc  des  auf  der  Oberfläche  zurück- 
laufenden Stromes  compensirt. 

IL  Die  im  ersten  Abschnitt,  §.  (»,  N.  1.  gepflogenen  Erörterungen  über  das  Ver- 
halten buchtiger  und  geknickter  Leiter  gegen  die  Magnetnadel  lassen  sich  auch  für 
das  Verhalten  gegen  den  Strom  wiederholen.  Namentlich  bleibt  die  gegenseitige 
Wirkung  zweier  Stromleiter  auf  einander  dieselbe,  wenn  man  einen  von  beiden  oder 
beide  dnreh  buchtige  Leiter  ersetzt,  welche  so  beschaffen  sind,  dass  die  Resultante  aller 
Biegungen  in  Richtung  und  Grösse  mit  den  zuerst  benutzten  geraden  Leitern  zu- 
sammenfallen, vorausgesetzt,  dass  durch  die  Vertauschung  die  Strom- 
stärke nicht  geändert  wird.  Die  Bedeutung  dieses  fruchtbaren,  die  Anwendung 
des  Kräfteparallelogrammes  unmittelbar  gestattenden  Satzes  erkannte  Ampere2  schon 
beim  ersten  Beginn  seiner  elektrodynamischen  Untersuchungen. 
Der  Nachweis  desselben  lässt  sich  führen,  wenn  man  den  einen 
der  beiden  Theilc  ef  oder  cb  des  beweglichen  Leiters  in  Fig.  116 
mit  kleinen  Biegungen  versieht ,  oder  ihn  mit  Vermeidung  metalli- 
scher Berührungen  um  den  andern  Leiter  umherwindet.  Der  so 
vorgerichtete  bewegliche  Leiter  wird  dann  ebenso  wenig  ange- 
zogen oder  abgestossen  als  im  vorigen  Falle.  Und  hierauf  beruht 
die  Einrichtung  des  Statives  der  Fig.  5.  Ein  genauerer  Nachweis 
geschieht  aber  dadurch,  dass  man  einem  beweglichen  Leiter,  etwa 
dem  fg  der  Fig.  101,  von  zwei  Seiten  her  einen  geraden  und 
einen  geknickten  Leiter  kl  und  k'l'  entgegenhält,  so  zwar,  dass 
beide  von  demselben  Strome  durchflössen  werden ,  und  beide  ab- 
stossend  auf  doii  ersten  wirken.  Der  bewegliche  Leiter  findet  als- 
dann genau  in  der  Mitte  zwischen  den  beiden  festen  eine  stabile 
Gleichgewichtslage.  Die  Anordnung  dieses  Versuches  wird  aus 
der  Fig.  117  deutlich. 


Fig.  116. 


n.,:  in. 
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III.  Im  vorigen  Paragraphen  N.  IV."  wurde  gezeigt,  dass  wenn  ein  begrenzter 
Strom  oe  der  Fig.  108  senkrecht  auf  einem  unbegrenzten  kl  steht,  der  erstere 
einen  zur  Richtung  des  letztern  parallelen  Bewegungsantrieb  erhält  ohne  angezogen 
oder  abgestossen  zu  werden.  Dasselbe  findet  auch  noch  statt,  wenn  kl  von  end- 
licher Länge  ist  und  die  Verlängerung  von  eo  in  der  Mitte  von  kl  einschneidet. 
Sind  jedoch  die  Ströme  in  Betracht  ihrer  Entfernung  von  einander  un- 
verh ältuissmässig  klein  und  befindet  sich  der  eine  in  dem  auf  der 
Mitte  des  andern  errichteten  Perpendikel,  dann  äussern  dieselben 
gar  keine  Wirkung  mehr  auf  einander.  In  diesem  Falle  bilden  nämlich  die 
beiden  Componenten  ac  und  da  einen  Winkel  von  180°  mit  einander,  und  somit 
wird  die  zu  kl  parallele  Resultante  ab  =  o. 

Diesen  Satz  hat  Lioüville  3  noch  in  folgender  Weise  erweitert.  Ein  unend- 
lich kleiner  Stromtheil  übt  auf  einen  andern  unendlich  kleinen  Strora- 
theil  keine  Wirkung  aus,  wenn  der  eine  sich  in  einer  Ebene  befindet, 
welche  auf  der  Mitte  des  andern  senkrecht  steht.  Um  den  Beweis  dafür 
zu  geben,  mag  sich  in  der  Ebene  mn  der  Fig.  118  ein  Stromclement  kl  befinden,  und 
in  der  zur  Ebene  senkrechten  Geraden  e  d  mögen  sich  die  ebenfalls 
.  unverhältnissmässig  kleinen,  aber  unter  einander  gleich  langen 
und  gleich  starken  Stromelementc  eo  und  eV  bewegen  können.  Die 
jj,  Stromesrichtung  mag  in  den  beiden  letztern  entgegengesetzt,  und  die 

in  kl  mag  so  beschaffen  sein,  dass  eo  wie  e'  o'  Bewcgtingsantriebc 
~~7  in  der  Richtung  der  Pfeile,  also  nach  der  Ebene  hin  bekommen, 
t   /y      was  dann  der  Fall  ist,  wenn  eo  und  e'o,  sowie  kl  gleichzeitig 

Z  — i/       nach  dem  Winkel  hin-  oder  von  dem  Winkel  fortfliessen,  den  sie 

I  miteinander  machen.  Die  Anziehungen,  weichet/  auf  eo  und«'"' 

ji  ausübt,  sind  unter  einander  gleich,  wenn  die  Entfernungen  der 

©'  letztern  von  dem  erstem  gleich  sind.   Letztere  üben  aber  auf  kl 

4I  eine  ebenso  grosse  Anziehung  aus  als  kl  auf  sie.   Folgen  nun  eo 

hg.  m.  und  e'o'  den  Bewegungsantrieben,  so  werden  ihre  Mitten  nach 

einiger  Zeit  in  c  angekommen  sein,  wo  ihre  Bcwegungslinie  die  Ebene 
durchschneidet.  Befinden  sich  aber  beide  Stromelementc  in  dieser  Lage,  so  wird 
kl  mit  der  Summe  der  von  ihnen  ausgehenden  Kraft  gegen  c  angezogen.  Beide 
gleichstarke  und  gleichlangc  Stromelementc  decken  sich  aber  in  dieser  Lage,  und 
da  beide  entgegengesetzte  Richtung  haben,  so  ist  nach  N.  L  die  Summe  ihrer  An- 
ziehung gleich  Null.  Da  aber  beide  Stromelcmente  auf  ab  aneiehend  wirken,  so 
kann  ein  Nullwerden  ihrer  Wirkung  nur  dann  statthaben,  wenn  jede  der  beiden 
Wirkungen  auf  ab  Tür  sich  gleich  Null  ist.  Sind  also  eo  und  e'o'  bei  ihrer  Be- 
wegung mit  ihren  Mitten  in  der  Ebene  »in  angekommen,  so  üben  sie  keine  Wirkung 
mehr  auf  das  Stromelement  kl  aus.  Bewegen  sie  sich  aber  in  der  vorgeschriebeneu 
Richtung  wieder  über  die.  Ebene  hinaus,  dann  verwandelt  sich  die  frühere  An- 
ziehung gegen  kl  in  Abstossung. 

IV.  Ampkre  bedurfte  ferner  zur  mathematischen  Bestimmung  derjenigen  Kraft, 
mit  welcher  zwei  beliebig  gelegene  Elemente  galvanischer  Ströme  auf  einander  wirken, 
der  Annahme,  dass  die  Resultante  dieser  Wirkung  die  Richtung  derjeni- 
gen geraden  Linie  habe,  welche  die  Mitten  der  Elemente  mit  einander 
verbindet.  Einen  nähern  Nachweis  dieses  Satzes  hat  Ampkre  nicht  selbst  gelie- 
fert. Da  jedoch  Zweifel  dagegen  erhoben  werden  können,  in  Betracht  eine  Uebcr- 
tragung  desselben  auf  die  Wechselwirkung  zwischen  Strom  und  Magnet  nicht  allge- 
meine Gültigkeit  hat  —  vcrgl.  erster  Abschnitt,  §.7,  N.  III.  —  so  hat  Lioüville3 
auch  für  ihn  einen  Beweis  nachgeholt. 

Oersted  hatte  gezeigt  (vcrgl.  §.  6,  N.  IL),  dass  die  von  dem  Schlicssungs- 
ausgehendc  Kraft  auf  jeder  Seite  desselben  gleich  ist.    Bewegen  sich  nun 
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zuvörderst  zwei  Stroinclementc  eo  nnd  e'o'  der  Fig.  449  in  derselben  geraden 
Linie  et/,  so  ist  durchaus  kein  Grund  vorhanden,  warum  die  zwischen  ihnen  wirkende 
KraR  nicht  die  Richtung  der  Verbindungslinie  eo' 
ihrer  Mitten  haben,  sondern  von  derselben  etwa  in 
der  Richtung  der  Linie  aa'  abweichen  sollte;  denn 
weder  die  obere  Seite  des  einen,  noch  die  untere  Seite 
des  andern  Elementes  üben  eine  grössere  Wirkung  aus  p,g  i19_ 

als  die  entgegengesetzten  Seiten  derselben  Elemente. 

Es  mögen  ferner  beide  Elemente  eo  und  e'o'  der  Fig.  420  in  derselben  Ebene 
liegen,  gleiche  Richtung  haben  und  senkrecht  auf  der  ihre  Mitten  verbindenden 
Geraden  t/  stehen.  Die  Stromstärke  sei  zuvörderst 
in  beiden  Elementen  gleich  und  habe  die  Richtung 
der  beistehenden  Pfeile.  Hätte  nun  die  Resultante  der 
Wechselwirkung  zwischen  beiden  Elementen  nicht  die 
Richtung  der  Linie  if,  so  könnte  dieselbe  eine  zur 
Ebene  der  Figur  verticale  Compouente  haben.  Be- 
fändc  sich  der  Beobachter  in  6,  so  würde  infolge 
derselben  etwa  der  rechts-  von  ihm  liegende  Strom- 
theil  e'o'  nach  oben,  und  demzufolge  der  links  von 
ihm  befindliche  eo  nach  unten  aus  der  Ebene  der  Figur  getrieben.  Würde  demnächst 
beiden  Strömen  gleichzeitig  die  entgegengesetzte  Richtung  erthcilt,  so  würde  der 
Beobachter  sich  nur  nach  6'  zu  stellen  und  nach  c  zu  kehren  haben,  um  die  vorige 
Anschauung  zu  wiederholen.  Dann  würde  sich  eo  ihm  zur  Rechten  befinden  und 
nach  oben  getrieben  werden,  das  zur  Linken  befindliche  e'o'  würde  aber  nach  unten 
gehen.  Die  Versuche  haben  aber  gezeigt  —  vergl.  §.  S3,  N.  I.  — ,  dass,  wenu 
beide  Ströme  gleichzeitig  die  entgegengesetzte  Richtung  bekommen,  ihre  Wechsel- 
wirkung dieselbe  bleibt;  es  kann  also  eine  zur  Ebene  der  Ströme  verticale  Com- 
pönente  nicht  vorhanden  sein.  —  Es  wäre  jedoch  ferner  möglich ,  dass  in  der  Ebene 
der  Stromelemente  selbst  eine  zur  Linie  ii'  senkrechte  Compouente  existirte,  infolge 
deren  eine  von  iV  abweichende  Linie  etwa  aa'  die  Wirkungsrichtung  der  Stromele- 
mente wäre.  Könnte  diese  Annahme  gestattet  werden,  so  müsste  bei  einer  gleich- 
zeitigen Umkehr  beider  Stromesrichtungen  aa'  die  Wirkungsrichtung  werden.  Beide 
Linien  aa'  und  aa!  müssen  aber  zusammenfallen  in  die  Linie  i? ;  denn  eine  gleich- 
zeitige Umkehr  beider  Ströme  ändert  in  der  Wechselwirkung  derselben  nichts.  Die 
Verbindungslinie  der  Mitten  beider  Stromclemente  ist  also  auch  in  diesem  Falle  die 
WTirkungsrichtung. 

Hat  einer  der  Ströme  in  beiden  betrachteten  Fällen  die  n  fache  Stärke  des 
andern,  so  kann  man  ihn  als  aus  n Strömen  von  einfacher  Stärke  zusammengesetzt 
denken  und  fiir  jeden  derselben  das  Gesagte  beweisen.  Eine  Uebertragung  des 
Beweises  auf  entgegengesetzt  gerichtete  Ströme  ist  ebenfalls  einfach. 

Es  wird  nun  leicht  sein,  jenen  Satz  auch  für  den  allgemeinen  Fall  zu  beweisen, 
für  welchen  die  beiden  Stromelemente  mm,  und  m'm/  der  Fig.  424  Ifl  zwei  ver- 
schiedenen Ebenen  liegen  und 
ganz  beliebige  Winkel  u  und  fi 
mit  der  Verbindungslinie  nn' 
ihrer  Mitten  machen.  —  Nach 
dem  in  N.  II.  entwickelten 
Grundsätze  können  statt  des 
Stromelementes  m  m/  die 
Stromeleujcnte  me,  eet  and 
elml  substruirt  werdeu,  ohne  in  der  Wirkung  nach  aussen  etwas  zu  ändern.  Diese 
Zerlegung  ist  so  gewählt,  dass  ee,  in  die  Verbindungslinie  nn  fällt,  und  me  sowie 
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vilel  senkrecht  zu  derselben  stehen.  In  ähnlicher  Weise  kann,  ohne  die  Wirkung  zu 
ändern,  das  Stroiiielement  m'  m,'  in  zwei  Elemente  m' d  und  m/rf,  zerlegt  werden,  welche 
senkrecht  zu  derjenigen  Ebene  stehen,  in  welcher  das  erste  Stromelement  und  die  Ver- 
bindungslinie beider  liegen,  und  in  ein  anderes  ddr  welehcs  in  dieser  Ebene  die  Fusst 
punkte  der  senkrechten  Elemente  verbindet.  Der  letzte  Antheil  lässt  sich  wiederum 
substituircii  durch  die  zur  Verbindungslinie  senkrechten  Componenten  de  und  d#c,  und 
die  in  dieselbe  fallende  ccr  Da  wir  es  hier  mit  unendlich  kleinen  Strömen  zu  thun  haben, 
wird  sieh  nichts  an  der  Wirkung  nach  aussen  ändern,  wenn  wir  alle  senkrechte  Compo- 
nenten der  beiden  ursprünglichen  Elemente  nach  den  Mitten  der  letztern  mit  Beibe- 
haltung ihrer  Richtung  und  Grösse  verlegt  denken , .  und  somit  statt  eines  jeden 
Paares  daselbst  ein  Element  von  doppelter  Länge  halb  auf  einer  halb  auf  der  andern 
Seite  der  Verbindungslinie  substituiren.  Demgemäss  wird  nun  nach  dem  in  der 
vorigen  .Nummer  entwickelten  Grundsatze  das  Paar  (ro'rf  -f-  m/d,)  auf  das  Paar 
(tnc  -|-  m,e  )  sowie  auf  die  Componentc  ee,  gar  keine  Wirkung  ausüben;  denn  die 
beiden  letztem  liegen  in  einer  Ebene,  welche  auf  der  Mitte  des  erstem  Paares 
senkrecht  steht.  Ebenso  ist  keine  Wirkung  vorhanden  zwischen  ccy  und  dem  Paare 
(me -|- e,m,)  sowie -zwischen  ee,  und  dem  Paare  (rfo-f-c,^),  denn  immer  liegt 
ersteres  in  der  auf  die  Mitte  des  andern  gezogenen  Senkrechten.  Wirksam  auf 
einander  sind  aber  das  Paar  (me  -+-  m/,)  und  das  Paar  (de  -f-  dtct).  Beide  sind 
einander  parallel  und  beide  stehen  senkrecht  auf  der  durch  ihre  Mitte  gehenden 
Verbindungslinie  nn';  die  Resultante  ihrer  Wirkung  liegt  also  wie  gezeigt  in  dieser 
letztern  Linie.  Und  wirksam  auf  einander  sind  ferner  die  Antbeüc  eet  und  ccr  Sie 
fallen  aber  mit  der  Verbindungslinie  ihrer  Mitten  zusammen;  die  Resultante  ihrer 
Wechselwirkung  liegt  also  ebenfalls  in  dieser  Linie.  Und  somit  wäre  erwiesen, 
was  gezeigt  werden  sollte,  dass  die  Richtung  der  Wechselwirkung  zweier  beliebig 
gegen  einander  gelegener  Stromelcmente  stets  mit  der  Verbindungslinie  ihrer  Mitten 
zusammenfällt. 

V.  Der  im  Text  entwickelte  Ausdruck  A  für  die  Wechselwirkung  zweier 
Stromelcmente 

.  ..  ,    .  ,  sin  n  sin  ß  cos  y  -+-  k  cos  «  •  cos  ti 

u'  dsdtf  '—-   I) 

t 

erlaubt  noch  eine  Vereinfachung  durch  Einführung  des  Winkels,  welchen  die  beiden 
Stromelcmente  mit  einander  machen,  und  wolcher  mit  f  bezeichnet  werden  mag. 
Wird  nämlich  eines  der  beiden  Stromelemente  der  Fig.  445,  etwa  nvi',  parallel  zu 
sich  selbst  auf  der  Verbindungslinie  n'n  so  lange  verschoben,  "bis  es  das  andere 
Stromelement  schneidet,  dann  entsteht  die  Darstellung  der  Fig.  /ü.  .  Hier  sind  nm 

und  nm'  die  obern  Hälften  der  beiden  Stromelcmente  und  nc 
ist  die  Richtung  der  Verbindungslinie.  Es  sind  also  die  Winkel 
mne  —  «,  m'nc  =  ß  und  mnm'  =  t.  Werden  ferner  in  den 
Stromebenen  auf  irgend  einen  Punkt  c  der  Verbindungslinie 
Perpendikel  cf  und  cm,  errichtet  und  bis  auf  die  Stromelcmente 
oder  deren  Verlängerungen  geführt,  so  ist  der  von  ihnen  ge- 
bildete Winkel  y  der  Winkel  der  Stromcbcnen.  Zwischen 
Fig.  itt.  ß,  y,  und  t  ergiebt  sich  aber  daraus  folgende  Relation:  Es  ist 

m'f*  =  fn*  -4-  mV  —  2/n  •  m'n  cos  « 

und  gleichzeitig 

=  fc*  -I-  m'c*  —  Ifc  •  m'c  cos  y. 
Da  nun  fn*  =  fc1  4-  cn*  und  m'n*  =  m'c*  -f-  cn*,  so  ist 

2cn*  —  2/n  •  m'n  cos «  =  —  Ifc  ■  m'c  cmy 
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,   ,     ,  cn  .  ■  cn  rn  sin«  .  cn  sin 

und  da  fn    —  ,     mn  =  fc   —  —  und  mc  —  —   . 

cos  a  cos  fi  cos «  cos  fi 

so  geht  jene  Gleichung  über  in  : 

•  •  *  • 

,  „      cos  f  .  sin  u  sin  fi  cos  y 

cos  «  cos  fi  cos  «  cos  fi 

oder  es  ist : 

sin  u  sin  fi  cos  y  —  cos  t  —  cos  a  cos  fi. 
Wird  dieser  Werth  in  die  Formel  1)  eingesetzt,  so  geht  sie  über  in 

ii     j  ,  cos  *  -r~      —  1  )  cos  «  cos  fi 
n   ds  ds'   —   .    .    .    .    .    .  2). 

VI.  Die  oben  motivirtc  Umänderung  der  Forlncl  I)  lässt  sich  nun  durch  fol- 
gende Ucbcrlegungen  gewinnen  4.  In  der  Fig.  423  mögen  durch  hm  und  b'm'  zwei 
Stromleiter  dargestellt  werden,  welche  ein- 
fach oder  doppelt  gekrümmt  sein  können. 
Wird  bn  mit  s  und  b' ri  mit  .s'  bezeichnet,  \ 
so  können  die  kleinen  Zuwachse  um  mit  ^^^MMjh;  ■  ;"^^Sfy 
tls  und  n'm'  mit  ds1  bezeichnet  werden.  Jjfi.t  ■  J^''^^^^^^y^..^ 
Die  Linien  nt  und  nY  seien  die  Tangenten  4^':  /  -  lft^^?^A^^;lr/''-  • 
an  den  Punkten  n  und  n  und  mögen  merk-  ^^^^^^^^^H^^^'-y 
lieh  mit  den  Elementen  nm  und  n'm'  zu-  ^m^f 
sammenfallen.  Die  Linie  nn'  sei  die  Ver-  \£^*Z<'+ 
bindungslinie  r  der  Punkte  »  und  ri';  mit  #Ä 
n'/'  mache  dieselbe  einen  Winkel  /V.  mit  nt  mache  aber  ihre  Verlängerung  fin- 
den Winkel  «.  Die  beiden  Ebenen,  welche  durch  die  Verbindungslinie  einerseits 
und  die  beiden  Tangenten  andererseits  bestimmt  werden,  machen  den  Winkel  y  mit 
einander.  Zieht  mau  nun  die  Linien  me  und  mV  senkrecht  von  m  und  m'  auf  die 
Verbindungslinie  oder  deren  Verlängerung,  so  ist  ne  die  Zunahme  von  r,  also  dr 
wenn  sich  s  in  s  -+-  ds  ändert  und  s'  ungeändert  bleibt.  Ebenso  ist  n'  e'  die  nega- 
tive Zunahme  von  r  also  —  dr,  wenn  sich  $'  in  *'  ~h  ds'  ändert  und  s  ungeändert 
bleibt.    Daraus  ergiebt  sich  aber 

dr 

cos  a  =      -—•  3) 

ds 

* 

und 

dr 

cosfi  =  —  ^  4). 

Diffcreuzürt  man  die  letzte  Gleichung  nach  s,  so  erhält  man  sofort 

ePr      ds  ' 

sin  fi  =  — -r-    -j-  5). 

ds  •  ds  dfi 

Wenn  sich  s  um  ds  ändert,  so  ist  n'm  die  neue  Verbindungslinie  zwischen  den 
Stromelementen.  Hierdurch  ist  aber  auch  fi  verändert  worden  in  fi  —  dfi  —  mn'm'. 
Da  nun  aber  n'm  aus  der  Ebene  des  Winkels  fi  herausgetreten  ist,  so  ist  die  Ver- 
minderung, welche  fi  dabei  erlitten  hat,  nur  der  Projection  des  Winkels  mn'e  auf 
die  Ebene  f  n'n  gleich,  also 

—  dfi  —  mn'e  •  cos  y. 

Diese  Projection  kann  man  sich  dadurch  vergegenwärtigen,  dass  man  die  Linie  mn' 
mit  Beibehaltung  ihrer  Neigung  gegen  nY  bis  zur  untern  Ebene  hinabbewegt.  Der 
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Punkt  m  beschreibt  dann  einen  Kreisbogen  auf  einer  Cylinderhülle,  welche  n'r*  zur 
Axe  hat,  und  dieser  Bogen  steht  senkrecht  auf  der  durch  die  Axe  gehenden  Ebene 
e.n't'.  Ist  y  ein  spitzer  Winkel,  dann  vermindert  diese  Projcction  den  Wiukel  ß. 
Sic  vergrössert  aber  ß,  wenn  y  ein  stumpfer  Winkel,  also  sein  Cosinus  negativ  wird. 

Das  Maass  des  Winkels  mn'e  ist  aber  indem  me  =  ds  >  sin  u  als  mit  dem 

e  n  - 

Bogen  des  Winkels  zusammenfallend  betrachtet  werden  kann,  wenn  derselbe  durch 
den  Halbmesser  pn'  =  r  +  rfr  oder  =  r  gebildet  wird.    Demnach  ist 

ds 

—  d,i  =  —  sin  u  •  cos  y 

oder 

dß 

sin  u  •  cos  y  =  —  r  -jj     .    .    .    .   V   .    .  6). 

Durch  Substitution  der  Werthe  von  cos  er,  cosß,  sin  ß  und  sin  tc  •  cos  y  aus 
den  Gleichungen  3),  4),  5),  6)  in  den  unter  i)  angegebenen  Werth  erhält  man 

»Y  r  ds  ds1  (     d*r         .  dr  dr 


(     ff  r         .  dr  dr\ 

{rdid¥  +  kds"m; 


es  ist  also  der  Ausdruck  für  die  Wechselwirkung  zwischen  den  Stromelcmenten 
nur  noch  von  den  drei  Veränderlichen  r,  s  und  s'  abhängig. 

Es  bleibt  noch  übrig,  «lern  in  der  Klammer  befindlichen  Thcilc  der  Gleichung 
eine  bequemere  Form  zu  geben.    Es  ist  aber : 


(r  -4-  k—  —)  -  r*~*  (r*  JLL.  +  kr*-*  -  — ) 

V   dsds1  +  *  ds  ds')  -  V    dsds'  +  k*     ds  ds') 

'HS. 


=  I*- 

ds 

und  sonach  geht  jener  Ausdruck  über  In 

dr 


—  ii  ■  r1-*-"  — — f   ds  ds1  7) 


dr 

oder  durch  Wiedereinführung  von  cos  ß  =  —  -=-,  aus  Gleichung  4)  in 


ds' 

> 

ds 


V      1     k     n    d  COS/?)    .       ,  , 

m  »•»-*-«  dsds1  8). 


1  Ampere's  Entwickelung  der  Fundamentalformel  für  die  Wechselwirkung  zweier  Strom- 

clemente ,  in  dessen  *  liecueil  etc.  p.  227  IT.  und  in  dessen  Thtorie  etc.  p.  27  ff. 
1  Vergl.  hierzu  den  Literaturnachweis  N.  2.  des  vorigen  Paragraphen. 
»  Liodville.    'Ann.  de  ch.  et  de  ph.   44.  418.  (1829.) 

*  Ampere.  'Ann.  de  ch.  et  de  ph.  20.  398.  (4822.);  gelesen  vor  der  Akad.  der  Wissen- 
schaften zu  Paris  am  40.  Juni  4  822.  —  'Ampere  Recueil  etc.  p.  293.  —  'Ampere  Theo- 
rie etc.  p.  34.  —  Demojferrand  Handb.  der  dynamischen  Elektr.,  übere.  v.  Fechner. 
Leipzig  4824.    S,  45. 
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§.  25.    Ampbres  Bestimmung  der  Constanten  k  und  n. 

In  der  im  vorigen  Paragraphen  entwickelten  Formel  für  die  Wechselwirkung 
zweier  Stromelcmcntc  bleiben  noch  immer  die  beiden  constanten  .Cocfficienten 
k  und  n  unbestimmt.  Gleichwie  nun  Ampere  mit  Hülfe  zweier  Gleichgewichts- 
lagen jene  Formel  begründete,  so  ermittelte  er  noch  zwei  andere  Gleichgewichts- 
lagen, welche  zur  zahlcnmässigen  Darstellung  von  k  und  n  führten. 

Was  die  erste  Gleichgewichtslage  betrifft,  so  hat  sie  zum  Zweck,  nachzu- 
weisen, dass  ein  geschlossener  Kreisstrom  niemals  eine  in  demselben 
Sinne  gehende  continuirliche  Bewegung  hervorbringen  kann,  wenn  er 
auf  einen  beliebig  gestalteten  Leiter  wirkt,  dessen  Bcwegungsaxe  im 
Mittelpunkte  des  Kreisstromes  senkrecht  auf  dessen  Ebene  steht  und 
der  in  cflrem  Punkte  dieser  Axe  den  Strom  aufnimmt,  in  einem  andern 
derselben  Axe  ihn  wieder  abgiebt.  Die  beweisenden  Versuche  können  in 
zweifacher  Art  angestellt  Werden.  Entweder  kann  der  in  der  Axe  beginnende 
und  wieder  mundende  Leiter  beweglich  sein  und  der  Kreisstrom  festgestellt  werden, 
oder  es  kann  der  letztere  beweglich  sein  und  der  erstcre  fest  stehen;  denn  die 
Wirkung  und  Gegenwirkung  beider  Theilc  mnss  stets  von  gleicher  Beschaffenheit 
sein.  Mit  Hülfe  der  letztern  Darstellungsweise  ist  man  auch  im  Stande,  unmit- 
telbar durch  das  Experiment  zu  zeigen,  dass  der  axiale  Leiter  auch  nicht  einmal 
auf  ein  Element  des  Kreisstromes  einen  Bewegungsantrieb  äussern  kann.  Ist 
aber  dieses  der  Fall,  dann  muss  notwendigerweise  derjenige  Antheil  der 
Wirkimg  des  Leiters,  auf  jedes  "theilchen  des  Kreisstromes,  welcher  in  die 
Bichtung  der  Tangente  zu  demselben  fällt,  gleich  Null  sein.  Gestaltet  man  nach 
diesen  Forderungen  die  im  vorigen  Paragraphen  gewonnene  Formel,  so  erhält 
man  ein  Integral,  welches  mit  dem  constanten  Coefficicnten  / — 2  k — n  versehen 
ist.  Aus  der  Beschaffenheit  des  Integrales  selbst  geht  hervor,  dass  es  nicht 
allgemein  den  Werth  Null  erhalten  kann,  da  aber  nichtsdestoweniger  die  durch 
die  Formel  ausgedrückte  Wirkung  infolge  des  Versuchsergebnisses  gleich  Null 
sein  mnss,  so  Kann  das  nur  daher  rühren,  dass 

oder  •  . 


ist. 

Um  demnächst  n  und  k  gesondert  in  Zahlen  ausdrücken  zu  können,  bedurfte 
es  einer  zweiten  Messung,  die  Ampere  ebenfalls  durch  Nachweis  einer  Gleichge- 
wichtsbedingung darstellte.  Werden  nämlich  drei  kreisförmige  Leiter  eines 
und  desselben  Stromes,  deren  Halbmesser  in  einem  fortlaufenden  geo- 
metrischen Verhältnisse  (z.B.  1:2:1)  stehen,  in  einer  Ebene  und  mit 
ihren  Mittelpunkten  in  einer  geraden  Linie  so  angebracht,  dass  der 
mittlere  beweglich,  die  äussern  unbeweglich  sind,  und  wird  der  mitt- 
lere vom  Strome  so  durchlaufen,  dass  beide  äussern  ihn  abstossen: 
dann  findet  letzterer  eine  stabile  Gleichgewichtslage,  wenn  die  auf 
einander  folgenden  Abstände  der  Mittelpunkte  in  dem  Verhältnisse 
der  Radien  je  zweier  auf  einander  folgender  Kreise  (z.  B.  1  :  2)  stehen. 

KncjMop.  d.  Pliy«ik.  XIX.    *•  Fr.itiTiscii,  gohnn.  Forncwirk.  I ; J 
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Würde  die  Formel  für  die  Wechselwirkung  kleinster  StromtheUchen  einer 
allgemeinen  Integration  fähig  sein,  so  wäre  sie  leicht  vorbereitet,  um  aus  der 
vorstehenden  Gleichgcwichtshedingung  eine  neue  Gleichung  zwischen  den  unbe- 
stimmten Coefficienten  zu  erzielen.    Das  ist  aber  auch  dann  nicht  einmal  4er 
Fall,  wenn  die  kleinsten  StromtheUchen  so  einfachen  Curven  angehören,  wie  sie 
hier  benutzt  wurden.    Dahingegen  kommt  man  zu  sehr  einfachen  Ausdrücken, 
wenn  man  die  Betrachtungen  auf  so  kleine  geschlossene  Stromcurven  -überträgt 
dass  ihre  Dimensionen  gegen  ihre  Abstände  von  einander  als  verschwindend  be- 
trachtet werden  können.    Diese  Thatsachc  benutzte  Ampers  zu  Schlüssen  auf 
die  Wirkungsweise  endlich  grosser  geschlossener  Ströme.    Zerlegt  man  nämlich 
die  von  einer  solchen  Curve  umgrenzte  Fläche  in  beliebig  kleine  FKchenele- 
mente,  so  kann  man  unbeschadet  der  Wirkung  nach  aussen  jede  der^o  gewon- 
nenen Abtbeilungen  als  von  einem  gleichstarken  und  gleichgerichteten  Strome 
umflossen  ansehen,  wie  der  ist,  der  in  Wahrheit  um  die  Fläche  kreist.  AHe.  bei 
dieser  Anschauungsweise  in  das  Innere  der  Fläche  fallenden  Stromtheüchcu 
heben  sich  nämlich  in  ihrer  Wirkung  gegenseitig  auf,  indem  die  einander  zuge- 
wandten zweier  benachbarter  Abtheilungen  bei  gleicher  Stärke  entgegengesetzte 
Richtung  haben,  wogegen  nur  die  in  die  Peripherie  fallenden  für  die  Wirkung 
nach  aussen  übrig  bleiben.    Wird  nun  dem  entsprechend  jede  der  drei  Krcte- 
flächen  im  vorerwähnten  Versuche  zerlegt  gedacht  in  gleich  viele  ähnliche  oft* 
symmetrisch  gelegene  kleinste  Abtheilungen,  dann  ist  ersichtlich,  dass  die.  ganzen 
Kreise  in  demselben  Verhältniss  auf  einander  wirken,  als  drei  ihrer  symmetrisch 
gelegenen  Theilchcn.  Der  analytische  Ausdruck  für  die  Wechselwirkung  je 
(verschiedenen  Kreisen  angehöriger)  Thcilchen  zeigt  aber,  dass  unter  sonst 
gleichen  Umständen  dieselbe  direct  proportional  ist  dem  Product  aus  dem  Flächen- 
inhalte der  Thcilchen  und  umgekehrt  proportional  der  n  ~|-  2ttn  Potenz  ihrer 
Abstände.    Da  nun  aber  im  vorigen  Beispiele  sich  die  Radien  des  ersten  und 
mittlem  Kreises  verhalten  wie  1:  2,  also  ihre  Flächen  und  somit  die  in  ihnen 
symmetrisch  gelegenen  Fläehenelemente  wie  1:4,  und  dem  entsprechend  <W 
Flächcnelemente  des  mittlem  und  dritten  Kreises  wie  4:16,  und  da  ferner  die 
Abstände  dieser  bezüglichen  Flächcnelemente  in  dem  Verhältniss  1  :  2  stehen,  w 
ergiebt  sich  daraus  ein  Verhältniss  der  Wirkungen  zwischen  den  Elementen  dts 
ersten  und  zweiten  sowie  des  zweiten  und  dritten  Kreises  wie 

4     .  4  .  16 

oder  wie 

t  16 

Da  nun  aber  dieses  Verhältnis^  wieder  rückwärts  auf  die  gegenseitigen 
kungen  der  ganzen  Kreise  übertrageu  werden  kann,  und  da  der  Versuch  zeigte, 

dass  beide  äussern  auf  den  mittlem  mit  gleicher  Kraft  wirken ,  so  nioss  -er, 

oder  ^zt*  =  /,  d.  h.  es  muss 

n '  =  2 

sein. 
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Hieraus  und  aus  der  obigen  öedingungsgleichung  für  k  geht  aber  hervor,  dass 


sei.  .Ampere  hat  somit  erwiesen,  dass  die  Wechselwirkung  zwischen  zwei 
Stroineiementen  umgekehrt  proportional  sei  dem  Quadrate  ihrer  Ab- 
stände, dass  also  das  Gesetz  ihrer  Wirkungsweise ,  dasselbe  sei,  als  das  für 
die  Schwere,  die  Licht-  und.  Schallintensität,  sowie  für  die  statische  Elektri- 
cität  und  für  einzelne  Magnetpole  gültige.  Und  wegen  des  negativen  Vorzeichens 
von  k  ergiebt  sich  hier  aus  der  Rechnung  dasselbe,  was  schon  aus  den  in§.  22, 
N.  III.  mitgethqilten  Beobachtungen  hervorging,  dass  nämlich  zwei  in  der- 
selben Geraden  nach  derselben  Richtung  verlaufende  Stromclemente 
sich  gegenseitig  abstossen,  sich  also  demgemäss  anziehen,  wenn 
beide  Stromclemente  in  derselben  Geraden  nach  entgegengesetzter 
Richtung  gehen. 

I.    Die  erste  der  oben  besprochenen  Glcichgcwichtsbcdingiingen  soll  zeigen, 
dass  ein  geschlossener  Kreisstrom  niemals  eine  continuirliche  Bewegung  hervorbringen 
kann,  wenn  er  auf  einen  beliebig  gestalteten  Leiter  wirkt,  dessen  Beweguugsaxc 
im  Mittelpunkte  des  KreiSstromcs  senkrecht  auf  dessen  Ebene  steht  und  der  in  einem 
Punkte  dieser  Axe  den  Strom  aufnimmt,  in  einem  andern  derselben  Axe  ihn  wieder 
abgiebt  *.    Eine  diese  Bedingungen  erfüllende  Vorrichtung  stellt  die  Fiy.  lih  dar. 
Em  Drath  cbara'b'c'  wird  zu  einem  Rechteck  gebogeu  und 
in  der  Mitte  -seiner  obern  Seite  bei  r  eine  Stahlspitzc  an- 
gelöthet.   Beide  Enden  sind  an  einen  Elfenbeinring  cc1  be- 
festigt; und  mit  ihnen  iu  metallischer  Verbindung  sind  die 
beiden  abwärts  gehenden  Stahlspitzen  cd  und  c'd'.  (Um 
den  Reiter  noch  zu  einem  andern  Versuche  benutzen  zu 
können,  ist  es  gut,  eine  der  beiden  Spitzen  zum  Abschrau- 
ben einzurichten).    Wird  die  Spitze  bei  r  in  das  gleich- 
bezeichnete Näpfchen  des  Ständers  in  Fiy.  6  gestellt,  und 
wird  das  Näpfehen  $  soweit'herabgeschraubt,  dass  die  Spitzen 
d  und  d!  eben  das  Quecksilber  desselben  berühren ,  so  wird 
ein  in  der  Axe  des  Ständers  aufsteigender  Strom  In  den 
beiden  Armen  des  Leiters  auf  den  Wegen  rabcd  und  ra'b'r'd' 
abwärts  messen,  um  von.  dem  Näpfchen  s  über  der  Ober- 
fläche des  Ständers  nach   seiner  Quelle  zurückzukehren. 
Umgiebt  man  den  ganzen  Apparat  mit  einem  mehrfach 
genau  im  Kreise  aufgewundenen,   von   eiircm   beliebig  gerichteten'  galvanischen 
Strome  durchflosseneu  Drathe  kl,  und  legt  diesen  so,  dass  die  Axe  des  Ständers 
genau  senkrecht  auf  der  Ebene  des  Kreises  steht  und  sich  genau  iu  seinem 
Mittelpunkte  befindet,  so  sind  die  verlangten  Bedingungen  erfüllt,  und  der  bewegliche 
Leiter  bleibt  in  allen  Lagen,  die  er  bei  seiner  Aufhängung  annehmen  kann,  im 
Gleichgewicht.  Vollkommen  können  die  gegebenen  Bedingungen  nicht  immer  erreicht 
werden,  daher  der  Leiter  sieh  fast  stets  nach  einer  stabilen  Lage  bewegt;  doch 
kann  man  sich  durch  geringfügige  Aenderungeu  in  der  Stellung  und  Gestalt  des  Kreis- 
stromes überzeugen,  dass  jene  Bewegungen  nur  von  Unvollkomraenheitcn  in  der  Aus- 
führung, nicht  von  einer  Mangelhaftigkeit  des  Prinripes  abhängen. 

Der  Umstand  nun,  dass  nicht  allein  der  ganze  Kreisstrom  auf  einen  beliebig 
gestalteten ,  beiderseits  in  seiner  Axe  endenden  Leiter  keine  drehende  Wirkung  aus- 
übt, sondern  dass  solches  auch  für  Jeden  kleinsten  Kreisbogen  gilt:  bewog 


Fig.  iti. 


Digitized  by  Google 


228 


DRITTER  ABSCHNITT.   WKCHSEI.WIRkl  N<;  GALVANISCHER  STRÖME. 


diesen  Versach  noch  in  einer  andern  Weise  anzustellen.  Der  neue  Versuch  beruht 
auf  dem  Grundsatze,  dass  Wirkung  und  Gegenwirkung  einander  gleich  sind;  und  er 
unterscheidet  sich  von  dem  altern  sonach  wesentlich  nur  dadurch,  dass  der  kreis, 
oder  vielmehr  ein  Kreisbogen  beweglich  ist,  und  der  mit  beiden  Enden  in  seiner 
Axe  mündende  Leiter  feststeht.   Die  Fig.  125  zeigt  das  Nähere  der  Anordnung.  Der 

bewegliche  Kreistheil 
ist  aa\  der  feste  Strom 
ist  h'rqpr^s  K.  Der  vom 
Rheomotor  K  ausge- 
hende Strom  bewegt 
sich  nämlich  nach  ei- 
nem Quecksilbcrnäpf- 
cheu  bei  r  und  von  da 
durch  den  Drath  rej 
nach  dem  Näpfchen  </. 
Dieses  steht  durch 
einen  verticalen  Drath 
in  metallischer  Verbin- 
dung mit  der  Scheiben. 
Der  Verticaldrath  ist 
mit  einer  Glasröhre 
umgeben,  um  ihn  von 
/>  und  n'  zu  isolireiL 
Von  n  aus  wird  der 
Strom  durch  den  Leiter 
nin  nach  der  Quecks 
«ilberrinne  tu  geführt, 
von  hier  durch  den 
Kreisbogen  nach  der 

Rinne  in'  und  dann  durch  den  Leiter  m'n'  nach  der  Sclrcibc  n'.  Um  die  Ueberlei- 
tung  nach  n  zu  vermeiden,  befindet  sich  eine  Glasscheibe  zwischen  Fl'  und  n.  Mit 
n  in  metallischer  Verbindung  steht  das  Näpfchen  in  dessen  Quecksilber  der  Drath  pr* 
eintaucht.  Der  Strom  geht  also  durch  diesen  nach  dem  Näpfchen  r*.  Von  hier  be- 
wegt er  sich  durch  den  beliebig  gestalteten  LeiteT  r' s  nach  dem  Näpfchen  *,  und 
von  da  durch  den  Roldrath  sK  zu  seiner  Quelle  zurück.  Die  Leiter  tnn  und  mV 
sind  um  die  Axe  beweglich,  um  ein  grösseres  oder  kleineres  Stück  des  Kreisbogens 
in  den  Strom  einschalten  zu  können.  Das  Quecksilber  in  den  Rinnen  in  und  in' 
muss  sich  soweit  über  deren  Rand  erheben,  dass  der  Kreisbogen  möglichst  über 
demselben  hinwcggleiten  kann..  Dieser  letztere  ist  durch  eine  Nuss  bei  o  an  ein 
Querstück  ou  geschraubt,  steht  durch  dasselbe  mit  der  Drehungsaxe  gh  in  fester 
Verbindung  und  ist  durch  das  Gegengewicht  u  äquilibrirt.  Die  leicht  bewegliche 
Drehungsaxe  wird  durch  das  Gestell  effe'  in  ihrer  Lage  erhalten  und  befindet  sich 
genau  in  der  Verlängerung  der  Axe  qn.  Wird  nun  der  Kreisbogen  aa'  so  an  dem 
Verbindungsstücke  verschoben,  dass  sein  Mittelpunkt  in  der  Drehungsaxe,  aiso  auch 
in  derjenigen  Axe  liegt,  durch  welche  der  feste  Strom  sich  (mit  Ausnahme  der  Dicke 
der  isolirenden  Glasröhre)  bewegt,  so  sind  alle  oben  geforderten  Redingungen  er- 
füllt :  Der  Kreisbogen  erhält  keine  Drehung,  mag  der  Leiter  »  A * r'  eine  Gestalt  oder 
Lage  haben,  welche  er  wolle.  Wird  aber  der  Rogen  aa'  seiner  Drehungsaxe  um 
etwas  angenähert,  oder  ein  wenig  davon  entfernt,  so  gleitet  er  auf  den  Quecksilber- 
rinnen vorwärts  oder  rückwärts,  je  nach  der  Lage  des  dargebotenen  festen  Drathes. 

U.    Die  Rechnungen,  welche  sich  an  die  erste  Darstellung  der  in  der  vorigen 
Nummer  dctaillirtcu  Gleichgewichtslage  anschliessen  !,  mögen  übergangen  werden. 


§  25. 
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Sie  rühren  au  keinem  andern  Ergebniss  als  die  kurzem  Rechnungen,  welche 
später  *2  durch  die  zweite  experimentelle  Darstellung  jenes  Falles  hervorgerufen 
wurden.  Der  Kreisbogen  ad  der  Fig.  t25  befindet  sich  also  im  Gleichgewichte,  wenn 
er  sich  nur  um  eine  senkrecht  auf  seiner  Ebene  stehende  <ind  durch  seinen  Mittel- 
punkt gehende  Axe  bewegen  kann,  und  wenn  auf  ihn  ein  geschlossener  Strom  ein- 
wirkt, der  in  derselben  Axe  beginnt  uncLmündet.  Befindet  sieh  nun,  um  die  Vorstellung 
zu  fixiren,  in  n'm'  der  »fty.  126  ein  Element  jenes  Kreisbogens,  und  in  nm  ein 
Element  des  willkürlich  gestalteten  Leiters, 
st*  lässt  sich  die  Formel  in  N.  VI.  des 
vorigen  Paragraphen  oder 

ds 

auf  deren  Wechselwirkung  übertragen. 

Da  dei  Kreisbogen  unter  den  angege- 
benen Bedingungen  keine  Verschiebung  iui 
Sinne  seiner  Peripherie  erhält,  wohl  aber 
eine  solche  auftritt,  sobald  er  der  Drchungsaxe  angenähert  oder  von  ihr  ent- 
fernt wird,  so  müssen  alle  Bewegungsantriebe  in  »ler  Normallage  derselben  senkrecht 
auf  der  Peripherie  stehen;  die  in  der  Richtung  der  Tangente  fallenden  Antriebe 
müssen  sieh  aber  gegenseitig  auflieben.  Die  „elementare  Tangentialkraft"  — 
wie  Ampere  die  iu  der  Richtung  der  Tangente  nV  wirkende  und  in  ds  ausgehende 
Kraft  nennt  —  erhält  man  aber,  wenn  man  den  vorigen  Ausdruck  für  die  totale 
in  der  Richtung  n'n  wirkende  Kraft  mit  cos  ,i  multiplicirt,  also 


Fig.  ise, 


ii'  ds'  r1-*-"  cos/? 


d(rk  cos/9) 
di 


ds 


oder  was  dasselbe  ist 


4  " 


ds 


Die  totale  von  dem  beliebig  gestalteten  Leiter  auf  das  Element  da'  ausgeübte 
Tangentialkraft  ergiebt  dich  dnreh  Integration  der  vorstehenden  Gleichung  nach  d.s. 
Sie  ist 

L  n'  ds'  j^r1-1*—  {t*mß?.~  (/— 2*— n)  J*(i*  cos ß_ )'  »-=» c/rj 


oder 


*). 


Soll  dieses  Integral  für  den  ganzen  geschlossenen  Strom  gelten,  so  erhalten  r  und 
ß  füt  die  beiden  in  einem  Punkte  liegenden  Grenzen  dieselben  Werthc,  und  dem- 
geinäss  verschwindet  der  Thcil 

cos  *ß 

Nicht  so  ist  es  mit  dem  Integral  des  zweiten  Theilcs 


Aos  V 
J  iM 


dr. 


Einer  Auflösung  Ist  dasselbe  nur  fähig,  wenn  iu  der  Gleichung  der  Stromcurve  cos  ß 
als  Function  von  r  gegeben  Ist.    Aber  auch  ohne  das  ist  man  im  Stande  zu  zei- 
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gen,  dass  es  nicht  allgemein,  sondern  nur  für  bestimmte  Fälle  zwischen  denselben 
Grenzen  ■  gleich  Null  wird.  Dieses  Integral*  muss  sich  nämlich  durch  eine  Curve 
darstellen  lassen  und  zwar  durch  eine  beliebig  gestaltete,  aber  geschlossene  Cunre, 
da  die  Stromhahn,  welche  ihm  den  Ursprung  gab,  eine  geschlossene  beliebig  ge- 
staltete Curve  sein  soll.  Denkt  man  sich  nun  das  Stromelement  ds'  von  dieser 
Curve  umgeben,  und  beschreibt  von  der  Mitte  von  ds1  aus  mit  immer  wachsenden 
Halbmessern  r  Kugcloberilächen ,  sodass  die  kleinste  jene  Curve  von  innen,  die 
grösste  aber  dieselbe  von  aussen  berührt,  so  wird  jene  Curve  durch  diese  Berüh- 
rungspunkte in  zwei  Arme  gcthcilt.  Zwischen  je  zwei  KugeloberflSchen,  deren 
Halbmesser  um  </r  verschieden  sind,  befinden  sich  nun  zwei  Thcilchcn  jener  Curve, 
von  denen  das  eine  von  einer  vorwärts  gehenden,  das  andere  von  einem  gleich- 
starken rückwärts  gehenden  Strome  durchflössen  ist,  welche  sich  also,  weun  sie 
von  gleicher  Länge  wären,  in  ihrer  Wirkung  auf  ds'  gegenseitig  aufheben  würden. 
Von  gleicher  Länge  würden  sie  aber  sein,  wenn  die  Form  der  Curve  blos  eine 
Function  des  Abstandes  r  ihrer  Punkte  von  ds  wäre.  So  aber  soll  dieselbe  auch 
eine  Function  der  Neigung  ß  zwischen  r  und  rfs*  sein.  Auch  daun  würden  sich  die 
zwischen  zwei  benachbarten  kugclhüllen  liegenden  Thcilchcn  des  vorwärtsgehenden 
und  des  rückwärts  gehenden  Curvcnarmcs  gegenseitig  aufheben,  .wenn  die  Cürvc 
symmetrisch  läge  gegen  eihe  Ebene,  die  senkrecht  auf  der  Mitte  von  ds'  steht. 
Ist  aber  diese  Bedingung  nicht  erfüllt,  daun  besitzen  die  entsprechenden  Curven- 
theilchcn  verschiedene  Längen ,  somit  verschiedene  Werthc ,  nnd  heben  sich  d.ibcr 

nicht  gegenseitig  auf.    Das  Integral  f         dr  ist  also  für  gleiche  Grenzwerthe 

von  r  und  ß  nicht  allgemein  gleich  Null.  Soll  aber  dennoch,  wie  es  der  Vejsucb 
zeigt,  der  Ausdruck  der  Gleichung  5)  für  die  totale  Tangentialkraft  unter  allen  Um- 
ständen gleich  Null  sein,  so  muss  der  Cocfficicnt  dieses  Integrales  gleich  Null 
sein,  also 

t  —  3k  —  n  —  0 
oder  c, 

k  ^  .  3). 

Und  somit  wäre  eine  Relation  zwischen  den  beiden  Coefficicnteu  k  und  n  gefunden. 

III.  Es  handelt  sich  nun  darum,  noch  eine  ändere  Relation  zwischen  k  uud  n 
zu  finden  oder  ciuen  dieser  beiden  Coefflcionteu,  etwa  n,  direct  zu  bestimmen.  Dass 
n  grösser  als  /  ist,  lässt  sich  in  folgender  Weise  zeigen  :   Es  Sei  in  Ftg.  Iii  der 

Kreis  um  den  Mittelpunkt  c  ein  geschlossener  kreis- 
förmiger Leiter,  in  welchem  ein  Strom  in  der  Rich- 
tung des  bezeichneten  Pfeiles  circuliren  mag.  Diesem 
werde  von  aussen  ein  gerader  Leiter  in  derselben 
Ebene  entgegengehalten,  von  welchem  ds'  ein  Ele- 
ment darstellt  und  in  welchem  der  Strom  sich,  von 
unten  nach  oben  bewege.  Durch  nahe  an  einander 
befindliche  Zuglinien,  wie  nnt,  tum,,  welche  mit  ds 
die  Winkel  ß  und  ß  —  dß  machen,  kann  die  dem 
Elemente  ds'  zugewandte  Kreisseite  in  ebenso  viele 
kleinste  Thcilchcn  zerlegt  werden,  als  die  abgewandte. 
Zwei  solche  sich  entsprechende  Thcilchcn  mögen  nm, 
ntmt  sein.  Nach  der  Formel  A)  im  vorigen  Paragraphen  ist  nun,  wenn  der  Abstand 
von  n  und  ds'  mit  r  bezeichnet  wird,  uud  wenn  «  der  Winkel  ist,  welchen  das 
Element  des  Kreisstromes  mit  der  Verlängerung  der  Verbindungslinie  macht,  das 
Maass  der  Wechselwirkung  zwischen  nm  und  ds'  ausgedrückt  durch 
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sin  «  sin  ß      k  cos  «  cos  ß 


ii'  äs'  um 


Da  beide  Ströme  in  derselben  Ebene  liegen  sollen,  ist  nämlich  y  —  0,  also  cos  y  —  /, 
und  im  vorliegenden  Falle  ist  dieser  Werth  positiv ,  indem  sich  beide  Stromelemente 
als  gleichgerichtet  anziehen.  Bezeichnet  ferner  a,  den  Winkel  mtntk,  den  das  Ele- 
ment H,m,  des  Kreisstromes  mit  der  Verlängerung  der  Verbindungslinie  macht,  be- 
zeichnet man  die  Länge  der  Verbindungslinie  von  n,  und  d$'  mit  ry,  und  bedenkt 
niair,  das*  hier  der  Strom  die  entgegengesetzte  Richtung  hat,  wie  in  nm,  so  erhält 
man  den  analogen  aber  im  Vergleich  mit  vorigem  negativen  Werth  für  die  Wechsel- 
wirkung zwischen  n,m,  und  Js\  und  zwar 

.....        sin «,  sin  ß  -\-  k  cos«,  cos  ß 

Die  gleichzeitige  Wirkung  beider  Kreisclcmente  auf  ds'  ist  aber  gleich  der  Summe 
dieser  Werthc.  Da  jedoch  die  Winkel  a  und  «,,  welche  die  Kreiselemente,  oder 
die  mit  ihnen  zusammenfallenden  Tangenten  nt  und  n/,  zur  Zuglinic  nk  machen, 
sich  zu  180°  ergänzen,  so  ist 

sina  =  sina, 
coso  =^  —  cosa, 

und  somit  stellt  sich  jene  Summe  der  Wirkungen  dar  durch 

U  4 <         _  2£«)  si„  „  sin  ß  +  k        +  !Ä)  cos  «  cos  ,*]  '.  .  I ) 

Aus  der  erwähnten  Beziehung  der  Winkel  «  und  tc,  zeigt  sich  aber,  dass,  wenn 
me  und  m,e.  senkrecht  auf  »in,  gezogen  werden,  • 

=  r  H-  en  :  r,  —  en, 

*     - ,  « 

oder,  da  en  und  e)nl  unvcrhältnissmässig  klein  gegen  r  und  r,  sein  sollen, 

nw  :  n,m,  —  r  :  r,.  , 

Wird  der  hieraus  sich  ergebende  Werth,  sowie  der  Werth  von  k  aus  der  Gleichung 3) 
der  vorigen  Nummer  in  die  Gleichung  I)  eingesetzt,  so  geht  diese  Mach  einigen 

weitern  Umwandlungen  über  in- 

»  •         •  >  •  * 

ff  |j,/«->  -  sin«  sin£  l-  '-^Vr1  •+■        cos«  cos/?J..  2). 


 ..,  wird  aber  ersichtlich:  i)  dass  wenn  n  <  /  ist,  der  durch  diese  Formel 

dargestellte  WTerth  negativ  wird,  also  die  Summe  der  Wirkungen  der  Krciselemcntc 
das  geradlinige  Element  abstossen  würdcu;  2)  dass  wenn  n—  /  ist,  dieser  Werth 
=.-.:  0  wird,  also  gar  keine  Wirkung  stattfinden  wird;  und  3)  dass  wenn  n  >  /  ist, 
der  Werth  positiv  wisd,  also  beide  Krcisclemeute  geineinschafUich  das  geradliiügc 
Element  nach  derselben  Richtung  bewegen,  nach  welcher  es  das  zunächst  Hegende 
KreiseJemcnt  •allein  bewegt.  - 

Da  nun  der  ganze  Äreis  in  dieser  Weise  eiiigethcilt  werden  kann,  und  für  jedes 
Taar  von  Abschnitten  dieselben  Folgerungen  sich  wiederholen,  und  da  sich  die  Schlüsse 
auf  jedes  Element  eines  durch  d$'  gehenden  geraden  Leiters  übertragen  lassen  so 
kann  man  die  aus  der  Formel  gemachten  Folgerungen  experimentell  prüfen.  INancrt 
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man  nämlirli  dem  Theite  fg  des  asiatischen  Leiter?  üi  Fig.  101  einen  kreisförmigen 
Stromleiter,  so  zeigt  sieh,  dass  der  erstere  angezogen  wird,  sobald  der  nähere 
Theil  des  letztern  allein  eine  Anziehung  bewirken  würde,  dass  der  erstere  aber 
abgestossen  wird,  wenn  die  Stromesrichtung  Im  letztern  sich  umkehrt.  Dieser  Ver- 
such bestätigt  aber  den  dritten  der  bezeichneten  Fälle,  nämlich  dass 

.     *        n  >  /      .  3). 

IV.  Die  andere  der  oben  genannten  GJeichgcwichtsbedingungcn  fordert  drei 
ähnliche  und  ähnlich  in  einer  Ebene  gelegene  Stromcurveu ,  deren  Lincardimensionen 
in  einem  fortlaufenden  geometrischen  Verhältnisse  zu  einander  stehen.  Alle  drei 
sollen  in  einer  Richtung  liegen  und  die  mittlere  soll  beweglich  und  von  dem  Strome 
so  durchflössen  sein,  dass  sie  von  beiden  äussern  abgestossen  wird.  Ampere  * 
gab  zu  diesem  Zwecke  die  Vorrichtung  der  Fig.  t2S  an.    Auf  einem  Bodenbrett  3/A" 

erhebt  sich  ein  Stän- 
der ga,  ähulich  dem 
in  Fig.  6  dargestell- 
ten ,  dessen  äussere 
metallische  Hülle  mit 
einer  das  Quecksilber- 
näpfchen  i  tragenden 
Abzweigung  h  i  ver- 
sehen ist,  und  dessen 
von  orsterer  isolirte 
metallene  Axe  in  dem 
senkrecht  unter  i  be- 
findlichen Quecksilber- 
näpfehen  s  endet.  Die 
Axe  communicirt  auf 
der  rechten  Seite  der 
Figur,  ohne  die  Hülle 
des  Ständers  zu  bc- 
pgn  f8«  rühren,  mit  der  Drath- 

leitung     g  f  e  d  c  h  o  , 

welche  auf  der  Strecke  tdc  einen  Kreis  bildet  und  im  weitem  Verlaufe  sich  mög- 
liehst nahe  an  den  Drath  gfe  anschliesst,  um  in  dem  Quecksilbernäpfchen  a 
zu  enden.  Die  Hülle  des  Ständers  communicirt  auf  der  linken  Seite  der  Figur  mit  der 
Leitung  tuvxyza',  welche  im  Winkel  zu  dem  Kreise  vxy  verläuft,  und  dann  mög- 
lichst nahe  «lern  ersten  Wege  bis  zu  dem  Quecksilbernapfchcn  a'  zurückführt.  Von 
dem  Näpfchen  i,  welches  mit  der  Hülle  des  Ständers  in  metahscher  Verbindung  steht, 
führt  eine  dritte  Leitung  über  klm  abwärts,  bildet  einen  Kreis  mnp  und  führt 
dann,  der  erstem  Leitung  möglichst  nahe,  jedoch  ohne  sie  zu  berühren,  wieder 
aufwärts  über  q  und  r  nach  dem  Näpfchen  f,  welches  mit  der  Axe  des  Ständers 
communicirt.  In  I  und  i  endet  dieser  Leiter  in  Spitzen,  von  denen  erstere  möglichst 
leicht  beweglich  auf  dem  Boden  des  Quccksilbernäpfchcns  aufsteht,  letztere  aber 
blos  die  Oberfläche  des  Quecksilbers  berührt.  Alle  drei  Kreise  sind  so  vorgerichtet, 
däss  sie  in  einer  horizontalen  Ebene  und  ihre  Mitten  in  einer  geraden  Linie  liegen. 
Damit  der  mittlere  in  dieser  Ebene  bleibt,  ist  er  mit  einem  Gegengewicht  A  ver- 
sehen. Die  Halbmesser  der  drei  Kreise  stehen  in  dem  Verhältnis»  einef  fortlaufenden 
geometrischen  Reihe,  nnd  dio  Abstände  ihrer  Mittelpunkte  in  dem  Verhältniss  zweier 
auf  einander  folgender  Glieder  dieser  Reihe.  Werden  nun  die  beiden  Näpfchen  o 
und  a  mit  den  Zuleitungsdräthen  einer  galvanischen  Vorrichtung  Z1  verbunden,,  und 
iritt  der  Strom  z.  B.  in  a  ein,  so  verfolgt  erden  Weg  al/ctlefg  srpnmlkih  luvxyza' 
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und  kehrt,  in  a!  angekommen ,  zu  seiner  Quelle  wieder  zurück.  Auf  diesem  Wege 
durchläuft  der  Strom  den  mittlem  Kreis  in  entgegengesetzter  Richtung  als  die  beiden 
äussern.  Ersterer  wird  also  von  letztern  abgestosseii.  Findet  das  angegebene  Ver- 
hältniss  zwischen  den  Halbmessern  der  Kreise  und  den  Abständen  ihrer  Mittelpunkte 
statt,  so  hat  der  mittlere  kein  Bestreben,  seine  Lage  zu  verlassen,  kehrt  vielmehr 
durch  mehrfache  OscHlationcn  wieder  dahin  zurück,  wenn  er  durch  eine  äussere 
Kraft  aus  derselben  gebracht  wurde.  Es  zeigt  sich  somit,  was  der  Zweck  des  Ver- 
suches ist,  dass  unter  den  bezeichneten  Umständen  der  mittlere  Kreisstrom  sich  im 
Gleichgewichte  befindet. 

V.    Der  so  eben  beschriebene  Versuch  Ist  nun  geeignet,  eine  zweite  Relation 
zwischen  n  und  k  aufzufinden,  um  mit  deren  Hülfe  definitiv  zu  entscheiden,  dass 

/ 

n  —  2,  also  k  =  —ist.    Ampere  verfuhr  folgcndermassen. 

2 

Sind  in  Fig.  t29  die  beiden  Stromelcinentc  ds  und 
r/Y  dargestellt  durch  die  beiden  Linien  mn  und  mV, 
so  hat  die  durch  die  Formel  7)  in  §.  34,  N.  VI.  oder 
/  —  n 

wegen  k  =  — —  durch 
— 

ii'  ds'  r*d  (r*coS/J) 

ausgedrückte  Wechselwirkung  zwischen  denselben  die 
Richtung  der  Verbindungslinie  r  ihrer  Mitten  a  und  a'. 
Zuvörderst  mag  nun  die  Grösse  dieser  Kraft  zerlegt 
werden  nach  drei  zu  einander  rechtwinkelig  stehenden 
Coordinatcnaxen  X,  Y  und  Z,  die  sich  in  der  Mitte  a' 
des  Elementes  mV  kreuzen  und  mit  demselben  die  be- 
züglichen Winkel  X,  p  und  v  bilden.    Werden  die  Coordinatcn  des  Punktes  a  mit 

x.  y  und  ;  bezeichnet,  so  sind  — ,  —  und  —  die  Cosinusse  der  Winkel,  welche  r 

r      r  r 

mit  den  Coordinatenaxen  macht,  und  somit  ist  der  Cosinus  des  Winkels  zwischen  r 
und  mV  oder 


Fig.  n». 


cosft  ^ 


X  ,  XI  z 

—  cos  X  -h      cos  u  H  cos  r. 

r  r  r 


Durch  Einsetzung  dieses  Wcrthes  in  die  obige  Formel  und  Multiplikation  derselben 

mit        ergiebt  sich  die  Componentc  nach  der  Axc  A" 

=  ii'  ds  rk_1  x  d  [r*^1  (x  cos  X  -f-  y  cos/u  -f-  z  cos  v)\. 

Da  nun  bei  einer  Bewegung  auf  derjenigen  Curvc,  zu  welcher  ds  gehört,  die  Winkel 
X ,  ft ,  v  unverändert  bleiben ,  kann  der  vorstehende  Werth  auch  folgende  Formen 
erhalten 

=  ii  ds'  JcosXr*-1  x  d(rk-lx)  -h  —  cos/t  r*"1  y  d  (r*-1  y) 


-I  cos  v  rk_1  z  d 

z 


?dsf  r 


,V  d*  Pces  X  d  (>■*-'  .1)'  -+-  *  cos rf  ( ;/)'  -t-  -y  cos  v  d 

2/ 


oder  durch  Vertauschung  von  2k  —  2  mit  — n—l 
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ii'  dsf  Trf  ac*  cos X  H -  xy  cos -|-  acs  cos  »  y*  cos  ft  _  ^  cos r  ^  il 
ii'  ds'  F  ,  a;  cos/?  xdy  —  ydx  zdx  —  xdzl 

=  -y-  [rf  ~ ^    C0R^  —  cos »  — y-M     J ' 

Soll  die  Wirkung  eines  endliehen  Stromthciles  *  auf  ds'  gefunden  werden  und 
sind  x,,  r,,  /?,  sowie  ara,  r,,  /?,  die  Werthe,  welche  x,  r  und  ß  an  den  beiden  Enden 
desselben  erhalten,  so  braucht  nur  die  letzte  Formel  zwischen  den  bezeichneten 
Grenzen  integrirt  zu  werden,  um  die  Componente  der  Wirkung  nach  der  Axe  der 
X  zu  erhalten.    Es  ergiebt  sich 

•  ■  * 

Ist  nun  die  Curvc,  zu  welcher  ds  gehört,  eine  geschlossene  Curve,  so  wird 
x,  =  x,,  r,  =  r,,  /?,  =  Und  bezeichnet  man  die  Componente  ihrer  Wirkung 
auf  ds'  nach  der  Axe  der  X  mit  AT,  so  ist 

x  =  iLf'^fiSgpl^  eos.y^?--^].  H 

Durch  ganz  analoge  Schlüsse  ergeben  sich  für  die  Componenten  nach  den  Axen 
der  l'und  Z,  welche  bezüglich  mit  Fund  Z  bezeichnet  werden  mögen,  die  Wcrtne 


.  .  .  I>) 

1?  ds' r      ,  fzdx  —  xdz  rydz  —  zdy-] 

z  =  [cos*y- — ^  cos^yi-^.-^j .  ic). 

Setzt  man  hierinnen 


/Z  dx  • —  x  dz  [  qV 

r«+1         —  [ 


)dy  —  ydx   

~rn  7 1 


so  erhalten  die  vorstehenden  Gleichungen  die  Form 

< 

ii' ds'  ,„ 
A  =  —4—  (c  cos  /"  —  B  cos  •») 


)'  =  cos  y  —  C  cosX)  y 

Z  (ß  cos  X  —  .4  cos/O 
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Mit  Hülfe  dieser  drei  Gleichungen  für  die  Wirkung  einer  geschlossenen  Strom- 
curve  auf  ein  Stromelcnient  in  der  Richtung  dreier  zu  einander  senkrechter  Coor- 
dinatenaxen  ergiebt  sich  die  Rcsultirendc  R  in  Grösse  und  Richtung  durch  die 
Gleichung   • 

n  =  y.v  -  h  Y1  -h  Z7   .  4). 

Die  drei  Wcrthe  für  A,  B  und  C  sind  im  Allgemeinen  nur  dann  einer  unmittel- 
baren Integration  fähig,  wenn  die  geschlossene  Stromcurvc  gegen  den  Abstand  r 
vom  Stroinelemcnt  unverhältnissmässig  klein  ist.  Die  einfache  Form,  zu  welcher  in 
diesem  Falle  die  Integrationen  fuhren,  benutzt  Ampere,  um  daraus  Anschauungen  für 
endliche  Stromcurven  zu  gewinnen. 

In  Fiij.  150  mag  mnk,  einen  solchen  sehr  kleinen  ebenen,  beliebig  im 
gelegenen  und  beliebig  gestalteten  geschlossenen 
Strom  vom  Flächeninhalte  X  darstellen.  In  a  be- 
finde sich  die  Mitte  eines  Stromelementes ,  auf  wel- 
ches er  Virkt,  und  dieser  Punkt  sei  wiederum  der 
Anfang  der  drei  rechtwinkeligen  Coordinaten  aX, 
a  Y  und  a  Z.  Um  mit  der  Entwickclung  des  Wcrthes 


xdy  —  ydx 
f* »  i 


5) 


Fig.  ISO. 


zu  beginnen,  mag  pqpt  die  Projection  von  mnA:, 
auf  der  Ebene  XY  darstellen,  und  es  mag  mnk,  durch 
Ebenen,  welche  sich  in  der  Axe  der  Z  kreuzen,  in 
kleinste  Streifen  zerlegt  werden.  Zwei  solcher  be- 
nachbarter Ebenen  mögen  den  Streifen  mnnml  auf  der  Fläche  X  und  auf  ihrer 
Projection  den  Streifen  pqq,p,  abschneiden.  Der  kleine  Winkel,  den  beide  Ebenen 
mit  einander  bilden,  werde  mit  dq>  bezeichnet.  Ist  nun  mm/  das  zu  betrachtende 
Stromclement  und  m  derjenige  Punkt,  welchem  die  Coordinaten  xyz  angehören, 
ist  p  seine  Projection  und  ist  pt  die  Projection  des  zu  m  benachbarten  Punktes 


ro„  so  ist  leicht  ersichtlich,  dass 


xdy  —  ydx 


gleich  ist  dem  Flächeninhalte  des 


Dreiecks  papr    Wrird  die  Länge  der  Linie  pa  mit  u  bezeichnet,  so  ist  demnach 


d<p 


Wird  sogleich  das  zweite  durch  die  Ebenen  abgeschnittene  Stromelement  n,n  mit 
in  Rechnung  gezogen,  so  muss  seine  Wirkung,  als  entgegengesetzt  gerichtet,  von 
der  des  Elementes  mm/  abgezogen  werden.  WTird  die  Linie  pq  mit  du  bezeichnet, 
und  der  entsprechende  Zowachs  von  r  mit  Ar ,  so  geht  der  Werth  von  C  für  mm, 
und  n,n  über  in 

J  r*+*       J  "(r  I-  dr)"+» 

Sind  nun  die  Abmessungen  der  Fläche  X  so  klein,  dass  bei  einer  Reihenentwickc- 
lung  des  Wierthes  unter  dem  zweiten  Integral  schon  die  zweiten  Potenzen  von  d  u 
und  d  r  vernachlässigt  werden  können ,  so  vereinfacht  sich  jener  Werth  in 
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Nun  ist  aber 

und 

.  ut)u  H-  sdr 

d  r  _^   — —  • 

r 

Fällt  man  ferner  ein  Perpendikel  ae  —  t  von  a  aus  auf  die  Ebene  der  gegebenen 
kleinen  Stroinbahn,  verbindet  seinen  Fusspunkt  e  in  dieser  Ebene  mit  dem  Punkte  g 
und  bezeiehnet  den  Winkel,  welchen  es  mit  der  Axc  der  Z  macht,  durch  iL':  so  ist 

t  %  . 

n  g  =   c  • 

J         cos  5 

Wird  demnächst  durch  den  Punkt  m  die  Linie  hu  parallel  zur  Linie  ar{  gezogen, 
so  ist 

♦ 

und  aus  der  Aehnlichkeit  der  Dreiecke  mhg  und  m»w  findet  sich 

m/i  :  ms  —        :  sn 


oder 


u  :  du  —  s  ~  :  dr, 

cos  4 


woraus 

du 


l,  =  "  L  _  ' 

«  V        cos  U 
und  mit  Benutzung  dieses  Warthes  und  der  obigen  Gleichung 

d  r  —   =   i)  u 

ur  cos  £ 

ra  cos  u  —  /  s  . 

—   1  p—  d  1 1 

nr  cos  l 

sich  ergiebt.    Mit  Hülfe  dieses  Werthes  wird  nun 

'=yp^,:::;::r:'  ■ 

Ah  —  /       (ii-M)  (:1 

Unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Abmessungen  der  Stromcurvc  sehr  klein  seien, 
ist  aber  atich  gestattet,  für  die  veränderlichen  Werthc  von  r  und  z  mittlere  eonstante 
Werthc  anzunehmen,  etwa  die  des  Schwerpunktes  der  Curvc.  Gehen  demgemäss  r 
und  z  über  in  /,  und  z,,  so  wird  - 


L//"'         /,»-»•»  cos  Ut/  T 


Das  so  vereinfachte  Integral  lässt  sich  aber  unmittelbar  lösen.  Bedenkt  man  nämlich, 
dass  i/r/7»  derjenige  kleüic  Bogen  ist  ,  welcher  dem  Halbmesser  u  und  dem  kleinen 
Winkel  a>  angehört,  so  ist  ududy  gleich  dem  Flächeninhalte  des  Streifens  /»w,/*/ 
oder  der  Projection  des  Streifens  mnntm,  auf  die  Ebene  der  AT.  Nothwendiger- 
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weise  ist  aber  dann  das  Integral  aus  udud<p  gleich  den  Projeetionen  aller  dieser 
Streifen  zwischen  den  äussersten  Punkten  k  und  A,,  d.  i.  gleich  dem  Flächen- 
inhalte X  der  Stromcurve,  projicirt  auf  die  Ebene  der  X  Y.  Da  nun  die  Ebene  der 
Stromcurve  mit  der  Ebene  der  A*  >'  denselben  Winkel  l  bildet  wie  die  Normale  t  zur 
erstem  mit  der  Axe  der  Z,  so  ist 

fududrp   ™   X  COS  C 
also  , 

_  [  (n  — /)  cos;'       (gjhfliyi  . 


(i  a). 


Durch  ganz  ähnliche  Betrachtungen  finden  sich  die  analogen  Werthe 

~  L — Ty^~  lr*~V       '         •  ftb) 

und 

r(n-/)cos$  (»H-Oton 

1  —  [ — —  /Tri   |   •  •  •  *■  ■  Gc)- 

wenn  mit  tj  und  §  diejenigen  Winkel  bezeichnet  werden,  welche  die  Normale  zur 
Stromebene  mit  den  Axen  der  Y  und  X  bildet,  und  mit  yt  und  xt  die  Werthe  von 
y  und  x  fiir  den  Schwerpunkt  der  kleinen  geschlossenen  Stromcurve. 

Die  so  gefundenen  Werthe  für  A ,  B  und  C  brauchen  nun  nur  in  die  Werthe  für 
X,  Y  und  Z  der  Gleichungen  3)  substituirt  zu  werden,  um  mit  Hülfe  derselben 
die  Grösse  und  Richtung  der  Wechselwirkung  R  in  Gleichung  l)  zwischen  dem 
Stromelement  und  der  kleinen  Stromcurve  darzustellen. 

Mit  Hülfe  der  im  Vorstehenden  gewonnenen  Ergebnisse  fiir  sehr  kleine  geschlos- 
sene Ströme  ist  man  aber  in  den  Stand  gesetzt,  die  Wirkung  eines  endlich  grosScn 
geschlossenen  Stromes  zu  ermitteln.  Sei  M AT  in  Fig.  154  ein  solcher,  und  werde 
seine  Richtung  durch  die  peripherischen  Pfeile  angedeutet, 
so  kann  man  die  von  ihm  begrenzte  Fläche  zertheilt  denken 
in  beliebig  viele  kleine  Flä'ehenelcihentc  wie  z.  B.  mn, 
von  denen  jedes  als  eben  zu  betrachten  ist.  Stellt  man 
sich  nun  vor,  dass  jedes  dieser  The*ilchen  in  gleichem 
Sinne  und  von  einem  gleichstarken  Strome  umflossen 
werde  als  die  ganze  Fläche,  dann  wird  in  der  Wirkung 
nach  aussen  nichts  geändert,  indem  sich  nämlich  stets 
zwei  benachbarte  Stromclcmente  benachbarter  Theilchen,  als  gleich  und  entgegen- 
gesetzt gerichtet,  gegenseitig  aufheben,  und  somit  nur  diejenigen  Antheile*  übrig 
bleiben,  welche  in  der  Peripherie  der  Fläche  liegen,  also  mit  dem  ursprünglich  ge- 
gebenen Strome  zusammenfallen.  Da  nun  auf  die  Wirkung  eines  jeden  der  so  ge- 
wonnenen Flächcnclcinente  die  voranstehenden  Erörterungen  übertragen  werden 
können,  so  findet  sich  die  Wirkung  des  endlichen  geschlossenen  Stromes  MN,  dessen 
Flächeninhalt  mit  C  bezeichnet  werden  mag,  wenn  man  X  =  </'C  setzt  und  die 
fürA*,  T  und  Z  sich  ergebenden  Werthe  einer  doppelten  Integration,  entsprechend 
den  beiden  Theilungsrichtungen  in  Fig.  /.>/  unterwirft. 

Das  Gesagte  mag  auf  den  Fall  übertragen  werden,  wenn  der  geschlossene 
Strom  MX  sowie  dasjenige  Stromelement,  mit  dein  es  in  Wechselwirkung  steht, 
in  eine  Ebene,  etwa  in  die  der  X  Y,  fallen,    Für  diese  Annahme  ist 

t  =  0;  zt       0;  cosC  =  cos0°  =  /;  cos  r,       cos  t  =  cos  .90°  =  0; 

cos  Y  =  cos  00°  =  0 
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« 

und  somit  wird  in  den  Gleichungen  6) 

A  —  0 ,   B  —  0  ;    C  ^  X 


welche  Werthe  in  die  Formeln  3)  eingesetzt 


A  =  — |—  TTTT^  •  cos/« 

ii'  ds1  n — /  ,  , 
)  —T—TX  cosX 

z  o 


und  demgemäss  in  Formel  4) 

ii'  ds' 

/nil 

n— / 


n        i *  ds'  n—  I  .  4/  , 
/?  —      ^     jiTT  X  y  cos  >  ~h  cos  U 


ergeben,  indem  cos  /u*  -J-  cos  U  =  / ,  weil  /w  - 1-  X  =  90°  ist.  Wird  hierin  X  mit  ff  I 
vertauscht,  so  ist  H  der  Ausdruck  für  die  Wechselwirkung  des  Stromelcmentcs  und 
eines  der  Theilchcn  »in  der  Fig.  in  welche  die  Fläche  des  endlich  grossen  ge- 
schlossenen Stromes  MN  zerkleinert  werden  durfte.  Die  Wechselwirkung  des 
Stromelemcntes  mit  dem  ganzen  Strome  MN  erhält  alsdann  den  Ausdruck 


„Errichtet  man  also  auf  jedem -Punkte  der  vom  Strome  umgebenen  Fläche 
ein  Perpendikel  von  der  Länge  *  t  ,  dann  stellt  das  Volumen  des 
Prismas,  welches  die  Stromcurvc  als  Basis  hat,  und  andererseits  durch 
die  Enden  dieser  Perpendikel  begrenzt  wird,  den  Werth  /  / _  dar: 

n—K 

und  wird  dieses  Volumen  mit  dem  Werthe  Ii'  ds?  multiplicirt,  so 

ergiebt  sich  der  Ausdruck  für  die  gesuchte  Wirkung." 

Es  bleibt  noch  übrig  die  gepflogene  Untersuchung  auf  die  Wechselwirkung 
zwischen  zwei  sehr  kleinen  geschlossenen  und  in  einer  Ebene  liegenden  Strömen  zu 
übertragen.  Werden  solche  Ströme  in  Fig.  13i  dargestellt  durch  die  um  0  und 

gezogenen  Curven,  so  zeigte  Gleichung  7),  dass  die  Wirkung  des 
Stromes  um  0  auf  ein  Stromclcment  gefunden  wird  durch 


n  —  1  .., 
■ — -   1 1 


ii'  ds' 


2  im+l 

Ist  m»  das  bezügliche  Stromclcment,  und  wird  dasselbe  durch  die 
beiden  von  0  ausgehenden  einander  sehr  nahen  Zuglinien  Om  —-■  lt 
und  On  =  lt  -\-  dlt  abgeschnitten,  welche  einen  Winkel  dtp  mit  ein- 
ander bilden,  so  kann  mn  in  die  beiden  Stromelemcnte  mp  und 
pn  zerlegt  werden,  von  denen  das  eine  dem  Bogen  l,dtp,  das  andere 
dem  Zuwachs  /,  oder  dlt  entspricht.  Der  vorstehende  Ausdruck  kann 
demnach  gleich  der  Summe  von 


oy  Google 
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n 


..,  Xdy 


und 


n 


l  n+  I 

V 


trachtet  werden.  Ampere  glaubte  das  für  den  ganzen  sehr  kleinen  Strom  ge- 
nommene Integral  aus  dem  letzten  Antheil  Vernachlässigen  zu  können,  indem  die 
Wcrthe  auf  der  concaven  und  convexcn  Seite  entgegengesetzte  Vorzeichen  er- 
halten und  indem  sie  wegen  der  zu  geringen  Entfernungsdifferenz  von  0  mit 
gleicher  Stärke  wirken.  Er  zog  also  nur  den  ersten  Antheil  in  Betracht.  Ver- 
längert man  demgemass  die  beiden  Zut^liriicn  bis  mt  und  nt  und  bezeichnet  mml 
mit  d/,  so  ist  der  in  den  mit  ont  und  dy  gebildeten  Bogen  fallende  Antheil 

«  —  /  . ..     X  d  r/> 


<W,)" 

e  Wirkung  beider  zwischen  die  Zuglinien  fallenden  Antheilc  ist  also  gleich 
Differenz  der  dafür  gefundenen  Ausdrücke ,  welche  durch  Reihcucntwickelung 
Vernachlässigung  der  Glieder  mit  höheren  Potenzen  von  öl,  die  Form 


der 
und 


n  ( n  —  / ) 


i  V  X 


(l<f  (V/, 


oder 


erhält 
h 


n(n  — /)  ..,  x  l,  d<p  dl 


Durch  Integration  dieses  Werthcs  zwischen  den  äussersten  Grenzen  h 

sich  daraus  der  Werth  der  Wechselwirkung  beider 

n(n— /)  ...  .   A  dv  dl. 


und 


,  der  Stromcurve  ergiebt 


•> 


it7  X 


PI,  drp  d 

J  1*+% 


r»iM  Werth  l,d  <J  AI,  Ist  nun  nichts  anderes  als  der  Flächeninhalt  dXf  des  durch  die 
beiden  Zuglinien  gebildeten  kleinen  Streifens  mm  Vn;  also  ist  das  Integral*  daraus 
gleich  dem  Inhalte  Xt  der  ganzen  von  dem  Strome  umschriebenen  Fläche.  Und  ist 


man  wegen  deren  Kleinheit  berechtigt,  statt  des  veränderlichen  Werthes  /,  den 
unveränderlichen  Abstand  0  Ot  =  l  der  Schwerpunkte  beider  Stromcurven  zu  Sub- 
stituten ,  so  erhält  man 

n  (n  —  /)  . XX. 


Ii. 


2 


n 


9). 


hie  Kraft,  mit  welcher  zwei  kleine  geschlossene  Stromthcilchen  auf  einander  wirken 
wurden,  ist  also  direct  proportional  dem  Product  der  von  ihnen  umschriebenen 
Flächen  und  umgekehrt  proportional  der  n  -f-  2ten  Potenz  des  Abstandes  ihrer 
Schwerpunkte.  Dieses  allgemeine  Resultat  bleibt  bestehen,  obschon  durch  Plana 
ein  später  in  §.  49,  N.  IX  zu  behandelnder  Nachweis  geführt  wurde,  dass  die  von 
Ampere  beliebte  Vernachlässigung  des  Integrales  aus  der  zweiten  Componcnte  von 
mn  UDStatthafl  sei.  Auch  bat  die  daraus  hervorgehende  Correction  der  Gleichung  9) 
auf  die  demnächst  zu  ziehenden  Schlüsse  keinen  Einfluss. 

Uebcrträgt  man  die  Wechselwirkung  zweier  kleinster  geschlossener  Ströme 
mgemäss  auf  die  Wechselwirkung  zwischen  zwei  in  einer  Ebene  liegenden 
- Illeben  geschlossenen  Strömen,  so  ist  unqfhwer  zu  erseheu,  dass  auch 
diese  proportional  dem  Product  aus  den  von  ihnen  umschlossenen 
Fitchenräumen  und  umgekehrt  proportional  der  n  -f-  2,en  Potenz  der 
Abstände  ihrer  Anziehungsmittelpunktc  sein  muss,  und  die  Richtung 
ihrer  Wechselwirkung  die  der  Verbindungslinie  ihrer  Anzichungs- 
Miittelpuukte  ist. 


•J40 
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§.  25. 


Bildet  man  sich  nun  zwei  Systeme  von  je  zwei  geschlossenen  Strömen,  welche 
so  beschaffen  sind,  dass  die  Lineardimensionen  des  einen  Systemes  in  demselben 
Verhältnisse  stehen,  wie  die  Lincaidimensionen  des  andern,  und  dass  beide  zu  ein- 
ander symmetrisch  gelegen  sind,  so  kajin  man  die  von  den  Strömen  umschlossenen 
Flächen  beider  Systeme  in  gleich  viele  symmetrisch  gestaltete  und  gelegene  kleinst r 
Thcilchen  zerspalten.  Es  ist  aber  ersichtlich,  dass  unter  solchen  Bedingungen  das 
Vcrhältniss  der  Wirkung  in  beiden  Systemen  gleich  dem  zweier  in  beiden  symme- 
trisch gelegenen  Thcilchen  sein  muss.  Angenommen,  es  verhalten  sich  die  Linen - 
dimensioucn  wie  m :  /,  also  die  Flächen  wie  m*  :  4t  so  ist  das  Vcrhältniss  der 
W  irkungen  in  beiden  Systemen 

—  /)..,  U'     «(??  —  /)..,     XX'  m« 


ii 


=  1  :  m-n  +  *. 


Der  in  Fig.  12S  dargestellte  Versuch  bietet  nun  zwei  Systeme  dar,  in  denen  die 
Lineardimensionen  des  ersten  und  zweiten  Kreises  in  gleichem  Verhältnisse  stehen 
wie  die  Lineardimcnsionen  des  zweiten  und  dritten  Kreises.  Da  aber  dieser  Versuch 
zeigt,  dass  dann  die  Wirkungen  einander  gleich  sind,  indem  unter  jenen  Bedin- 
gungen der  mittlere  Kreis  sich  im  Gleichgewicht  befindet,  so  muss  notwendiger 
weise  jenes  Vcrhältniss  der  Wirkungen  auch  gleich  sein,  d.  h.  es  muss  wr"""***  == 
(»der 

n  =  2    .    .    »  <0) 

sein. 

Nachdem  also  der  Werth  von  n  gefunden  worden  ist,  lässt  sich  auch  der  Werth 
von  k  in  Gleichung  3)  der  N.  1.  zahlcnmässig  darstellen.    Es  ist  nämlich 


9 


in. 


Mit  Hülfe  der  so  gefundenen  Werthc  für  n  und  k  vereinfacht  sich  die  Formel 
für  die  Wechselwirkung  zweier  Stromelcmcnte ,  wie  sie  in  §.  24,  N.  V.  I)  uud  lj 
gegeben  wurde  in 

/ 


ü'  ds  ds' 


sin  u  sin  ß  cos  y   cos  ocos 


oder 


ir  ds  ds' 


COS  l  —  -x-  cos  f<  COS  ,i 

2 


sowie  deren  Umformung  [daselbst  N.  IV.  Gleichung  7)]  in 

ii' ds'  .  cos  fi 


d 


1  r"  VF 


13). 


1  Ampere.    'Ann.  de  ch.  et  de  ph.  20-  414.  (  1822. J  —  'Dessen  Hecueil  p.  311. 
*  Ampere.    *  Ann.  de  ch.  et  de  ph.  V.  29.  p.  381.  et  V.  30.  p.  29.  (1825.)    Gelesen  vor 

der  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Paris  am  12.  Sept.  1825. 

Später  wurden  diese  und  die  nachfolgenden  Untersuchungen ,  sowie  die  in  den 

§§.  27  und  28  wiedergegeheneu  von  Ampere  zusammengestellt  in  seinem  *  Mt'moire  sur 
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/o  tht'orie  malhe'malique  des  phenoment*  Slectrodynarniques ,  welches  »ich  in  den  Wrt«.  de 
l'Acad.  de  Paris,  fi.         (  ISilJ  findet.    Ein  mit  Ausnahme  der  letzten  Seiten  his  auf  die 
Druckfehler  unveränderter  Abdruck  jenes  Memoire   ist    die   *  Tht'orie.    des  phenomenex 
flectrodynatniques  uniquement  dt'duite  de  l'experieuce.    Paris  et  Bruxelles.  Nov.  1H2G. 
'  Ampere.    *  Tht'orie  elc.  p.  in. 

$.  26.    Webers  Bestimmung  der  Constanten  n  und  k  mit  dem  Elektro- 

dynamometer. 

Ampere  versuchte  also,  wie  wir  sahen,  durch  Gleichgewichtslagen  beweg- 
licher Stromleiter  zwischen  feststehenden  von  gegebenen  Formen  und  Grössen 
die  experimentellen  Proben  auf  seine  theoretischen  Untersuchungen  zu  machen.  Die 
Gründe,  welche  ihn  dazu  bewogen,  gerade  diesen  Weg  der  Beobachtung  einzu- 
schlagen, giebt  er  in  seiner  Thiorie  des  phenomenes  eketvodynamiques  p.  9  sqq. 
Sic  kommen  wesentlich  darauf  hinaus,  dass  eine  directe  Messung  der  hier 
wirksamen  Kräfte  mittels  anderer  schon  bekannter  Kräfte,  also  etwa  durch  Be- 
stimmung der  Schwingungen  eines  durchströmten  Leiters  unter  Einfluss  eines 
andern,  oder  durch  die  Methode  der  Torsion,  zu  grosse  Schwierigkeiten  darbieten, 
um  durchfuhrbar  zu  sein.  In  Wahrheit  fehlten  auch  vor  Einführung  der  con- 
stanten  galvanischen  Ketten  und  vor  der  oAUSs'schen  Beobachtungsmethode  mit 
Spiegel  und  Fernrohr  die  Bedingungen  zu  genauen  messenden  Versuchen  mit  so 
schwachen  Kräften  als  die  hier  in  Rede  stehenden  sind.  Ampere  begnügte  sich 
also,  die  elektrodynamischen  Kräfte  unter  sich  selbst  zu  vergleichen.  Ein  solches 
Verfahren  führte,  wenn  auch  nicht  zu  messenden,  so  doch  zu  darstellenden 
Beweisen  für  seine  theoretischen  Ergebnisse .  und  solche  genügten  während  dreier 
Jahrzehnte. 

Durch  Amperes  Methode  wurde  die  Quantität  der  wahrend  der  Versuche 
thätigen  Kräfte  eliminirt;  doch  endlich  wurde  es  Bedürfuiss,  auch  diese  zu  messen, 
weil  nur  so  allein  das  Maass  für  die  Beobachtungsfehler  und  somit  die  Genauig- 
keit der  Versuche  nonnirt  werden  kann.  Femer  sind  die  von  Ampere  angege- 
benen Versuche  einer  grossen  Zuverlässigkeit  nicht  fähig,  wie  sich  schon  daraus 
übersehen  lässt,  dass  alle  Zulejtungsdräthe  theils  auf  Spitzen  ruhen,  theils  wenig- 
stens in  Quecksilber  tauchen ,  und  somit  der  ohnehin  überaus  schwachen  zwischen 
zwei  Leitungsdräthen  thätigen  Kraft  eine  unverhältnissmässig  grosse  Reibung  und 
Flächenwirkung  entgegensetzen.  Ampere  sagt  selbst  {Theorie  etc.  p.  205): 
„L'expenence  donl  je  me  suis  servi  pour  determiner  la  valeur  de  k  est  peu  suseep- 
tible  de  precision  ä  cause  du  frottement  de  l'arc  aa'  (Fig.  125)  sur  le  mercure 
contenu  dans  les  deux  augets  tn  et  tri ,  et  de  la  difficultä  qu'on  dprouve  ä  empicher, 
que  la  re'pulsion  qui  s'ttublit  entre  l'arc  et  le  mercure,  lorsque  le  courant  üec- 
trique  le  traverse,  ne  les  icarte  assez  Vun  de  Vautre  pour  interrompre  la  com- 
munication."  Darum  wendet  er  sich  wieder  der  altern  Darstellungsweise  (ver- 
gleiche Fig.  124)  jener  Gleichgewichtslage  zu.  Aber  dieser  Widerruf  giebt  überdem 
noch  den  Anschein,  als  ob  der  hier  zur  Sprache  gekommene  Versuch  sogar 
früher  zum  Beweise  benutzt  worden  sei,  als  er  selbst  angestellt  worden  ist 

Um  dem  Bedürfhiss  der  Wissenschaft  zu  entsprechen,  nahm  W.  Weber  die 
Untersuchungen  Amperes   wieder   auf1,  indem   er   dessen  Bestimmung  für 

Enejklop  d.  Physik.  XIX.   v.  Feiutmch  .  galttn.  Fernewirk.  <6 


•242  URITTKR  AUSl'HNITT.   \VKCIlSI;.l.\VIRKUN(i  KAIA'ANISCHKR  STRÖME.  §.  is 

n  =  i  und  k  =  —  y  als  richtig  voraussetzte,  nach  der  somit  gegebenen  Formel 

eine  Reihe  von  Messungen  berechnete  und  daraus,  das»  die  Rechnungen  unter 
einander  übereinstimmten,  schloss,  dass  die  Zahlenwerthe  jener  Constanten  die 
richtigen  seien. 

Zu  den  Messungen  der  Wechselwirkung  zweier  Ströme  bediente  sich  Weber 
eines  von  ihm  construirten  Instrumentes,  das  sehr  vielseitiger  Anwendung  fähig 
ist,  und  welches  er  Elektrodynamomcter  nannte.  Die  Principien,  nach  denen 
dasselbe  ausgeführt  ist,  lassen  sich  etwa  folgendermassen  formuliren:  Es  wird 
beabsichtigt,  das  Drehungsmoment  eines  Kreisstromes  unter  Einfluss  eines  andern 
zu  ihm  senkrechten  Kreisstromes  zu  messen,  dessen  Mittelpunkt  mit  dem  des 
erstem  entweder  zusammenfällt  oder  in  bekannten  Abständen  von  demselben 
entfernt  ist  Als  Maass  für  das  Drehungsmoment  wird  die  Torsion  benutzt,  mit 
welcher  einer  der  beiden  Stromkreise  in  einer  bestimmten  Lage  zu  beharren 
strebt,  wenn  er  an  zwei  parallelen  und  gleichgespannten  Fäden  aufgehangen  ist 
und  durch  die  Einwirkung  des  andern  feststehenden  Kreises  aus  jener  Lage  abge- 
lenkt wird.  Sollen  aber  beide  Mittelpunkte  in  einen  Punkt  zusammenfallen  können, 
und  soll  andererseits  der  eine  von  beiden  Kreisen  beweglich  sein,  so  wird  es 
Bedingung,  dass  beide  verschiedene  Durchmesser  haben.  Da  nun  ferner  die 
Wirkung  der  Zuleitungsdräthe  schwierig  zu  berechnen  sein  würde,  so  beseitigt 
dieselbe  Weber  dadurch,  dass  er  statt  einfacher  starker  Kreisdräthe  vielmehr 
Rollen  von  vielen  Windungen  schwacher  Dräthe  benutzt.  Dadurch  kann  bei 
schwachen  Strömen  eine  so  starke  Wechselwirkung  der  Rollen  erzielt  werden, 
dass  gegen  dieselbe  der  störende  Einfluss  der  Zuleitungen  vollkommen  verschwindet 
Damit  nun  aber  die  Zuleitungsdräthe  zur  bewegliehen  Rolle  nicht  durch  ihre 
Steifigkeit  oder  etwa  durch  den  Widerstand,  welchen  eine  Quecksilberverbindung 
darbieten  könnte,  der  freien  Beweglichkeit  Eintrag  thun,  werden  sie  selbst 
dazu  benutzt,  um  an  ihnen  die  Rolle  aufzuhängen.  Durch  einen  der  beiden  Auf- 
hängefäden wird  also  der  Rolle  der  Strom  zu  - ,  durch  den  andern  von  ihr  wieder 
fortgeführt  Die  bewegliche  Rolle  nennt  Weber  Bifilar rolle,  die  unbewegliche 
Multiplicat orrolle.  —  Zur  genauen  Ermittelung  der  Drehungen,  welche  der 
Bifilarrolle  durch  die  feststehende  ertheilt  werden,  dient  die  oauss  sehe  Beob- 
achtungsmethode mittels  Spiegel  und  Fernrohr.  Zu  dem  Ende  ist  ein  ebener 
Spiegel  so  an  der  Bifilarrolle  befestigt,  dass  er  an  allen  Bewegungen  derselben 
theilnimmt  Der  Spiegel  reflectirt  das  BUd  einer  entfernten  horizontalen  Skale 
in  ein  über  der  Mitte  der  letztern  stehendes  Fernrohr,  in  dessen  Diaphragma 
ein  Verticalfaden  zur  leichtern  Orientirung  aufgespannt  ist. 

Zuerst  wurde  nun  durch  eine  Beobachtungsreihe  mit  concentrischen  und 
senkrecht  auf  einander  stehenden  Dynamometcrrollen  und  gleichzeitigen  Be- 
stimmungen der  Stromstärken  nachgewiesen,  dass  die  am  Dynamometer  wirk- 
samen Kräfte  den  Quadraten  der  Stromstärke  proportional  seien. 

Hierauf  folgte  erst  die  eigentliche  Untersuchung.  Eine  weitere  umfassende 
Beobachtungsreihe  mass  nämlich  die  Drehungsmomente  der  Bifilarrolle  unter 
Einfluss  der  Multiplicatorrolle  bei  verschiedenen  Abständen.  Die  Ebenen  beider 
Rollen  waren  stets  senkrecht  zu  einander.   Die  Abstände  der  Mittelpunkte  beider 
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Rollen  betrugen  0,  300,  400,  500  und  600  Millimeter,  und  um  die  Verbuche 
möglichst  zu  vervielfältigen ,  wurden  die  Rollen  in  beiden  Lagen  der  magnetischen 
Ostwestrichtung  und  in  beiden  der  Südnordrichtung  um  die  angegebenen  Grössen 
von  einander  entfernt.  Gleichzeitig  mit  jeder  Messung  wurde  eine  Messung 
der  Stromstärke  verbunden.  Nach  dem  Grundsatze  der  ersten  Versuchsreihe  Hess 
es  sich  nun  ermöglichen,  die  durch  verschiedene  Ströme  gewonnenen  Drehungs- 
momente  auf  eine  und  dieselbe  Stromstärke  zu  reduciren ,  und  die  so  dargestellten 
Zahlen  gaben  das  Ziel  der  Beobachtung. 

Der  Berechnung  wurde  Amperes  Formel  für  die  Wechselwirkung  zweier 
Stromelemente  zu  Grunde  gelegt.  Hieraus  wurde  eine  Formel  dargestellt  für 
das  Drehungsmoment  eines  kreisförmigen  Leiters  unter  Einfluss  eines  andern 
seine  Ebene  rechtwinkelig  schneidenden.  Diese  Formel  wurde  nach  den  ver- 
schiedenen Versuchsbedingungen  modificirt  und  übertragen  auf  die  Dimensionen 
der  Rollen,  insofern  dieselben  namentlich  nicht  blos  als  einfache  Stromkreise 
betrachtet  werden  durften.  Nach  Einsetzung  der  durch  die  Versuche  gegebenen 
Zahlenwerthc  für  die  verschiedenen  Abstände,  innern  und  äussern  Halbmesser, 
sowie  für  die  Breiten  der  Rollen  wurden  Zahlen  berechnet,  »welche  den  beob- 
achteten Drehungsmomenten  proportional  sein  mussten,  wenn  anders  Ampere  s 
Formel  richtig  war.  Und  da  sich  mit  grosser  Uebereinstimmung  die  erwartete 
Proportionalität  herausstellte,  so  war  die  Richtigkeit  der  AMPERE'schen  Formel 
erwiesen. 

> 

I.  Die  nähere  Einrichtung  von  Weber  s  Elcktrodynamotnctcr  ist  aus  den 
Figg.  455 — 440  auf  S.  244  —  245  ersichtlich.  Dieselben  sind  den  in  PoggendorfTs 
Amialen  Bd.  73,  Tafel  II.  gegebenen  entnommen  und  in  l/3  der  Abmessungen  des 
Instrumentes  selbst  wiedergegeben;  nur  Fig.  457  ist  nach  dem  Maasstab  %  ge- 
zeichnet. In  diesem  Instrument  ist  die  innere  Rolle  bililar  aufgehangen,  die  äussere 
dagegen  steht  fest.  Den  Aufhängeapparat  stellt  Fig.  i53  perspectivisch  dar.  Es 
ist  nn'  ein  elfenbeinerner  Träger,  der  in  die  cylindrischen  Messingenden  nl  n't  aus- 
läuft. Ucbcr  letztere  werden  die  Haken  des  Schiffchens  ebb' c'  gehangen,  und  dieses 
dient  dazu,  die  bewegliche  Rolle  zu  tragen.  Der  übersponnciic  Kupferdrath  der 
letztern  ist  in  einer  Länge  von  200  Metern  und  in  etwa  1200  Windungen  auf  die 
Spule  asa  gelegt,  gegen  welche  mittels  einer  metallenen  durch  s  gehenden  Axe  die 
elfenbeinernen  Leisten  bb'bb'  geschraubt  werden.  Die  letztern  sind  in  b'b'  angenietet 
und  in  bb  nüttels  eines  Charniers  befestigt  an  den  zweiteiligen  untern  Enden  der 
Haken.  Das  innere  Drathendc  wird  durch  das  Loch  d  nach  aussen  und  auf  dem 
Wege  dkmW  nach  p  geführt,  das  äussere  geht  über  mr  nach  p.  In  p  treten 
beide  durch  gesonderte,  sehr  nahe  Ocffnungen  aus  nach  c'  und  c,  um  demnächst  als 
Aufhängefaden  zu  dienen.  Die  Schrauben  g  und  i  tragen  den  Spiegel  f  und  sein 
Gegengewicht  h. 

Fig.  454  ist  eine* Ansicht  der  so  eben  beschriebenen  Theile  von  oben.  Der  hier 
neu  hinzugekommene  Theil  qq'  ist  ein  Zeiger,  welcher  auf  den  Zapfen  p  der  vorigen 
Figur  aufgesetzt  wird  und  den  Zweck  hat,  über  einer  Gradtheilung  zu  spielen, 
welche  aus  der  in  Fig.  440  gegebenen  Darstellung  des  ganzen  Apparates  von  oben 
ersichtlich  wird.  Fig.  455  ist  die  geometrische  Darstellung  der  beschriebenen  Theile, 
nachdem  der  Drath  auf  die  Spule  gewunden  ist,  mit  Beibehaltung  der  in  Fig.  455 
benutzten  Bezeichnungen. 

Der  Kupferdrath  der  Biftlarrollc  ist  von  n  und  n'  (in  Fig.  455)  an  vertauscht  mit  sehr 
dünnen  ausgeglühten  Silberdräthen,  welche  die  Leitung  und  Aufhängung  vermitteln.  Zu 
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Fig.  133. 


Fig.  136. 


dem  Ende  be- 
finden sich  bei 
h  und  n'  metal- 
lene Schräub- 
chen,  an  welche 
die  beiderseiti- 
gcnDrathenden 
geschlungen 
werden.  Der 
silberne  Dop- 
pcldrath  hat 
von  dem  Querbalken 
bei  /)  bis  zu  den  bei- 
den Röllchen  aa!  in 
Flg.  137,  zu  denen  er 
auffuhrt,  eine  Länge 
von  500  Millimetern. 
Die    letztere  Figur 
sti  llt  nämlich  um  lj6 
vergrössert  die  Vor- 
richtungen dar,  welche 
dazu  dienen,  die  obe- 
res Enden  des  bifila- 
ren  Drathes  zu  befe- 
stigen. Derselbe  ver- 
läuft nach  seiner  gan- 
zen Länge  in  einer 
weiten  Messingröhre, 
von  der  hier  nur  das 
obere  Stück  hh'  dar- 
gestellt ist.  Die  Röhre 
mündet  in  einen  Auf- 
satz ,  in  w  elchen  zu- 
vörderstdiametral ge- 
genüber zwei  Elfen- 
beinstücken  dd(f<f 
eingesetzt  sind.  Durch 
diese  gellen  metallene 
Leitnngen,wclche  mit- 
tels Gabeln  die  im  In- 
nern liegenden  leicht 
beweglichen  Rädchen 
a  und  a'  tragen,  und 
welche  so  vorgerich- 
tet sind,  dass  durch 
Drehung  der  aussen 
befindlichen  Schrau- 
benmuttern cc  und  cV 
jene  Rädchen  einander 
angenähert  oder  von 
einander  entferntwer- 
den können,  ohne  dass 
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sie  an  der 
Drehung  der 

Srhrauht-n- 
muttcrn  An- 
theil  nehmen 
t'm   dir  IU<I 
chen  a  und  n' 
sind  nun  dir 
beiden  Auf- 
hängedräthe 
geschlungen 
und  führen 
dann  aufwärts 
nach  der  el- 
fenbeinernen 
Rollet,  weicht1 
um  ihre  Axe 
ist  und  bei  b 


Co  1 


Um.  uo 


vi  in  einer  Gabel  leicht  drehbar 
und  6'  kleine  Stiftchen  trägt,  an 
denen  die  Dräihc  befestigt  werden.  Die  Rolle  0 
kann  mittels  der  Schraubenmutter  ff  an  dem 
Stiel  e  der  Gabel  gehoben  und  gesenkt  werden, 
und  da  letzterer  unten  quadratisch  durch  eine 
quadratische  Oeffnuug  geht,  behält  die  Ebene 
der  Rolle  ihre  Richtung  bei.  Durch  die  so  ge- 
troffene Anordnung  setzt  sich  die  Spannung  der 
Aufhängedräthe  von  selbst  in  s  Gleichgewicht,  ohne 
dass  eine  leitende  Verbindung,  ausser  durch  die 
Rifilarrollc ,  zwischen  denselben  bestände.  Die 
zur  Einstellung  der  Rädchen  a  und  a'  dienenden 
Schraubenmuttern  tragen  einen  axialen  metallenen 
Fortsatz  g  und  (/'/um  welchen  diejenigen  Dräthe  ifg 
und  g'g'  geschlungen  werden,  welche  mittels  der 
Rädchen  a  und  a  -  den  Bifilardräthen  und  durch 
diese  der  schwebenden  Drathrollc  den  Strom  zu- 
und  abführen  sollen. 

Figg.  138  und  139  stellen  nun  das  ganze 
Instrument  (allerdings  mit  einer  Verkürzung  der 
hohlen  Mcssiugröhrc  bei  oo')  untcrntheil9  in 
zwei  zu  einander  senkrechten  Verticaldurch- 
schnitten,  obcrntheils  in  pcrspcctivischen  Zeich- 
nungen dar.  Fig.  138  ist  der  Durchschnitt  nach 
der  bisher  vorzugsweise  betrachteten  Richtung. 
Es  ist  R  die  ßifilarrolle ,  getragen  von  dem  Schiff- 
chen und  dein  Doppelfaden,  welcher  im  Innern 
der  Röhre  verläuft.  Der  Kopf  der  Röhre  ist  bei 
Ith'  drehbar  und  daselbst  mit  einer  Gradtheihmg 

verschen,  um  an  derselben  die  Ei)cnc  der  bililaren  Dräthe  und  der  an  ihnen 
hängenden  Rolle  zu  normiren.  Die  Difilarrollc  schwebt  in  der  festen  Rolle  oder 
dem  Multiplicator,  welcher  sich  hier  wie  mm'  und  in  Fig.  159  wie  m  dar- 
stellt. Derselbe  besteht  aus  einem  Drathc  von  300  Meter  Länge,  welcher  in 
etwa  900  Windungen  auf  einen  hobln*  Mcssingcylindcr  mit  weit  überstehenden 
viereckigen  hölzernen   Seitenplatten  aufgelegt   ist.     Die  Seitcnplattcn   sind  oben 
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mittlcrnthcils  bedeckt  durch  eine  Messingplattc ,  welche  die  Röhre  trägt  und  auf  der 
Ansicht  von  oben  in  Flg.  140  mit  den  Namen  des  Vcrfcrtigcrs  versehen  ist:  an  der 
Peripherie  sind  sie  überdeckt  mit  der  Kreistheilung,  über  welcher  der  Zeiger  schwebt. 
Unten  sind  die  hölzernen  Scitcnplattcn  befestigt  auf  einem  Kupferstreifen ,  der  mittels 
Schrauben  auf  einer  Serpentinplatte  nn'  gehalten  wird.  Diese  ist  tun  ihre  metallene 
Axe  rx  drehbar  auf  einer  andern  Serpcntinplattc,  in  welcher  drei  Schraubenfüss'e 
zur  Horizontalstellung  eingelassen  werden.  Die  untern  Theile  des  Apparates  sind 
mit  einem  hölzernen  Mantel  umgeben,  welcher  an  den  Seiten  vvv'v  der  Fig.  458 
eben,  an  den  Seiten  :«:«  der  Fig.  159  cylindrisch  gebogen  ist.  Die  Decke  bildet 
eine  zweithciligc  abschiebbare  Glasplatte  vv'.  In  der  dem  Spiegel  zugekehrten 
Scitenwand  ist  ein  planparalhjfcjs  Glas  S  zur  Beobachtung  des  Spiegels  eingelassen. 
In  den  cylindrischen  Seiten  sind  vier  Schraubenzwingen  u,  u,  s  und  z  befestigt,  welche 
dazu  dienen,  die  Zulcitungsdräthe  von  der  Kette  zum  MultipMcator  m  und  zu  den 
Bifilardräthen  gg  und  g'g'  aufzunchincn,  sowie  etwa  nöthig  werdende  Nebcn- 
schliessungcn  einzuschalten.  In  Fig.  159  sind  noch  zwei  Schrauben  i,  »  angegeben, 
welche  dazu  dienen,  die  Holle,  au  der  die  Biülardräthc  hängen,  festzustellen, 
nachdem  sich  die  Spannung  derselben  in's  Gleichgewicht  gesetzt  hat. 

Um  die  Richtung  des  Stromes  zu  verfolgen,  mag  in  Fig.  159  g  mit  z  und  g' 
mit  u  verbunden  und  mögen  die  Zulcitungsdräthe  des  Rheomotors  auf  der  linken 
Seite  in  u  und  z  eingeschraubt  werden.  Tritt  nun  der  Strom  beispielsweise  in  n 
ein,  dann  geht  er  dnreh  den  Drath  des  Multiplicators  nach  der  Schraubenzwinge  u 
auf  der  rechten  Seite;  von  da  bewegt  er  sich  im  Drathc  g'g'Hg'g'  {Fig.  158)  auf- 
wärts, geht  durch  die  Schrauben  Vorrichtung  nach  dem  Rädchen  a'  (Fig.  157),  be- 
wegt sich  durch  den  rechten  Aufhäugcdrath  abwärts  zur  Bifilarrollc,  dann  durch 
den  linken  Aufhängedrath  aufwärts  zum  Rädchen  a,  und  endlich  durch  die  diesem 
zugehörende  Rcwcgungsvorrichtung  und  dureh  den  Drath  gkg  zur  Schrattbenzwinge  z 
auf  der  linken  Seite  der  Fig.  159,  und  somit  zur  Quelle  zurück. 

Der  Apparat  wird  von  Herrn  Mechanikus  Lryser  in  Leipzig  um  dci^  Preis  von 
70  Thalern  ausgeführt. 

Zu  den  Beobachtungen  wird  das  Instrument  nun  so  aufgestellt,  dass  die  Ebene 
der  Multiplicatorrollc  in  die  Ebene  des  magnetischen  Meridians  fällt ,  die  der  Bifilar- 
rollc also  senkrecht  darauf  steht.  Die  letztere  erleidet  auf  diese  Weise  nur  durch 
erstere  eine  Ablenkung,  während  sie  gegen  die  Einwirkung  des  Erdmagnetismus 
unempfindlich  ist.  Dem  Spiegel  gegenüber  und  parallel  zu  Run  wird  eine  horizontale 
1  Meter  lange  in  Millimeter  gctheüte  Skale  in  horizontaler  Richtiuig  und  in  gemes- 
senem Abstand  aufgestellt.  Ucber  der  Skale  befindet  sich  ein  Fernrohr  mit  Ver- 
ticalfadcn  Im  Diaphragma,  welches  das  von  dem  Spiegel  reflectirte  Bild  der  Skale 
auffängt  und  der  Beobachtung  zugänglich  macht.  Ist  die  Entfernung  zwischen 
Spiegel  und  Skale  genügend  gross,  so  können  die  ThcHungen  der  letztern  als 
Bogcnthoilungen  desjenigen  Kreises  betrachtet  werden,  welcher  den  Abstand  zwischen 
der  Skale  und  der  Drchungsaxe  des  Spiegels  (oder  sogar  des  Spiegels  selbst)  zum 
Halbmesser  hat.  Bewegt  sich  nun  der  Spiegel  um  einen  Bogen  so  bewegen 
sich  nach  bekannten  Gesetzen  doppelt  so  viele  Skalenthcile  an  dem  Faden  des 
Fernrohres  vorüber.  Hat  man  demnach  die  Zahl  der  letztern  beobachtet,  so  ergiebt 
sich  daraus  der  Drehungswinkel  des  Spiegels  durch  Division  mit  2. 

II.  Eine  umfassende  Verwendung  dieses  Instrumentes  wird  erst  aus  dem  Spätem 
hervorgehen.  Zuvörderst  benutzte  es  Weber,  um  nachzuweisen,  dass  die  Wirkung 
des  Multiplicatordrathes  auf  den  Bifilardrath  proportional  sei  dem  Quadrate  der  Strom- 
stärke, oder  was  dasselbe  ist,  proportional  dem  Product  n"  (in  den  Formeln  des 
vorigen  Paragraphen),  indem  ja,  wenn  das  Verhültniss  von  »  zu  i'  durch  *  ausgedrückt 
wird,  das  Product  i't'  identisch  ist  mit*»1.«  Hierzu  wurde  es  Bedingung,  gleichzeitig 
mit  der  Ablenkung  der  Bifilarrollc   auch  die  Stromstärke   zu  messen.     Von  .den 
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vielen  zu  diesem  Zwecke  zu  Gebote  stehenden  Mitteln  wandte  Weber  ein  kleines 
transportables  Magnetometcr  2  au,  dessen  Magnetstab  mit  seiner  Mitte  in  der  Axe 
der  Multiplicatorrollc  aufgestellt  wurde,  und  welches  somit  nur  unter  Einfluss  dieser, 
nicht  aber  unter  dem  der  senkrecht  dazu  stehenden  und  in  kleinen  Oscillationen  be- 
findlichen Bifilarrolle  stand.  Die  Ablenkung  dieses  Stabes  wurde  gleichzeitig  mit 
der  des  Dynamometers  und  ebenfalls  durch  -Spiegel ,  Skale  und  Fernrohr  beobachtet. 

Zur  Stromerregung  dienten  bei  verschiedenen  Versuchsreihen  drei,  zwei  und 
ein  kleiner  CROVEschcr  Becher.  Um  aber  die  Ablenkung  der  Bifilarrolle  so  zu  ver- 
mindern, dass  sie  noch  an  der  1  Meter  langen  Skale  beobachtet  werden  konnte 
ohne  die  Wirkung  der  Multiplicatorrollc  auf  das  Magnetometer  zu  schwächen,  wurde 
mittels  eines  kurzen  Drathes  der  durch  die  Bifilarrolle  gehende  Strom  soweit  ab- 
gezweigt, dass  er  nur  V«4«,2«  des  durch  den  Multiplicator  gehenden  betrug.  Nun 
wurde  der  Strom  geschlossen,  und  zwei  Beobachter  notirten  gleichzeitig  sieben 
höchste  und  tiefste  Stände  der  oscillirendeu  Spiegel  au  der  Bifilarrolle  und  dem 
Magfietometen.  Daraus  ergab  sich  die  mittlere  Ablenkung,  welche  beide  Instrumente 
durch  den  Strom  erhalten ,  wenn  das  Mittel  aus  je  zwei  auf  einander  folgenden  Beob- 
achtungen und  wenn  aus  den  sechs  so  gefundenen  Zahlen  abermals  das  Mittel  ge- 
nommen wurde.  Nach  Unterbrechung  des  Stromes  wurde  in  analoger  Weise  die 
natürliche  Gleichgewichtslage  beider  oscillirendeu  Theile  ermittelt.  So  wurde  im 
Wechsel  sechsmal  die  Alenkung  und  fünfmal  die  Lage  ohne. Einwirkung  des  Stromes 
aufgesucht  und  hieraus  das  Generalmittcl  für  die  Anzahl  von  Skalcnthcilen  gezogen, 
um  welche  die  Apparate  abgelenkt  worden  waren.  Für  drei  verschieden  starke 
Rhcomotoren  sind  diese  Zahlen  in  der  zweiten  und  dritten  Spalte  der  folgenden 
Tabelle  verzeichnet. 


Anzahl  der 
Becher. 

Mittlere  t 
des 

Magnetomete  ru. 

Udcnkunir 

des 

Dynamometers. 

3 
2 

i  • 

108,566 
72,438 
36,33? 

4  40,508  ' 
198,305 
50,015 

ti' 

I  * 


Wurden  die  hier  verzeichneten,  den  Tangenten  der  doppelten  Ablenkungswinkel 
proportionalen  Zahlen  auf  die  Tangenten  der  einfachen  Ablenkungswinkel  reducirt 
und  überdem  noch  für  die  Excentricität  der  Spiegel  corrigirt,  so  ergaben  sich  die 
in  der  zweiten  und  dritten  Columne  der  folgenden  Tafel  verzeichneten  Zahlen,  denen 
dann  die  ablenkenden  Kräfte  proportional  sind. 


Ablenkende 
Magnetometer 
w 

Kräfte  am 

Dynamometer 

4 

_ 

8,15534  \ü 

Differenzen. 

108,426 

4  40,038 

-108,1  4  4 

—  0,282 

2 

72*,398 

I9  8~,25>5 

72,589 

I  0,191 

36,33z 

50,9  t  5 

36,7  80 

-\-  0,45  4 

In  der  vierten  Columne  sind  ferner  die  Quadratwurzeln  aus  den  Zahlen  der  dritten 
Columne  niultiplicirt  mit  dem  constanten  Factor  5,15534  verzeichnet,  und  in 
der  fünften  endlich  die  Differenzen  zwischen  den  Zahlen  der  zweiten  und  der  vier- 
ten Columne.   Es  sind  nun  die  Zahlen  für  die  ablenkenden  Kräfte  am  Magnetometcr 

#  ■ 
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der  Stromstärke,  und  die  für  die  Kräfte  am  Dynamometer  den  elektrodynamischen  Kräften 
proportional.  Da  nun  aber  die  in  der  letzten  Reihe  verzeichneten  Differenzen  ent- 
gegengesetzte Vorzeichen  tragen  und  so  geringfügig  sitid ,  dass  sie  in  die  Grenzen 
der  Beobachtungsfchler  fallen,  so  ergiebt  sich  der  Beweis  für  den  zu  Grunde  ge- 
legten Satz,  dass  die  elektrodynamische  Kraft  zweier  Thcile  einer  Kette 
dem  Quadrate  der  Stromstärke  proportional  sei. 

III.   Ampere  behauptete  ferner,  dass  die  CocfficientCn  n  =  2  und  k  =  — 

2 

seien.  Cm  dieses  zu  erweisen,  qiusstc  das  Elektrodynamomctcr  dahin  abge- 
ändert werden ,  dass  die  feststehende  Multiplicatorrolle  ouf  die  bewegliche  Bifüar- 
rolle  aus  verschiedenen  Entfernungen  wirken  konnte,  was  nur  dadurch  zu  erzielen 
war,  dass  die  grössere  Rolle  bifilar  aufgehängt  und  die  kleinere  als  Multipli- 
ratorrolle  benutzt  wurde.    Das  so  abgeänderte  Instrument  ist  in  Fig.  U4  skizzirt, 

für  den  Fall,  wenn  der  Abstand  der  beiden  Mittel- 
punkte gleich  Null  ist.  Ii  bedeutet  die  auf  einen  Messing- 
ring  aufgewundene  Bifüarrolle.  Dieselbe  wird  vermit- 
telst einer  Schraubcnklcmme  in  Verbindung  gesetzt  mit 
dem  Torsionskreise  A,  welcher  aus  zwei  mit  Reibung 
über  einander  beweglichen  Scheiben  besteht,  von 
denen  die  eine  mit  einem  Index,  die  andere  mit.  einer 
peripherischen  Tbeilung  versehen  ist,  und  welcher 
dazu  dient,  der  Rolle  eine  beliebige  Richtung  zu 
geben,  ohne  ihre  Aufhängung  zu  ändern.  Die  obere 
Scheibe  wird  getragen  durch  den  Stab  hp,  an  welchem 
der  Planspiegel  f  befestigt  ist  und  welcher  oben  mit- 
tels einer  Gabel  die  leicht  bewegliche  RoUe  p  trägt. 
Um  die  Rolle  ist  ein  kurzer  Seidenfaden  Ich'  ge- 
schlungen, und  dieser  ist  an  die  Aufhängedräthe  kc 
und  k'c'  geknüpft,  welche  letztern  oben  an  zwei  von 
einander  isolirten  und  mit  den  Zuleitungsdräthen  des 
Rhcoinotors  verbundenen  Haken  hängen  und  unten 
sich  fortsetzen  in  die  Enden  kg  nnd  k' g'  des  auf  die 
Rolle  gewundenen  Drathcs.  —  Die  Multiplicatorrolle 
ist  m  und  ihre  beiden  Drathenden  kommen  in  n  und  »*' 
znin  Vorschein.  Sic  ist  befestigt  au  dem  Gestelle  qq\ 
welches  auf  drei  zugespitzten  Schraubenfüssen  steht,  von' denen  nur  die  V4>rdcnv 
beiden  «  und  fi  sichtbar  sind.  Der  vordere,  vertieale  Thcil  q  dieses  Gestelles  lässt 
sich  an  einem  Charnicr  aufschlagen ,  damit  die  Rojle  m  mit  ihrem  Gestell  ohne  anzu- 
stossen  aus  der  Rolle  R  genommen  werden  kann.  Die  Bewegungen  der  Bifüarrolle 
wurden  wie  früher  mittels  Skale  und  Spiegel  aus  der  Entfernung  beobachtet.  Da 
aber  die  Multiplicatorrolle  nicht  mehr  eine  unveränderte  Stellung  während  aller  Ver- 
suchsreihen behielt,  wurde  der  Strom  noch  durch  eine  entfernte  dem  Magnctoineter 
gegenüber  stehende  Rolle  geführt,  um  aus  dessen  Angaben  die  Stärke  der  benutzten 
Strome  berechnen  zu  können.  Ausserdem  war  noch  ein  Commutator  so  in  den  Kreis 
eingeschalten,  dass  er  nur  den  Strom  in  der  Multiplicatorrolle  umkehrte,  die  Stromes- 
richtuug  in  den  übrigen  Thcilen  aber  ungeändert  Hess. 

Die  mit  dem  so  modificirten  Instrument  angestellten  Versuche  hatten  nun  den 
Zweck,  die  Grösse  der  Kraft  zu  messen,  mit  welcher  beide  Rolfen  aus  verschiedenen 
Entfernungen  auf  einander  wirken,  um  dann  durch  Rechnung  nachzuweisen,  dass 
gerade  eine  so  beschaffene  Wirkuug  stattfinden  muss,  wenn  die  Formel  Ampere  s 
und  seine  Bestimmung  der  Goefficicutcn  richtig  ist.  —  Während  der  ganzen  Ver- 
suchsreihen belrielt  stets  die  Multiplicatorrolle  eine  solch.?  Lage,  dasfi^jhre £bene  die 
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Ebene  der  Bifilarrolle  unter  rechtem  Winkel  traf,  während  die  letztere  genau  senkrecht 
zum  magnetischen  Meridian  orientirt  war,  damit  sie  durch  den  Einfiuss  de»  Erd- 
magnetismus allein  keine  Ablenkung  erfuhr.  Unter  Einhaltung  dieser  Bedingungen 
wurde  aber  die  Multiplicatorrollc  nach  den -vier  zu  einander  rechtwinkeligen  Rich- 
tungen Ost,  Süd,  West  und  Nord  in  jeder  in  verschiedene  gemessene  Abstände,  von 
der  Bifilarrolle  gebracht  und  in  jeder  gleichzeitig  die  an  letzterer  und  am  Magneto- 
meter bewirkten  Ablenkungen  durch  zwei  Beobachter  gemessen.  In  der  folgenden 
Tabelle  sind  die  in  verschiedenen  Lagen  und  Abständen  der  Mittelpunkte  beider 
Uyuamometerrollen  gewonnenen    mittlem  Ablenkungen  zusammengestellt. 


Abstände 
der  Dyna- 
mo meter- 
rollen in 

Milli- 
metern. 


ttestli.h. 


Westlich. 


Badlich. 


Nördlich. 


-  Ahle 

n  k  ii  ngen 

in  Skale 

Ii  t heile n  , 

beobachte 

t  am 

.     •  '• 

Dynamo- 

Magneto- 

Dynamo- 

Magm-tu- 

Dynamo- 

Magncto- 

Dynamo- 

Magneto 

meter. 

meter. 

meter. 

meter. 

meter. 

meter. 

meter. 

meter. 

903,97 

64,45 

«7,54 

12  5, OS 

27,20 

125,23 

190,08 

297,30 

IM  2. 17 

297,81 

87,85. 

299,89 

78/08 

298,33 

8  1,6  i 

303,79 

79,00 

300,80 

35,  i  3 

2  99,30 

30,15 

302,07. 

42,89 

308,80 

14,31 

314,32 

19,49 

305,56 

20,30 

\  1  *,48 

13,72 

30i,92 

20,35 

320,1  i 

I. 


0 

300 

400 

500 
000 

Das  Zahlcnpaar  der  oberu  Horizontalrcihc  Ist  deswegen  nur  einfach  augegeben, 
weil,  wenn  die  Mittelpunkte  beider  DynamometcrroUen  zusammenfallen',  ein  verschie- 
dener Abstand  derselben  nach  vier  Richtungen  nicht  vorhanden  ist.  Ferner  ist  die 
doppelte  Beobachtung  a  und  b  bei  300  Millimeter  Abstand  daher  cutstanden,  weil  die 
Beobachtungen  an  zwei  Tagen  gemacht  werden  mussten,  und  eine  mögliche  Aendc- 
rimg  in  der  Anordnung  der  Apparate  einer  Coutrolc  bedurfte.  Die  Zahlen  der  obern 
beiden  "Reihen  wurden  durch  die  Beobachtungen  eines,  die  übrigen  aber  durch  die 
ciues  andern  Tages  gewonnen.  —  Demnächst  verdient  bemerkt  zu  werden,  dass 
jede  einzelne  Zahl  aus  42  Beobachtungen  entstanden  ist.  Es  wurde  nämlich  Bifilarrolle 
und  Galvanometer  durch  eine  gewisse  Stromesrichtung  abgelenkt,  und  für  die  dabei 
stattfindenden  Oscillationcn  im  Wechsel  sieben  mal  der  höchste  und  niedrigste  Stand 
an  der  Skale  beobachtet.  Das  daraus  gefundene  Mittel  gab  den  mittlem  Stand  beider 
Apparate  bei  der  gewählten-  Siromcsrichtung.  Dann  wurde  dem  Strome  durch  Um- 
legung des  (iommutators  in  der  Multiplicatorrollc  die  entgegengesetzte  Richtung. ertheht. 
und  durch  die  Beobachtung  von  abormals  sieben  Excursionen  der  mittlere  Stand  für 
die  neue  Stromesrichtung  bestimmt.  Der  Unterschied  zwischen  je  zwei-  auf  einander 
folgenden  derart  gewonnenen  Zahlen  gab  die  Grösse  der  Ablenkung  beider  Instru- 
mente, und  bei  sechsmaliger  Wiederholung  dieses  Verfahrens  konnte  die  Ablenkung 
durch  das  abermalige  Mittel  mit  um  so  grösserer  Genauigkeit  gewonnen  werden 
Das  letzte  Mittel  ist  erst  in  der  obigen  Tabelle  verzeichnet. 

Die  verschiedenen  oben  gegebenen  Dynamometerablenkungen  sind  nun  aber  bei 
verschiedenen  Stromstärken  gewonnen,  was  theils  zufällig,  thcils  aber  und  nament- 
lich bei  den  ersten  beiden  Reihen  absichtlich  geschah,  indem  starke  Ströme  eine  zu 
grosse  Ablenkung  der  Bißlarrolle  für  einen  Abstand  von  der  MultiplicatoTrollc  0 
gegeben  hätten,  als  dass  eine  Beobachtung  derselben  an  der  Skale  möglich  gewesen 
wäre,  und  indem  umgekehrt  seh  wache  Ströme  für  die  grössern  Abstände  nicht 
mehr  einen  genau  messbaren  Ausschlag  bewirkt  haben  würden. 

Um  BUS  jenen  Zahlen,  welche  den  Tangenten  der  doppelten  Ablenkungswinkel 
proportional  sind,  die  Verhältnisse  der  thätigen  Kräfte  zu  berechnen,  müssen  sie 
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auf  die  Tangenten  der  cinfaehen  Ablenkungswinkel  reducirt  werden.  Vor  allem  ist 
aber  noth wendig,  um  die  Versuche  unter  einander  vergleichbar  zu  macheu,  die  Zahlen 
auf  gleiche  Stromstärken  zurückzuführen.  Ehe  das  aber  geschehen  kann,  wird  es 
Bedingung,  eine  Corrcctfon  wegen  der  verschiedenen  Directionskraft  anzubringen, 
mit  welcher  die  abgelenkte  Bitllarrollc  sich  in  ihre  natürliche  Gleichgewichtslage 
zurückzuversetzen  strebt.  Die  beobachtete  Ablenkung  ist  nämlich  die  Resultante 
aus  zwei  Kräften,  und  zwar  derjenigen  Kraft,  mit  welcher  sie  zur  MuUipücatorrolle 
in  Wechselwirkung  steht,  und  derjenigen,  mit  welcher  sie  in  die  Lage  zurückzukehren 
strebt,  die  sie  ohne  Einiluss  des  Stromes  annimmt.  Die  letztere  Kraft  ist  nun  ab- 
hängig von  der  Schwere  der  Bililarrolle  und  von  der  Länge  und  dem  Abstände  der 
Aufhängedräthc ,  und  ist  ferner  abhängig  von  der  Wechselwirkung  des  in  ihr  krei- 
senden Stromes  mit  dem  Erdmagnetismus.  Soll  aber  die  Wechselwirkung  der  beiden 
Dynauiometerrollcn  für  verschiedene  Beobachtungen  unter  einander  verglichen  werden, 
so  ist  die  Zurückfuhmng  auf  gleiche  Directionskraft  um  so  nöthiger,  als  hier  in  der 
Bililarrolle  sehr  starke  Ströme  thätig  waren,  und  Ströme  von  sehr  verschiedener 
Intensität.  Die  hiernach  corrigirtcu  Wcrtho  der  Dynamometcrablenkuugcn  sind  der 
frühern  Tabelle  entsprechend  in  der  folgenden  zusammengestellt. 


Abstünde 
der  hvn.i 
niometer- 
rollea  in 
Milli- 
inetern. 


Ocstlich. 


Westlich. 


Siiillich. 


-- — 


Nördlich. 


Ablenkungen  hei  gl  ei  eher  I»  i  r  »c  l  i  •»  nskr  a  f  t  am 


Dynamo-  I  Magnctn- 
nieter.    •  ineter. 


Kyiiaino- 

m.  t.  i . 
— — — 


MagnetO- 
meter. 


Dynamo- 
meter. 


Magncto- 

Dynsjno- 



Matrneto- 

metcr. 

meter. 

imter. 

*  ■ 

299,  80 

68,67 

198,33 

299,30 

31,74 

302,07 

305,56 

17,74 

312,48 

■ 

0 


300 

100 

300 
600 


923,19 
28,75 

167,26 
11,63 
37,54 
20,95 


64,  i  4 
1  25,055 
297,30 
303,79 
308,80 
30  4,92 


169,06 
69,93 
38,69 
22,*»  S 


297,8  1 
300,81 

344,31 
320,1  4 


69,30 
81,15 
17,09 


In  der  Zeile  300  a  ist  blos  das  Mittel  aus  der  Ableitung  in  dem  östlichen  und 
westlichen  Abstände  der  Dynamometerrollen  angegeben ,  da  beide  gesonderte  Werthc, 
wie  die  vorige  Tabelle  zeigt,  nicht  viel  von  einander  abweichen. 

Nach  den  Ermittelungen  der  vorigen  Nummer  können  nun  die  Dynamometcr- 
angabeu  auf  gleiche  Stromstärke  reducirt  werden.  Wkber  wählt  dazu  diejenii-e 
Stromstärke,  welche  im  Stande  sein  würde  das  Magnetometer  um  eine  Anzahl  Theil- 
striche  abzulenken,  deren  Quadrat  —  100000  ist  Da  nun  die  obigen  Zahlen  deu 
ablenkenden  Kräften  d  und  <)  bezüglich  am  Dynamometer  und  Maguctomctcr  pro- 
portional sind,  so  linden  sich  die  reducirten  Werthc 

..... 

=   100000  — 


Berechnet  man  nach  dieser  Formel  zuvörderst  die  Werthc  für  die  Abstände  0  und 
300  Millimeter  a  und  b,  so  ergiebt  sich  im  Mittel  für  die  Stellungen  senkrecht  zum 
magnetischen  Meridian 


Abstände. 


300  Millimeter 


I 

b 


Mittlere  reducirte  Werthc.  östlich  oder  westlich. 
22232 
183,84 
189,93. 
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Hieraus  geht  aber  hervor,  dass  zwischen  dem  Termin,  an  welchem  die  Beobachtungen 
lür  die  Abstände  0  und  300  Millimeter  a  und  demjenigen,  an  welchem  die  übrigen 
Beobachtungen,  also  auch  die  für  300  Millimeter  b,  angestellt  wurden,  in  den  Appa- 
raten eine  Veränderung  vor  sich  gegangen  war,  welche  einer  Verschiedenheit  der 
reducirten  Dynamometcrwcrthe  entspricht,  im  Verhältnis* 

Um  diesen  Unterschied  auszugleichen,  muss  also  noch  der  vorstehende  reducirte 
Werth  für  den  Abstand  —  0  mit  1,0331  multiplicirt  werden.  In  der  folgenden 
Tabelle  ist  die  daraus  gewonnene  Zahl  mit  den  reducirten  Werthcn  fiir  die  übrigen 
Abstände  der  Dynamometerrollen  zusammengestellt,  und  da  die  Werthe  für  die  gleichen 
Abstände  nach  Süd  und  Nord  sowie  die  für  gleiche  Abstände  nach  West  und  Ost 
nur  Unterschiede  zeigen,  welche  in  die  Grenzen  der  Beobachtungsfchlcr  fallen,  so 
enthält  die '  Tabelle  blos  die  Mittel  aus  denselben. 


Abstände  der  Dyna- 
niometerrohVn. 

Elektrodynamische  Kräfte  für 

eine  Stromstärke  =  \'\  00000- 

Senkrecht  zum  magnetischen 
Meridian. 

hi  der  Richtung  des  magneti- 
schen Meridians. 

0 

«969 

22969 

300 

189,93 

7T,H 

400 

77,  45 

34,77 

500 

39,27 

18,24 

600 

22,46 

• 

IV.  Die  vorstehenden  Messungen  sind  unter  Bedingungen  angestellt,  welche 
eine-  Prüfung  der  Werthe  von  k  und  n  in  Ampere's  Formel  möglich  machen.  Die 
Stromelcmentc  in  beiden  Dynamometcrrollcn  befanden  sich  in  den  verschiedensten 
Richtungen  zu  einander;  die  Rechnung  inuss  also  ausweisen,  ob  das  von  der  Rich- 
tung abhängige  k  wirklich  den  Werth  —  —  ^-  hnbe.    Ebenso  wurden  die  Rollen  in 

verschiedene  Abstände  von  einander  gebracht,  und  darum  muss  sich  herausstellen, 
ob  n      2  sei. 

In  §.  25,  N.  V.  wurden  aus  der  Formel  für  die  Wechselwirkung  zweier  Strom- 
clemeotc 

*  *       3  • 

eost  -1-       cos  U  COS// 

ii'  ds  ds'   a  • 

r2 

»  •  •  ' 

Ausdrücke  abgeleitet  für  die  Grössen  der  Kräfte,  mit  welchen  eine  beliebig  gestaltete 

ond  geschlossene  Stromcurvc  und  ein  Stromclcinent  von  der  Länge  ds'  nach  drei 

zu  einander  rechtwinkeligen  Richtungen  auf  einander  wirken.  Diese  Ausdrücke  waren : 

ii'  ds'  /         f  rdif  —  ydx               fzdx  -  nrdz\ 
X  y-   cos,,/  -^JL  p;  ) 

ii'  ds'  i        fydz  —  zdy  pxdy  —  ydx\ 

V  V    {««  >  J  •  ,.»  °"SV        V  ) 

ii'  ds'  I      ,  fzdx  —  xdz    Cydz  —  :dy\ 

7-  -  (cos  V  P  C0S'V  ■  r5      T  ) 

'  Wesen  Riebt  dieser  Formel  ein  negatives  Vorzeichen,  um  für  dasjenige  nrehunginioment  ein  positive« 
/.neben  tu  erhallen,  welches  ein  beweglicher  Kreisritnr  unier  Hindu«*  eines  feststehenden  erhalt,  wenn  heidci 
>lm-lpunkte  in  einen  Punkt  nunnimenfallen 


.  I), 

4 


'2x2 
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wenn  das  dortige  n  =z  j>  gesetzt  wird.  Die  Winkel,  welche  die  Richtung  des  Strom- 
eleinentes  mit  den  drei  Axcn  der  Jf,  Y  und  Z  macht,  sind  mit  X,  /i  und  v  be- 
zeichnet, und  r  ist  der  wechselnde  Abstand  zwischen  dem  Stromelement  und  den 
Thcilchen  des  geschlossenen  Stromes. 

Um  vorstehende  Formeln  auf  den  Fall  des  Versuches  zu  übertragen,  mag  jede  Win- 
dung beider  Rollen  des  Dynamometers  als  ein  geschlossener  Kreisstrom  betrachtet,  und 
erst  dio  Wirkung  einer  Windung  der  einen  Rolle  auf  ein  Element  einer  Windung  der 
andern  Rolle  berechnet  werden.  Stellt  deingemäss  die  Curve  gtf'  in  Fig.  142  einen  ge- 
schlossenen Kreisstroin  vom  Halb- 


messer ro  dar  und  befindet  sich  in 
0  das  Stromelement  ds',  in  dessen 
Mitte  der.  Cöordinaten  -  Anfangspunkt 
0  liegt,  und  welches  zu  dem  Kreis- 
tag I  ströme  vv'  vom  Halbmesser  n  gehört, 
so  ist  durch  die  Versuchsbedingungen 
gegeben ,  dass  die  Ebenen  beider 
Kreisströine  sich  unter  rechtem  Win- 
kel  schneiden,  und  dass  ihre  Mittel- 
punkte /  und  /  in  derselben  Hori- 
zontalcbcuc  liegen.  Die  Durchschnitts- 
linie hk  beider  Ebenen  ist  somit 
J I  eine  Vcrticale.  Zwei  auf  letztere 
von  den  Kreismittclpunkten  aus  ge- 
zogene Senkrechte  fh  und  Ih  stel- 
len die  Abstände  der  Mittelpunkte  von  jener  Ebene  dar  und  mögen  bezüglich  mit 
a  und  c  bezeichnet  werden.  Da  beide  in  der  Horizontalebenc  der  Mittelpunkt*  liegen, 
schneiden  sie  sich  in  dem  einen  Punkte  /».  Eine  von  0  aus  in  die  Ebene  des 
Kreises  vv'  gezogene  horizontale  Linie  OZ  mag  die  Axe  der  Z  sein.  Diese  werde 
in  der  Ebene  des  Kreises  gg'  mit  dessen  Mittelpunkte  verbunden  durch  die  Linie  fk 
oder  />,  und  eine  durch  den  Cöordinaten- Anfangspunkt  zu  letzterer  parallel  gehende 
Linie  O.Y  werde  als  Axe  der  X  gewählt.  Senkrecht  zu  den  beiden  so  bestimmten 
Coordinatenaxen  stehe  alsdann  die  Axe  der  Y  oder  0  )',  welche  natürlich  parallel 
ist  zu  einem  auf  p  senkrecht  gezogenen  Durchmesser  im  Kreise  gg'.  Wird  nun 
noch-  derjenige  Winkel,  welchen  die  Verbindungslinie  zwischen  dem  Mittelpunkte  des 
Kreises  gg'  und  einem  auf  seiner  Peripherie  liegenden  Elemente'  ds  mit  der  Pro- 
jectipnjt)  der  A"-Axe  auf  der  Kreisebeue  mächt,  durch  cm,  und  die  Linie  ok  mit  q 
bezeichnet,  so  sind  offenbar  die  Cöordinaten  des  Elementes  ds  ausgedrückt  durch 


Fig.  Ii*. 


y  = 

X  — 


und  demzufolge  ist 


9> 

m  sin  u* , 

p  —  COS  U) 


dz   =  0. 

m 

d  y  — :    m  COS  oj  d  bl , 

■ 

dx  =■  m  sin  to  dw. 

Ferner  ist  die  Verbindungslinie  zwischen  den  Stroinelementen  ds  und  ds'  gegeben  durch 

r\  =  x1  -+-  y1    I  5* 
oder  nach  Einsetzung  der  vorstehenden  Werth«  durch 


ni1  -\-  1?    |    7*^—  2mp  cosw, 
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und  somit  ist 


m  p  sin  ai  d  ai 
r 


Werden  diese  Werthe  in  die  Integrale  der  Formeln  1)  eingesetzt,  so  gehen  dieselben 
über  in  :  * 

/*OCdll  —  U(lx  /*C08wrf«l  ,  f* d  AI 

J — ?—  =    '»py—  »  y— 

* 

/sin  ai      .  /Wnwdo)\        ,  /Vai 
.   -  mp{-r-\-^J-1r-)-mJ-7r 

■ 

— p — '  ;  -  "«/— ? 

i sin  io      „      r/*sinJ<n  dto\ 
=  ■  -  m?(—  -l-3mPj  p  ) 


Pzdx — aetfs  /*  sinAirfAi 
/— — "i   =f       ™<I  /  — 


*AI  rfw 


r  (m*  -J-  /)*  -1-  gl  —  2mp  cosai)* 

'   .  . 

P  Vm1  -f  -  /ia  -H  q*  —  2mp  cos  ai 

*  • 

Da  nun  die  Integrale  für  den  ganzen  Kreisumfang  gelten,  fallen  diejenigen  Glieder 
auf  der  rechten  Seite  der  Gleichungen  fort,  welche  nicht  mehr  unter  dem  Integral- 
zeichen stehen,  und  es  ist  sonach 

fyd3  -  Zd«  =  -  Sm'pqf^ 

Pzdx  —  xdz 
J         ?  -  °^  ' 

und  folglich 

ii'  dt'      ,  /_    ,    /\m  'AI  tf  AI  /VaA 

Y  =  yr-  m*  J3p  (7  cos  *  -4-  p  cos  X) y  —b  cos  XJ -prj^ ' 

iÜ  ds'  mm   ,  /*sin  'ai  </ai 

z  =  — y~  3mpq  cos^ y — rs 

Durch  Einfluss  des  Kreisstromes  gg'  wird,  wenn  vv'  die  Drehungsaxe  des  an- 
dern. Kreises  ist,  dem  Theilchen  ds'  ein  Bewegungsantrieb  senkrecht  zu  seiner  Ebene 


.  2). 
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ertheilt,  dessen  Moment  zu  bestimmen,  die  näehstc  Aufgabe  ist.  Eine  'Senkrechte 
zur  Ebene  des  Kreises  vv'  mache  mit  den  Axcn  der  AV  Y  und  Z  bezüglich  die 
Winkel  a ,  ß  und  y.  Die  Summe  der  auf  diese  Senkrechte  projicirten  Kraftcompo- 
nenten  oder 

X  cos  «  -h  Y  cos  ß   |-  Z  cos  y 

giebt  also  die  Grösse  des  nach  derselben  stattfindenden  Bewegungsantriebes.  Und. 
wird  letztere  mit  dem  Abstand  Oq  =  n  sin  >  von  der  Drchungsaxe  multiplicirt, 

so  ist 

n  sin  v  (X  cos  u  -h  Tcus/J   h  Z  cos  j )  3) 

«. 

der  aUgemeine  Ausdruck  für  das  Drcbuugsmoment.  Von  den  hier  betheiligtcn  Winkeln 
ist  y  —  90°,  also 

cos  y  —  0. 

Ferner  ist  jene  Senkrechte  mit  der  Linie  at  die  A'-Axe  mit  p  und  die  F-Axc  mit 
//'  parallel,  sonach  ist  u  ~  hfk  nnd  ß  =i  hft\  folglich  ist 

cos'«  -I-  cosV  —    /;  " 

demnächst  macht  die  Senkrechte  mit  der  Kreisperiphcric,  also  auch  mit  «V  einen 
rechten  Winkel,  es  ist  also  der  Cosinus  desselben  oder 

COSa  COsA.     h  COS,0COS/<    =:  tf, 
wozu  noch  kommt»  dass 

cos1;.  -I-  cos '«    |    cosV  1 
ist.    Daraus  findet  man  aber 

cos  /i  ,  . 


cos  « 


sin  v 
cos  X 

cos  ß  —  —  ■- — 

Für  />  uhd  7  ergeben  sich  die  Gleichungen 

/>*  —  a7  ~h  n*  cos  2r 

-»     •  '  .  -  . 

p  cos  ß  —  p  sin  «  ===  n  cos  r 

q  —  c  -|-  «  sin  »•. 

Werden  nun  in  den  unter  3)  aufgestellten  Werthcn  die  hier  gefundenen  Bedeutungen 
für  cos«,  cos  ß ,  cosy,  sowie  die  aus  den  Gleichungen  2)  .bekannten  Grössen  von 
A\  V,  Zsubstituirt  und  dann  die  obigen  Wcrthc  Tür />  und  q  eingesetzt,  sowie  </*' 
mit  seinem  Bogcnwerth  ndv  vertauscht:  so  ergiebt  sich  das  Drehungsmoment  des 
Stromelementes  ds'  zur  Axe  vv'  unter  Einfluss  des  geschlossenen  Kreisstromes  yy' 

=  - — ^ —  sin  v  dv  I  j  (a*  sin  v  —  cn  cos  V)  /  ^  sin  i»  /       I  • 

Um  endlich  hieraus  das  Drehungsmoment  des  ganzen  Kreisstromes  vv'  unter  Einfluss 
des  Kreisstromes  gg'  zu  erfahren,  bedarf  es  einer  nochmaligen  Integration  des  vor- 
stehenden Werthes  nach  dv  und  zwischen  den  Grenzen  0  und  2n.  Dieses  Drehungs- 
moment ist  also 

~  — | —  /  sin  v  dv  3  (aa  stni;  —  cn  cos  V) y — ^  —  sin  v J  r*\  --  *) 

o     -  '  • 
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wo  ■  - 

r7  d1    I    c*  -I   m*    |    nJ  -I-  2c n  sin  ><  —  im  cos  w  Vn^H  :  V  cos  V 


oder 

WCUII 

und 


P  (I  —  Ä  cosw), 
/*  —  aa  -I-  ca       m2  4-  n*       2cn  sin  * 
AJ  __  4m7  (a*       n'  cos%)  ' 


<4 

gesetzt  wird.  , 

Eine  Auflösung  der  iiinern  Integrale  ist  aber  nur  möglich,  wenn  r_i  und  r  3 
nach  steigenden  Potenzen  von  cos  ut  entwickelt  werden.  In  Betracht  dieselben  aber 
zwischen  den  Grenzen  0  und  2n  zu  nehmen  sind,  wird  dadurch 

j  s\\\'li'tfloi        ,-/.<,,    i  .  \ 

/     — j  — =       /  "  /  sm  w  (t o >  J  /  |  -  —  /,  cos io  -|  ~-  k7  cos  %  f 

,0  o  , 

-I      —  A'S  COSJW  -  h  A-4  COS  4W    |  I 

■ 


und 


-^j-   —   '     /        {*  r,~        CüS  tü        Y      COS 'fti  -  | 

I  -.  H  *3  cos  3w  4-        Ä1  CO»4«  I  .) 

-  F(*-<  T      '  571    ' '  ) '  •  •  W* 

I  • 

Von  allen  nach  den  Grundlagen  der  vorstehenden  Rechnungen  möglichen  Stel-, 
'  lungen  der  beiden  Kreisströme  wnrdcn  nun  zu  den  Versuchen  der  vorigen  Nummer 
nur  die  folgenden  drei  benutzt : 

{ .  Es  wurde  die  Multiplicatorrolle  von  der  Bifilarrollc  in  der  Richtung  des 
magnetischen  Meridians  entfernt;  sonach  fiel  der  Mittelpunkt  /  des  Kreises  vv!  in 
die  Ebene  des  Kreises  gy',  es  war  also  c —  o.  Unter  diesen  Umständen  ergiebt 
aus  den  Formeln  4)  und  5)  der  Werth  des  Drehungsmoincntes 


ii'  m7  n7  7i  /  . 


*'-'[T('-'-a«,  +  Ä«,+:--).-(»+Tf* 

!s>>  ■■■)]*» 


.94.5 

■ 

wobei 


Z*  -    a*  -h  m1  -h  »* 

4  m'  (a*  -f-  n*  cos '»-) 


j.  — - 
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Nach  Ermittelung-  des  vorstehenden  Integral  wer  thes  ist  nun  zu  bedenken ,  dass  nieht 
blos  ein  einfacher  Kreisstrom  der  MultipUcatorrollc  auf  einen  ähnlichen  der  Bifilar- 
rolle  wirkte.  Namentlich  war  der  Drath  des  erstem  um  eine  dünne  Axe  Ms  zu 
einem  äussern  Durchmesser  von  88,8  Millimeter  aufgewunden.  Um  die  Wirkung  einer 
concentrischen  Reihe  solcher  Windungen  vom  äussern  Halbmesser  m  zu  finden,  muss" 
also  das  obige  Integral  mit  dm  multipUeirt  und  nochmals  zwischen  den  Grenzen  0 
und  m  integrirt  werden.  Eine  dritte  Integration  wäre  nothwendig  wegen  der 
neben  einander  liegenden  Windungen  jener  Rollen,  sowie  abermalige  Integrationen 
wegen  der  ähnlichen  Beschaffenheit  der  Bifilarrolle.  Webek  begnügt  sich  jedoch 
bei  der  ersten  Integration  nach  dm  Und  lässt  den  daraus  gefundenen  Werth  gelten 
für  die  Mitten  der  Breiten  beider  Rollen  und  den  Halbmesser  der  mittelsten  Drath- 
lagc  auf  der  Bifilarrolle.  Durch  nachmalige  Einsetzung,  derjenigen  Wcrthc  von  m 
und  n,  welche  das  zur  Messung  benutzte  Dynamometer  besass,  fanden  sich  für  die 
in  der  Richtung  des  magnetischen  Meridians  gemessenen  Abstände  beider  Rollen 
a=  300,  400  und  500  Millimeter  die  in  der  fünften  Colli  in  ne  der  nächstfolgenden 
Tabelle  verzeichneten  und  noch  mit  n2ii'  zu  multipiieirenden  Zahlen. 

2.  Es  wurde  die  Multiplicatorrolle  von  der  Bifilarrolle  senkrecht  zur  Richtung 
des  magnetischen  Meridians  entfernt)  sonach  fiel  der  Mittelpunkt  des  Kreises  gg' 
in  die  Ebene  des  Kreises  vv' ,  es  war  also  a  —  0.  Unter  diesen  Umständen  ergiebt 
sich  aus  den  Formeln  4)  und  5)  der  Werth  des  Drehungsmomentes  : 


wo 

P   —  e2  - 1    wJ    I   2cn  sin  »• 

,  4  m2  n2  casv 

—  —74  


Verfährt  man  nach  Substitution  von  /2  und  A3  mit  diesem  Integral  wie  mit  dem  für 
die  vorige  Stellung  gefundenen,  so  ergeben  sich  die  mit  n'it'  zu  multipiieirenden 
Werthe  der  zweiten  Columnc  der  nächstfolgenden  Tabelle. 

3.   Die  Mittelpunkte  der  beiden  Dynamometertollen  fielen  in  einen  Punkt;  es 
war  also  gleichzeitig  a  =  0  und  c  —  0,  und  somit  ergiebt  sieh  aus  den  Formeln  ' 
4)  und  5)  das  Drehungsmoment 


m1  -f-  n2 
4m9  n7 

~VT" 

Bei  der  sehr  grossen  Nähe,  in  welcher  im  vorliegenden  Falle  beide  Rollen  sich  be- 
finden, genügt  es  nicht  mehr,  für  die  Dicke  der  Bifilarrolle,  sowie  für  die  Breiten 
beider  Rollen  Mittelwerthe  anzunehmen.  Vielmehr  wird  es  nöthig,  durch  wiederholte 
Integrationen  dre  daraus  hervorgehenden  Ungenauigkeiten  zu  beseitigen.  Durch  nach- 
rnaUge  Einsetzung  der  Werthe  von  m  und  n  ergab  sich  der  relative  Zahlenwerth 
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für  das  Drehungsmomeut  der  Bittlarrölle  unter  Einiluss  der  Multiplicatorrolle  bei  einem 
beiderseitigen  Abstände    —  0. 

So  entstand  folgende  Tabelle,  welche  in  der  ersten  Verticalreihe  die  Abstände 
der  Mittelpunkte  beider  Rollen,  in  der  zweiten  die  nach  vorstehenden  Formeln  be- 
rechneten Werthc  d  des  Drenungsmomentes  enthalt,  wenn  die  Verbindungslinie 
zwischen  den  Mittelpunkten  beider  Hollen  senkrecht  auf  dem  magnetischen  Meridian 
stand;  in  welcher  die  dritte  Columnc  dieselben  Werthe  enthält,  wenn  sie  mit  den 
constanten  Coefficienten  53,06  multiplicirt  worden  siud.  In  der  fünften  und  sechsten 
r.olumne  sind  die  analogen  Werthe  enthalten  für  den  Fall,  das«?  jene  Verbindungslinie 
in  den  magnetischen  Meridian  fällt,  und  die  vierte  und  siebente  Reihe  enthalten 
endlich  die  Unterschiede  der  Zahlen  in  den  vorangehenden  Heilten  von  den  analogen 
in  der  letzten  Tabelle  der  vorigen  Nummer  durch  Beobachtung  gefundenen  Zahlen. 


-—      i  - 
Senkrecht  zun»  uiagnet.  Meridian 

 — — — 

In  der  Richtimg  des  mnunet.  Meridians 

ber.  Moment»* 
d 

53,06  d 

Unterschiede. 

• 

her.  Momente 
0 

53,06  •  d' 

Unterschiede. 

0 

300 
400 
500 
600 

-427,15 

—  r  3,5625 

—  1,4661 

—  0,7420 

—  0,4267 

— 22680 

—  189,03 

77.79 
39,37 

—  22,64 

•    ■  * 

—  280 

0,90 
1  0,34 
'-+-  0,10 

n\-  0,18 

— 427,4-5 
1,  1,4544 
-f-  '  0,6547 
-1-  0,3452 

—  22680 

77,17 

1  34,74 
H  18,31 

—  289 
4-  0,06 
0,03 
1  0,07 

— .  ' 

Die  verschiedenen  Vorzeichen  der  ersten  Coldinne  in  beiden  Abthcilungett  der  Tabelle 
entsprechen  den  entgegengesetzten  Ablenkungen,  welche  die  BUilarroHc  bei  den  ver- 
schiedenen Stellungen  der  Multiplicatorrolle  erfährt.  Der  beträchtliche  Unterschied 
in  der  ersten  Horizontahreilie  erklärt  sich  daraus,  dass  die  dem  berechneten  Moment 
entsprechende  Zahl  in  der  Tabelle  der  vorigen  Nummer  aus  der  ursprünglich  beobach- 
teten Zahl  bei  Zurückführung  auf  gleiche  Stromstärke  mit  einem  ungleich  grossem 
Coefficienten  muKiphcirt  werden  musste,  als  die  übrigen  Zahlen,  dass  sich  also  in 
dem  Maasse  auch  die  BeobacMingsfehler  vergrößerten.  Des  Weitern  sind  die  Ab- 
weichungen so  gering,  dass  sie  in  den  Bereieh  der  unvermeidlichen  Beobachtungs- 
fehler fallen.  Da  nun  aber  die  Rechnungen  mit  Zugrundelegung  der  Formel  Ampere  s 
für  die  Wechselwirkung  zweier  Stromelemente  ausgeführt  wurde  und  die  vorliegende 
grosse  Uebcreinstimmung  mit  den  Versuchsergebnissen  zeigte,  so  ist  dadurch  bewiesen, 
dass  Ampere  s  Bestimmung  der  beiden  constanten  Coefficienten,  und 

/ 

zwar  lt.     2  und  k  — — -.  die  richtige  sei. 


1  W.  Wmuk  'Abhandlungen  iiher  elektrodynamische  Maaeshestimmungcn..  Aus -den  Ab- 
handlungen bei  Begründung  der  königlich  -  sächsischen  Gesellschaft  der  Wissenschatten. 
1846.  S.  211— 268.  —  Auch  gesondert:  Leipzig,  bei  Weidmann,  1852.  —  •Auszugs- 
weise in  Pogg.  Ann.  73.  193.   (  1848.) 

3  W.  Weber.  '  Beschreibung  eines  kleinen  Apparates  zur  Messung  des  Erdmagnetismus 
nach  absolutem  Maasse  für  Reisende,  in:  Resultate  des  magnetischen  Vereine  1836.  S.  63. 

#  *  "  •  *  * 

§.  27.  Berechnung  der  Wechselwirkung  zwischen  zwei  geradlinigen  Strömen. 

Die  Formel,  welche  die.  Wechselwirkung  zweier  unendlich  kleiner  Theile 
von  galvanischen  Strömen  darstellt,  bietet  den  Ausgangspunkt  aur  Berechnung 
aller  Erscheinungen  der  Anziehung  und  Abstossung  zwischen  galvanischen  Strö- 

Eucyklop.  d.  Pfeyalk.  XIX.   r.  Fkilithicii.  galvan.  Frmrwirk.  17 


Digitized  by  Google 


258  yftlTTKR  ABSCHNITT.   wKCHSaWlRKlM  GALVANISCH  KR  STRÖM  K.      .     $.  17. 

men  von  endlicher  Länge  und  beliebiger  Form.  Es  mögen  zunächst  die  analy- 
tischen Darstellungen  der  hauptsächlichsten  in  §.  23  behandelten  Erscheinungen 
Platz  finden,  insofern  dieselben  geradlinige  Ströme  betreffen. 

•I.  Anziehung  und  Abstossung  paralleler  Leiter  l.  Vergl.  §.  23,  N.  1. 
In  der  Formel  13)  des  §.  25,  N.  \r.  wurde  das  Maass  für  die  W  echselwirkung  zweier 
Stromcleinente,  welche  die  Stärke  j  und  »'  besitzen  und  in  einem  Abstand  r  von 
einander ^ich  befinden,  dargestellt  durch 

•  -  "  •".**         .  , 

ii'  ds'    .  cos  ß 

•  (i  ...  _ 

•  •  •      *"  •  •  Vf  vr: 

wo  ds'  die  Länge  des  einen  Stromelementes  bedeutet  und  ß  den  Winkel ,  welchen 
es  mit  der  Verbindungslinie  r  zürn  audern  Elemente  macht.  Durch  Multiplkation 
Und  Division  mit  cos  ß  ergiebt  sich  die  Form 

ii'  ds'  coäß     cos/5?        tf  ds'  ^  cos  *ß 

Soll  die  Componente  der  Kraft  senkrecht  zur  Richtung  des  Elementes  ds!  gefunden 
werden,  so  muss  vorstehende  Formel  mit  sin  ß  multiplicirt  werden  und  giebt 

f  dS'  .      4  J  f0S  V  '  »"  </»'  /  J  Sl'n  f  COS  " 

—  w—  =  F-r  -,-    -77"    .  ' " 

Sind  die  beiden  Ströme,  zu  denen  die  betrachteten  Elemente  gehören,  einander  par- 
allel und  haben  einen  senkrechten  Abstand  =  a  ~  r  sin  ß,  so  findet  sich  die  senk- 
rechte Componente  der  Wirkung  des  Stromes,  zu  welchem  das  eine  Element  gehört, 

auf  das  Element  ds  ,  wenn  der  Werth  von  r  oder  .  ^-  in  vorige  Formel  einge- 
setzt und  dieselbe  integrirt  wird.    Es  ergiebt  sich 

••  •  .  . 

'  '  ii'  ds' 

(sin  V  cos/?  -|-  co^). 

■     •  ;  .  '  ' 

Hat  der  Strom  eine  Ausdehnung  zwischen  den  Grenzen  ß'  und  ß" ,  so  geht  dieser 

Ausdruck  über  in 

(sin  V  cos£"    |    cosß"  —  sin  *ß'  cos/5'  —  cos ß' ).  . 

Bezeichnet  man  nun  die  Längen  des  ds'  enthaltenden  Stromes ,  welche  sich 
bis  zu  den  von  deu  Endpunkten  des  andern  Stromes  gefällten  Perpendikeln  er- 
strecken, mit  6  und  b\  so  ist 

s'  =:  b'  —  a  cotg/S'        b"  —  a  cotg  ß" , 

also 

adß'  _    adß"  .    -  ; 

aS    ^  sin  Y  —  sin  V"      '    *    '    '    '        '  ' 

Dieser  Werth  in  die  Formel  eingesetzt,  giebt 

,  l'  /        tM  .  cos  ß"  j  „  *i  ,  v  COS         ,  A 

y  (eo./T  rf/f»  +  ^  «W  -  co,  H  dtf  -  jjjp-,  ifi)  ■  ^ 
Das  Integral  hieraus  zwischen  den  Grenzen  ftf  und  ß±,  sowie  /*,"  und  /5f"  giebt 
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aber  das1  Maass  für  die  gesuchte  Anziehung  zwischen  beide«  parallelen  Strömen 
unter  der  Form : 

Eine  andere  Forin  erhält  man  durch  Ycrtauschung  der  trigonometrischen  Wcrthc 
s\n  ß"2  .  .  .  mit  den  entsprechenden  linearen  —  .  .  .  und  zwar 


iV  tu 
2  {  ?; 


a 


H-  —j  H- 


i  r; 


II 


1b). 


Haben  beide  Ströme  gleiche  Länge",  stehen  sie  senkrecht  auf  den  Verbindungslinien 
der  entsprechenden  Enden,  und  bezeichnet  man  die  Diagonale  des  so  gebildeten 
Parallelogramms  mit  c,  so- ist 


und  die  Formel  vereinfacht  sich  in 


«   und   r'  _    r  .  =  c 


oder  in 


"  C  -  v) 


,  i  r- 

ur 


2a) 
*b), 


wenn  man  mit  /  die  Längen  der  Ströme  bezeichnet. 

II.    Drehungsmoment  eines  Stromleiters  unter  Einfluss  eines  andern 
in  derselben  Ebene  befindlichen   und  gegen  den  erstem  beliebig  ge- 
neigten Leiters2.    Vergl.  §.  23,  N.  III.     Seien  in  Fig.  m  /'/'  und  /,/,  zwei 
Stromleiter,   welche  verlängert  in  dem  Punkte  0 
sich  unter  einem  Winkel  *  treffen,  und  sei  der 
Leiter  /  /    urm  den  Punkt  0  drehbar.   In  w  und  m' 
befinden  sie  Ii  die  Stromclcmente  ds  und  ds\  deren 
Wechselwirkung  senkrecht  zur  Richtung  von  ds' 
in  voriger  Nummer  gefunden  wurde  durch 

ii'  ds' 


|^  sin  ß  cos  d 


1  ■ 


Wird  das  Dtehungsmoment  des  ganzen  Stromes  IL  J* 

unter  Einfluss  des  Stromes  /'/'.mit  M  bezeichnet, 

so  ist  das  des  einen  Stronielementes  unter  Einfluss  ftg.  U3. 

des  andern  Elementes  mit  dem  zweiten»  Differenzial  zu  bezeichnen  und  wird  ge^ 

funden  durch  Multiplication  des  vorstehenden  Ausdruckes  mit  dem  Abstände  Om'~s  ' 

vom  Drehpunkte.    Es  ist 

*"  4s  äs-  -  |^|rfs™^-  *). 

2  1        .  r  r  I 


dsds' 


s'  sin  f 


Wird  hierin  r  ^  mm'  mit  seinem  Werthe  - — --   vertauscht ,  und  das  Integral 

sm  {ß  —  *)  . 

genommen,  so  ergiebt  sieb  das  Drehungsmoment  des  Elementes  ds'  unter  Einfluss 
des  Stromes  IT  durch 

1 7  • 
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H  1/  11'  fl<t' 

JFd*'  "  TsirTt  l™/*cos/*  sin  (/*-«)  -hW(/J.-0   I-  CJ 

•  <  .  /  >....!), 

=    "  ■.  S    (cos  /V  cos  t.   I    sin  V  cos  (/*  —  t ).  H  Cl 
2  sin* 

* 

wenn  cos  (/?  —  t)  mit  (sin  V  .  h  cos  V)  cos  {ß  —  t)  vertauscht  und  die  Auflösung 
von  sin  (ß  —  *)  und  cos  (ß  —  t)  vorgenommen  wird.  Erhält  für  die  Enden  von 
l'l"  der  Winkel  ß  die  Werthc  ß'  und  />",  so  muss  vorstehendes  Integral  zwischen 
diesen  Grenzen  genommen  werden.  In  der  Klammer  befinden .  sich  alsdann  zwei 
Werthe  von  gleicher  Form,  welche  sich  nur  durch  das  entgegengesetzte  Vorzeichen 
und  die  Marken  von  ß  unterscheiden.  Beide  mögen  der  Einfachheit  wegen  geson- 
dert behandelt  werden. 

Um  ds'  in  Function  von  ß"  auszudrücken,  mag  der  Abstand  l''u  mit  a"  bezeichnet 
werden,  und  da  om'      s'  und  of  in ß"  —  *,  so  ist_ 


a"  sm(ß"^-t) 


also 


.  ,         u"  sin  i 


sin  V" 


Wird  dieser  Werth  in  den  für  die  Grenze  ß"  giltigen  Antheil  des  obigen  Integrals 
eingesetzt,  und  dasselbe  nochmals  integrirt  zwischen  den  Grenzen  ß"  und  ß"%%  so 
ergiebt  sich 


Ii'  a"  /icosß''  „         1  .  _ 

1-J\^J"e0Sf    l-cos<A"-t)J  <*/>" 

ii'a"  f  .       ,  f  m  cos  *  cos  t  1 

Dieser  Ausdruck  vereinfacht  sich,  wenn  die  Abstände  des  Punktes  von  /,  und  /} 
mit  r/  und  r',',  und  die  darauf  von  0  aus  gefällten  Perpendikel  mit  ;>/'  und'  p"  be- 
zeichnet werden.    Dann  ist  nämlich 

■ 

'  ;  ,  "   '  <sin(^-i)  - 

a"  sin  (/>',"  —  O  />," 

sin/^         sin  t 
tt"  r" 
sin  />',"    ~  sin* 

*  • 

und  der  Ausdruck  geht  übeV  in  : 

•  *  * 

*  4  • 

J  K  -  />/'  -I-  (r,"  —  rf)  cotg  »]» 

Für  den  andern  der  Grenze  /'  entsprechenden  Theil  des  aus  Gleichung  t)  zu  ge- 
winnenden Integrals  braucht  man  nur  die  im  vorstehenden  Werthe  mit  zwei  Strichen 
versehenen  Charaktere  mit  einem  Strich  zu  bezeichnen  und  den  so  erhaltenen  Aus- 
druck von  dem  vorigen  abzuziehen.     So  ergiebt  sich  das  Drehungsmoment  des 
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Stromes  /,/,  unter  Einflass  des  Stromes  HC  om  den  gemeinschaftrichcn  Durchschnitts- 
pnnkt  als 


M  = 


ii' 


j  Wl  -  Pt  -  P\  l  Pl      W  -  r?  -  ri  H-yf)  cotg«]  ...  2). 


In  vorstehender  Formel  ist  der  Werth  r,"  —  ^  —  r/  -|-  r,'  stets  positiv,  indem 
r*  -|-  r,'  als  die  Summe  der  Diagonalen  im  Vierecke  f/,/,/"  stets  grösser  sind  als 
die  Summe  zweier  Seiten  desselben  r"t  -j-  r/.  Ist  nun  <  ein  spitzer  Winkel,  dann 
ist  cotg*  0  und  der  in  der  innern  Klammer  beftudliche  Werth  _  vermehrt  den  von 
den  Perpendikeln  abhängigen.  Ist  *  ein  rechter  Winkel .  dann  wird  cotg  t  ~  0 
und  das  Drehungsmoment  reducirt  sich  auf 

Ist  ,t  ein  stumpfer  Winkel,  dann  wird  cotg  t  <^  0,  und  somit  vermindert  der  in  der 
Klammer  befindliche.  Werth  den  von  den  Perpendikeln  abhängigen.  Wird  endlich 
t  ^  0,  dann  fallen  beide  Ströme  zusammen;  es  verschwinden  die  mit  p  bezeichneten 
Werthe  aus  der  Formel,  und  -cos  t  wird  —  >~.  Der  alsdann  sich  ergebende  Werth 
für  M  ist  also  unverhältnissmässig  viel  grosser  als  der  für  irgend  eine  Neigung  der 
beiden  Ströme  gefundene. 

Reichen  beide  Ströme  bis  zum  Drehpunkte  o,  und  bezeichnet  man  dann  ihre 
Längen  ol"  mit  a  und  ol3  mit  6,  So  wird 

•  '   ;  0;  p[   =  0;    p!  =  Ö, 

r/   s=  a;  r/  ==;  0,  r\  ^  6, 

und  die  Formel  .reducirt  sich  aiff 

'  * 

U  -    '4  [P  -I    («16  —  r)  cotgf]   ...    .        .    .  "  i). 

wenn  gleichzeitig  von  p  und  r  die  Marken  fortgelassen  werdeu. 

Wird  t  ein  rechter  Winkel,  dann  ist  cotg  t  —  -0,  und  die  letzte  Formel  verein- 
facht sich  in 

Ii'  „V 

M  =z    -  p      .       ,   .  o). 

Es  lässt  sich,  nun  zeigen,  dass  das  Vorzeichen  von  M  in  Gleichung  4) 
stets  positiv  ist,  wenn  i  und  i"  gleiches  Vorzeichen  haben,  also  wenn 
beide  Ströme  vom  Kreuzungspuhkte  o  aus  gehen  oder  beide  sich  nach 
ihm  hin  bewegen;  dass  aber  M  negativ  wird,  also  Abstossung  statt- 
findet, wenn  ein  Strom  sich  nach  dem  Durchschnittspunkte  hin,  der 
andere  davon  fort  bewegt.  Ist  dieses  der  Fall,  dann  muss  der  in  der  Klammer 
befindliche  Werth  stets  positiv  sein.    Bezeichnet  man  nämlich  den  Winkel  zwischen 
r  und  a  mit  y  und  den  zwischen  r  und  b  mit  d,  so  ist 

cotg*  =    —  cotg  (y-l  6) 

a  — — ,  o  -      .  . 
sin  y  sin  o 

•  • 

■     -  /cosy       ,  costh 

r  »  ueosy  -f-  6cosJ         p  I   b  ^j, 
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s.    ,  ,  • 

also  ist 

/  /  -  -  COS  )'  /           COS  t\\ 

\*\nj'       •      sind  / 


a    I    h  -  r 


und  somit  ist 


2  '  L  tg  (y-M»)  J 


Aus  dieser  Form  der  Gleichung  wird  aber  ersichtlich,  dass  von  /  stets  ein  echter 
Bruch  abgezogen  werden  muss,  und  somit  ist  das  Vorzeichen  des  in  der  Klammer 
befindlichen  Werthos  stets  positiv,  was  erwiesen  werden  sollte. 

Reichen  jedoch  nicht  beule  Ströme  bis  zu  dem  Durchschnittspunkt  o,  so  kann, 
wie  leicht  zu  sehen,  auch  bei  gleichem  Vorzeichen  von  i  und  »'  Abstossuug  er- 
folgen; denn  es  brauchen  ja  nur  beide  nahezu  in  eine  Linie  zu  fallen  und  der  eine 
da  zu  beginnen ,  wo  der  andere  aufhört.  . 

III.    Bewegungsmoment  eines  begrenzten  Leiters  unter  Einfluss 
eines    unbegrenzten,    wenn   ersterer   senkrecht   auf  letzterm  steht. 
Vergl.  §.23,  N.  IV.  Es  bedeute  in  Fuj.  444  kl  einen  geraden  Stromleiter,  und  de 
r  einen  blos  auf  einer  Seite  desselben  und  zwar  senk- 

/J\  recht  stehenden  Stromleiter.  Es  sei  o  derjenige  Punkt, 

/   j  \  in  welchem  der  letztere  Leiter  verlängert  den  erstem 

«,!    \  trifft,  und  von  welchem  aus  auf  kl  die  s'  nnd  auf  de 

\  die  s  abgemessen  werden.    Der  Winkel,  welchen  die 

,Ji      \  jg.      .   Verbindungslinie  r  zwischen  zwei  TheHchen  ds'  und  ds 
J>  \        "   .  , "   /  h  mit  der  Richtung  von  kl  macht  ,  werde  wie  immer  mit 

*  "  i  ß  bezeichnet,  dann  ist  das  bekannte  Maass  für  die 

F,g  m  Wechselwirkung  beider  Elemente  nach  der  in  N.  I.  vor- 

genommenen Umwandlung 

ii'  ds'    ,cos  V 

 .  (I  z.  —  . 

2  cos-;  r 

Soll  hieraus  die  zu  ds  parallele  Componente  der  Kraft  —  oder,  wie  sie  Ampers 
bezeichnet,  das  Element  der  Tangentialkraft  —  gefunden  werden,  so  bedarf 
es  nur  einer  Multiplication  mit  cos  {i ,  und  der  Ausdruck  wird : 

ii'  ds1  .cos2,? 
2  r 

Das  Bewegungsmoment  parallel  zu  ds4  ergiebt  sich  aber  durch  Multiplication  dieses 
Wcrthes  mit  dem  senkrechten  Abstände  beider  Theilchen  von  einander  oder  r  sin  ^ 
und  zwar 

ii' ds'      .    ..cosV  .  n 

_-.      ^  -  rsm/yrf—   .........  |), 

oder  wenn  man 

«' 

r  =. 


cos  d 


setzt,  und  bedenkt,  dass  V  unabhängig  ist  von  einer  Veränderung  aur  dem 
Leiter  de  ' 
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- 

ii'  ds'  sin  ß  , 

-    2        COS.*  ! 

oder 

ii'  ds'  «»  •  , '     .  , 

—  —  - — „—  J  CüS  /*  sl"  V 

Eine  Integration  zwischen  den  Grenzen  ß'  und  entsprechend  den  Enden  des 
Leiters  de  siebt  ' 

ii'  ds'  ^  ' 

-  ^ '  (sinV"  -  siny). 

für  das  von  dem  Elemente  r/.s'  auf  den  Leiter  (Z?  ausgeübte  Bewegungsmoment. 
Um  auch  für  ds  integriren  zu  können,  muss  dasselbe  als  Function  von  ßff  und  ß' 
ausgedrückt  werden.    Da  nun,  Wenn  man  od  mit  a'  und  op  mit  a"  bezeichnet, 

•  • 

s' .=  a"cotg/5r"         a'  cotgf*', 

so  ist 

"  .7  «in  V"  *  «in  V 

und  somit  jenes  erste  Integral 

'  ^  ^  («"  sin,*"  dß"  -  a'  sinp'  dß').  ■  . 

Wird  die  Integration  zwischen  den  Grenzen  ß"  und  ß,\  sowie  ß"7  und  entsprechend 
den  Enden  k  und  /  des  unbegrenzten  Leiters  vorgenommen,  so  ist 

^[a'Moos^-cos^O-oMcos^-cos/?;)]    .....  2) 

das  gesuchte  Bewegungsmoment  des  begrenzten  Leiters  nntcr  Einfluss  eines  unbe- 
grenzten, auf  dem  er  senkrecht  steht. 

Soll  nun  der  unbegrenzte  Leiter  nach  beiden  Seiten  unendlich  laug  sein,  so 
entspricht  das  den  Bedingungen 

ß'[  und  ;i;        und  ß't     -  0; 

die  vorige  Formel  geht  aber  dann  über  in 

ii'  (a"  —  a')   3) 

..    .  .  m    e    •    "  : 

und  zeigt  somit ,  dass  das  auf  den  begrenzten  Leiter  ausgeübte  Bewegungsmoment 
nur  abhängig  ist  von  der  Länge  desselben ,  nicht  aber  von  dem  Abstände  zwischen 
ihm  und  dem  unverheltnissmässig  längen  unbegrenzten  Leiter. 

Reicht  der  Leiter  ed  bis  auf  den  Leiter  kl  herab,  so  wird  «'  ~  u.  ls\  überdem 
noch  der  Scheitelpunkt  o  beider  Leiter  in  der  Mitte  von  kl  gelegen,  so  wird 
_  cos  ß"  =  cos      und  die  demgemäss  modifuirte  Gleichung  i)  oder 

iej'cosfi  i) 

-  ; 

zeigt,  dass  das  Moment  alsdann  gleich  ist  der  Höhe  desjenigen  rechtwinkeligen 
Dreiecks,  das  durch  die  beiden  Leiter  und  eine  der  Zuglinien  gebildet  wird, 
welche  die  Enden  derselben,  verbindet. 
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Wird  noch  dazu  det  Leiter  kl  nach  beiden  Seiten  unverhältnissmässig  lang, 
dann  ist  ß'.[  —  ö,  und  somit, zeigt  das  Moment 

— —  Ii  o  .  4    •    .    .  ■  5), 

dass  es  der  Länge  des  begrenzten  Leiters  gleichkommt. 

Sind  die  beiden  Leiter  endlich  und  reichen  beide  blos  bis  zum  Scheitelpunkt  o, 
so  ist  das  Moment 


»Y 


—  a"  cos^ 


6). 


Wird  ein  von  o  auf  die  Seite  lf  gefälltes  Perpendikel  mit  p  bezeichnet,  so  ist 
offenbar  p  ==  a"  cos  ß"  und  der  Werth  des  Momentes  erhält  die  Form 


ti' 

T  P 


7). 


d.  i.  dieselbe  Forin,  welche  sich  in  N.  11.  Gleichung  5)  ergab. 

IV.  Anziehung  und  Abstossung  in  der  Richtung,  der  kürzesten 
Verbindungslinie  zweier  in  verschiedenen  Ebenen  befindlicher  und  unter 
rechtem  Winkel  sich  kreuzender  Ströme,  §fcien  in  Fig.  145  bc  und  6V  zwei 

geradlinige  Ströme  in  verschiedenen  Ebenen,  deren  kür- 
zester Abstand  drt  ~  a  ist;  werden -ferner  die  -|  s  auf 
dein  obern  Leiter  von  d  nach  c  und  die  -J-  s'  auf  dem 
untern  von  d'  nach  c'  abgemessen,  und  ist  r  die  Verbindungs- 
linie zweier  Stromelemeute  ds  und  ds',  so  ist  zuvörderst : 


V  - 


<*>   |    s'  -I-  s" 


also 


Ferner  ist 


s'  ds'. 


In,.  tU, 


d  r 


r 


und  die  allgemeine  Formel  für  die  Wechselwirkung  zweier  Stromelemeute  erhielt  in 
N.  1.  die  Gestalt 


iY  ds' 


cos  V 


2  cos,*  r 

Soll  hieraus-  der  Ausdruck  für  die  Kraftcömponente  gefunden-  werden,  Welche  par- 
allel  zur  Verbindungslinie  a  gerichtet  ist,  so  muss ,  die  Formel  mit  —  multiplicirt 

T 

werden  und  giebt  somit 


ii' ds'  _o 
%  rcos^ 


cos  V 


oder  durch  Substitution  des  obigen  Werthes  von  -cos  ß,  wobei  zu  erwägen  ist,  dass 
s'  ungeändert  bleibt,  wenn  sich  s  ändert : 


ii  ds'  ,  , 
—  — s'  r  d 


Werden  die  Zuglinicn  von  ds'  nach  6  und  c  mit  r1  und  r"  bezeichnet,  und  wird 
jener  Ausdruck  zwischen  den  dadurch  gegebenen  Grenzen  integrirt,  so  stellt  er  den 
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Werth  der  ganzen  Zwischen  dem  Elemente  ds'  und  dem  Strome  6  c  wirksamen  Kraft 

dar  als  :  • 

ii'  ds' 


2 

welchem  Wcrthc  mit  Hülfe  der  GleichutvK  1)  die  Form 

•  •  ■  .  * 

i?     /  /  dr"  ,  ,         \   dr'  ,  \ 

gegeben  werden  kann,  um  ihn  zu  einer  abermaligen  Integration  vorzubereiten.  Wird 
dieselbe  ausgeführt  zwischen  den  Grenzen  r/  find  r*  sowie  ff  und  r£,  entsprechend 
den  Enden  b'  und  c'  des  untern  Leiters ,  so  findet  sich 

•  •  4  • 

'Ufa        a        a        aV  ■ 

Tl^  ~T;  ~7;  '  7;/      ■  •  1  ■  4) 

als  Ausdruck  für  die  Wechselwirkung  in  der  Richtung  der  kürzesten  VerbindungSr 
linie  zweier  senkrecht  zu  einander  in  verschiedenen  Ebenen  Hegender  Stromleiter. 
Dieselbe  lässt  sich  also  auf  zwei  anziehende  und  zwei  abstossende  Kräfte  zurück- 
führen, welche  dem  kürzesten  Abstände  beider  Ströme  direct  und  den  bezüglichen 
Abständen  der  beiden  Endpunkte  des  einen  von  jedem  der  beiden  Endpunkte  des 
andern  umgekehrt  proportional  sind.  *" 

V.  Dreh.ungsinoinc  nt  zwischen  zwei  in  verschiedenen  Ebenen  befind- 
lichen und  senkrecht  zu  ei  nander  stehenden  geraden  Strömen,  von  denen 
der  eine  um  eine  zu  dem  andern  parallele  Axc  drehbar  ist.  Die  Atfe,  um 
welche  der  Leiter  b'c  der  Fig.  145  drehbar  ist,  durchschneide  denselben  an  der  Stelle 
o,  und  es  mag  der  Abstand  od'  dieses  Punktes  von  der  Eintrittsstelle  der  Linie  a 
mit  /  bezeichnet  werden.  Im  Uebrigen  mögen  die  Bezeichnungen  der  vorigen  Num- 
mer beibehalten  bleiben.  Offenbar  findet  sich  nun  das  Drehungsmoment  des  Ele- 
mentes ds'  unter  Einfluss  des  Elementes  ds,  wenn  die  zum  kürzesten  Abstand  a 
parallele  Componente  ihrer  ganzen  Wechselwirkung,  wie  sie  sich  in  Formel  2)  der 
vorigen  Nummer  darstellt,  multiplicirt  wird  mit  dem  Abstände  s' —  /  des  Elementes 
di  von  dein  Drehpunkte  o.  Eine  Integration  des  so  gefundenen  Wierthes  zwischen 
den  Grenzen  r*  und  r"  giebt  alsdann  das  Drehungsmoment  des  Theilchens  ds'  unter 
Einfluss  des  ganzen  Leiters  6c.  Da  nun  aber  s'  —  t  ungeändert  bleibt,  wenn  sich 
r  auf  der  Linie  s  bewegt,  so  wird  das  gesuchte  Integral  von  der  Form  des  unter 
Formel  3)  der  vorigeu  Nummer  gefundenen  sein  und  sich  darstellen  als 


/  . .,    /s'  —  t  s'  —  t   .  \ 

Eine  abermalige  Integration  dieses  Werthes  giebt  das  Drehungsmoment,  welches 
die  ganze  Linie  s'  erfährt.  Dieser  Werth  stellt  zwei  Integrale  von  derselben 
Form  dar,  von  denen  nur  das  eine  ausgeführt  werden  mag.  Eine  partielle  Inte- 
gration giebt 

/V/s' 

Um  hierinnen  das  Integral  J -pr  aufzulösen,  mögen  die  von  s  unabhängigen 
Factoren  aus  ds'  uud  r1-  ausgeschieden  werden.  Bezeichnet  man  nämlich  die  Länge 
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de,  welche  *  für  die  Zugh'nic  r"  erlaubt,  mit  c,  und  werden  die  Winkel  ß1  und  ßf 
wieder  eingeführt,  so  ist : 


^„-;  s'  tg/T  V®  +  ?!  rf«*  ^ . 

lind  dcmgcinäss  geht  der  obige  Werth  über  in 


sin  y 


/  ...  rd,i"  \ 


Wird  hierfür,  sowie  für  den  gleichgestanden  unausgeführt  gelassenen  Theil  die 
Integration  zwischen  den  .Grenzen  •',  und  r"  und  r",  r/  und  ,  und  /£' 
sowie  /?/  und  ß\  vorgenommen,  so  stellt  sich  der  Werth  für  das  gesuchte  Drehungs- 
moinoiit  dar  als  : 


/ 


U'a 


Diese  Tormel  vereinfacht  sich  bedeutend,  wenn  die  Drehungsaxe  den  Leiter  s 
da  schneidet,  wo  die  Linie  a'  in  denselben  eintrifft,  und  wenn  .v'  sich  nur  nach  einer 
Seite  dieser  Drehungsaxe  erstreckt.    Dann  wird  nämlich 


/    =  0;    s,'  —  0,    ß!  -     90°  und  ß," 

und  die  Formel  reducirt  sich  auf 

•.  •  •        •  •  .  - 

.  .  •  • 

/ 


90  n 


VI  Drehungsmoment  zwischen  zwei  in  verschiedenen  Ebenen  be- 
findlichen und  senkrecht  zu  einander  stehenden  §trö.mcn,  wenn  die 
Drehungsaxe  die  kürzeste  Verbindungslinie  zwischen  beiden  ist.  Vergl. 
§.  23,  N.II.    Es  seien  6  c  und  &V  Iii  Fig.  H6  die  beiden  senkrecht  zu  einander 

gehenden  Stromesrichtungen  und  dd'  =  a  die  kürzeste 
Verbindungslinie.  Beide  Ströme  mögen  vorerst  blos 
bis  zu  dieser  Verbindungslinie  verlaufend  und  d'c'  oder 
s'  um  a  als  Axe  drehbar  gedacht  werden.  Ein  hei  f 
liegendes  Stromclement  ds'  erfährt  von  einem  bei  / 
liegenden  Elemente  ds  eine  Einwirkung  nach  der  Rich- 
tung der  Verbindungslinie  r,  welche  infolge  N.  IV.  For- 
mel 2^  ausgedrückt  ist  durch 


—  -sr  ii'  ds'  s'r  d  — 


worinnen 


a1   I-  s1  -I-  s" 


l'uy  HS. 


gesetzt  werden  kann.   Jene  Formel  geht  dann  über  in 


y  Google 
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-  ~  ii'  s'  ds'  l  ^q^^  ^a3    |    s2  -|-  s'2) : 

*  -  -  .* 

Soll  aus  dieser  iu  der  Richtung  der  Zuglinie  r  wirkenden  Kraft  die  zu  u  senkrechte 
Componente  ef  derselben  gefunden  werden,  so  ist  dieselbe  zu  multipliciren  mit 


sin  ,  —        —  - —   • 

»'         |  V   |   sJ   l-  s"J 

Ihn  aber  das  Moment  zur  Axe  a  zu  finden,  ist  diese  Componente  mit  ihrem  kleinsten 
Abstände  p  vön  dieser  Axe  zu  multipliciren.  Dieser  kleinste  Abstand  ist  aber  offen- 
bar der  Halbmesser  eines  um  d'  gezogenen  Kreisess  welcher  die  Richtung  ef  In  g 
berührt.  Und  da  ed\  welches  parallel  zu  df  gezogen  und  -  s  ist,  senkrecht  auf 
df  —  s'  steht,  so  ist 

s  s' 

O  — —  '  —   ■  . 


Der  Werth  i)  muss  also-  mit  einer  (irösse  q  multiplicirt  werden,  sodass 

m  •  SS. 

q  —  n  sin  -    .  ...   2) 

|  V  +       -f-  J" 

»st,  und  giebt  dann  das  Rotationsmoment  des  Theilchens  ds'  um  die  Axe  a  unter 
Einfluss  des  Theilchens  ds  in  der  Form 

</*  Jf  ■       ,  ,         Ü"     3  s2  s'1  </s  4s' 

——dsds    =   ~  -     ......  3). 

dsds  i  (a,  +  s,  _f_  S„)T 

Es  bedarf  dieser  Ausdruck  nur  noch  nach  s  und  s'  integrirt  zu  werden,  um  den 
Werth  des  Drehungsmomentes  von  d'c'  zur  Axe  a  unter  Einfluss  von  de  y.u  er- 
halten. Die  Integration  lässt  sich  nach  folgender  Umformung  bewirken.  Infolge 
Gleichung  -2)  ist 

dq  s'  sV 


ds 


und  hieraus 

f/^  a2  -\-  3s'J  3  (q2  s'2  +  s") 

rfsr/s'         (u2   h  s2  H-  s'5)^  (oa  -I-  s2  -|-  s'2)& 

a2  3  s2  s'2 


(u2  -h  s2  H-  s>       (a2       s2  H-  s'2)T 


demgemäss  ist  aber 


ds  ds'   —   —  ds  ds*  \  -r~ri  —  

dsds'  2  \dsds1         (  a  _h    a  n)T 
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also.  .  ,  . 


g  =0  *— 0 


Indem  für  s  0  das  Integral  nach  s  ebenfalls  0  wird ,  findet  sich  hieraus  ohne 
Weiteres 

L  f'  —  o 

lTm  das  noch  aufzulösende  Integral  auf  die  Form 

f        -**         ....  J._.  arc  (ig   „  ^LE^) 

zu  bringen,  werde 

und.  daraus 

s'  ^_  j-  j/^Ts1 ;  ds'  —  dx  -h's* 

gesetzt.    Nach  den  geeigneten  Substitutionen  wird  aber  demzufolge 

* 

/u2  s  ds'  ol  s        I  dir 


—  a    arc  (tg   —  — — 


und  nach  Wiedereinführung  des  Werthes  von  </  aus  Gleichung  2) 

=  a  • arc     -  v) 

« 

Da  nun  Tür  s'  —  0  dieser  Werth  ebenfalls  —  0  wird,  so  ist  endlich 

U  =  1'  [»  -  •  ■  ort  (lg        iL)]    ......  i) 

und  bietet  so  den  Ausdruck  des  Rotationsmomentes  zur  Axe  der  kürzesten  Ver- 
bindungslinie Tür  einen  geraden  Leiter  unter  Einfluss  eines  andern  geraden  Leiters, 
welche  in  dem  Abstand  a  senkrecht  zu  einander  stehen,  sobald  beide  Leiter  nur 
bis  zu  der  Rotationsaxc  verlaufen. 

Wird  in  dieser  Gleichung  a  0  gesetzt,  fallen  also  beide  Leiter  in  dieselbe 
Ebene,  so  werden  die  Linien  ff  und  ef  der  Fig.  146  identisch;  es  wird  also  der 
Winkel  e  f  c'  nach  der  frühern  Bezeichnung  ~  ß  oder  =  ß" ,  wenn  f  und  t  die 
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Enden  der  rechtwinkelig  auf  einander  stehenden  Leiter  sind.  Wird  dann  überdein  noch 
die  Länge  des  Leiter*  d'e  oder  s  mit  a"  bezeichnet  ,  so  «st  a    arc  li%  =    —  j  0 

s' 

q         a"  ---  =r.  a"cos/C 

■     ^     Vs*  -♦-  s" 

und 

«  * 

genau  wie  unter  N.  III.  Gleichung  6). 


1  Die  in  diesem  Paragraphen  auszugsweise  gegebenen  Untersuchungen  behandelte  A*perk 
in  seinem 

Memoire  sur  une  nomeUe  expdrience  electrodynamique ,  sur  son  applied  Hon  ä  la  formule 
qui  reprisente  V action  muluetle  de  deux  eldmens  de  condueteurs  voltäiques,  et  sur  de  nouvelles 
eonse'quences  de'duites  de  cette  formule.  —  Lu  ä  l'Arade'mie  royale  de*  science*  le  1t  Sept. 
182S.  —  'Am.  de  ck.  et  de  ph.   V.  2y.  p.  381  et  V.  30.  f.  29. 
Sowie  in  seiner 

ne'orie  des  phenomene*  e'lectrodynamique*  etc.  p.  6Ö--9V.  ,  *  . 

• 

§.  28.    Berechnung  der  Wechselwirkung  verschieden  gestalteter  Ströme. 

Solenoid. 

Von  ,den  Erscheinungen  bei  der  Wechselwirkung  zwischen  zwei  Leitern,  von 
denen  einer  oder  beide  krummlinig  sind ,  mögen  die  folgenden  Fälle  als  die  inter- 
essantesten hervorgehoben  werden,  Wirkt  ein  Leiter  von  ganz  beliebiger  Ge- 
stalt auf  einen  geradlinigen  Leiter,  und  ist  der  letztere  so  beschaffen,  dass  er 
blos  in  der  Richtung  seiner  Längsausdehnung  jenem  Einflüsse  folgen  kann,  so  ist 
das  Maass  der  Wirkung  ganz  unabhängig  von  der  Gestalt  und  Lage  des  erstem, 
und  hängt  nur  ab  von  den  senkrechten  Abständen  seiner  Endpunkte  von  der 
Richtung  des  letztern.  Es  würde  also  ein  zwischen  den  Endpunkten  sich  er- 
streckender gerader  Leiter,  durch  den  ein  gleich  starker  Strom  sich  bewegt, 
genau  dieselbe  Wirkung  ausüben  wie  ein  beliebig  gestalteter  und  beliebig  langer 
an  denselben  Stellen  beginnender  und  endender  Leiter,  Hieraus  geht  aber  hervor, 
dass,  wenn  auf  irgend  einem  Wege  ein  Strom  von  einem  Punkte  zu  einem  an- 
dern verläuft  und  auf  irgend  einem  andern  Wege  wieder  zu  dem  ersten  Punkte 
zurückkehrt,  dass  also  ein  solches  System  eines  geschlossenen  Stromes  einem 
geradlinigen  Leiter  keinen  Bewegungsantrieb  in  der  Richtung  seiner  Ausdehnung 
zu  ertheUen  vermag,  und  somit  selbstredend  nur  anziehend  oder  abstossend 
senkrecht  zur  Richtung  des  geraden  Leiters  auf  diesen  wirkt  Die  anziehende 
oder  abstossende  Wirkung  zwischen  einem  geschlossenen  Umtauf  und  einem  an- 
dern Leiter  führt  nun  unter  Umständen  zu  continuirlichen  Rotationsbewegungen, 
von  denen  in  §.  23  der  eine  Fall  hervorgehoben  wurde,  wenn  der  geschlossene 
Leiter  ein  Kreis,  der  andere  ein  Halbmesser  desselben  ist,  der  sich  um  den 
Mittelpunkt  drehen  kann.  Eine  analytische  Darstellung  dieser  Erscheinung  mag 
ebenfalls  demnächst  gegeben  werden. 

Vor  allem  bietet  aber  die  Wechselwirkung  zwischen  geschlossenen  Strömen  und 
beliebig  gestalteten-andern  geschlossenen  und  ungeschlossenen  Strömen  ein  grosses 
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Interesse.  Ampebe  gelang  es,  ganz  allgemein  nachzuweisen,  dass  ein  geschlossener 
beliebig  gestalteter  Strom  einem  Stromelement  einen  Bewegungsantrieh  ertheilt. 
welcher  senkrecht  zu  seiner  Kichtmig  steht  und  senkrecht  zu  einer  "matheina- 
tisch  bestimmbaren  von  der  Form  und  gegenseitigen  Lage  des  Leitors  und  des 
Elementes  abhängigen  geraden  Linie,  welche  er  Directrix  nennt.  Die  Grösse 
der  auf  das  Element  wirkenden  Krall  ist  proportional  dem  Sinus  desjenigen 
Winkels.,  welchen  die  Directrix  mit  der  Richtung  des  Elementes  bildet.  Im 
l'ebrigeii  Kisst  sich  aber  das  Maass  dieser  Kraft  nur  dann  in  einfacher  Gestalt  dar- 
stellen ,  wenu  die  geschlossene  Stromcurve  so  klein  ist ,  dass  ihre  Abmessungen 
als  verschwindend  gegen  den  Abstand  des  Elementes  von  ihr  angesehen 
werden  können.  ... 

Als  aus  solchen  geschlossenen  Stroincurven  zusammengesetzt  betrachtet  nun 
AmI'krk  eine  sehr,  enge  elektrodynamische  Spirale,  und  nennt  dieselbe  Solenoid. 
Ist  ein  Solenoid  so  lang,  dass  die  Wirkung  des  einen  Endes  desselben  als  ver- 
schwindend betrachtet  werden  kann,  dann  wirkt  das  andere  Ende  auf  ein  in 
seiner  Umgebung  befindliches  Stromelement  ganz  ähnlich,  wie  ein  Magnetpol  auf 
dasselbe  wirken  würde.  Die  mathematische  Entwickelung  zeigt ,  dass  für  das 
Solenoid  die  Directrix  zusammenfällt  mit  der  Verbindungslinie  zwischen  der 
Mitte  des  Stromelementes  und  der  Mitte  des  äussersten  Umlaufes  vom  Solenoid. 
Will  man  also  die  Richtung  der  Wirkung  auf  das  Stromelement  finden,  so  hat 
man  durch  die  Richtung  des  Stromelementes  und  das  benachbarte  Ende  des 
Solenoids  eine  Ebene  zu  legen  und  auf  dieser  durch  die  Mitte  des  Elementes 
eine  Senkrechte  zu  errichten,  welche  der  gesuchten  Richtung  entspricht  Die 
Grösse  der  Wirkung  findet  sich  unigekehrt  proportional  dem  Quadrate  des  Ab- 
Standes  zwischen  dem  Stromelement  und  dem  Pole  des  Solenoids  uml  direct  pro- 
portional dem  Sinus  des  Winkels,  welchen  die  Verbindungslinie  zwischen  Pol 
und  Element  mit  der  Richtung  des  letztem  macht.  —  Ist  jedoch  .der  andere  Pol 
des  Solenoids  nicht  so  weit  von  dem  Stromelement  entfernt,  dass  seine  der 
des  ersten  Poles  entgegengesetzte  Wirkung  vernachlässigt,  werden  könnte,  so 
wiederholt  man  für  denselben  die  analogen  Constructioneu.  und  setzt  die 
beiden  gewonnenen  Kräfte  nach  der  Theorie-  des  Kräfteparallelogrammes  zu- 
samnien. 

Erweitert  sich  das  Stromelemeut  zu  .einem  geschlossenen  Umlaufe,  so  ge- 
stalten sich  die  Ausdrücke  für  die  Grösse  und  Richtung  seiner  Wechselwirkung 
mit  einem  Pole  eines  Solenoids  abermals  nach  der  von  seiner  Lage  und  Grösse 
abhängigen  Directrix.  Statt  dass  aber  das  Stromelement  senkrecht  zur  Directrix 
einen  Bewegungsantrieb  erfährt,  geschieht  der  gegen  deu  geschlossenen  Strom 
ausgeübte  in  der  Richtung  derselben.  —  Erweitert  sich  wiederum  der  geschlos- 
sene Umlauf  zu  einem  Solenoid,  so  fällt  auch  hier  die  Directrix  mit  der  Ver- 
bindungslinie zwischen  den  Polen  dieses  und  des  ersten  Solenoids  zusammen, 
und  es  stellt  sich  heraus,  dass  beide  Pole  beider  Solenoide  in  der  Richtung 
ihrer  Verbindungslinie  sich  anziehen,  wenn  die  um  sie  kreisenden  Ströme  gleich- 
gerichtet sind,  sich  aber  abstossen,  wenn  die  Ströme  in  beiden  entgegengesetzte 
Richtungen  haben,  und  dass  solches  mit  einer  Kraft  geschieht,  welche  dem  0ua" 
dratc  des  Auslandes  umgekehrt  proportional  ist. 
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Die.  grossen  Analogien,  welche  so  «die  Pole  eines  Solenö^ds  mit  den  Poleu 
eines  Magneten  zeigen,  Veranlasste,  zu  untersuchen,  ob  auch  das  Solenoid  eine 
stabile  Gleichgewichtslage  ausserhalb  der  Ebene  eines  geschlossenen  Stromes 
finden  werde,  weon  sich  sein  Pol  blos  in  einer  Linie  bewegen  könne,  welche 
parallel  zur  Axe  des  geschlossenen  Stromes  steht.  In  Wahrheit  kann  auch  diese 
Analogie  nachgewiesen  werden,  und  mehr  noch:  auch  wenn  sich  die  geschlos- 
sene Curve  wiederum  zu  einem,  Solenoid  erweitert,  findet  der  befreundete  Pol 
eines  andern  Solenoids,  der  sich  nur  parallel  zur  Axe  des  erstem  bewegen  kann, 
eine  stabile  Gleichgewichtslage,  welche  vor  Und  ausserhalb  der  Ebene  der  äusser- 
sten  Stromcurve  des  erstem  Solenoids  sich  befindet. 

I.  Zuvörderst  mag  diejenige  Kraft  zwischen  einem  geradlinigen  Leiter  und 
einem  beliebig  gestalteten  andern  Leiter  berechnet  werden,  welche  den  letztern 
parallel  zu  der  Richtung  des  erstem  zu  bewegen  strebt  1.  Es  wird  sich  zeigen, 
dass  diese  Kraft  unabhängig  ist  von  der  Gestalt  des  letztem  und  nur  abhängt  von 
den  senkrechten  Entfernungen  zwischen  seinen  Enden  und  dem  geraden  Leiter  oder 
dessen  Verlängerung.  Es  möge  in  Fig.  147  bc  ein  Stück  eines  beliebig  gestalteten 
und  beliebig  gelegenen  Leiters  sein ,  auf  welchen  der  • 
gerade  Leiter  b'c'  wirkt.  Die  tangentiale  Wirkung  eines 
Elementes  ds'  des  erstem  auf  ein  Element  des  letztem 
findet  sich  durch  MnJtiplication  der  allgemeinen  Formel 

ii'  ds'    .  cos,*  . 

 d  ,         /  ... 

\7  \r 

für  die  Wechselwirkung  zweier  Stromelemente  mit  cos/V. 
Daraus  entsteht 

ti'ds'—^d—^-        — d— .  .  4). 


Yr  ■  VT- 


2 


K  Fig.  U7. 


Die  Wirkung  zwischen  dem  Elemente  ds'  und  dem  ganzen  beliebig  gestalteten  Leiter 
cb  ergiebt  sich  durch  Integration  des  vorstehenden  Werthes  zwischen  den  Grenzen  (*' 
und  //"  sowie  r'  und  r",  entsprechend  den  Eiulpunkten  6  und  c  des  Leiters,  und  ist 
somit  „ 

»V  dj[  /cosß"*  ««/*"\ 
*     l    r"  r'    J  . 

►  ■ 

Substituirt  man  m  diesem  Ausdrucke  die  Werthe  von  rV  r"  und  ds'  in  Functionen 
von  ß  und  integrirf  ihn  abermals  f  so  erhält  man  die  totale  Tangentialkraft  des  be- 
liebig gestalteten  Leiters  zur  geraden  Linie,  von  welcher  ds  ein  Theil  war.  Fällt 
man  zu  dem  Zwecke  von  den  Enden  des  Leiters  6c  auf  den  geradeir  Leiter  b'c'  oder 
dessen  Verlängerung  die  Perpendikel  bd  —  a'  und  cti=.a",  so  Ist 


r'  ^ 


a' 


sin/T  sin//'  " 

Ferner  ist  infolge  Gleichung  \  a)  in  N  I;  des  Vorigen  Paragraphen 

dr'  a'  dß' 


1). 


ds'  -  • 


und 


cos£'     -   sinV'  / 

> 

cos  /*"  ~  sin  V"  )  . 


i). 
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Durch  Einsetzung  «dieser  Werthe  in  -die  obige  Gleichung  findet  sich  das .  .verlangte 
Integral 

fj  \s\nfi"  smp'  ) 


I). 


Werden  die  vier  Winkel,  Welche  der  gerade  Leiter  mit  den  vier  Verbindungslinien 
seiner  Enden  und  derjenigen  des  Leiters  6c  macht,  mit  ß't  und  £'2,  sowie  und 
ß'%  bezeichnet,  so  sind  damit  die  Grenzen  des  vorigen  Integrals  gegeben  und  es 
gestaltet  sich  somit  zu 

* 

Hieraus  leuchtet  aber  die  Unabhängigkeit  der  Tangentialwirkuiig  von  der  Gestalt 
des  Leiters  bc  ein,  Indem  nur  eine  Abhängigkeit  von  denjenigen  Winkeln  vorhanden 
ist,  welche  die  Verbindungslinien  der  vier  Enden  beider  Leiter  mit  dem  geraden 
Leiter  machen. 

Für  den  Fall  nun ,  dass  der  geradlinige  Leiter  nach  beiden  Seiten  unendlich  lang 
werden  soll>  ist 

.    ,         iK+y.fi  ->     '  •     ;..  ' 

1-1  TT 

Demgemäss  fallen  die  Cosinus  des  vorigen  Werthcs  aus,  und  der  die  Tangenten 

enthaltende  Theil  würde  die  Form  —  annehmen.  Die  Auflösung  des  letzten  Werthcs 

o 

ergiebt  sich  aber  durch  folgende  Umwandlungen.    ES  ist  nämlich 

'  "A   _  iV    tg  -f  K  ■ '«•«•  T*'" 
T  ti>        tg  .-  a;  I  tg  j  r'',  ■  cot*  y  n; 

■      *  » 

11  1  \ 

und  da  sich  die  Winkel  —  ß'i  und  ~%  ßi" .  sowie  und  —  /?,'  zu  einem  Rechten 

ergänzen  Sollen,  also  die  Cotangenten  des  einen  den  Tangenten  des  andern  gleich 
sind  :  *  '  • 

=   -s-  I«  t-—  —  "  '  I«  — 5  
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Der  Grenzwerth  dieses  Ausdruckes  für  #  =z  0  und  ß[  —  0  Ist  ober  offenbar 

a" 

Die  Tangentialkraft  eines  beliebig  gestalteten  Leiters  parallel  zu  einem  geradlinigen 
Leiter  ist  also  blos  abhängig  von  den  senk«?chten  Abständen  a!  und  a'  der  End- 
punkte des  erstem  von  .  dem  letztern. 

II.  Demnächst  mag  das  Drehungsmoment  berechnet  werden,  welches 
unter  Einfluss  eines  Kreisstromes  ein  geradliniger  Leiter  erfährt,  der 
im  Mittelpunkte  des  erstem  beginnt,  sich  bis  zur  Peripherie  desselben 
erstreckt,  und  der  um  den  Mittelpunkt  des  Kreises  als  Axe  beweglich 
ist.  (Vergl.  §.  23,  N.  V.)  Es  sei  in  Fith  448  ds'  ein  Theilchcn  eines  Kreisstromes, 
dessen  Mittelpunkt  in  c  liegt.  Es  sei  ferner  cb  der  ra- 
diale, um  c  bewegliche  Strom,  so  ist  die  Wirkung,  welche 
ds'  parallel  zu  seiner  Richtung  auf  ein  Theilchcn  des 
Leiters  cb  ausübt,  nach  Gleichung  I)  der  vorigen  Nummer 
ausgedrückt  durch 

ii'  ds'  ,  cos  ß*  i  . 
 (l  - —  • 

*  r     *  - 

die  Kraft,  mit  welcher  dt'  in  der  Richtung  seiner  Tan- 
gente unter  Einfluss  eines  Theilchens  vom  Leiter  cb  be- 
wegt werden  würde,  ist  notwendigerweise  gegeben, 
wenn  die  vorige  Formel  mit  entgegengesetztem  Vorzeichen 
versehen  wird.  Soll  sich  aber  dieses  Theilchen  um  den 
Mittelpunkt  c  bewegen  ,  so  muss  jener  Werth  mit  dem  Abstände  vom  Mittelpunkt, 
oder  mit  dem  Halbmesser  a  des  Kreises  multiplicirt  werden.  Daraus  ergiebt  sich 
das  Drehungsmoment 


l'ig.  UH. 


Hieraus  wird  nun  das  Drehungsmoment,  welches  das  Element  ds'  durch  den  ganzen 
Leiter  c 6  erfährt,  durch  Integration  zwischen  den  Grenzen  ß'  und  ß" ,  sowie  r'  und  r" 
dargestellt,  entsprechend  den  Enden  b  und  c  des  radialen  Leiters.  Da  aber  in  vor- 
liegendem Falle  offenbar  ß"  —.  90°,  also  cos ß"  =  0  wird,  so  ist 


j  ü'  ds'  cos  ß 

aju  —  a  i — - —  — j- 
2  r' 


I). 


Eine  abermalige  Integration  dieses  Ausdruckes  nach  s'  gicbt  das  Drehungsnioment, 
welches  ein  Bogen  s'  de»  Kreises  erfährt,  wenn  derselbe  um  c  beweglich,  der  ra- 
diale Leiter,  aber  als  fest  betrachtet  wird.  Zu  dem  Ende  mögen  die  Werthc  von  r'  und 
ds'  als  Functionen  von  ß'  ausgedrückt  werden.  Der  Winkel  ,  welchen  die  Sehne 
ds'b  mit  der  Tangente  an  der  Stella  d$'  macht,  ist  gleich  dem  Winkel  ds'db,  welchen 
der  Durchmesser  zu  ds'  mit  der  Sehne  db  macht.  Ist  ds'  der  Zuwachs  eines  Bogens, 
welcher  in  o  beginnt,  und  reicht  dieser  Zuwachs  bis  e,  so  zeigt  die  für  die  letztere 
Stelle  wiederholte  Construction,  dass  edb  gleich  dem  Winkel  ß'  ist,  wenn  s1  um  ds' 
vermehrt  wurde.  Der  Winkel  hat  sich  aber  um  edds'  vermindert,  welcher  Werth  gleich  ist 


—  dß'  =, 


dJ_ 
2a 

Inglcichcn  ist 

r'  =  2a  sin  ß' 

Kocyklop.  d.  Physik.  XIX.    v.  Fmumcii .  ynlvon.  FrrnewirV. 
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und  Somit 

ds'  dß' 
r'  T  sin,?' 

Demzufolge  geht  nun  der  Ausdruck  I)  übjjr  in 

dM  =  2*a?»r..ilf.„  . 

2      sin/*'  p 

Sol^  nun  der  Bogen  $'  als  feststehend ,  der  radiale  Leiter  c  6  als  beweglich  angesehen 
werden,  so  ist  im  vorstehenden  Ausdrucke  nur  das  Vorzeichen  zo  ändern.  Das 
Integral  daraus  oder 

M  =  -s-a  f—-L--dß 

giebt  aber  das  Drehungsmoment  des  radialen  Leiters  cb  unter  Einfluss  eines  Kreis- 
bogens und  ist  von  derselben  Form  wie  das  in  der  vorigen  Nummer  aus  Formel  1) 
entwickelte. 

III.  Eine  Reihe  unendlich  kleiner  geschlossener  und  unter  einander  gleicher 
Ströme,  welche  in  kleinsten  Abständen  normal  auf  einer  durch  ihre  Schwerpunkte 
gehenden  Curvc  stehen,  nennt  Ampere  ein  elektrodynamisches  Solenoid  *  Das 
Wort  ist  abgeleitet  von  O(oXiji0tidrtQ,  welches  Kanal  bedeutet.  Ein  sehr  enger 
elektrodynamischer  Cylinder  mit  möglichst  nahe  an  einander  liegenden  Windungen 
würde  alsrf  mit  einiger  Annäherung  ein  Solenoid  darstellen.  Es  sei  zunächst  die 
Aufgabe,  die  Wirkung  eines  Solenoids  auf  ein  Stromelement  zu  bestimmen.  In 
Fig.  449  sei  l'o  die  erzeugende  Curve  des  Solenoids,  und  die  um  dieselbe  gezeich- 
neten Ringe  bedeuten  die  kleinen  geschlos- 
senen Strombahnen;  ferner  sei  m V  das 
Stromelemcnt,  in  dessen  Mitte  sich  der 
Ausgangspunkt  a  der  Coordinatcnaxen  aX. 
aY  und  aZ  befinde.  Der  Abstand  am  des 
Schwerpunktes  einer  Strombahn  von  demCoor 
dinatenanfangspunkte  werde  mit  /  bezeichnet, 
der  Inhalt  der  von  der  Strombuhn  umkreisten 
Fläche  mit  ). ,  die  Lange  eines  Perpendikels 
vom  Coordinatenanfangspunkt  auf  die  Ebene 
Fig  ,t9  de>  Strombahu  mit  /,  die  Winkel,  wekhe 

dasselbe  zu  den  Axen  der  X,  Y  und  l 
macht,  mit  £,  r\  und  £,  und  die  Winkel,  welche  das  Stromelement  mV  zu  diesen 
Axen  macht,  mit  A,  /<  und  v  und  sind  endlich  x,  y,  z  die  Coordinaten  des  Schwer- 
punktes der  Fläche:  dann  ist  nach  den  §.  25,  N,  V.  aufgefundenen  Formeln«) 
und  3)  der  Werth  für  die  Kraftcomponenten  zwischen  m  und  mV 'nach  der  Rich- 
tung der  drei  Coordinatenaxen  ausgedrückt  durch 

ii'ds'„ 
\  =    -  . —  ( C  cos  fi  —  B  cos  v) 

Z  —  — _  (B  cos  X  —  A  cosfi) 


i 
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und  die  Resultirende  daraus  in  Grösse  und  Richtung  durch 

R  =  j/xi~T~PI~T~Z?   i). 

Da  wir  es  nun  hier  mit  einer  sehr  kleinen  Stroraeurve  zu  thun  haben,  bekommen 
die  Werthe  A,  B  und  C  der  obigen  Formeln  die  Bedeutung  der  Gleichungen  6)  in 
§.25,  N.  V.,  wo  n  =  2  zu  setzen  ist,  und  zwar  ist: 

■     '     .        *  ._  i  _  ^  j   3). 

Ist   nün  9    der  unendlich  kleine  Abstand  zweier  benachbarter  Strombahnen, 
dann  ist  die  Anzahl  derselben,  welche  auf  dem  kleinsten  Theile  ds  der  erzeugenden 
ds 

Curve  liegen ,  —  •   Sollen  aber  die  Componenten  der  Wirkung  aller  dieser  Strombahnen 
9 

zwischen  /'  und  f'auf  das  Stromelement  gefunden  werden,  so  müssen  X,  Y  und  Z  mit  — 

y 

multiplicirt  und  zwischen  den  Grenzen  l'  und  l  integrirt  werden.  Da  aber  die 
dabei  in  Betracht  kommenden  veränderlichen  Grössen  nur  in  den  Werthen  A,  B  und  C 
enthalten  sind,  so  bedarf  es  blos  einer  Multiplication .  und  Integration  dieser  und 
einer  nachmaligen  Einsetzung  der  gefundenen  Werthe  in  X,  Y  und  Z.  Demgemäss 
ist  aber 


Werden  hierin  die  Grössen  cos  §,  cos  17,  cos£,  und  t  als  Function  von  x,  y.  z 
und  /  ausgedrückt,  so  sind  die  vorstehenden  Werthe  einer  allgemeinen  Integration 
fähig.  Zuvörderst  ist  ersichtlich,  dass,  da  die  Strombahnen  senkrecht  auf  der  er- 
zeugenden Curve  stehen  sollen,  die. Winkel  £,  17  und  C  diejenigen  sind,  welche  die 
Tangente  zu  der  Curve  mit  der  Richtung  der  Coordinaten  macht.    Und  somit  ist 

t       dx  dy  r  dz 

Ferner  ist  die  Länge  einer  vom  Coordinatcnanfangspunkt  auf  die  Stromebencn  gefällten 
Normale  gleich  der  Summe  der  Projectionen  der  Coordinaten  auf  ihre  Richtung,  also 


xdx       ydy  -+-  zdz 
ds 


t  =   , 


und  endlich  ist 


?  =  X*  +  y*  -h  z\ 
Idl  —  xdx  -f-  ydy  -f-  zdz, 


<8 
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woraus 

t  =  iü.  •    •  • 

ds 

Diese  Wcrthc  in  die  Gleichung  für  A,  substituirt,  geben  aber 

■ .  .  -    '  =         v  .    •.  ' 

Soll  das  Solenoid  nur  zwischen  l'  und  /"  ausgedehnt  sein,  und  bekommen  zwischen 
diesen  Grenzen  die  Veränderlichen  die  bezüglichen  Werthc-  x' ,  t/ ,  z' ,  /' ,  und  x" ,  y", 
r" ,  r" ,  so  erhält  man  •  . 

/l<  ~"  g  [r  nf 


und  in  analoger  Weise 


'  ~    g  U"3  /'3r 
X    /s"        s'  \ 


•  4). 


0 

Ist  das  Solenoid  nur  nach  einer  Richtung  begrenzt ,  nach  der  andern  aber  unbegrenzt 
so  werden  die  ersten  Glieder  der  Formeln  —  0 ,  und  diese  gehen  über  in 

Was  nun  die  Richtung  der  Resultirenden  Ä  anbetrifft,  so  findet  sich  dieselbe  folgender- 
massen.  Offenbar  macht  sie  Winkel  mit  den  drei  Coordinatenaxcn,  deren  Cosinusse 
ausgedrückt  sind  durch 

X  s'  cos  ft  —  y'  cos  v 

TT  =  "  a  ~T— 

)'  x'  cos  v  —     cos  X  , 

«  -"  -  "  - —  «  > 6)- 

Z  y'  cos  X  —  x  cos  // 

_  ?  g— 

wie  man  erkennt,  wenn  man  die  Werthc  der  letzten  Gleichungen  in  die  Formeln  II 
ifds'X 

einsetzt  und  - — ^  mit  a  bezeichnet.    Da  nun  das  Stromelement  mit  denselben 

Axcn  die  Winkel  X,  ft ,  v  bildet,  so  ist  der  Cosinus  des  Winkels  zwischen  der  Re- 
sultirenden und  dein  Stromclcmcnt  ausgedrückt  durch 

.    '/      ,  z'  cos  n  —  »/'  cos  v              x'  cos  V  —  z'  cos  X 
—  a  (cos  X  -f-  cos^i   ^   -I- 

t/'.cos  X  X  cos  //\ 

cos»"'  —  - 
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In  Betracht  nun  aber  der  vorstehende  Ausdruck  offenbar  =  0  ist,  so  zeigt  sich, 
dass  die  Resultirende  senkrecht  auf  dem  Stromelcmente  steht.  —  Es  werde 
ferner  eine  Linie  construirt,  welche  Ampere  Directrix  nennt  und  welche  so  be- 
schaffen ist,  dass  die  Winkel  a,  und  y,  die  sie  mit  den  drei  Coordinatcnaxen 
bildet,  gegeben  sind  durch 

A.  x' 

COS  U  = 


Va;  +  b;  h-  c;  +  y» 

cos/5  ==  '   =  -J-  -.—     1       —\.    .    ■  7), 

V^-l-ÄZ-f-C;  +  y"  4-  z11  ' 

O  z' 


VA,1  -+-  B,2  -f-  C/  -H  -4- 

so  ist  dieses  offenbar  die  Linie  dl'  i«  Fig.  149,  welche  gleichzeitig  durch  die  Mitte 
des  Stromelementes  und  den  Pol  des  Solenoids  geht.  Der  Cosinus  des  Winkels, 
den  dieselbe  mit  der  Resultirenden  macht,  ist  gegeben  durch  die  Summe  der  Pro- 
ducta *us_  den  Cosinussen  der  Winkel ,  welche  beide  Linien  mit  den  Coordinatcnaxen 
machen,  also  durch 

[x'  (z'  cos  fi  —  y'  cos  v)  -f-  y'  {x'  cos  v      z'  cos  X) 


R  Vjcf*  -±-  yn  -f-  2n 

-4-  z'  (y'  cosX  —  x'  cos^)]. 

Da  nun  aber  der  vorstehende  Ausdruck  ebenfalls  =0  ist,  so  zeigt  sich,,  dass 
die  Resultirende  auch  senkrecht  auf  der  Verbindungslinie  zwischen 
Pol  und  Stromelcment  steht.  Steht  nun  aber  die  Resultirende  gleichzeitig  senk- 
recht auf  dem  Stromelement  und  auf  seiner  Verbindungslinie  mit  dem  Pole  des  So- 
lenoids,  so  steht  sie  senkrecht  auf  derjenigen  Ebene,  welche  durch  beide  genannte 
Richtungen  gegeben  ist,  und  welcher  die  Wirkungsebene  des  Solenoidcs 
heissen  möge  \  Um  also  die  Richtung  derjenigen  Kraft  zu  finden,  mit 
welcher  das  begrenzte  Ende  (oder  ein  Pol)  eines  nach  der  andern  Rich- 
tung unbegrenzten  Solenoidcs  auf  ein  Stromelcment  wirkt,  hat  man, 
ganz  ähnlich  wie  bei  der  Wirkungsweise  eines  Magneten  (vergl.  §.5,  S.  25), 
durch  das  Stromelement  und  den  Schwerpurikt  der  Endfläche  des  So- 
lenoids  eine  Ebene  zu  legen.,  und  auf  derselben  eine  Senkrechte  zu 
constrniren.    Parallel  zu  dieser  geht  die  gesuchte  Richtung  der  Kraft. 

Noch  verdient  bemerkt  zu  werden,  dass. die  Wirkung  des  Solenoids  auf 
ein  Stromelcment  gänzlich  unabhängig  ist  von  derjenigen  Function, 
welche  die  GestatT  und  die  Richtung  der  das  Solcnoid  erzeugenden 
Curve  l'o  gegen  das  Stromelcment  bestimmt. 

Nächst  der  Richtung  mag  die  Grosse  der  Kraft  näher  bezeichnet  werden,  mit 
welcher  der  eine  Pol  des  Solenoids  auf  das  Stromelement  ds'  wirkt.  Allgemein  ist 
diese  Grösse  durch  die  Gleichung  2)  gegeben.  Werden  in  derselben  die  Werthc 
von  A",  1' und'z  aus  den  Gleichungen  i)  und  5)  substituirt  und  bedenkt  man,  dass 
infolge  der  Gleichungen  7) 


- 

•  Ks  i*t  bequemer  und  mii  dem  Frühem  überpinstimmender ,  als  charakteristische  Ebene,  wie  es  hier  ge- 
schah dioieniire  einiufübren.  welche  die  Richtung  der  Directus  und  das  Slromelciocjit  gleichzeitig  enthalt,  als 
diejenige .  welche  Aspkrb  (  Theorie  etc.  p.  43)  /toi.  d.recfcur  nennt  und  welche  senkrecht  auf  der  Directrix  stehend 
die  Resultante  enthält. 
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x'  —  cos  a  ya?~h  ij  :h  21  —  /'  cos  et 
y'   =  rcosß 
z'   —  /'  cos  y 

Ist,  so  erhält  man 

» 

R  —  Ül^i'  _A_  A  Acosy  cx>s/*  —  cos /y  cos  v)*  -I-  (cos  a  cos  v  —  cosy  cos*)1  -t- 
2     o*'1  V  (cos/J  cos  X  —  cos  a  cos^)*. 

Bezeichnet  man  nun  den  Winkel,  welchen  die  Directrix.  und  das-Stromelement  bilden 
mit  qy  so  sieht  man  leicht,  dass  der  unter  dem  Wurzelzeichen  befindliche  Werth 

=  sin<jp  ist.  Es  ist  nämlich  sin  g>  ==  ]/t  —  cos  ;  substituirt  man  - darin  den 
Werth  von 

cos  (f  z=  cos  a  cos  X  -f-  cos  ß  cos  fi  H-  cos  y  cos  v 
und  bedenkt  man,  dass  das  Product 

* 

(cos  'a  -f-  cos  7ß  -h  cos  'y)  (c°8  sa  -h  cos  V  -+-  cos  V)   —  4 

...  »  ,  • 

ist,  weil  jeder  der  beiden  Fäctoren  —  i  ist,  so  erhält  man  nach  den  geeigneten 
Reductionen  das  Gesagte .    Demgemäss  ist  aber 

Xii'ds!  sintjp 

Bedenkt  man  nun,  dass  im  vorliegenden  Falle  die  Directrix  die  Verbindungslinie  zwischen 
dem  Stromelement  und  dem  Pole  des  Solenoids  ist,  so  geht  hieraus  hervor,  dass 
die  Grösse  derjenigen  Kraft,  mit  welcher  das  begrenzte  Ende  (oder 
ein  Pol)  eines  nach  der  andern  Richtung  unbegrenzten  Solenoids  auf  ein 
Strome  lernen  t  wirkt,  ganz,  ähnlich  wie  die  analoge  Wirkung  des  Magneten  (vergl 
§.6,  N.  II  ),  direct  proportional  ist  dem  Sinus  desjenigen  W'inkels  q. 
welchen  das  Stromelement  jnit  der  Verbindungslinie  zum  Pole  macht, 
und  umgekehrt  proportional  ist  dem  Quadrate  sejnes  Abstandes  von 
diesem  Pole.  -  ^ 

Soll  das  Solenoid  nach  der  Richtung  o  (der  letzten  Figur)  nicht  ins.  Unbe- 
grenzte verlaufen ,  sondern  sich  nur  bis  ('  erstrecken ,  so  findet  man  seine.  Wirkung, 
wenn  man  sich  vorstellt,  dass  in  t'  ein  dem  vorigen  gleiches,  nach  o  hin  ebenfalls 
unbegrenztes  und  auf  derselben  erzeugenden  Curve  verlaufendes  Solenoid  mit  ent- 
gegengesetzter Stromesrichtung  beginnt.  Wird  der  Winkel  ('an'  mit  q>'  und  die 
Linie  l"  a  mit  /"  bezeichnet,  so  ist  dessen  Wirkung  auf  das  Stromclement  m'n 
ausgedrückt  durch  ' 

X  ii'  ds'  sin  7'  . 
Ä,  _  2~     ^   ..........  9). 

•  • 

Da  es  nun  aber  in  seinem  ganzen  Verlaufe  die  Wirkung  des  ersten  unbegrenzten 
Solenoids  aufhebt,  insofern  sie  von  dem  Antheilc  l"  o  .  .  .  herrührt,  So  ist  die  Wir- 
kung des  nach  beiden  Seiten  begrenzten  Solenoids  l'  l"  gleich  der  Resul- 
tante aus  den  Werthen  von  R  und  Ä(  in  den  Gleichungen  8)  und  9),  d.  i.  gleich 
der  Resultante  aus  den  Wirkungen,  welche  jeder  Pol  dcsSolenoids  allein 
ausüben  würde. 

Zu  den  Ergebnissen  dieser  Nummer  kam  Savarv  3  durch  einen  etwas  ab- 
weichenden Uutersuchungsgang  ebenfalls. 

IV.  Wie  im  vorstehenden  Falle  eine  Wirkungsebene  für  einen  Pol  des  Sole- 
noids und  ein  Stromelcment  construirt  wurde ,  so  lässt  sich  allgemein  (vergl.  Ampere 
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Theorie  etc.  p.  42  fg.)  für  einen  beliebig  gestalteten  geschlossenen  Strom,  oder  für 
ein  System  solcher  Ströme  und  ein  Stromelement  eine  Ebene  nachweisen ,  auf  welcher 
senkrecht  die  zwischen  beiden  statthabende  Wechselwirkung  steht.  Wird  nämlich  Hi  der 
allgemeinen  Formel  3)  in  §.25,  N.  V  X  mit  cos?.,  Y  mit. cos/«  und  Z  mit  cos  v 
multiplicirt,  so  zeigt  sich,  dass  deren  Summe  —  0  .ist.  Die  Summe  der  so  gewon- 
nenen Producte  dividirt  durch  R,  ist  aber  gleich  dem  Cosinus  desjenigen  Winkels, 
welcher  durch  die  Resultante  der  Componenten  X,  Y  und  Z  einerseits  und  durch 
die  Richtung  des  Stronielemcntes  andererseits  gebildet  wird.  Da  aber  dieser  Cosinus 
gleich  Null  ist,  so  ist  der  zugehörige  Winkel  ein  Rechter,  die  ResuJtante  steht 
also  senkrecht  auf  der  Richtung  des  Stromelementes  ds'. 
Es  werde  ferner* 

A*  -f-  B*    I   C1  =  D*  .   ,    .    .    .    .    .        .  \) 

gesetzt,  wo  A,  B  und  C  die  in  Gleichung  2)  des  §.  25,  N.  V.  gegebenen  Werthe 
haben,  uwi  es  werde  eine  Linie  construirt,  welche  mit  den  Coordinaten  die  Winkel 
a ,  ß  und  y  bildet ,  sodass 

A          r>      B                 C  '  _% 

cos  a  =r--  —  ;    cos/?       — ;   «>s  y  =  —  2) 

'     -         .     •    .  * 
ist.    Diese  Linie  werde  Directrix  genannt.    Nun  ist  aber 

A'.£  ,  £.£  +  £.4  '. 

D     R        D     R        D  R 

—  — -  —  [A  (Ccos>  —  ßcosv)  -4-  B(A  cos»-  —  CcosX)  -4-  C  (B  cos  X—  A  cos//)] 
2  D  B 

«   0   3); 

• 

der  Winkel,  welchen  die  Resultante  mit  der  Directrix  bildet,  ist  niso 
gleich  einem  Rechten. 

Steht  aber  die  Richtung,  in  welcher  ein  geschlossener  Strom  dem 
Stromelcment  einen  Bewegungsantricb  crtheilt,  senkrecht  auf  dem 
Element,  und  gleichzeitig  senkrecht  auf  der  Directrix,  so  steht  dieselbe 
senkrecht  auf  einer  Ebene,  welcbe  durch  das  Element  und  die  Directrix 
bestimmt  ist,  d.  h.  senkrecht  auf  der  Wirkungsebene. 

Es  ist  leicht  ersichtlich,  dass  die  in  der  vorigen  Nummer  gegebenen  Erörte- 
rungen nur  ein  spezieller  Fall  der  hier  gepflogenen  Nachweise  sind,  und  zwar  in- 
soweit, als  die  Werthe  At ,  B,  und  C,  in  Gleichung  5)  der  vorigen  Nummer  ebenfalls 
specielle  WTcrthe  der  allgemeinen  Ausdrücke  von  A,  B  und  C  in  der  dortigen 
Gleichung  3)  sind.  Dort  fiel  infolge  der  Gleichung  7)  die  Directrix  mit  der  Verbindungs- 
linie zwischen  dorn  Pole  des  Soleuoids  und  dem  Stromclementc  zusammen;  für  ein 
beliebiges  System  von  geschlossenen  Gurven  hingegen  hat  die  Directrix  im  Allge- 
meinen eine  von  der  Verbindungslinie  zwischen  seinem  Schwerpunkt  und  dem 
Stromelemente  verschiedene"  Richtung. 

Ebenso  wie  die  Richtung,  lässt  sich  auch  die  Grösse  der  Gesammtwirkung  eines 
Systemes  geschlossener  Curven  auf  ein  Stromelcment  zu  einer  allgemeinen  An- 
schauung bringen.  Werden  nämlich  in  Gleichung  4)  des  §.  25,  N.  V.  die  Werthe 
von  X,  Y  und  Z  der  dortigen  Gleichung  3)  substituirt,  nachdem  infolge  der 
obigeu  Gleichung  2) 

A        D  cos«;    B  =  Dcoaß;    C  —  D  cos  y 

»**»  " 

gesetzt  worden  ist,  so  erhält  man  Allgemein 
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f{       tjjl_s  D  aI  ( cos  y  cos  ft  —  cos  ß  cos  v)*  f-  (cos  a  cos  >  —  cos  y  cos  -+- 
2        V  (cos cos*  —  cos  c*  cos 


n'r/s'  _  . 


4), 


worin  man  nach  den  Motiven  der  vorigen  Nummer  unter  q  denjenigen  Winkel  ver- 
steht, welchen  die  Directrix  und  das  Stromelement  bilden.  Es  ist  also  das  Maass 
der  Wechselwirkung  zwischen  einem  System  geschlossener  Ströme 
und  einem  Stromclemente  dem  jedesmaligen  Maasse  der  Directrix  und 
dem  Sinus  desjenigen  Winkels  proportional,  welchen  die  letztere 
mit  der  Richtung  des  Stromclcmentes  bildet. 

V.  Nachdem  die  Kraft  berechnet  wur,dc,  mit  welcher  ein  Solenoid  und  ein 
Stromelement  auf  einander  wirken,  mag  daraus  <las  Maass  für  die  Wechselwirkung 
eines  Solcnoids  und  eines  beliebig  gestalteten  endlichen  Stromes  entwickelt  werden. 
Indem  nun  die  Wirkung  eines  nach  beiden .  Seiten  begrenzten  Solenoids  stet«  aus 
der  eines  nach  einer  Seite  unbegrenzten  gefunden  werden  kann,  mag  nur  von 
letzterem  gehandelt  werden.  Es  sei  zu  dem  Zwecke  /'  das  begrenzte  Ende  des  So- 
lcnoids l'l"  (Füf.  450),  welches  zum  Ausgangspunkte  der 
rechtwinkeligen  Coordinatenaxen  /'  X,  l'  Y  und  /'  Z  genom- 
men werden  mag,  und  es  sei  ferner  mn  =  ds  ein 
Element  der  Stromcurvc  bn,  so  ist  nach  dem  Vorigen 
[N.  III.  Gleichung  8)]  das  Maass  für  die  Wechselwirkung 
zwischen  Solenoid  und  Stromelement  gegeben  durch 


~2j 


sin  nmlr 


wo  r  die  Länge  des  veränderlichen  Abstandcs  l'm  be- 
deuten mag.    Nun  ist 


F,g.  150. 


r  •  ds'  sin  nml' 


dv 


gleich  dem  Flächeninhalte  des  schmalen  Dreiecks  nmf:  es  kann  also  der  obige  Aus- 
druck die  Form 

X  ii'  d  v 


bekommen.  Die  Wirkung  des  Solenoids  auf  den  ganzen  Strom  6«  ergiebt  sich 
daraus  durch  Integration  für  die  ganze  Ausdehnung  desselben  als 

Ht  rdv 


X  ii'  /'dv 


und  lässt  sich  zahlenmässig  darstellen,  wenn  r  als  Function  von  v  ausgedrückt 
werden  kann. 

Für  die  weitern  Zwecke  mag  es  genügen ,  nur  den  speciellcn  Fall  zu  erörtern, 
wenn  der  Ström,  zu  welchem  mn  gehört,  sich  in  einer  geschlossenen  Curve  bewegt. 
Es  werde  zu  dem  Ende  die  durch  Gleichung  1)  gegebene  Kraft  in  drei  zu  den 
Coordinatenaxen  parallele  Componenten  zerlegt.  Wie  bekannt  steht  diese  Kraft  senk- 
recht auf  der  Wirkungsebene,  welche  hier  mit  der  Ebene  nml'  zusammenfällt,  indem 
die  Verbindungslinie  r  zwischen,  dem  Pole  des  Solcnoids  und  dem  Strom  identisch 
ist  mit  der  Directrix.    Soll  die  Componentc  der  ganzen  Kraft  parallel  zur  Axe  der 
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X  gefunden  werden,  so  rauss  sie  mit  dem  Cosinus  desjenigen  Winkels  multiplicirt 
werden,  den  ihre  Richtung  mit  der  Richtung  der  X  macht.  Dieser  Winkel  ist  kein 
anderer  als  der  Winkel,  welchen  das  schmale  Dreieck  dv  mit  der  Ebene  der  YZ 
bildet.  Das  Product  von  dv  mit  dem  Cosinus  des  genannten  Winkels  ist  aber  die 
Projcction  des  Flächenelementes  dv  auf  die  Ebene  der  YZ,  und  für  diese  findet 
sich  nach  Analogie  der  Erörterungen  zu  Gleichung  4)  in  §.  85,  &  V.  der 
Ausdruck 

ydz  —  zdy 


Dcmgcmäss  ergiebt  sich  aber  die  Componentc  In  der  Richtung  der  X  für  den  ganzen 
geschlossenen  Strom  oder  auch  für  ein  ganzes  System  von  geschlossenen  Strömen 

X  iV    pjdz  —  zdy 


~    2q  J 


für  welches  Integral  am  citirten  Orte  der  Ausdruck 

~    *JA • 

gefunden  wurde.  Es  mag  auch  hier  die  geschlossene  Stromcurvc  nur  insoweit  in 
Betracht  gezogen  werden ,  als  ihre  Dimensionen  verschwindend  klein  sind,  und  dann 
bekommt  A  die  Bedeutung  von  Gleichung  6c)  in  §.  25,  N.  V.  In  gleicher  Weise 
findet  sich  für  die  Componentc  nach  der  Richtung  der  K-Axe 

X  ii' 

*    —  ~~ a —  t*  2  b) 

2g     -  •  t 

* 

und  für  die  nach  der  Richtung  der  Z-Xxc  , 

Hieraus  ergiebt  sich  der  Werth  für  die  Resultante  der  Wechselwirkung  zwischen 
Solenoid  und  geschlossenem  Strome 

™-  VA%  -4-  ß'  -f-  C1  =   ~  D  3), 

und  diese  macht  mit  den  Coordinatcn  die  Winkel  a,,  ß,  und  y,,  deren  Cosinusse 
ausgedrückt  sind  durch 

A  . 


cos  a, 


COS/?,  = 


cosy,  == 


ß 

_  C 


Offenbar  sind  das  aber  dieselben  Winkel,  welche  infolge  Gleichung  2)  von  Nummer  IV. 
die  Dircctrix  mit  der  Coordinatenaxc  machte,  zu  welcher  die  dortige  Resultircnde 
der  Wirkung  zwischen  geschlossenem  Strom  und  Stromelcmente  senkrecht  stand. 
Daraus  geht  aber  die  merkwürdige  Folgerung  hervor:  Befinden  sich  an  ein  und 
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derselben  Stelle  ein  Stromelement  und  der  Pol  eines  nach  der  andern 
Seite  unbegrenzten  Solenoids,  so  erfahren  beide  von  einem  auf  sie  wir- 
kenden geschlossenen  Strome  Bewegungsantriebe,  welche  senkrecht 
zu  einander  stehen;  das  Solenoid  wird  in  der  Richtung  der  Directrix, 
das  Stromclement  senkrecht  dazu  bewegt. 

Ist  die  Wirkung  zwischen  einem  Stromelemcnt  und  einem  geschlossenen  Strome 
die  möglichst  grösste,  was  dann  stattfindet,  wenn  der  Winkel  (f>  des  Elementes 
mit  der  Dircctrix  ein  rechter,  also  sin  </>  =  /  wird,  so  ist  der  Ausdruck  für  die 
Grösse  dieser  Kraft  nach  (Gleichung  4)  in  N.  IV. 

ii'Dds'  . 
2 

WMrkt  derselbe  geschlossene  Strom  aus  derselben  Entfernung  auf  den  Pol  eines 
Solenoids,  so  ist  der  Ausdruck  für  das  Maass  der  Kraft  nach  Gleichung  3) 

ii'  D  X 

'     s  9     9  • 
beide  Kräfte  verhalten  sich  also  zu  einander  wie  . 

dl'  :  ±, 

9  m 

oder  wie  die  Länge  des  Stromelementes  zu  dem  Inhalt  ebner  der  von  den  Strömen 
des  Solenoids  umschriebenen  Fläche  dividirt  durch  den  Abstand  jener  Flächen  in 
die  Richtung  der  erzeugenden  Curve. 

VI..  Ist  die  geschlossene  Curve,  oder  das  in  der  vorigen  Nummer  behandelte 
System  von  geschlossene!?  Curven  selbst  wiederum  ein  nach  einer  Seite  unbe- 
grenztes Solenoid,  dann  ist  die  Richtung  der  Wechselwirkung  zwischen  diesem  und 
dem  andern  unbegrenzten  Solenoid  die  der  Verbindungslinie  beider  Pole.  WTas  die 
Grösse  dieser  Wirkungen  anbetrifft,  so  ist  hier 


d  =  ya; -\- b;  +  c,\ 

wenn  At,  Bt,  Ct  die  für  das  Solenoid  geltenden  Werthe  aus  Gleichung  5)  in 
N.  III.  erhalten.  Wird  der  Abstand  beider  begrenzter  Enden  der  Solenoide  mit  /, 
und,  zum  Unterschied  mit  der  für  das  erstere  geltenden  Bezeichnung,  der  Inhalt 
der  von  den  Strömen  des  letztern  umschriebenen  Flächen  mit  X'  und  ihr  Abstand 
mit  g  bezeichnet,  so  wird 

•  X' 

"      ~  s'C  •  •  •  • 

•  .... 
Das  negative  Vorzeichen  rührt  her  von  der  entgegengesetzten  Richtung  der  Wirkung 
dieses  und  des  ersten  Solenoids,  bei  sonst  gleichen  Umständen.    Daraus  ergiebt 
sich  aber  infolge  Gleichung  3)  die  Grösse  der  Wirkung 

Iii'  X  T  ii' 

^  299'?' 

Die  zwischen  zwei  gleichartigen  Polen  zweier  nach  je  einer  Seite 
unbegrenzter  Solenoide  wirkende  Kraft  ist  also  eine  abstossende  und 
ist  umgekehrt  proportional  dem  Quadrate  ihres  Abstand«s.  Aendert 
sich  in  einem  derselben  die  Stromesrichtung  »  oder  t',  so  wird  das 
Vorzeichen  positiv  und  die  Kraft  ist  ei"ne  anziehende.    Sind  beide  So- 
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liRfit 


lenoide  nach  beiden  Seiten  begrenzt,  so  entstehen  nach  dem  Frühern  noch  zwei 
andere  Pole  von  entgegengesetzter  Natur  der  hier  betrachteten,  und  zwischen  diesen 
vier  Polen  sind  vier  Kräfte,  zwei  anziehende  und  zwei  abstossende  wirksam. 

Aus  d$m  Vorigen  geht  nun  ohne  Weiteres  der  Satz  Savary's  4  hervor ,  dass, 
wenn  man  die  Axe  eines  Solenoids  nach  einer  beliebigen  Curve  biegt,  seine  Wir- 
kung auf  ein  Stromelement  oder  auf  ein  anderes  Solenoid  dieselbe  ist,  als  die 
eines  Solenoids  von  gleicher  Weite  der  Windungen  und  gleicher  Stromstärke,  dessen 
Axe  aber  der  geraden  Verbindungslinie  •  zwischen  den  äussersten  Enden  des  erstem 
gleich  ist.  Eine  Ucbertragung  auf  den  analogen  Fall  eines  Magneten  und^peciell 
eines  Elektromagneten,  zu  der  man  leicht  versucht  sein  könnte,  ist  jedoch  nur  insoweit 
statthaft,  als  es  darauf  ankommt,  die  Richtung  der  Wirkung  seiner  beiden  Pole  zu 
finden.  Hat  man  dagegen  auf  die  Grösse  der  Kraft  Rücksicht  zu  nehmen,  so  fällt 
dieselbe  jedenfalls  bei  gleicher  Stärke  der  magnetisirenden  Kraft  grösser  aus  für 
einen  gebogenen  Stab  als  für  einen  geraden  von  gleichem  Polabstande;  denn  schon 
durch  die  grössere  Masse  des  Magneten  wird  seine  Polarität*  vergrössert,  wie  der 
zweite  Abschnitt  verschiedentlich  nachweist. 

VII.  Ist  die  das  Solenoid  erzeugende  Curve  eine  geschlossene,  dann  werden 
die  in  der  Formel  4)  von  N.  III.  eingehenden  Werthe 

x"  =  x;    y"=tfl    *  =         ?  =  C, 

und  somit  werden  At,  Br  Ct  —  0,  und  demgemäss  wird  auch  R  =  0.  Ein  in  sich 
selbst  zurückkehrendes  Solenoid  übt  also  nach  aussen  gar  keine  Wir- 
kung aus,  gerade  so  wie  ein  geschlossener  Stahlring  zwar  magnetisch  sein  kann, 
aber  keine  Polarität  besitzt. 

Savxbv  3  nahm  die  hier  nach  Ampere's  Vorgang  nachgewiesene  Wirkungs- 
losigkeit des  geschlossenen  Solenoids  als  Ausgangspunkt  und  fand,  dass  demzufolge 
der  Cooeflicient  k  in  Ampere's  Formel  für  die  Wechselwirkung  zweier  Stromelemente 

 —  sein  müsse.    Wurde  diese  Bestimmung  mit  der  von  Ampere  gefundenen 

ri  - 
tt—  /-f-2A  =  0  zusammengehalten,  so  konnten  k  und  n  nur  die  folgenden  zuT 
sainmengehorigen  Werthe  haben,  und  zwar  entweder 

/ 

Ii :  =  —  —  und  n  — 2 

oder 

k  =  4         und  n  =  -  —  /. 

In  Betracht  aber  erwiesen  wurde  (vergl.  §.85,  N.III.),  dass  n>  /  sein  muss, 
so  kann  nur  die  erste  der  beiden  Möglichkeiten  statt  haben,  welche  mit  der  Bestim- 
mung Ampere's  zusammentrifft.     .'  .  • 

VIII.  Es  könnte  nach  dem  Vorhergehenden  scheinen ,  als  ob  die  im  ersten  Ab- 
schnitte, §.13,  beschriebenen  Beziehungen  zwischen  einer  geschlossenen  Stromcurve 
«►der  einer  galvanischen  Spirale  und  einem  Magneten  kein  Analogon  pfänden ,  wenn 
statt  des  Magneten  ein  Solenoid  substituirt  wird.  Es  lässt  sich  jedoch  zeigen,  dass 
auch  hier  die  Analogien  soweit  verfolgt  werden  können,  als  überhaupt  die  Formeln 
einer  allgemeinen  Auflösung  fähig  sind. 

Zuvörderst  mag  dfe  Wirkung  einer  geschlossenen  Stromcurve  behandelt  werden. 
In  Fig.  IV,  auf  Taf.  2,  stellen  B  und  F  die  Durchschnitte  eines  senkrecht  auf  der 
Figur  stehenden  Stromkreises  mit  der  Ebene  derselben  dar,  und  ein  parallel  zu  den 
verticalen  Coordinaten  beweglicher  Magnetpol  wurde  in  den  mit  0  bezeichneten 
geometrischen  Orten  weder  angezogen  noch  abgestossen,  während  er  sich  in  den 
mit  (-t-)  und  mit  (— )  bezeichneten  entgegengesetzt  verhielt.  Voraussichtlich  muss 

*  ■ 
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nun  die  Neigung  jener  Orte  gegen  die  Ebene  der  Stromcurven  wesentlich  dieselbe 
bleiben,  wenn  auch  die  Dimensionen  der  letzter»  gegen  die  Abstände  des  Magnet- 
polen verschwindend  klein  werden.  Substituten  wir  statt  des  Stromkreises  BF 
eine  sehr  klciuc  Stromciirve  und  statt  des  Magnctpolcs  den  Pol  eines  nach  der 
andern  Seite  unbegrenzten  Solenoids,  und  legen  die  XY-  Ebene  parallel  zur  Ebene 
der  Stromcurvc,  während  der  Coordinatcnanfangspunkt  hn  Pole  des  Solenoids  sich 
befindet,  ,  so  würden  die  Formeln  der  N.  V.  in  Anwendung  zu  bringen  sein.  Nach 
den  dortigen  Gleichungen  2)  werden  aber  die  drei  Componenten  der  Wechselwirkung 
zwischth  Solenoid  und  Stromcurvc  nach  den  Axcn  der  X,  der  Y  und  der  Z  allge- 
mein ausgedrückt  durch 


Z  = 


Xii' 

29 

A  = 

Xii' 
*9 

3tx\ 
r1 ) 

1 

Xii' 
*9 

B  = 

< 

X  ii' 

3ty\ 
r*  ; 

Xii' 

29 

C  ^ 

Xii' 
*9 

X'  (C°^' 

3tz\ 
r>  ) 

wenn  man  für  A',  R  und  C  ihre  Wcrthc  aus  §.  25,  N.  V.  Gleichung  6)  substituirt. 
Für  die  hier  gewählte  Lage  der  Coordinatenaxen  wird  aber 

cos§  =  0;    cos  jy  =  0;    cos  £  =  /  ; 

/  —  3,  • 

und  somit  gehen  die  obigen  Gleichungen  über  in 

Xii'  3zx 

.   t  ;  % 9 

ig  rÄ 
•  Iii  .r'-f-y'-i*' 

r*  =  x%  -V-  y*  -f-  z* 

ist.  Wird  nun  der  Pol  des  Solenoids  durch  irgend  welche  Kraft  verhindert,  den 
Componenten  X  und  V  zu  folgen,  so  bewegt  er  sich  blos  nach  der  Richtung  der 
Axc  der  Z  und  zwar  —  die  Stromcurvc  als  unbeweglich  vorausgesetzt  —  mit  einer 
Kraft,  welche  vorstehend  mit  Z  bezeichnet  wurde.  Es  ist  aber  ersichtlich,  dass 
diese  Kraft  gleich  Null  wird,  Wenn 

x>  -+-  Y  =  iz' 

oder  wenn 

.  •    .    ■   z  =  V&~+~y9  -  0,707  V^T7  ......  i) 

ist,  wo  -  den  Abstand  der  Strpincurve  von  der  AT-Ebenc  und  Y&*  -\~  y  den  Abstand 
ihres  Schwerpunktes  von  der  Z-\xc  bedeutet.  Obschon  in  dieser  Lage  das  Solenoid 
weder  angezogen,  noch  abgestossen  wird,  befindet  es  sich  doch  in  einer  labilen 
Gleichgewichtslage.  Die  stabile  Gleichgewichtslage  ist  dagegen,  wie  in  den  §§.  7  und  8, 


wo 
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da  zu  suchen ,  wo  die  Anziehung  zwischen  Solenoid  und  Stromcurve  ein  Maximum 
wird,  und  sie  findet  sich,  wenn  der  Diffcrcntialquoticnt  von  Z  nach  z  oder 


dz         2  g  r7. 


gesetzt  wird.  Für 
oder 


3) 


wird  aber  diese  Bedingung  erreicht.  Steht  also  der  Abstand  des  Schwerpunktes 
der  Stromcurve  von  der  /f-Axe  zu  seinem  Abstände  von  der  XY- Ebene  in  dem 
Verhältniss  1,222,  so  wird  sich  das  Solenoid  im  Coordinatcuanfangspunkt  in  einer 
stabilen  Gleichgewichtslage  befinden.  Der  geometrische  Ort,  in  welchem  jenes  Ver- 
hältniss zutrifft,  ist  eine  gerade  Linie,  welche  sich  in  einer  durch  die  Z-Axe  und 
durch  den  Schwerpunkt  der  Stromcurve  gelegten  Ebene  befindet,  und  gegen  die  £benc 
der  Stromcurve  unter  einem  Winkel  von  50°  46'  geneigt  ist,  dessen  trigonome- 
trische Tangente  dem  obigen  VerhältnLsswerthc  1,2  22  gleichkommt. 

Wurde  die  Neigung  der  mit  0  bezeichneten  Linie  in  Ftg.  IV.  auf  Taf.  2.  gegen 
die  Ebene  der  dortigen  endlich  grossen  Stromcurve  BF  auf  etwas  weniger  als  45° 
taxirt,  und  fanden  wir  hier  für  die  analogo  Neigung  gegen  die  Ebene  der  sehr 
kleinen  Stromcurve  einen  Winkel  von  mehr  als  50°,  so  lässt  sich  daraus  weniger 
eine  Verschiedenheit  in  der  Wirkungsweise  zwischen  Magnet  und  Solenoid  deduciren: 
vielmehr  erklärt  sich  der  Unterschied  daraus ,  dass  mit  Verminderung  des  Abstandcs 
der  beiden  auf  das  Solenoid  entgegengesetzt  wirkenden  Stromtbeilc  B  und  die 
zu  Gunsten  des  nähern  Stromtheiles  ausschlagende  Differenz  der  Wirkungen  beider 
immer  geringer  wird.  Die  in  der  Figur  mit  0  bezeichnete  Curve  scheint  also  im 
weitern  Verlauf  einen  Wendepunkt  zu  besitzen. 

Wollten  wir  aus  kleinsten  Stromcurven  nach  Art  der  Fig.  15  t  eine  endliche 
grosse  Stromfläche  zusammensetzen,  und  dann  die  Wirkung  der  letztern  auf 
das  Solenoid  erfahren,  so  würde  dieses  zu  Integralen  führen,  weiche  nur  durch 
Reihencntwickelung  gelöst  werden  können,  also  kein  allgemeines  Ergebniss  darbieten. 

Die  beiden  andern  in  §.  I  3  wiedergegebenen  Versuchsreihen  betreffen  die  Wir- 
kung galvanischer  Spiralen,  deren  Stromstärke  von  den  Enden  nach  der  Mitte  wächst 
oder  abnimmt,  auf  einen  Magnetpol  der  nur  parallel  zu  ihren  Axen  beweglich  ist. 
Sollen  solche  Spiralen  als  Soleuoide  betrachtet  werden,  welche  nach  beiden  Seiten 
begrenzt  sind,  und  soll  statt  des  Magneten  ein  nach  einer  Seite  unbegrenztes  So- 
lenoid substituirt  werden ,  so  mag  der  Pol  f  des  letztern  abermals  sich  im  Anfangs- 
punkte der  rechtwinkeligen  Coordinatcn  X,  Y,  Z  der  Fig.  /57  befinden,  und  die  das 
ersterc  Solenoid  bildenden  geschlossenen  Ströme  mögen 
parallel  der  XY- Ebene  stehen,  während  seine  Axe 
eine  der  Z-Xxc  parallele  gerade  Linie  kk'  bildet.  Ist 
X'  der  Inhalt  der  von  einem  Strome  des  Solenoids  kk' 
umschlossenen  Fläche,  so  gelten  für  die  Wechselwir- 
kung derselben  mit  dem  Solenoid  /'  die  Formeln  I). 
Soll  aber  eine  Reihe  solcher  geschlossener  Ströme 
über  einander  liegen  und  soll  sich  in  dieser  Reihe  »He 
Stromstärke,  wie  für  den  Fall  des  Versuches 
facher  stetiger  Progression  ändern,  so  muss 
eine  dem  entsprechende  Function  von  z,  also 

substituirt  werden,  wo  a  und  6  zu  bestimmende  Coeffl-  ng.  15i. 


z 


i: 


venu-   uiu  «  i  • 

,  in  ein-  /\ 
:  statt  i'       /  \ 

a-f-6c,  /X      .  ^ 


Digitized  by  Google 


286  DRITTER  ABSCHNITT.   WECHSELWIRKUNG  GALVANISCHER  STRÖME.  §.  28. 

cienten  sind.   Beträgt  ferner  die  Anzahl  der  im  Räume  dz  enthaltenen  geschlossenen 

dz 

Ströme     ,  ,  so  sind  die  Formeln  1)  mit  diesem  Werthe  zu  multipliciren.  Die  Compo- 

9  •  '  ': 

nenten  der  Wfrkung  des  ganzen  Solenoids  kk'  auf  das  Solenoid  /'  ergeben  sich 

alsdann  durch  Integration  der  so  modificirten  Gleichungen  zwischen  den  Grenzen 

z  —  r,  und  z  =  r,,  entsprechend  den  beiden  Enden  k  und  A\    Sonach  ist,  wenn 

.    r1  =  öd»  -f-  y2  •+■  ea 

.        ■            -           r]  =  x\-h  y*  -f-»  z\ 

r\  x1'  \  f  r\-  z] 

gesetzt  wird  : 

/»«. 
(a-\-bz)zdz 
r6 

•■  •  •  •  * 

hl.  —  x  \bz>  ~  ° (a?a  4  yl)  bz*  ~ a  (x*  1  y'n 

-  -  29  7  x>  -M,8  L  rss  rf  J 

U    V  ,  /(a-hbz)zdz 

i  £  Zu 

*9.  9'  L  rj  r?  J 


Xi    V    /(V-l  bz)(x*  -Hy1-^)  ml 


Soll  sich  nun  der  Pol  des  Solenoids  /  überhaupt  nur  in  der  Richtung  der  Axe  Z 
bewegen  können,  so  geschieht  es  mit  der  durch  die  Componente  Z  ausgedrückten 
Kraft,  und  es  fragt  sich,  in  welcher  gegenseitigen  Lage  beider  Solenoide  dieselbe 
—  0,  und  in  welcher  sie  ein  Maximum  wird.  Wir  wollen  blos  den  einfachsten  Fall 
hervorheben,  welcher  statt  hat,  wenn  die  Stromstärke  in  allen  Windungen  des  So- 
lenoids kk'  dieselbe  ist,  d.  i.  für1  a  =  i*  und  6  =  0,  und  wenn  das  Solenoid  sich 
nach  der  Richtung  k'  bis  ins  Unendliche  erstreckt,  d.i.  für  r,  =  oo.  In  diesem 
Fall  ist 

Z  =  _  *i H  i, 
*9  9'  r\ 

und  offenbar  wird  die  hierdurch  ausgedrückte  Kraft  nur  dann  =  0,  wenn  zf  =  0 
ist,  d.  h.  wenn  der  Pol  Ar  des  Solenoids  ArÄ:'  sich  in  der  AT- Ebene  befindet.  Hier 
hat  jedoch  der  Pol  /  eine  labile  Gleichgewichtslage;  dahingegen  stellt  sich  für  ihn 
eine  stabile  Gleichgewichtslage  heraus ,  wenn  der  Werth  von  Z  ein  Maximum  ist. 
Der  Maximumwerth  findet  sich  aber,  wenn  der  Differenzialquotient  von  Z  nach  zt 
oder 

dZ  Xi  Vi'  x*  H-y*  —  2: 


dz,  2  g  g'  rb 


2 
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wird,  was  nur  dann  geschieht,  wenn 

*'  =   Vy  Va>'-Hya  =  0J07Vtf~T~y''~  ....  5). 

Im  Vergleich  mit  dem  durch  die  Formel  2)  gefundenen  Ergebnisse  würde  demnach, 
wenn  auf  den  Pol  f  der  Pol  k.  eines  Solenoids  wirkt,  in  demselben  Orte  die  stabile 
Gleichgewichtslage  zu  suchen  sein,  in  welchem  für  ihn  die  labile  sich  vorfindet, 
sobald  nur  die  äusserste  Stromcurve  des  Solenoids  k  auf  ihn  einwirkte.  Der  geo- 
metrische Ort  aller  dieser  stabilen  Gleichgewichtslagen  ist,  wie  leicht  erkannt  werden 
kann,  eine  gerade  Linie,  welche,  gegen  die  Ebene  der  Stromcurve  des  Solenoids  k 
unter  einem  Winkel  von  27°  geneigt  ist,  dessen  trigonometrische  Tangente  dem 
obigen  Coefficienten  0,707  gleich  ist. 

Voraussichtlich  wird  die  Neigung  des  geometrischen  Ortes  der  stabilen  Gleich- 
gewichtslagen eine  grössere,  wenn  statt  des  unbegrenzten  Solenoids  ein  begrenztes 
betrachtet  wird,  und  die  in  Rede  stehende  Linie  wird  gegen  die  Stromebencn  noch 
steiler  einfallen,  wenn  die  Stromstärken  von  den  Polen  nach  der  Mitte  des  Solenoids 
abnehmen,  weniger  steil  dagegen,  wenn  sie  nach  der  Mitte  hin  zunehmen.  Es  würde 
jedoch  au  weit  führen,  sollten  auch  diese  Fälle  der  Rechnung  unterworfen  werden. 

Gegen  diejenigen  Consequenzen ,  welche  Ampere  aus  seiner  Grundformel  für  die  Wechsel- 
wirkung zweier  Stromeleniente 

■       f  r  ds  oV  *c0st  -  3  cos  «  cos  ^ 

zog,  erhob  Hermann  Grassmank  b  noch  vor  Weber  s  Untersuchungen  Bedenken..  Er  meinte, 
die  Annahme  über  die  Richtung  der  Wechselwirkung  von  Mitte  zu  Mitte  der  Stromelcmente 
sei  willkürlich,  uud  daraus  entspringe  die  Verdacht  erregende  verwickelte  Gestalt  der  Formel, 
sowie  der  offenbar  nicht  naturgemässe  Umstand,  dass  zwei  parallele' Stromeleniente  (f  —  0; 
a  =  ß)  sich  abstossen,  wenn  sie  gegen  ihre  Verbindungslinie  eine  Neigung  a  haben,  deren  Co- 


kleiner  ist  als  1/—,  dass  sie  sich  dagegen  anziehen,  wenn  dieser  Cosinus  grösser  als 

y_  ist.    Grassman*  sucht  daher  nach  einer  einfachem  Grundformel  und  findet  dieselbe  in 

folgender  Weise.  Er  meint,  dass  alle  Ableitungen,  welche  auf  endliche  ungeschlossene  Ströme 
basiren,  trügerisch  seien,  indem  man  überhaupt  ja  noch  keinen  ungescfilossenen  Strom  dar- 
gestellt habe,  vielmehr  alle  von  derjenigen  Stelle  aus,  welche  man  wiltkürüch  als  Ende  setzt, 
noch  weiter  verlaufen.  Deswegen  betrachtet  er  überhaupt  nur  geschlossene  Ströme ,  und  sieht 
dieselben  an,  als  ob  sie  aus  Winkelströmen  mit  unendlich  langen  Schenkeln  entstanden  seien, 
wie  man  solche  für  ein  Polygon  (also  auch  für  eine  Curve)  erhält,  wenn  man  sich  jede  Seite 
nach  einer  Richtung  bis  ins  Unendliche  verlängert,  und  den  Strom  in  diesen  Verlängerungen 
fürt-  und  wieder  zurücklaufend  denkt,  bis  er  in  die  benachbarte  Seite  des  Polygons  eintrifft 
und  hier  wieder  die  Verlängerung  hin  und  rückwärts  verfolgt,  um  mit  der  dritten  Seite  einen 
dritten  Winkel  u.  n'.  f.  zu  bilden.    Das  Problem  kommt  demnach  darauf  hinaus,  die  Wirkung 
eines  Winkelstromes,  mit  unendlich  langen  Schenkeln  auf  ein  beliebig  gelegenes  Stromelement 
zu  finden.    Die  Formeln  vereinfachen  sich  aber  noch  mehr,  wenn  jeder  dieser  Winkelströme 
nochmals  in  zwei  Winkelströme  zerlegt  wird,  in  deren  Ebenen  sich  die  Mitte  des  Stromele- 
mentes befindet,  auf  welches  gewirkt  werden  soll.  Und  dieses  kann  dadurch  geschehen,  dass 
man  ihn  mittels  einer  Geraden,  welche  durch  den  Scheitel  und  die  Mitte  des  Elementes  geht, 
in  zwei  Winkelströme  zerlegt.    Das  Problem  ist  demgemäss  dahin  vereinfacht,  die  Wirkung 
eines  Winkelstromcs  mit  unendlich  langen  Schenkeln  auf  ein  Stromelemenl  zu  bestimmen, 
welches  in  der  Ebene  des  Winkels  sich  befindet.  Wenn  ich  recht  verstanden  habe ,  würde  also 
z.  B.  die  Wirkungsweise  eines  in  dem  Dreieck  abca  geschehenden  Umlaufes  auf  das  Stromele- 
ment d  nach  Art  der  Fig.  152  zusammengesetzt  zu  denken  sein .  sodass  in  der  mathematischen 
Betrachtung  der  Strom  den  Umlauf  aa"  . .  b  fr'  b  fr"  . .  cc'  cc'' .  .  aa'a  zu  vollführen  hätte.  Mit 
Hülfe  der  bekämpften  Grundformel  Ampere'»  wird  nun  die  Wirkung  eines  jeden  Winkelstrome« 
z.  B.  fr*  fr  fr"  anf  das  Element  d  berechnet,  wobei  sich  derjenige  Antheil  der  Formel  eliminirt, 
welcher  die  Wirkung  nach  der  Richtung  des  Elements  d  enthält.    Durch  Integration  der  ge- 
fundenen Werthe  fallen  alsdann  die  in  gleicher  Richtung  geschehenden  Hüi-  und  Rück- 
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laufe  aus,  um  die  Wirkung  des  geschlossenen  Stromes  abca  auf  das  Stromelement  d  dar- 
zustellen. 

Für  geschlossene  Ströme  führt  natürlich  die  gegebene  An- 
schauungsweise zu  denselben  Consequenzen  als  die  von  Ampere 
verfolgte.  Dagegen  treten  Verschiedenheiten  hervor,  sobald  es 
sich  um  endliche  oder  ungeschlossene  Ströme  handelt.  So  findet 
Gbassmaw*.  aus  seiner  Formel,  dass  zwei  in  derselben  Geraden 
verlaufende  Ströme  keine  Wirkung  auf  einander  ausüben,  obschon 
die  in  §.  23,  N.  III.  angeführten  Versuche  Ampere's,  Davy's,  Lesz' 
uud  Farad ay's  dagegen  sprechen.  Er  meint  jedoch,  dass  es  un- 
richtig sei,  aus  jenen  Versuchen  auf  eine  in  der  Richtung  des 
Stromes  wirksame  Abstossung  zu  schlicssen,  indem  bei  der  Er- 
klärung von  Ampere's  ursprünglichem  Versuche  die  Wirkung  auf 
die  Ueberbrückung  o  in  Fig.  107  ausser  Acht  gelassen  worden  sei 
(auch  dann,  wenn  die  Schenkel  ep  und  cq  un verhältnismässig 
lang  gemacht  werden?),  und  indem  „bei  dem  Uebergang  eines 
Stromes  aus  einem  Leiter  in  einen  andern  eigentümliche  Kräfte 
(welche?)  wirksam  seien,  welche,  wenn  beide  in  gerader  Linie 
liegen,  in  dieser  Linie  wirken,  deren  Natur  und  Wirkungsart  wir 
aber  noch  nicht  kennen. "  —  Ein  ungeschlossener  Strom  in  der 
Richtung  ah  der  Fig.  1S3  könne  aber  etwa  in  der  Weise  dar- 
gestellt werden,  dass  zwei  vorher  mit  entgegengesetzten  Elek- 
tricitäten  geladene  Körper  an  die  Stellen  a  und  b  gebracht  wür- 
den und  ihre  elektrische  Differenz  längs  eines  Leiters  ab 
ausglichen.  Würde  es  möglich  sein,  den  so  entstandenen  Strom 
kräftig  genug  zu  machen,  damit  er  eine  merkliche  Wirkung  auf 
die  benachbarten  Pole  n  und  *  von  Solcnoiden  hervorzubringen  im 
Stande  wäre,  so  würde  dadurch  eine  Entscheidung  für  die  neue 
oder  für  die  ältere  Theorie  erzielt  werden  können.  Bewegte  sich 
uämlich  in  den  Solcnoiden  der  Strom  in  dem  durch  die  Pfeile  auf  der  Figur  angedeuteten 
Sinne,  *o  würde  ein  mit  dtein  Kopfe  nach  oben  gerichteter  uud  mit  dem  Gesicht  nach  der 
Stromesrichtung  gekehrter  und  in  n  oder  *  befindlicher  Beobachter  das  Solenoid  n  nach  links, 
das  Solenoid  *  nach  rechts  abgelenkt  sehen,  während  sie  der  AMPKRE'schen  Theorie  zufolge 
gar  keine  Ablenkung  erfahren.  (Es  ist  wohl  ein  Versehen,  wenn  im  Original  für  die 
AMPERt'scbe  Theorie  eine  der  so  eben  angegebenen  entgegengesetzte  Ablenkung  vindicirt  wird. ) 

In  Betracht  nun  die  hier  in  ihren  Umrissen  mitgetheilte  Theorie  der  experimentellen  Nach- 
weise jnangelt,  bietet  sie  nur  ein  secundäres  Interesse  dar. 


Fig.  152. 


Fig.  4S3. 


'  Ampere.    *  Theorie  etc.  p.  68— 70.  —  *  Ann.  de  ch.  et  de  ph.    V.  29.  p.  384  et  V.  30. 

p.  29.  (1825.)    Lu  ä  VAcad.  royale  des  tcc.  le  12  Sept.  1825. 
1  Ampere.  *  Theorie  etc.  p.  90.  —  "  Ann.  de  ch.  et  de  phys.  V.  26.  p.  134  et  246.  («824.) 

Communique"  ä  l'Acad.  royale  des  scc.  le  22  Dec.  18i3. 
3  Savary.   Dessen  *  Memoire  sur  V application  du  calcul  aux  phtnomine*  e"lectrodyuatMqut*. 

Paris  1823.  p.  14. 
*  Savary.    •  Ann.  de  ch.  et  de  ph.  23.  413.  (1823.) 

»  H.  Grassma**    'Pogg.  Ann  64.  I.  (I846J  —  Auscug  in  Fortschritte  der  Physik  im 
Jahre  1845.    Berlin  1847.    S.  525. 


Vierter  Abschnitt. 

... 

Contimiirllche  Rotationen  irad  Verhalten  der  Ströme  zum  Erdmagnetismus« 

§.  29.    Elektromagnetische  Rotationen  bei  constanter  Stromesrichtung. 

*.  Die  Gesetze  des  Elektromagnetismus  wie  die  der  Elektrodynamik  führten 
zu  Erscheinungen,  welche  man  früher  nur  an  den  Bewegungen  der  Himmels- 
körper kennen  gelernt  hatte,  nämlich  zu  den  Erscheinungen  der  Bewegung  in 


Digitized  by  Google 


f.  29.       ELEKTROMAGNETISCHE  ROTATIONEN  BEI  (KONSTANTER  STROMESRICHTUNG.  289 

geschlossenen  Curven  und  der  continuirüchen  Rotationen«  Nicht  als  ob  dieselben 
ausser  Zusammenhang  ständen '  mit  den  bisher  behandelten  Anziehungen  und 
Abstossungen ,  sondern  weil  sie  gewisse  gemeinsame  theoretisch  wichtige  Eigen- 
tümlichkeiten darbieten,  mögen  die  elektromagnetischen  und  die  elektrodyna- 
mischen Rotationen  hier  im  Zusammenhange  behandelt ,  und  es  mag  zunächst  mit 
den  elektromagnetischen,  d.  i.  mit  denjenigen  Rotationen  begonnen  werden,  bei 
welchen  ein  Magnet  und  ein  galvanischer  Strom  gleichzeitig  tbäüg  sind.  Schon 
im  siebenten  Paragraphen,  N.  I.  5,  wurden  wir  zu  der  theoretischen  Möglichkeit 
dauernder  Drehungen  eines  Magneten  unter  Einfluss  eines  geradlinigen*  Stromes 
geführt,  wenn  letzterer  durch  einen  Pol  des  erstem  sich  bewegte.  Mag  nun 
auch  gerade  jenes  Problem  des  experimentellen  Nachweises  noch  um  deswillen 
ermangein,  weil  bis  jetzt  die  Darstellung  eines  geraden,  nicht  wieder  umkehrenden 
Stromes  unmöglich  ist;  so  führen  doch  die  dort  zu  Grunde  liegenden  An- 
schauungen auf  anderm  Wege  zur  Lösung  durch  den  Versuch. 

Man  denke  sich,  dass  man  von  einem  galvanischen  Strome  durchflössen 
werde,  der  zu  Füssen  ein-  und  am  Kopfe  wieder  austritt,  während  man  einen 
frei  beweglichen  magnetischen  Nordpol  ' ansieht;  dann  wird  der  letztere  nach  der 
bekannten  AMPERcschen  Regel  links  und  immer  wieder  links  im  ganzen  Kreise 
umher  abgestossen  werden.  Der  zum  Nordpol  gehörige  Südpol  wird  zwar  eine 
Abstossung  nach  rechts  erhalten;  nichts  desto  weniger  muss  aber  der  ganze 
Magnet  dem  ersten  Bewegungsantrieb  allein  folgen,  wenn  die  auf  den  Südpol 
ausgeübte  Kraft  infolge  gcössern  Abstandcs  und  schiefer  Richtung  gegen  die 
auf  den  Nordpol  wirkende  zurücktritt.  Am  leichtesten  erreicht  man  diese  Be- 
dingung, wenn  man  die  Magnetaxe  der  Stromesrichtung  parallel  stellt,  und  den 
feststehenden,  bisher  ins  Auge  gefassten  Stromtheil  blos  bis  zur  Mitte  des  Magnet- 
stabes reichen  lässt.  Dieser  Stromtheil  kann  nun  aber  nicht  allein  bestehen; 
vielmehr  ist  er  unter  allen  Umständen  nur  ein  Theil  eines  ganzen  geschlossenen 
Umlaufes,  in  dessen  anderm  Theile  der  Strom  die  entgegengesetzte  Richtung 
hat,  und  der  somit,  mag  er  auch  ganz  willkürlich  verlängert  und  gebogen 
werden,  doch  genau  .den  gleichen  und  entgegengesetzten  Einfluss  auf  den 
Magneten  haben  würde  als  der  erste  Antheil.  Der  Magnet  würde  also  unter  der 
Wirkung  des  ganzen*  geschlossenen  Stromes  in  Ruhe  bleiben.  Um  solcher  In- 
convenienz  zu  begegnen,  schaltet  man  zwischen  den  beiden  bisher  betrachteten 
Anth eilen  des  geschlossenen  Umlaufes  ein  drittes  Stück  ein,  welches  man  mit 
dem  Magnetstabe  derart  in  feste  Verbindung  setzt,  dass  es  mit  ihm  sich  im 
Kreise  zu  bewegen  vermag,  und  während  der  ganzen  Bewegung  den  Strom  ohne 
Unterbrechung  vermittelt.  Das  erreicht  man  ,-  wenn  der  wirksame  erste  Antheil 
des  Leiters  senkrecht  steht,  und  der  mit  dem  Magneten  verbundene  bewegliche 
Antheil  mit  einem  Ende  unter  steter  metallischer  Berührung  auf  ersterm  balan-  . 
cirt,  während  er  mit  dem  andern  Ende  in  eine .  kreisförmige  Quecksilberrinne 
taucht.  Die  Batteriedräthc  werden  dann  mit  der  Rinne  einerseits  und  mit  dem 
untern  Ende  des  wirksamen  Antheiles  andererseits  in  Verbindung  gesetzt  Der 
Zweck  des  beweglichen  Mittelstückes  erklärt  sieh  nun  dadurch,  dass,  weil  es 
mit  dem  Magneten  in  fester  Verbindung  steht,  sein  Einfluss  auf  die  Bewegung 
desselben  wegfällt,  indem  wegen  der  Gleichheit  der  Action  und  Reaction  seine 
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Wirkung  auf  den  Magneten  ebenso  gross  und  entgegengesetzt  derjenigen  ist, 
welche  der  Magnet  auf  das  Stück  ausübt.  Durch  beliebige  Verlängerung  dieses 
unwirksamen  Zwischenstückes  kann  man  daher  die  beiden  zuerst  betrachteten 
Theile  des  gesammten  Stromumlaufes  soweit  von  einander  trennen ,  dass  die 
Wirkung  des  einen  überwiegt  über  die  des  andern,  und  kann  sduiit  die  prä- 
tentirte  Rotation  des  Magneten  wirklich  erzielen'. 

Es  ist  nicht  schwierig,  eine  Vorrichtung  zu  ersinnen,  bei  welcher  umgekehrt 
ein  beweglicher  Leiter  um  einen  feststehenden  Magneten  rotirt  Es  ist  dann 
nur  nöthlg ,  die  Aequatorialebene  des  letztern  mit  einer  Quecksilberrinne  zu  um- 
geben, den  Leiter  mit  einem  Ende  auf  den  Magneten  balanciren  und  mit  dem 
andern  in  die  Rinne  eintauchen  zu  lassen,  und  dann  den  Strom  unter  Vermitt- 
lung der  Quecksilberrinne  duren  den  Leiter  zu  führen.  Bei  sonst  gleichen  Um- 
ständen hat,  wie  sich  nach  der  ampere  sehen  Regel  sofort  ergiebt,  der  beweg- 
liche Leiter  stets  die  entgegengesetzte  Drehungsrichtung  um  den  festen  Magneten, 
als  der  bewegliche  Magnet  um  den  feststehenden  Leiter  haben  würde. 

Von  ganz  besonderm  Interesse  ist  aber  die  Thatsachc,  dass  ein  Magnet 
sogar  um  seine  Axe  rotirt,  wenn  er  um  -dieselbe  beweglich  aufgestellt  und  zur 
einen  Hälfte  von  einem  Str.ome  durchflössen  wird.  Diese  Erscheinung  lässt  sieb 
leicht  hervorrufen ,  wenn  man  die  Polenden  eines  Magnetstabes  mit  Spitzen  und 
Pfannen  versieht,  seine  Aequatorialebene  mit  einer  feststehenden  Quecksilberrinne 
umgiebt  und  einen  um  seine  Mitte  geschlungenen  Dralh  bis  auf  die  Oberfläche 
des  Quecksilbers  fortfuhrt.  Leitet  man  demnächst  einen  Strom  durch  die  Queck- 
silberrinne und  mittels  des  Verbindungsdrathes  durch  eine.  Hälfte  des  Magneten, 
sodass  er  unbeschadet  der  Beweglichkeit  des  letztern  an  einem  der  beiden  Pol- 
enden  wieder  austritt,  so  bildet  der  eben  verfolgte  StromtheU  ein  festes  System  mit 
dem  Magnetstabe.  Der  Strom  wird  also  die  gleiche  Wirkung  auf  den  Stab  ausüben, 
die  dieser  im  entgegengesetzten  Sinne  auf  den  Strom  ausübt;  beide  werden  sonach 
keine  Bewegung  hervorbringen.  Dahingegen  würde  der  Magnet  den  Rest  des  ge- 
sammten Stromumlaufes,  welcher  in  dem  Rheomotor  und  den  Verbindungsdra'Üien 
besteht,  zu  einer  continuirlichen  Bewegung  um  seine  Axe  antreiben,  wenn  er 
feststände  und  der  letztere  beweglich  wäre.  In  Betracht  aber,  dass  das  Umgekehrte 
stattfindet,  rotirt  der  Magnet  um  seine  Axe  infolge  des  feststehenden  Stromtheiles. 

Die  hier  in  ihren  Grundzügen  dargestellten  Erscheinungen  sind  im  grössten 
Umfange  modifleirt  worden ,  indem  man  statt  der  hier  vorausgesetzten  permanenten 
Magnete  Elektromagnete  verwandte,  indem  man  den  rotirenden,  wie  den  festen 
Theilen  verschiedene  Formen  gab,  und  indem  man  metallische  und  zersetzbare 
Flüssigkeiten  der  gleichzeitigen  Einwirkung  von  Strömen  und  Magneten  unterwarf, 
ja  sogar' die  Gase  des  DAw'schen  Lichtbogens  durch  einen  entgegengehaltenen 
Magneten  zur  Drehung  bewog. 

I.  Als  Michael  Faradat  1  gleich  nach  Oersted's  Entdeckung  die  Wirkung 
der  Magnetnadel  auf  den  galvanischen  Strom  untersuchte,  kam  er  zu  dem  schon 
im  ersten  Abschnitte,  §.  7,  N.  III.  7  (vergl.  Fig.  28),  aufgestellten  Probleme,  nämlich, 
dass  ein  Stromleiter  um  einen  Magnetpol  continuirlich  Im  Kreise  rotiren  müsse, 
wenn  der  Magnet  selbst  nicht  an  einer  Stelle  der  Kreisbahn  ein  Hinderniss  darböte. 
In  Betracht  nun  aber,  die  von  einem  Magnetpole  ausgehende  Wirkung  unabhängig 
ist  von  der  Richtung  des  Magneten,  beseitigte  Faradat  das  annoeh  entgegenstehende 
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Hinderniss  dadurch,  dass  er  den  festen  Punkt,  um  welchen  der  Leiter  sich  zu  drehen 
hatte,  in  die  Verlängerung  der  Magnetaxe  brachte  und  durch  eine  QuccksUberver- 
bindung  den  Strom  coutinuirlich  erhielt.;  Nach  mehreren  Versuchen  vereinfachte  er 
den  hierzu  brauchbaren  Apparat  dahin,  wie  'ihn  Fig  154  darstellt.  Eine  Glasröhre 
ist  üben  und  unten  mit  einem  Kork  verstopft.  In  dem  untern  Korke  steckt 
ein  starker  Eisendrath  e,  um  welchen  herum  etwas  Quecksilber  gegossen 
wird;  durch  den  obem  Kork  geht  ein  Kupferdrath  mit  einem  Häkchen,  an 
weichem  mittels  einer  Oese  der  bewegliche  Drath  a  bis  zur  Queeksilbcr- 
oberiläcbe  herabhängt.  Werden  .nun  die  freien  Drathendcn  k  und  e  mit  den 
Zaleitungsdräthen  eines  Rhcomotors  in  Verbindung  gebracht,  und  wird  der 
Eisendrath  e  durch  Aufsetzen  auf  einen  beliebigen  Magnetpol  zum  Magneten 
gemacht,  so  rotirt  der  bewegliche  Antheil  a  des  Sehliessnngsbogens  um  das 
aus  dem  Quecksilber  hervorragende  Ende  des  Eiscndrathes.  Ist  letzteres  ein 
Südpol  und  geht  der  Strom  von  unten  nach  oben,  so  rotirt  der  Leiter  a 
im  Sinne  der  Bewegung  eines  Uhrzeigers,  wenn  man  sich  das  Zifferblatt 
nach  oben  gewendet  denkt.  Mit  Umkehr  der  Polarität  oder  der  Stromesrich- 
tung  wird  stets  der  Sinn  der  Rotation  der  entgegengesetzte. 

Sowie  nun  der  Leiter  um  den ,  Magnetpol  mtirte,  konnte  auch  ein  Magnetpol 
um  einen  feststehenden  Leiter  zum  Rntireu  bewogen  werden.    Faraday  gab  den 
Apparat  der  Fig.  455  au,  um  beide  Erscheinungen  neben  einander  zu  zeigen.  In 
einen  am  Roden  durchbohrten  Becher  a  fühu 
der  rechtwinkelig  nach  oben  gebogene  Drath  c, 
und  in  einen  ebenfalls  durchbohrten  Becher  b 
geht  der  Drath  5,  welcher  an  eine  in  die  Durch- 
bohrung  gekittete   Hülse   angelöthet  ist.  In 
letzterer  lässt  sich  mit  Reibung  der  Magnet 
nV  verschieben,  und  an  dem  Drathe  c  ist 
mittels   eines  Fadens   der  Magnetstab  ns  be- 
weglich   angehängt.     Reide    Gcfässc  werden 
mit  Quecksilber  gefüllt  und  stehen  auf  demselben 
Bodenbrette  mit  einem  Ständer  t,  der  einen  zwei- 
fach gebogenen  Leiter  g  h  trägt.  Ersterer  reicht 
einerseits  unmittelbar  bis  in  das  Gefäss  a  hinab, 
andererseits  wird  durch  einen  beweglich  einge- 
hakten Drath  k  die  Leitung  zu  dem  Quecksilber 
im  Gelasse  6  vermittelt.    Wird  nun  c  mit  dem 
einen,  5  mit  dem  andern  Pole  des  Rhcomotors 
in  Verbindung  gesetzt,  so  bewegt  sich  der  Strom  etwa  von  c  durch  das  Queck- 
silber im  Gefässe  a,  von  da  aufwärts  nach  g  und  über  h  durch  den  beweglichen 
Leiter  k  abwärts  zu  dem  Quecksilber  im  Gefässe  6,  um  von  da  durch  den  Drath  z  zu 
seiner  Quelle  zurückzukehren.  Bei  dieser  Gelegenheit  rotirt  der  Magnetpol  5,  wenn 
er  ein  Südpol  ist,  um  den  benachbarten  festen  aufsteigenden  Strom  im  Sinne  der 
Bewegung  eines  Uhrzeigers,  während  der  bewegliche  Leiter  Ar,  in  dem  der  Strom 
abwärts  geht,  um  den  benachbarten  feststehenden  Südpol  s'  im  entgegengesetzten 
Sinne  kreist. 

Eine  continuirliche  Rotation  eines  Magneten  um  seine  eigene  Axe ,  wenn  derselbe 
zugleich  Leiter  des  galvanischen  Stromes  ist,  und  eines  Leiters  um  sohle  Axe,  wenn 
derselbe  sich  unter  Einüuss  eines  Magnetpols  befindet,  vermochte  Faraday  nicht 
experimentell  darzustellen.  Amperk  2  löste  jedoch  bald  darauf  das  Problem  mit 
Hülfe  der  in  Fig.  456  dargestellten  Vorrichtung.  In  einem  mit  Quecksilber  gefüllten 
Gefässe  schwimmt  ein  Magnet  ns,  dem  durch  ein  unten  angeschraubtes  Platin- 
gewicht p  eine  verticaie  stabile  Gleichgewichtslage  gegeben  wird.  Das  über  das  Queck- 
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«über  hervorragende  Ende  I  ist  mit  einem  Näpfchen 
Quecksilber  versehen,  und  in  letzteres  taucht  die  Spitze  eines  durch  einen  seit- 
lichen Ständer  gehaltenen  und  von  der  Klemmschraube 
n'  herabreichenden  Leitungsdrathes.  Wird  dem  im 
Gefässe  befindlichen  Quecksilber  durch  einen  Kupfer- 
ring k  und  mittels  eines  Leitungsdrathes  c  der  Strom 
einer  galvanischen  Vorrichtung  zugeführt,  so  bewegt 
sich  derselbe  durch  den  darüber  hervorragenden  Magnet- 
pol s  aufwärts ,  und.  über  n'  und  z  zu  seiner  Quelle 
zurück,  und  bewirkt  eine  Umdrehung  des  Magneten 
um  seine  eigene  Axe.  Ist  $  ein  Südpol,  und  steigt 
der  Strom  aufwärts,  so  kreist  der  Magnet  im  Sinne 
der  Bewegung  eines  von  oben  gesehenen  Uhrzeigers. 
Wie  immer,  so  kehrt  sich  auch  hier  der  Sinn  der 
Bewegung  um,  wenn  Stromesrichtung  oder  Polarität 
die  entgegengesetzten  werden. 

Um  das  Platingewicht  zu  beseitigen ,  ändert  Lenz  s 
den  vorigen  Apparat  in  sinnreicher  Wreise  dahin  ab, 
dass  er  einen  starken,  oben  zugespitzten  Eisendrath  in  das  Glasgefäss  von  unten 
einfuhrt,  denselben  als  Zulciter  des  Stromes  zum  Quecksilber  benutzt,  sowie  gleich- 
zeitig dazu,  den  Magnetstab  durch  magnetische  Adhäsion  an  ihm  haften  und  somit 
in  der  nöihigen  verticalen  Stellung  beharren  zu  lassen. 

Durch  den  vorigen  Apparat  bewirkte  Ampere  auch  eine  Rotation  des  Leiters 
um  seine  Axe.  Zu  dem  Ende  ist  es  nöthig ,  den  Magneten  mit  einer  Eisenspitze 
zu  versehen  und  in  der  Klemmschraube  n'  zu  befestigen,  während  das  Platingewicht 
p  an  einen  Kupferdrath  angeschraubt  wird,  der  oben  ein  zur  Aufnahme  eines  Queck- 
silbertropfens dienendes  Näpfchen  trägt.  Wird  letzterer  statt  des  Magneten  an 
die  Stelle  ns  gebracht,  und  ist  nun  n' s  der  Magnet,  so  rotirt  der  Leiter  um 
seine  Axe. 

II.  Nachdem  die  Fundamentalversuche  für  die  elektromagnetischen  Rotationen 
einmal  dargestellt  waren,  wurden  sie  vielfach  modificirt.  Jetzt  bedient  man  sich 
zu  deren  Nachweis  am  besten  der  in  den  Figg.  457  bis  459  gegebenen  Apparate. 
'In  allen  dreien  stehen  auf  dem  Bodenbrett  MN  zwei  hölzerne  Ständer,  welche 
oben  durch  das  metallene  Querstück  pq  verbunden  sind.  Die  Holzständer  tragen 
gegen  die  Mitte  ihrer  Höhe  einen  horizontalen  Ring  r  von  Buxbaumholz ,  in  welchen 
oben  eine  Kreisrinnc  zur  Aufnahme  von  Quecksilber  eingedreht  ist.  Die  metallenen 
Klemmschrauben  o  gehen  durch  das  Holz,  berühren  das  Quecksilber  in  de/  Rinne, 
und  dienen  zur  Aufnahme  des  einen  Poldrathes,  während  zu  den  Klemmschrauben  q 
auf  dem  metallenen  Querbalken  der  andere  Poldrath  des  Rheomotors  geführt  wird. 
Die  Bedeutung  der  Schnurläufe  bei  m  wird  erst  später  einleuchten.  Der  in  Fig.  457 
gegebene  Apparat  dient  nun  dazu,  die  Drehung  eines  Leiters  unter  Einfluss  eines 
Magneten  nachzuweisen.  Der  Magnet  ns  steckt  unten  in  einer  auf  dem  Bodenbrette 
festgeschraubten  Messinghülse  und  ist  oben  bei  5  etwas  ausgehöhlt,,  um  die  zu- 
gespitzte Axe  des  zweitheiligen  beweglichen  Stromleiters  mbmd  aufzunehmen. 
Dieser  trägt  bei  m  eine  Vertiefung,  auf  deren  Grund  ein  Achathütchen  eingelassen 
ist,  und  wird  durch  die  in  dem  letztern  stehende  zugespitzte  Schraube  c  gehalten. 
Zur  Stromleitung  wird  in  die  Vertiefung  etwas  Quecksilber  gegossen,  ebenso  wie 
in  die  Rinne  r.  Die  beiden  Theile  mb  und  md  des  Leiters  reichen  bis  auf  die 
Quecksilberrinne  r  hinab,  und  enden  unten  in  Platinspitzen.  Tritt  nun  der  Strom 
z.  B  durch  die  Zwinge  o  ein,  so  bewegt  er  sich  durch  das  Quecksilber  der  Rinne 
nach  beiden  -Armen  6  und  d  des  beweglichen  Leiters,  geht  in  diesen  gleichzeitig 
aufwärts  und  lauft  vermittelst  der  Schraube  c,  des  metallenen  Querstückes  und  der 
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Schraube  q  zum  Rheomotor  zurück.  Ist  ferner  s  der  Südpol  des  Magneten,  dann 
rotirt  der  Leiter  um  denselben  im  Sinne  der  Bewegung  eines  Uhrzeigers. 


Fig.  437. 


Fig.  158. 


Die  Rotation  des  Magneten  um  den  Leiter  wird  durch  den  Apparat  der  Fig.  158 
dargestellt.  Es  ist  eine  kupferne  Stange  ae  in  das  Bodenbrett  eingeschraubt.  Die- 
selbe ist  unten  und  oben  mit  einem  Quecksilbernäpfchen  verschen.  In  ein  metallenes 
Querstück  bd  sind  zwei  Magnete  ns  und  nV  eingelassen  und  bei  6  und  d  fest- 
geschraubt. Von  jeder  Seite  des  Querstücks  bd  geht  ein  Metallstreifen  mit 
Platinspitzen  bis  zur  Oberfläche  des  Quecksilbers  in  der  Rinne  r,  und  von  der  Mitte 
desselben  führt  ein  mit  einem  Quecksilbernäpfchen  m  versehener  Kupferstab  senkrecht 
nach  oben,  und  eine  Stahlspitze  nach  unten  in  das  Näpfchen  e.  Letzteres,  sowie 
das  Näpfchen  m  sind  auf  dem  Grunde  mit  Achathütchen  versehen,  in  denen  die 
Spitzen  bei  e,  sowie  der  Schraube  c  stehen.  Dieser  Apparat  lässt  sich  zu  verschie- 
denen Versuchen  benutzen.  Verbindet  man  nämlich  den  positiven  Poldrath  mit  der 
Schraubenklemme  o  und  taucht  den  negativen  in  das  Näpfchen  a,  so  geht  der 
Strom  durch  die  Quecksilberrinne  und  Vermittelst  der  Ueberleiter  durch  das  Quer- 
stück nach  0  und  steigt  in  dem  festen  Leiter  ea  abwärts.  Jetzt  wirkt  er  blos  auf 
die  nach  unten  gekehrten  Pole  n  und  n'  der  Magnete  und  veranlasst  diese,  vor- 
ausgesetzt, dass  es  Nordpole  sind,  zu  einer  Jkehung  im  Sinne  der  Bewegung  eines 
Uhrzeigers.  Führt  man  ferner  den  negativen  Poldrath  zur  Klemmschraube  q ,  während 
der  positive  in  o  bleibt,  so  muss  der  Strom  in  dem  Leiter  etn  aufsteigen,  wirkt 
nun  blos  auf  die  obern  Südpole  s  und  s'  der  Magnete  und  zeigt,  dass  nichts  desto 
weniger  eine  Rotation  im  Sinne  der  vorigen  Bewegung  eintritt,  obschon  der  wirk- 
same Stromleiter  etn  selbst  mit  an  der  Rotation  Antheil  nimmt.  Da  nun  In  beiden 
Fällen  der  Sinn  der  Rotation  derselbe  bleibt,  so  kann  man  gleichzeitig  a  und .q  mit 
dem  negativeu,  und  o  allein  mit  dem  positiven  Pole  des  Rheomotors  verbinden,  um 
eine  (etwas)  energischere  Drehung  zu  erhalten.  Dahingegen  tritt  keine  Bewegung 
ein,  wenn  die  beiden  Poldräthe  mit  a  und  q  verbunden  werden,  indem  dann  der 
die  Leiter  ae  und  em  in  gleicher  Richtung  durchlaufende  Strom  den  Polen  nn'  und 
ss'  gleiche  und  entgegengesetzte  Bewegungsantriebe  zu  ertheilcn  strebt. 
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Fig.  IM. 


Der  Apparat  der  Fig.  159  endlieh  dient  zum  Nachweise  der  Rotation  eines 
Magneten  um  seine  Axe,  wenn  er  zur  einen  Hälfte  zugleich  Stromleiter  ist,  und 

zwar  stellt  ns  den  unten  mit  einer  Spitze,  oben 
mit  einem  Quccksilbcrnäpfchcn ,  und  in  der  Mitte  mit 
dcinUcberlciter  e  versehenen,  leicht  drehbaren  Magneten 
dar.  Wird  der  Strom  durch  o  eingeführt,  so  kann  er 
durch  q  und  a  gesondert  oder  gleichzeitig  wieder  aus- 
geführt werden,  um  dieselbe  Drehung  zu  erzeugen.  — 
Diese  Vorrichtung  ist  im  Wesentlichen  zuerst  von 
Stüroeon  *  angegeben. 

III.  Die  Drehung  eines  Leiters  um  seine  Axe 
unter  Einfluss  eines  Magneten  wie  sie  nach  dem 
Frühern  (N.  1.)  von  Ampere  zuerst  dargestellt 
wurde,  Ist  wegen  der  Adhäsion  des  Quecksilbers  an 
dem  Leiter,  und  wegen  der  ungünstigen  Stellung  des 
Magneten  nur  unter  besondern  Vorsichtsmassregeln 
zu  erzielen.  Ampere  *  construirtc  deshalb  einen  be- 
quemern Apparat,  der  aus  Fig.  160  ersichtlich  ist. 
liiTselbe  besteht  aus  einem  flachen  Gefässc  von  Kupfer 
(ursprünglich  Zink)  ac,  welches  in  der  Mitte  m  eine 
luffuung  hat.  um  einen  durch  einen  Kork  gehaltenen, 
oben  und  unten  mit  Querksilbeniäpfchen  versehenen 
Mctallstab  ss'  hindurch  zu  lassen.  Das  Gefäss  ruht 
auf  drei  Schraubenfüssen  und  wird  mit  angesäuertem 
Wasser  gefüllt.  Ein  Kupferring  rr'  wird  durch  den 
gebogenen  Drath  r'nor  in  dem  Wasser  schwebend 
erhalten ,  und  kann  sich  auf  der  in  das  Näpfchen  $' 
(fluchenden  Mctallspitze,  ohne  das  Gefäss  zu  berühren, 

im  Kreise  um  die  Axe  .«*' 
drehen.  Auf  einem  der  drei 
Schraubenfüsse  befindet  sich 
in  f  metallischer  Verbindung 
mit  dem  Gefässe  das  Näpfchen 
s".  Werden  nun  die  beiden 
Näpfchen  s  und  s"  durch  einen 
Rheomotor  in  Verbindung  ge- 
setzt, und  werden  mehrere 
Fig.  /«/.  Magnetstäbe  mit  einander  zu- 

gewandten gleichnamigen  Polen  nach  Art  der  Fi;/.  164 
entweder  um  die  Axe,  oder  um  die  Peripherie  der 
ganzen  Vorrichtung  gelegt,  so  rotirt  derselbe  je  nach 
der  Lage  der  Magnetpole  in  dem  einen  oder  andern 
Sinne. 

Bar  low  6  bedient  sich  zum  gleichen  Zwecke  der 
dauerhaftem  Vorrichtung,  welche  in  Fig.  162  im  Durch- 
schnitte dargestellt  ist.  Uebcr  den  einen  Pol  s  eines 
senkrecht  stehenden  Magneten  wird  ein  flaches  hohles 
Holzgefäss  ae  zur  Aufnahme  von  Quecksilber  geschoben. 
Das  Quecksilber  steht  mit  dem  Zuleitungsgefässc  c  in 
leitender  Verbindung.  Auf  dem  Gipfel  des  Magneten 
schwebt,  durch  eine  Mctallspitze  gestützt,  ein  hohler 
r.ylinder  b  d  von  dünnem  Kupferblech ,  dessen  unterer 


Fig.  160. 
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ainalgarairter  Rand  das  Quecksilber  im  Holzgefässe  berührt,  und  welcher  oben  bei  f 
ein  kleines  Quecksilbernäpfchen  trägt.  In  letzteres  taucht  der  Leitungsdrath  g.  Wird 
nun  dieser  mit  dem  einen,  das  Näpfchen  c  mit  dem  andern  Pol  einer  galvanischen 
Vorrichtung  in  Verbindung  gesetzt,  so  bewegt  sich  der  Strom  über  den  ganzen 
Cylinder  bä  hinweg  und  bewirkt  eine  Drehung  desselben  um  den  Pol,  deren  Sinn 
nach  dem  Frühern  sich  leicht  ergiebt.  Es  braucht  kaum  erwähnt  zu  werden, 
dass  jeder  Längsstreifen  des  Cyhnders  bd  dem  gleichbezeichneten  Drath  in  Fig.  4SI 
entspricht. 

Eine  Abänderung  dieser  Vorrichtung  Barlow's  modificirt  den  oben  beschriebenen 
Versuch  Amperes,  so  zwar,  dass  statt  des  Holzgefässes  ein  bis  an»  obere  Ende 
des  Magneten  gebendes  hohles  Kupfergefäss  substituirt  wird,  und  statt  des  Kupfcr- 
cylinders  der  vorigen  Figur  ein  auf  der  Spitze  schwebender  und  durch  dieselbe  mit 
dem  Kupfergefäss  in  leitender  Verbindung  stehender,  sonst  .aber  frei  in  letzterm 
beweglicher  Zinkcyündcr.  Wird  dann  das  Kupfergefäss  mit  gesäuertem  Wasser 
gefüllt,  so  rotirt  der  Ziukcylinder  als  Erreger  und  Leiter  der  so  entstandenen  gal- 
vanischen Kette  unter  Eiufluss  des  Magnet  poles.  Bar  low  versichert,  S.  278  der 
citirten  Schrift  6,  mit  dieser  Vorrichtung  1 20  Umdrehungen  in  der  Minute  erzielt 
zu  haben. 

Eine  weitere  Vervollkommnung  desselben  Versuches  rührt  von  Marsh  7  her, 
indem  derselbe  auch  das  Kupfergefäss  beweglich  macht.  Und  eine  abermalige  Ab- 
änderung stellte  Stdrgeon*  dadurch  dar,  dass  er,  wie  in  Fig.  /6V3,  die  beiden  nach 
oben  gekehrten  Pole  eines  Hufeisenmagneten 
%tatt  des  Stabmagneten  benutzte.  Auf  beiden 
Polen  hängen  die  hohlen  mit  Flüssigkeit  ge- 
füllten Kupfergefässe  an  Bügeln,  die  auf  einer 
nach  unten  gekehrten  Spitze  balanciren ,  während 
in  den  Kupfergefässen  die  Ziukcylinder  hängen, 
die  sich  mittels  Spitzen  wiederum  auf  den  Bü- 
geln der  Kupfergefässe  drehen.  Bei  dieser 
Vorrichtung  unterstützen  .  sich  beide  Pole  in 
ihrer  Wirkung  und  bringen  entgegengesetzte 
Rotationen  der  beiden  Kupfergefässe  und  der 
Zinkcy linder  hervor,  so  jedoch,  dass  das  Kupfer 
über  dein  einen  Pole  in  demselben  Sinne  rotirt. 
wie  das  Zink  über  dem  andern.  Um  endlich 
den  negativen  Erreger  nicht  durch  die  grosse 
Masse  der  Flüssigkeit  zu  beschweren,  bringt 
Schweioger  9  die  Flüssigkeit  in  ein  auf  den 
Magnetpolen  feststehendes  Gefäss  (ein  Trink- 
glas mit  Durchbohrung  im  Boden',  in  welche 
ein  die  Magnetpole  umfassender  Glascylinder 
eingekittet  wird),  und  lässt  in  diesem  einen 
Kupfer-  und  einen  Zinkcylinder,  wie  beim  vorigen 
Versuche  drehen. 

Noch  eine  andere  Modification  gab  Sjurgeon  8  dem  Rotationsapparat,  indem 
er  beabsichtigte ,  der  gesammten  geschlossenen  Kette  eine  Rotation  in  demselben 
Sinne  um  den  Magneten  zu  ertheilen. ;  In  Fig.  /6'4  bedeutet  ns  einen  auf  einem 
Fussgestell  befestigten  Cylinder  von  Messingblech,  der  in  der  Mitte  die  ihn  um- 
gebende Quecksilberrinne  und  oben  das  Quecksilbcrnäpfchen  c  trägt,  und  in  welchen 
sieben  Magnctstäbc  mit  den  Nordpoleit  nach  unten  und  den  Südpolen  nach  oben 
gestellt  werden.  Ein  kreisförmiger  starker  Kupferdrath  abcblal  balancirt  auf  einer 
.Metallspitze  in  dem  Quecksilbcrnäpfchen  c  und  taucht  mit  seinen  untern  zugespitzten 
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Enden  in  eine  Quecksüberrinne  aaf,  welche  den  Fuss  des  Messingcylinders  umgiebt. 
In  der  Mitte  bei  66,  trägt  der  Kupferdrath  ein  flaches,  innen  durchbrochenes,  oben 

offenes,  ringförmiges  Gefäss  von  dünnem  Kupfer- 
blech hkk.klt  in  welchem,  ohne  es  metaüisch  zu 
berühren,  der  Zinkcylinder  ::  steht.  Letzterer 
berührt  mit  ein  paar  angelötheten  Drathstücken 
die  Quecksilberoberfläche  der  Rinne  qq.  Wird 
gesäuertes  Wasser  in  das  Kupfergefäss  gegossen, 
so  sind  alle  Bedingungen  der  Stromerregung  und 
der  Rotation  des  beweglichen  Theiles  um  die 
feststehenden  Magnete  in  ns  gegeben.  Der  Strom 
bewegt  sich  nämlich  in  der  Richtung  der  bezeich- 
nenden Pfeile  im  Schliessurigsbogen  bei  6  und  6; 
auf-  und  abwärts  und  kehrt  im  beiden  Hälften 
des  Messingcylinders  von  oben  und  von  unten 
her  nach  der  Rinne  q  q  und  von  da  zu  dem 
Zinkringe  zz  zurück.  Während  aber  bei  den 
frühern  Versuchen  die  beiden  gesondert  beweg- 
lichen Erregerplatten  im  entgegengesetzten  Sinne 
zur  Bewegung  angetrieben  wurden,  wird  hier  die 
Wirkung  auf  dieselben  vernichtet,  and  es  bleibt 
Mos  die  auf  den  Schliessungsbogen  übrig. 

Das  Nähere  über  die  von  Lkwthwaite  *# 
dargestellten  gleichzeitigen  Rotationen  von  Leiter 
und  Magneten  um  einander,  sowie  über  die  von  Watkins  11  bewirkte  Rotation  von 
cyündrischen  Spiralen,  die  einen  Magneten  umgeben,  ist  mir  nicht  zugänglich  geworden. 

IV.  Es  ist  unschwer,  die  in  Rede  stehenden  Apparate  so  einzurichten,  dass 
statt  der  permanenten  Magnete  Elektromagnete  fungiren.  Von  allen  dahin  einschla- 
genden Angaben  mögen  nur  zwei  hier  Platz  finden.  Stürgcox  12  ersetzt  den  Magnet- 
stab ns  in  Fig.  459,  auf  Seite  274,  durch  den  gleichbezeichneten  Elektromagneten 
der  Fig.  165.  Derselbe  besteht  aus  einem  unten  zugespitzten,  oben  mit  einem  Näpf- 
ehen versehenen  Eisenstab,  um  dessen  beide  Hälften  Kupferdräthe  im 

1 entgegengesetzten  Sinne  gewunden  sind.    Die  äussersten  Enden  der 
Dräthc  werden  an  dem  Eisenkerne  festgelöthet,  und  die  beiden  mittlem 
mit  einander  verbunden,  um  den  Ueberlciter  e  zur  Quecksilberrinne  zu 
liefern.   Tritt  nun  z.  B.  der  Strom  von  e  her  in  die  Spirale  ein,  so  geht 
ein  Theil  desselben  aufwärts  nach  s,  der  andere  abwärts  nach  n.  Jeder 
dieser  Antheile  lässt  sich* in  zwei  Coraponenten  zerlegen,  von  denen 
!»^>^  die  eine  längs  der  Axe,  die  andere  längs  der  Peripherie  des  Stabes 
VjT         geht,  und  deren  letztere  ihn  zum 'Magneten  macht.    Tritt  nun  der 
Strom  in  5  wieder  aus,  so  muss  der  in '  der  Spirale  nach  unten  gegan- 
gene Stromtheil  durch  den  Eisenkern  wieder  nach  oben  gehen.  In  der 
untern  Hälfte  hebt  er  also  die  axiale-  Componente  des  Spiralstromes 
auf,  während  er  in  der  obern  Hälfte  des  Stabes  sich  zu  der  gleich- 
gerichteten axialen  Componente  addirt.   Da  nun  durch  dieses  Mittel  der 
Stab  zum  Magneten  geworden  und  nur  zur  einen  Hälfte  in  wirksamer 
Weise  vom  Strome  durchflössen,  ist,  so  erklärt  sieh  die  Drehung  ganz 
wie  die  durch  permanente  Magnete  gewonnene. 
Wie  leicht  zu  sehen  ist,  hängt  bei  dieser,  wie  bei  allen  Vorrichtungen,  in  denen 
Elektromagnete  statt  der  Stahlmagnete  substituirt  werden,  der  Sinn  der  Drehung 
nicht  ab  von  der  Richtung  des  Stromes,  sopdern  nur  von  der  Richtung,  in  welcher 
die  Spiralen  den  Eisenkern  umgeben. 
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Der  andere  Apparat  ist  von  Paoe  13  angegeben  worden  and  ist  folgendennassen 
beschaffen.  Auf  einem  hölzernen  Gestelle  sind  zwei  Spiralen  von  Kupferdrath  auf 
Hohlcylindern  so  über  einander  befestigt,  dass  ihre  Axen  in  derselben  Verticale 
liegen  und  zwischen  ihnen  sich  ein  kleiner  Zwischenraum  befindet.  In  den  Hohlcy- 
lindern kann  sich  ein  Eisenstab  von  4  Zoll  Durchmesser  und  1 0  Zoll  Lange'  um 
seine  Axe  drehen.  Derselbe  wird  bei  den  zugespitzten  Enden  in  Metallpfannen  ge- 
halten. Eine  an  dem  Holzgestelle  befestigte  Feder  von  Silberblech  berührt  den  Eisen- 
stab mit  schwachem  Druck  in  der  Mitie  seiner  Länge.  Wird  nun  ein  galvanischer 
Strom  so  durch  diese  Vorrichtung  geleitet,  dass  er  durch  die  Silberfeder  eintritt, 
sich  durch  die  obere  Hälfte  des  Eisenstabes  nach  der  obern  Pfanne,  von  da  durch 
die  mit  derselben  in  Verbindung  stehenden  Spiralen  abwärts  und  zu  seiner  Quelle 
zurückbewegt:  so  wird  das  weiche  Eisen  Magnet,  und  zu  einer  Hälfte  Leiter  zu- 
gleich ,  und  rotirt  infolge  dessen  um  seine  Axe.  Gleichzeitig  wird  aber  auch  der 
Eisenkern  durch  die  Spirale  gehoben,  sodass  er  frei  schwebend  keinen  Druck  auf 
die  Zapfenlager  ausübt,  diese  vielmehr  nur  dazu  dienen,  dem  einseitigen  Drucke  der 
Feder  zu  begegnen  und  die  Stromleitung  zu  unterhalten. 

V.  Nicht  allein  die  festen,  sondern  auch  die  flüssigen  Leiter  werden  unter 
Einfluss  eines  Magneten  in  continuirliche  Rotationen  versetzt.  Die  erste  hierher- 
gehörige Beobachtung  rührt  von  Davy  14  her,  als  er  bei  dem  in  §.23,  N.III, 
beschriebenen  Versuch  einen  starken  galvanischen  Strom  zwischen  zwei  Drathenden 
durch  Quecksilber  gehen  liess  und  einen  Magnetpol  darüber  hielt.    War  letzterer 

.ein  Südpol,  so  rotirte  das  Quecksilber  an  der  Eintrittsstelle  des  Stromes,  im  Sinne 
%dcr  Bewegung  eines  Uhrzeigers,  das  Zifferblatt  nach  oben  gedacht;  an  der  Austritts- 
stelle rotirte  es  im  entgegengesetzten  Sinne.    Infolge  der  Centrifugalkraft  wurden 
die  über  der  Ein-  und  Austrittsstelle  sich  bildenden  .Kegel  erniedrigt  und  verbrei- 
tert; ja  es  vertiefte  sich  sogar  das  Quecksilber  bis  auf  6  Linien;  inglcichen  ver- 
minderten sich  die  von  Ihnen  ausgehenden  Wellen,    Der  Versuch  lässt  sich  leicht 
wiederholen,  wenn  man  auf  die  Pole  eines  aufwärts  gestellten  Hufeisenmagneten 
Papierhülsen,  oder  in  der  Mitte  durchbohrte  Pappschachteln  steckt,  diese  mit  Queck- 
silber füllt  und  mittels  Platinenden  über  einem  Pole  den  Strom  einführt,  über  dem 
andern  ihn  wieder  ableitet,  sodass  also  der  Magnet  selbst  einen  Theil  der  Kette 
bildet.    Die  Rotationen  werden  durch  etwas  auf  das  Quecksilber  gebrachten  Staub 
sichtbarer.  Den  Strom  durch  Platindräthe  zu  -  und  abzuführen ,  ist  deswegen  zweck- 
mässig, weil  andere  Metalle  sich  im  Quecksilber  lösen  und  auf  dessen  Oberfläche 
eine  Oxydhaut  verbreiten,  welche  seine  Beweglichkeit  beeinträchtigt. 

Um  die  Rotation  von  wässerigen  Flüssigkeiten  nachzuweisen,  bedient  sich 
Fechser  16  eines  mit  salzigem  oder  gesäuertem  Wasser  gefüllten  ringförmigen  Ge- 
fässes  aus  Zink  und  Kupfer,  das  er  auf  die  Pole  eines  Magneten  steckt,  und 
Ritohie  16  u.  A.  des  Apparates  der  Fig.  166.  Dieser  besteht  aus  einem  etwas 
tiefen  ringförmigen  Holzgefässe,  welches  auf  dem  Boden  und  an 
der  Innenwand  der  Oeffnung  mit  ringförmigen  Kupferplatten  klkl 
und  kk  belegt  ist,  und  auf  den  obern  Pol  *  eines  senkrechten 
Magneten  gesteckt  wird.  Die  beiden  Metallringe  werden  durch 
Dräthe  p  und  n  mit  den  Polen  eines  Rheomotors  verbunden, 
und  das  Gefäss  wird  mit  der  leitenden  Flüssigkeit  gefüllt. 
Taucht  man  zwei  auf  einer  Spitze  bewegliche  Flügel  rr  in  die 
Flüssigkeit,  so  nehmen  sie  an  der  Rotation  Antheil  und  ver- 
deutlichen sie  dadurth.  .  ~ 

VI.  Soweit  überhaupt  Gase  bei  der  Leitung  eines  gaiva-  fty.  m. 
nischen  Stromes  betheiligt  sein  können ,  ist  auch  deren  Rotation 
unter  Einfluss  eines  Magnetpoles  nachgewiesen  worden.  Schon  Davv  17  beobachtete 
dieselbe,  indem  er  durch  die  zweitausendpaarige,  der  Royal  Institution  gehörige 
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Säule  den  nach  ihm  benannten  Lichtbogen  zwischen  Kohlenspitzen  darstellte,  und 
im  luftleeren  Raum  eine  Länge  desselben  von  4  Zoll,  im  luftcrfüUten  eine  Länge 
von  I  Zoll  erzielte.  Hielt  er  demselben  einen  starken  Magnetpol  unter  spitzem 
Winkel  entgegen,  so  kam  der  Bogen  zum  Rotiren  und  zwar  schneller  im  luft- 
erfiillten  als  im  luftleeren  Räume.  —  Walker  18  wiederholte  diese  Versuche  mit  einer 
OANiELL  Schon  Batterie  von  160  sehr  grossen  Elementen  ,  •  indem  er  den  negativen 
Poldrath  A'  nach  Art  der  Fig.  467  auf  einen  kräftigen  Hufeisenmagneten  drückte 

und  den  positiven  Drath  /'  dem  Norpole  desselben  bis  zur 
Schlagweite  gegenüber  hielt.  Sofort  entstand  eine  kreis- 
förmige Flamme,  welche  im  Sinne  der  Bewegung  eines 
Uhrzeigers  rotirte.  Wurde  der  Nordpol  mit  dem  Südpole 
vertauscht,  so  war  die  Rotationsrichtung  die  entgegen- 
gesetzte. 

/g7  Eine  weitere  Untersuchung  des  rotirenden  Lichtbogens, 

bei  welcher  namentlich  die  dabei  statthabenden  Molecular- 
erscheinungen  ins  Auge  gefasst  wurden,  hat  de  la  Rive  19  veröffentlicht.  De  la 
Rive  benutzte  zwei  Eisenstöcke  von  \  Centimeter  Durchmesser  als  Polcnden  einer 
kräftigen  Batterie,  und  konnte  dieselben  um  6  Millimeter  von  einander  entfernen,  ohne 
dass  der  Strom  unterbrochen  wurde.  Magnctisirte  er  sie  aber  durch  eine  sie  um- 
gebende Spirale,  so  konnten  die  Eisenstücken  nur  um  ein  Drittel  des  vorigen  Ab- 
standes  von  einander  entfernt  werden,  wenn  der  Lichtbogen  nicht  aufhören  sollte. 
Im  letztern  Falle  Hess  aber  der  Bogen  ein  starkes  Geräusch  hören,  während  er 
zwischen  den  unmagnetischen  Eisenstücken,  wie  ein  Strom  von  flüssigem  Eisen  auf- 
trat, der  sich  ohne  Geräusch  mit  lebhaftem  Glänze  vom  positiven  zum  negativen 
Pole  bewegte. 

Ganz  ähnliche,  nur  ungleich  grossartigere  Erscheinungen  beobachtete  Page  20  an 
dem  Funken,  welcher  entstand,  wenn  er  den  Strom  seiner  elektromagnetischen 
Maschine  mit  300  Pfund  schwerem  Eisenkern  <vergl.  §.  <8,  N.  III.)  in  der  Nähe 
oder  abseits  von  letzterem  unterbrach. 

De  la  Rive  - 1  erzielte  auch  eine  Rotation  des  reibungsclektrischen  Büschels 
im  luftverdünnten  Räume,  wenn  er  denselben  der  Wirkung  eines  kräftigen 
Magneten  aussetzte,  und  fand,  dass  alsdann  der  Büschel  ein  dem  Nordlicht  ähnliches 
strahlenartiges  Gcftigc  annahm.  Er  meint,  dass  die  in  den  höhern  Regionen  der 
Atmosphäre  stets  vorhandene  Elcktricität  in  ähnlicher  Weise  um  die  magnetischen  Pole 
der  Erde  rotirc,  und  so  sich  gewisse  Erscheinungen  des  Norduchtes  erklären  lassen. 

VII.  Die  Gesetze  der  elektromagnetischen  Rotationen  hat  Ampere  22  in  mathe- 
matischen Formeln  etwa  folgendennassen  dargestellt.  Schon  in  §.  6  wurde  nach- 
gewiesen, dass  die  Stärke  der  Wirkung  eines  Magnetpoles  auf  ein  Stromeletnent 

proportional  sei  der  Quantität  des .  im   Magnetpol  enthaltenen 
t  Magnetimus  m,    der  Stärke  8  des  im  Elemente  circulirenden 

\   \  Stromes,  der  Länge  dx  des  Elementes  und  dem  Sinus  des  Win- 

'•  kcls  tf  zwischen  seinor  Richtung  und  <ler  Verbindungslinie  mit 
dem  Magnetpol,  und  dass  diese  Stärke  umgekehrt  proportional 
sei  dem  Quadrate  des  Abstandes  r  zwischen  Pol  und  Strom- 
clcment.  Sind  also  n  und  s  in  Fig.  468  die  beiden  ent- 
gegengesetzten Pole  eines  Magneten,  ist  om  das  Stromelement, 
ist  ferner  mos  der  Winkel  q>,  ist  os  =  r,  und  bezeichnet 
man  das  Product  mS  mit  p,  so  ist  die  Wirkuug  von  s  ausge- 
/  drückt  durch 

H  dx  . 

— sina>  I«. 
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In  analoger  Weise  findet  sich  die  Wirkung  des  entgegengesetzten  Poles  n  gleich 

f*dx        ,  t 
-  ?-pr-  sin  9  1 H 

wenn  zum  Unterschiede  der  Winkel  mon  mit  r/'  und  der  Abstand  on  mit  r'  be- 
zeichnet wird. 

Offenbar  ist  nun  rdx  sin  7)  gleich  dem  doppelten  Flächeninhalte  des  schmalen 
Dreiecks  mos,  und  wird  derselbe  mit  dv  bezeichnet,  so  kann  man  das  Maass  für 

u  dv 

die  Wirkung  des  Poles  s  ausdrücken  durch  — j--    Dem  entsprechend,  wenn  dv' 

T       ,         .  "  - 

den  doppelten  Inhalt  des  Dreiecks  mon  bezeichnet,  oder  r'dx  siri  r/',  erhält  man 

,t  dv' 

für  die  von  n  ausgehende  Wirkung  den  Ausdruck  j--    Die  Dreiecke  mos 

T 

und  mon  sind  auch  gleichzeitig  die  Wirkungsebenen,  zu  denen  senkrecht  die  Rich- 
tungen op  und  07  der  beiden  von  s  und  n  ausgehenden  Kräfte  stehen.  Wird  ferner 
das  Stromelcment  gezwungen,  nur  in  einer  bestimmten  Richtung,  etwa  in  der  Linie 
den  auf  dasselbe  wirkenden  Kräften  zu  folgen,  so  bleiben  nur  seine,  in  diese 
Richtung  fallenden  Componenten  übrig.  Macht  tt'  mit  op  den  Winkel  *,  so  ist  das 

Maass  des  übrig  bleibenden  Antheiles  — p-cos*.    Es  Ist  aber  dv  •  cost  die  Pro- 

jection  des  schmalen  Dreiecks  dv  auf  eine  Ebene,  welche  die  Linie  tt'  senkrecht 
durchschneidet,  und  bezeichnet  man  den  Inhalt  dieser  Protection  mit  du,  so  ist 
das  Maass  der  von  *  ausgehenden  und  nach  tt'  zerlegten  Kraft 

//  du 

•..=-?-•        •    .    .    •  ' 

und  wenn  du  die  Projcction  des  schmalen  Dreiecks  mon  zu  derselben  Ebene  be- 
zeichnet, so  crgicbt  sich  das  Maass  der  von  n  ausgehenden  Kraft 

Die  Kraft,  mit  welcher  das  Stromclemcnt  infolge  beider  Antriebe  nach  tt'  bewegt 
wird,  ist  aber  gleich  der  Summe  jener  Einzelkräfte,  oder 

(du  rfiA 
v  ~  v j 

Aus  dem  Vorstehenden  lässt  sich  leicht  das  Drchungs- 
moment  eines  Stromclementes  oa,  zur  Axe  ns  des  Magneten?/' 
in  Fig.  169  entwickeln.  Es  mag  zu  dem  Ende  der  Punkt  a  des 
Elementes,  sowie  die  Magnctaxc  in  der  Ebene  der  Figur  liegen, 
und  die  Richtung,  nach  welcher  sich  das  Element  bewegen  soll, 
mag  senkrecht  zu  dieser  Ebene  stehen.  Ist  ferner  u'a  die  Pro- 
jcction von  oa  zur  Ebene  der  Figur,  dann  ist  das  Doppelte  des 
Inhaltes  vom  Dreieck  o'as  gleich  du.  Vorausgesetzt  aber,  dass 
der  Winkel  aso'  sehr  klein  ist,  so  kann  er  als  die  Zunahme  dQ 
des  Winkels  asg  =  &  betrachtet  werden,  und  ist  as ;  —  r,  dann 

zi  du        u  d  0 

ist  du  =  r*dG,  und  somit  r— =  — -  •    Hieraus  findet  sich 

r  r 

aber  das  Drchungsmomciit ,  wenn  dieser  Werth  mit  dem  kür- 
zesten Allstand  ag  —  r  sin  Q  inultiplicirt  wird, 

=—  f4  sin  GdG.  *  Fig.  169. 


• 

■  i)- 

\ 

'1 

\ 

Digitized  by  Google 


300  VIERTER  ABSCHNITT.   C0NT1NUIRLICHE  ROTATIONEN  ETC.  §.  «9. 
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Das  Drehungsmoment  bezüglich  des  andern  Poles  ist 

=  —  ^sinö'dö', 

wenn  der  Winkel  zwischen  der  Axe  und  der  Verbindungslinie  r/  zwischen  Strom- 
element und  diesem  Pole  mit  &  bezeichnet  wird.  Das  Drehungsmoment  Tür  die 
von  beiden  Polen  auf  das  Stromelement  wirkende  Kraft  ist  aber  dem  entsprechend 

=  ft  (cos  GdQ  —  *in&d&)  3)- 

Gehört  nun  das  Element  oa  einem  endlich  langen  Stromleiter  l,  alt  an,  so 
findet  sich  leicht  das  Drehungsmoment  des  ganzen  Leiters  durch  Integration  des 
vorstehenden  Werthes  zwischen  den  den  Enden  /,  und  lt  entsprechenden.  Grenzen 

0,  @,  und  e,'        der  Winkel  G  und  &,  und  erhält  zum  Ausdrucke 

—  p  (cos  0,  —  cos  6,  —  cos  9't  -h  cos  ©/)    ....  4). 

Mit  dem  hierdurch  dargestellten  Kraftmaasse  bewegt  sich  der  Leiter  /,  /,  um  die 
Axe  yf,  wenn  der  Magnet  als  feststehend  betrachtet  wird.  Mit  einer  gleich  grossen, 
aber  durch  das  entgegengesetzte  Vorzeichen  charakterisirtcn  Kraft  würde  sich  der 
Magnet  um  eine  durch  den  Schwerpunkt  von  /,  /,  gehende,  der  ersten  Drehungs- 
axe  g  f  parallelen  Axe  dauernd  bewegen ,  wenn  dadurch  bei  einer  Verrücküng  aus 
der  ersten  Lage  die  Werthe  von  0,,  0/,  Q[  nicht  geändert  würden.  Wie 
leicht  zu  sehen  ist,  wird  aber  diese  Bedingung  dann  erfüllt,  wenn  die  Enden  /, 
und  /,  des  Leiters  sich  in  der  neuen  Drehungsaxe  selbst  befinden.  —  So  wäre  der 
Ausdruck  für  die  beiden  ersten  der  oben  aufgeführten  Rotationserscheinungen  — 
Drehung  des  Leiters  um  den  Magneten  und  Drehung  des  Magneten  um  den  Leiter  — 
gegeben.    Allgemein  geht  aber  aus  der  Formel  hervor : 

\.  Dass  das  Drehungsmoment  nicht  abhängt  von  der  Gestalt  des 
Leiters  und  von  der  Gestalt  des  Magneten,  sondern  (abgesehen  von 
der  Stromstärke  und  der  magnetischen  Intensität)  nur  abhängt  von 
der  gegenseitigen  Lage  und  Entfernung  d^er  beiden  Endpunkte  des 
erstem  und  der  beiden  Pole  des  letztern,  indem  die  Formel  nur  Functionen 
der  vier  Winkel  enthält,  welche  die  vier  Verbindungslinien  zwischen  den  End- 
punkten und  den  Polen  mit  der  Drehungsaxe  machen. 

i.  Ein  geschlossener  Strom  kann  keine  cootinuirlichen  Rotationen 
um  einen  Magneten,  und  ein  Magnet  keine  conti nuirli chen  Rotationen 
um  einen  geschlossenen  Strom  vollführen,  wenn  alle  Theile  des  Stromes 
fest  unter  einander  verbunden  sind.  Ist  nämlich  die  Grösse  des  Drehungs- 
momentes unabhängig  von  dem  Wege,  welchen  der  Strom  zwischen  den  beiden 
Punkten  /,  und  /,  nimmt,  so  ist  sie  gleich  gross  für  die  beiden  Leiter  ltalt  und 

1,  bl  .  Bewegen  sich  aber  die  Ströme,  wie  die  Pfeile  in  der  Figur  andeuten,  in 
beiden  Leitern  nach  entgegengesetzter  Richtung,  so  entsteht  dadnreh  ein  geschlossener 
Umlauf,  für  «welchen  beide  Theile  gleiche  und  entgegengesetzte  Bewegungsantriebe 
erfahren.  Und  diese  müssen  sich  nothwendigerweise  einander  aufheben,  wenn 
beide  Theile  fest  mit  einander  verbunden  sind.  In  allen  oben  beschriebenen  Ro- 
tationsversuchen ist  daher  die  letzte  Bedingung  vermieden,  vielmehr  ist  überall  die 
Stromverbindung  durch  einen  flüssigen  Leiter  vermittelt,  damit  ein 
Theil  sich  unabhängig  von  dem  feststehenden  Antheile  (Rheomotor  und  Verbindungs- 
dräthe)  des  geschlossenen  Stromes  bewegen  könne. 

3.  Es  entsteht  keine  continuirlichc  Rotation,  wenn  beide  Enden 
des  beweglichen  Leiters  entweder  auf  derselben  oder  auf  entgegen- 
gesetzten , Seiten  des  Magneten  in  dessen  Axe  münden.  Diese  beiden 
Fälle  sind  durch  die  Fig.  410  dargestellt,  in  welcher  lt  /,  die  eine,  /,      die  andere 
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Anordnung  der  nicht  rotirenden  Leiter  darstellt,  während  n  und  s  die  Pole,  und 
/,  die  Axe  des  Magneten  repräsentiren.  Unter  diesen  Umständen  wird  nämlich 
für  den  Leiter  /,  /, 


Q,  =  Qt  =  0  und 
und  für  den  Leiter  I, 

0,  =  0/  =  0  und 


0/  =  0;  =  0 


0,  =  0;  = 


X 


und  somit  wird  der  Ausdruck  für  das  Drehungsmoment  in  Formel  4) 
gleich  Null. 

4.  Beginnt  der  bewegliche  Leiter  in  der  Verlängerung 
der  Axe  des  Magneten  und  endet  in  dessen  Aequatorial- 
cbene  (d.h.  in  derjenigen  Ebene,  welche  auf  der  Magnetaxe  II 
in  deren  Mitte  senkrecht  steht),  so  ist  unter  sonst  gleichen  H 
Umständen  das   Drehungsmoment   ein   Maximum.     Die  Be-  ff 
dingung,  dass  ein  Ende  /,  des  beweglichen  Leiters  in  der  Axe  des  I 
Magneten  liegen  soll,  macht,  dass  0,  und  0/  =  0  ist.  Und  reicht  das  §|§ 
andere  Ende  /,  bis  zur  Aequatorialebene  herab,  dann  ergänzen  sich  die  / 
Winkel  0,  und  0,'  zu  4  80°,  ihre  Cosinusse  sind  also  gleich  und  mit 
entgegengesetztem  Vorzeichen  versehen.    Die  Formel  4)  ändert  sich  ft 
demgemäss  um  in  l'% 

H  (cos  0,  -f-  cos  0,')  w«:  t7° 

und  giebt,  wie  ohne  Weiteres  einleuchtet,  für  cos  0,  =  cos  0,'  den  grössten  Werth 

^cos0r 

5.  Unter  den  Bedingungen  des  vorigen  Satzes  wird  der  Werth 
für  das  Drehungsmoment  um  so  grösser,  je  näher  an  der  Magnetaxe 
das  äquatoriale  Ende  des  beweglichen  Leiters  steht;  denn  in  dem 
Maasse  wird  der  Winkel  0t  kleiner,  also  sein  Cosinus  grösser.  Die  Grenze  der 
Annäherung  an  die  Magnetaxe  ist  aber  durch  die  Masse  des  Magneten  auch  dann 
gegeben,  wenn  man  sich  statt  der  bisher  vorausgesetzten  geraden  Magnetstäbe 
eines  gebogenen  Magneten  wie  ef  der  Fig.  Hi  bedient.  Sind  nämlich  n  und  $ 
dessen  Pole,  und  ist  ns  seine  Axe,  so  kann  der  bewegliche  Drath 
an  beiden  Enden  in  /,  und  /,  in  der  Axe  münden.  Wird  der  Drath 
nun  von  einem  Strome  durchflössen,  so  geräth  er  in  Bewegung  bis 
er,  an  den  Magneten  sich  anlehnend,  von  diesem  gehemmt  wird. 
Nimmt  man  ihn  aus  den  Verbindungsnäpfchen ,  um  ihn  auf  der  andern 
Seite  des  Magneten  wieder  einzusetzen,  so  vollführt  er  den  Rest 
des  Umlaufes,  um  an  der  ersten  Stelle  wieder  zur  Ruhe  zu  kommen. 
Ampere  zeigte  aber,  wie  aus  §.7,  N.  ID.,  Fig.  28,  schon  bekannt  ist, 
dass  unter  diesen  Umständen  der  Magnet  nicht  blos  ein  mechanisches, 
sondern  ebensowohl  ein  dynamisches  Hinderniss  darbietet,  und  somit 
auch  aus  diesem  Grunde  die  Grenze  der  Annäherung  durch  die  Sub- 
stanz des  Magneten  gegeben  sei. 

6.  Die  Rotation  eines  Magneten  um  seine  Axe,  wenn 
derselbe  zum  Theil  Leiter  des  Stromes  ist,  wird  nicht  ver- 
anlasst durch  denjenigen  Stromtheil,  welcher  ihn  durch- 
fliesst,  sondern  durch  den  unbeweglichen  Rest  des  ganzen  Umlaufes. 
Oben  wurde  nämlich  gezeigt,  dass  das  Drehungsmoment  des  Leiters  /,  a  /,  der 
Fig.  469  unter  Einfluss  des  Magneten  ns  den  Betrag  des  Ausdruckes 

—  fl  (cos  0,  —  cos  0,  —  cos  0,'  -f-  cos  ©/) 


flj.  171. 
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habe.  Nach  «lern  allgemeinen  Princip,  dass  Action  und  Reartiun  einander  gleich, 
aber  entgegengesetzt  seien ,  muss  nun,  wenn  der  Leiter  feststeht,  der  Magnet  aber 
um  die  Axc  beweglich  ist,  das  letztere  mit  einer  Kraft  geschehen,  welche  in  Grösse 
und  Richtung  gleich 

■+-  ft  ( cos  0,  —  cos  0,  —  cos  0,'  +  cos  0/)  , 

ist.  Wird  nun  der  Stromleiter  i,  a  /,  mit  dem  Magneten  fest  verbunden ,  so  müssen 
sich  notwendigerweise  beide  gleiche  und  entgegengesetzte  Bewegungsantriebe 
gegenseitig  aufheben;  es  wird  keine  Bewegung  entstehen.  Dahingegen  bleibt  aber 
die  Wirkung  des  Magneten  auf  den  andern  Theil  /,  6  /,  des  Umlaufes  übrig,  welcher, 
wie  gesagt,  von  ganz  beliebiger  Gestalt  sein  kann.  Auf  diesen  Theil  wirkt  wegen 
der  in  ihm  statthabenden  entgegengesetzten  Stromesrichtung  der  Magnet  entsprechend 
der  zweiten  Formel;  er  selbst  übt  aber,  wenn  letzterer  beweglich  ist,  auf  ihn  ein 
Drehungsmoment  entsprechend  der  ersten  Formel  aus.  Der  Magnet  wird  also  in 
demselben  Sinne  die  Rotationen  um  seine  Axe  vollrühren,  in  welchem  er  den  mit 
ihm  verbundenen,  oder  durch  ihn  sich  bewegenden  Stromtheil  Führen  würde,  wenn 
er  selbst  feststände,  und  der  letztere  beweglich  wäre. 

Zum  Beweis  Für  das  Vorstehende  giebt  Ampkrk  23  folgenden  in  Fty.  112  dar- 
gestellten sinnreichen  Versuch  an.  • 
Es  ist  am  ein  in  der  Mitte  mit 
einer  OefTnung  versehenes  flaches 
KupfergeFäss ,  welches  auf  dem 
Wege  '/'//.  mit  einem  Pole  des 
Rheomotors  k  in  Verbindung  ge- 
setzt werden  kann  und  mit  gesäuer- 
tem Wasser  gefüllt  wird.  Durch 
die  OefTnung  ragt  eine  gebogene 
Metallstange  «no,  die  oben  das 
Quecksilbernäpfchen  •  o  trägt  und 
unten  vermittelst  des  Zuleitungs- 
gefässes  p  mit  dem  andern  Pole 
der  Kette  in  Verbindung  steht. 
In  dem  Näpfehen  o  balancirt  auf 
einer  Spitze  der  Drath  hed,  welcher 
bei  b  eine  in  die  gesäuerte  Flüssig- 
keit ragende  Kupferplatte  und  bei  d  ein  Gegengewicht  trägt.  Unter  dem  Gcfäss  o 
ist  ein  Häkchen  e  befestigt  und  an  diesem  hängt  mittels  eines  Seidenfadens  der 
Magnetstab  sn  fn  der  Axe  des  ganzen  Apparates.  Wird  nun  der  Strom  geschlossen, 
so  macht  er  die  Runde  auf  dem  Wege  kpnocbaqk,  und  der  hierbei  durchströmte 
bewegliche  Leiter  oc6  kommt  durch  Einfluss  des  Magneten  zum  Rotiren  im  Sinne 
ahm.  Der  Magnet  dagegen  bleibt  in  Ruhe,  weil  er  gleichzeitig  unter  den  beiden 
gleichen  und  entgegengesetzten  Einflüssen  des  beweglichen  St  mint  heiles  oeb  und 
des  festen  aijpno  steht.  Wird  aber  der  Magnet  durch  Umbiegen  des  an  ihm  haf- 
tenden leichten  Drathes  5 er  mit  dem  beweglichen  Leiter  oc6  zu  einem  starren  Sy- 
steme verbunden,  so  Fährt  nichts  desto  weniger  der  letztere  fort,  gleichzeitig  mit 
dem  Magneten  zu  rotiren  (so  lange  wenigstens  bis  der  Stab  on  ein  mechanisches 
Hinderniss  entgegensetzt).  Im  letztern  Falle  heben  nämlich  die  Wirkung  und 
Gegenwirkung  zwischen  dem  beweglichen  Leiter  und  dem  Magneten  sieh  auf.  dahin- 
gegen bleibt  die  Wirkung  des  festen  Strouitheiles ,  namentlich  die  von  on  aus- 
gehende, auf  den  Magneten  übrig,  und  treibt  ihn  und  den  mit  ihm  verbundenen 
beweglichen  Stromtheil  in  dem  Sinne  ahm. 
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Ausser  der  hier  angegebenen  besondern  Bedingung  für  die  Rotation  eines 
Magneten  um  seine  Axe  finden  aber  auch  die  andern  für  die  Rotationen  im  Allge- 
meinen gefundenen  Satze  ihre  Anwendung.  Namentlich  wird  keine  Rotation  statt- 
haben, wenn  der  Strom  in  der  Axe  des  Magneten  ein-  und  austritt,  und  ferner 
ist  das  Drehungsmoment  ein  "Maximum ,  wenn  der  Strom  in  der  Axe  und  im  Aequator 
des  Magneten  ein-  und  austritt. 

Immerhin  ist  es  bei  näherer  Betrachtung  nicht  gleichgültig,  ob  die  Substanz 
des  beweglichen  Magneten  selbst  von  dem  Strome  durchflössen  wird,  oder  ob  der 
Magnet  blos  mit  einem  Theile  des  Umlaufes  in  fester  Verbindung  steht,  und  nicht 
selbst  an  der  Stromleitung  Antheil  nimmt.  Die  von  Weber  24  gegebene  Zurück- 
fuhrung  des  einen  auf  den  andern  Fall  hängt  jedoch  zu  sehr  mit  den  theoretischen 
Anschauungen  zusammen,  welche  man  sich  von  dem  Wesen  des  Magnetismus  zu 
machen  hat ,  als  dass  eine  weitere  Erörterung  nicht  bis  später  aufgeschoben  Werden 
müsste.  — 

Was  endlich  die  Rotationen  der  Flüssigkeiten  betrifft,  so  ist  es  selbstredend, 
dass  sie  nicht  wie  die  der  festen  Leiter  der«  durch  Formel  4)  dargestellten  Gesetzen 
unterfallen,  sondern  dass  vielmehr  jedes  Flüssigkcitstheilchen  fast  unabhängig  von 
den  übrigen  den  darauf  ausgeübten  Bewegungsantrieben  gesondert  folgt.  Es  werden 
also  hier  die  Formeln  I)  in  Anwendung  zu  bringen  sein.  Weber20  modlficirte 
dieselben  nach  Poggendorff's  Mittheilung  in  folgender  Weise,  um  die  besondern 
Erscheinungen  für  die  beiden  Fälle  darzustellen,  wenn  der  Magnetstab  der  durch- 
strömten Flüssigkeitsoberfläche  parallel  liegt,  und  wenn  er  senkrecht  zu  derselben 
steht.  Der  erste  Fall  findet  auch  dann  Anwendung,  wenn  wie  in  Ritchie's  Ver- 
suche (vergl.  N.  V.,  Fig.  1ü6  auf  Seite  297  )  die  Flüssigkeit  senkrecht  zu  ihrer  Ober- 
fläche durchströmt  wird,  und  der  Magnetstab  der  Stromesrichtung  parallel  steht. 

Es  seien  s  und  n  in  Fig.  173  die  Pole  eines,  einer  Flüssigkeitsoberfläche  par- 
allel liegenden  Magnetstabes  und  dx  ein  galvanisch 
durchströmtes  Theilchen  derselben.  Die  Zuglinien  r  f*^  ^ 
und  r'  von  den  Magnetpolen  nach  dem  Theilchen 
machen  die  Winkel  q  und  q'  mit  seiner  Richtung. 
Sein  Horizontalabstand  von  der  Mitte  der  Länge  des 
Magneten  werde  mit  x  und  der  Verticalabstand  mit 


y  bezeichnet,  während  der  Abstand  eines  jeden  Poles  Fig.  m. 

von  derselben  Stelle  u  Längeneinheiten  betrage.  Nach 

diesen  Bezeichnungen  ist  der  Ausdruck  la)  für  die  auf  dx  senkrecht  zur  Ebene  der 
Figur  gerichtete  Kraft  des  Poles  s: 

ndx  -_,  f,dx  -   --j, 


oder,  wenn  man  den  Abstand  des  Stromelementes  von  der  Mitte  des  Magneten 
mit  p  bezeichnet,  wo  p*  sa  y*  -+-  x' 

V 

—  fi  dx 


(p*  -+-  a'  —  2ux)* 
Eine  Entwicklung  des  Nenners  nach  fallenden  Potenzen  von  p  giebt 

—  2ux 


_  /1  dxy  t         3^  — 


45  u*  —  4a*x  -f-  4aV  35  q6  —  6a6:r  H-  12a*  xr  —  8us  x1 
T  "  p4  /6'  p* 


••) 
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.      _  ax       5o*  ...       ,v  6 


(4x*  —  5y*)-h. 


oder  nach  einigen  Umformungen 
H  dxy  1 

p'       I  ff  Z    Q  Z  p" 

Ingleichen  ergiebt  sich  für  die  vom  Pole  n  ausgehende  Kraft  durch  Umwandhing 


der  Formel 
—  fi  dx 


sin  op  , 

— „-  =  —  ndx 


n  dxy 


(4x* 


a'x 


P      L  p"       2  p  z  p 

Danach  ist  aber  die  Summe  der  beiden  auf  dx  wirkenden  Kräfte 


(4*'— 3t/')  4-,..] 


x  dxij 


[3  -f-  -|  £  Ux'  —  3«,')  +  ...] 


5), 


und  Tür  sehr  kleine  Werthe  von  —  genügt  das  erste  Glied  der  in  der  Klammer 

9 

befindlichen  unendlichen  Reihe.    Aus  der  Formel  geht  aber  hervor : 

7-.  dass  über  der  Mitte  eines  horizontalen  Magnetstabes  eine  Flüssig- 
keit nicht  zum  Rotiren  kommt;  denn  für  x=0  wird  die  durch  die  Formel 
ausgedrückte  bewegende  Kraft  ebenfalls  gleich  Null; 

8.  dass  ferner  über  den  entgegengesetzten  Hälften  des  Stabes 
die  Bewegung  im  entgegengesetzten  Sinne  geschieht,  indem  das  Vdrzeichen 
der  Formel  mit  dem  Vorzeigen  von  x  wechselt;  • 

9.  und  dass  die  Bewegung  über  und  unter  dem  Magnct- 
stabe,  sowie  je  nach  der  Stromesrichtung  in  dem  durch- 
flossenen  Element  ebenfalls  in  die  entgegengesetzte 
übergeht,  indem  das  Vorzeichen  der  Formel  mit  dem  von  y  und 
von  dx  gleichfalls  wechselt. 

Der  zweite  Fall  mag  durch  Fig.  474  dargestellt  sein.  Wie  im 
vorigen  Falle  mögen  $  und  n  die  beiden  Magnetpole  bedeuten  und  den 
Abstand  2  a  von  einander  haben.  Das  zur  Magnetaxe  senkrechte  Stroni- 
element  sei  dx;  sein  Horizontalabstand  von  der  Magnetenaxe  werde 
mit  x ,  sein  Verticalabstand  von  der  Mitte  des  Magneten  mit  y ,  sein  ge- 
rader Abstand  von  demselben  Punkte  mit  p ,  und  sein  Abstand  von  den 
beiden  Polen  s  und  n  mit  r  und  r  bezeichnet.  Ingleichen  bedeuten 
<l  und  q'  die  Winkel  zwischen  dx  und  r,  sowie  zwischen  dx  und  r' . 
Die  Wirkung  des  Poles  s  auf  dx  findet  sich  nun  durch  die  Formel 


Fig.  tii. 


H  dx 


fidx 


sin  <p 


H  dx 


y  — 


[x1  -f-  {y  -  aY)J 

45  c6  —  Sa* y  -f-  Sa'y'  —  4aiyi 

*         1  ? 
-  20a4y* 


n  dx  t 

^dx  r 


_5  a'  — Ja'y  -f-  Say* 
%  0* 


35  o] 
46 


—  7a6y  + 


48(1*»* 


8a>y* 


-...) 


+  Y  £  l5x*  ~  **«V  4-  St/4) 
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Die  Wirkung  des  Poles  n  auf  dx  findet  sieh  in  ähnlieher  Weise  durch 


y 


Sonach  ist  aber  die  Summe  der  beiden  auf  dx  wirkenden  Kräfte 

-  ?¥ß(»-1+{7l»-wi'tji'H-] 


] 


6) 


und  für  ßchr  kleine  Werthe 


« 


von  —  genügt  das  erste  Glied  der  in  der  Klammer 
C 

befindlichen  unendlichen  Reihe.    Aus  dieser  Formel  geht  aber  hervor: 

10.  dass  ein  senkrecht  stehender  Magnet  einem  horizontal  durch- 
strömten Flüssigkeitstheilchen  in  gleichen  Abständen  über  und  unter, 
rechts  und  links  von  seiner  Mitte  gleiche  und  gleichgerichtete  Be- 
wegungsantriebc  er th eilt,  indem  die  Formel  nnr  gerade  Potenzen  von  x  und 
y  enthält,  wohingegen  die  Rotationsrichtung  mit  der  Stromesrichtung  in  dx  wechselt; 

11.  dass  aber  die  Bewegung  gleich  Null  wird  für  jeden  Abstand 
über  und  unter  der  Aequat  orialcbenc  des  Magnetstabes,  welcher  etwa 
0,7  seines  senkrechten  Abstandes  von  der  Magnetaxe  beträgt»  Das 
erste  Glied  der  in  der  Klammer  befindlichen  Reihe  wird  nämlich  =  0  für  2y*  =  x* 


oder  für  y 


=  x'\f^.=  0,7x. 


Der  geometrische  Ort  aller  dieser  Stellen  ohne 


Bewegung  ist,  wie  leicht  zu  sehen,  charakterisirt  durch  einen  Kegelmantel,  dessen 
Axc  mit  der  Magnetaxe  zusammenfällt,  und  dessen  erzeugende  Linie  gegen  die 
Axe  einen  Neigungswinkel  von  5i2/30  hat.  Innerhalb  dieser  Kegelfläche ,  für  2y*  >x*, 
ist  die  Rotationsrichtung  die  entgegengesetzte  von  derjenigen,  welche  ausserhalb, 
für  2y*  <C  x1,  beobachtet  wird. 

Die  letzten  beiden  Folgerungen  sind  in  Fig.  475  schematisch  dargestellt  für 
sechs  Lagen  einer  Quecksilberoberfläche  I.  bis  VI.,  in  welcher  sich  ein  Strom  von 
der  Peripherie  nach  dem  Centrum  bewegt,  und  welche  den 
Magnetstab  ns  umgiebt.  In  den  Lagen  11.  und  V.  ist  die  Ro- 
tationsbewegung unmerklich,  in  I.  und  VI.  hat  sie  dieselbe 
Richtung^  ebenso  wie  in  den  Lagen  III.  und  IV.  In  den  letzten 
beiden  Lagen  ist  aber  die  Richtung  die  entgegengesetzte  von  der 
in  den  Lagen  I.  Und  VL 

VIII.  Es  wird  Wenigen  entgehen,  welche  die  Versuche 
über  die  elektromagnetischen  Rotationen  des  Quecksilbers  wieder- 
holen, dass  trotz  ungeschwächter  Thätigkcit  der  Kette  die  Be- 
wegung nach  kurzer  Zeit  ihre  Endschaft  erreicht,  und  dass  solches 
sogar,  obwohl  in  geringerm  Grade,  geschieht,  wenn  die  Zuleitungs- 
dräthe  mit  Eisen  oder  Platinspitzen  versehen  sind,  und  wenn 
vollkommen  reines  Quecksilber  benutzt  wird.  Poggendorff  20 
unterwarf  die  Erscheinung  einer  nähern  Untersuchung,  die  zu 
dem  Resultate  führte,  dass  die  Quecksilberoberfläche  durch  ver-. 
schiedene  Substanzen  eine  Modifikation  erleidet,  und  namentlich  durch  den  Sauerstoff 
der  atmosphärischen  Luft  eine  Oxydation  erfährt,  infolge  deren  sich  eine  zähe  Haut 
bildet,  welche  nicht  mehr  im  Stande  ist,  den  schwachen,  bei  den  Rotationen  thätigen 

Fncjklop.  d.  Physik.  XIX.    r.  Fkilitz*ch.  pah an.  Fernewirk.  20 
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Kräften  zu  folgen.  Poggendorff  liess  das  Quecksilber  in  einem  Gtasgefässe  oder 
in  einer  dünnen  mit  centraler  Hülse  versehenen  Pappschachtel  unter  Einfluss  eines, 
im  letzten  Falle  durch  die  Hülse  gesteckten,  Magneten  rotiren.  Der  Strom  wurde 
durch  zwei  in  der  Mitte  und  am  Rande  des  Gelasses  eingetauchte  Platindräthe  ver- 
mittelt. Wurden  die  Versuche  in  freier  Luft  angestellt,,  so  begann  die  Bewegung 
der  Oberfläche  schon  nach  längstens  einer  Viertelstunde  träge  zu  werden,  und  hörte 
bald  ganz  auf,  obschon  sich  bei  näherer  Untersuchung  zeigte,  dass  sie  in  geringer 
Tiefe  ungestört  fortdauerte.  Wurde  nun  das  Quecksilber  mit  verschiedenen  Flüssig- 
keiten überdeckt  oder  in  Atmosphären  verschiedener  Dämpfe  und  Gase,  oder  auch 
in  den  luftleeren  Raum  gebracht,  so  vernichteten  einige  dieser  Agentien  sofort  oder 
sehr  rasch  die  Beweglichkeit  der  Oberfläche,  andere  belebten  sie  dagegen  wiederum, 
wenn  sie  schon  zur  Unbeweglichkeit  gediehen  war,  und  wieder  andere  verhielten 
sich  nach  der  einen  wie  nach  der  andern  Seite  hin  indifferent.  Zu  der  ersten 
Kategorie  von  Substanzen  gehörten  allerhand  schlechtleitende  Flüssigkeiten,  wie 
Terpentinöl,  Mandelöl,  Schwefelkohlenstoff,  Acther,  Alkohol ,  desüllirtes  Wasser  und 
Ammoniakflüssigkeit ;  ingleichen  beschleunigten  Ammoniakgas,  Phosphoi dämpfe, 
Schwefcläthcrdäinpfe  und  reines  Sauerstoffgas  die  Zähigkeit  der  Oberfläche.  Wurde 
dagegen  in  destillirtcm  Wasser,  welches,  auf  das  Quecksilber  gegossen,  diesem  schon 
die  Beweglichkeit  genommen  hatte,  etwas  Salz  oder  Säure  gelöst,  so  trat  sofort 
die  gestörte  Rotation  wieder  auf.  Dasselbe  geschah,  wenir  die  über  dem  Quecksilber 
befindliche  Luft  mit  Dämpfen  einer  flüchtigen  Säure,  als  Salzsäure,  Salpetersäure, 
Essigsäure  u.  s.  w.  geschwängert  wurde.  Indifferent  endlich  verhielten  sich  die 
Dämpfe  von  Wasser,  Terpentinöl,  Alkohol,  Schwefelkohlenstoff,  reine  Kohlen- 
säure (aus  doppelt  kohlensaurem  Natron  und  Weinsäure  bereitet),  sowie  Was$er- 
stoffgas.  Ebenso  vermochte  das  Quecksilber  im  luftleeren  Räume  weder  seine  ein- 
mal verlorene  Beweglichkeit  wieder  zu  gewinnen ,  noch  wurde  sie  in  demselben 
unterdrückt. 

Ausser  dem  Quecksilber  wurde  noch  Kupfervitriollösnng  und  verdünnte  Schwefel- 
säure der  elektromagnetischen  Rotation  unterworfen,  es  zeigte  sich  jedoch  keine 
Hemmung  derselben ,  so  lange  die  Versuche  auch  fortgesetzt  werden  mochten. 

Aus  allen  den  angeführten  Thatsachen  schliesst  nun  Poggendorff,  dass  nicht 
eine  physikalische,  sondern  eine  chemische  Oberflächenmodification  die  Hemmung  der 
Bewegungen  verursache,  es  müsste  sonst  die  analoge  Erscheinung  auch  bei 
andern  Flüssigkeiten  als  bei  dem  Quecksilber  eintreten ,  und  es  müsste  alsdann  der 
luftleere  Raum  anders  wirken,  als  es  der  Fall  ist.  An  der  freien  Luft  sei  aber 
der  Sauerstoff  die  Ursache  der  Störung,  indem  er  das  Quecksilber  an 
d er  Oberfläche  trotz  des  entgegenstehe n den  Zeugnisses  der  Chemiker 
merklich,  wenn  auch  nicht  In  sichtbarer  Weise,  mit  einer  OxyduJ-  oder 
Oxydhaut  überziehe. 

Schon  in  einem  am  16.  September  und  4.  November  4820  vor  der  naturforschenden  Ge- 
sellschaft in  Halle  gehaltenen  Vortrage  sagte  Sciiweicger  47  die  Möglichkeit  cootinuirlichcr 
Rotationen  durch  die  Wechselwirkung  zwischen  Strom  und  Magnet  voraus.  „Es  scheint  nicht 
unmöglich",  meint  er,  „eine  anhaltende  Axendrehung  mit  Ausschluss  jeder  mechanischen 
Kraft  Mos  durch  diesen  von  keinem  unserer  Sinne  unmittelbar  wahrnehmbaren  elektromagne- 
tischen Gonflict  zu  bewirken,  wodurch  ein  neues  Licht  geworfen  würde  auf  die  Axendrehung 
unser*  Erdkörpers  u.  s.  w. " 

Ungleichen  versichert  Erman  48  in  seinen  Umrissen  zu  den  physischen  Verhältnissen  des 
von  Oersted  entdeckten  elektrochemischen  Magnetismus  (Berlin  \  I ,  dass  Poggehdorff 
continiiirliche  Flotationen  hervorzubringen  beabsichtige,  indem  er  ein  Holzstäbchen  auf  einem 
Stift  horizontal  halanciren,  von  einem  Ende  desselben  einen  Magneten  herabhängen  lassen  und 
den  Kreis,  den  dieser  beschreiben  würde,  mit  einer  horizontalen  galvanischen  Spirale  um- 
geben wolle.  N  . 

•  Wollaston  M  beabsichtigte  ebenfalls  continiiirliche  Rotationen  hervorzubringen,  gelangte 
jedoch  zu  keinen  gunstigen  Ergebnisse.  Die  erste  Darstellung  gelang  Faraday  im  September 
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4  821  1  bezüglich  der  Drehungen  eines  Leiters  um  den  Magneten,  und  eines  Magneten  um  den 
Leiter.  Ampere  »°  machte  am  7.  Januar  4822  der  Pariser  Akademie  Mittheilung  von  »einer 
Darstellung  der  Drehung  %ines  Magneten  und  eines  Leiters  um  ihre  Axen.  Die  erste  Beobach- 
tung der  Quecksilberrotation  ist  die  oben  besprochene  von  Davy,  und  nach  Poggendorff 
beobachtete  Schweigger  »l  zuerst  die  Rotation  wässeriger  Flüssigkeiten. 

•Faraday.  Erste  Abhandlung:  Royal  Institution.  Sept.  1821. 

•Gilb.  Ann.  71,  124.  (1822.)  'Ann.  de  chim.  et  de  phys.  4  8,  337.  (4824.)  'Ampere.  Recueil  etc. 
p.  4  25  (trad.  par  Anatole  Riffault  du  Quarterly  Journal  of  teienee.  Vol.  42.  p.  7V,  416. 
283  et  416).  Batirt  von  London  4t.  Sept.  4824. 

Zweite  Abhandlung.  'Gilb.  Ann.  72,  413.  (1822.)  Enthält  eine  Zusammenstellung  von 
drei  kleinen  Noten,  welche  Faraday  als  Nachtrage  zu  der  in  Gilb.  Ann.  71  wieder- 
gegebenen  Abhandlung  veröffentlicht  hat. 

*  Ampere.  *yt»n.  de  chim.  et  de  phys.  Vol.  48.  p.  334.  (4  824  )  et  Vol.  20.  p.  60.  (1822. 1 
•Gilb.  Ann.  72,  257.  (1821.)  'Ampere.  Recueil  etc.  p.  237.   MM.  univ.  20,  173. 

3  Le*z.  'Pogg.  Ann.  34,  483.  (1834.)  Mitgctheilt  an  die  kaiserliche  Akademie  der 
Wissenschaften  zu  Petersburg  am  29.  Nov.  4833. 

*  Stlrgeos.  'Sturgeon's  Ann.  of  El.  8,  225.  (March  4842  ) 

»  Ampere.  'Ann.  de  chim.  et  de  phys.  20,  60.  (1822.)  'Gilb.  Ann.  Bd.  71.  S.  472  und 
Bd.  72.  S.  257.  (1822.)  *  Ampbre.  Recueil  etc.  p.  237.  Bibl.  univ.  20,  473.  (4822.) 
Lu  ä  l'Acad.  royale  de»  scc.  le  5  et  10  Dec.  18t1. 

*  P.  Barlow.  *  An  essay  on  magnetic  attraefions  and  on  the  laws  of  t er r atrial  and  electro- 
magnetism.    2.  ed.    London  1823.  p.  274  sqq. 

7  Marsh.  •  Gilb.  Ann.  72,  223.  (4812.)  Aus  Tilloch's  Mag.  Juni  4822.  Bibl.  univ.  20,260. 
Philos.  Mag.  and  Journal.  69,  434. 

8  Sturgeo*.  •Dessen  Ann.  of  El.  8,  84.  (Januar  4842. )  Philot.  Mag.  Sept.  1823.  'Roget 
in  seinem  Elektromagnetismus  (übersetzt  v.  Kotterkamp,  Stutgart  4 847 ) ,  S.  68,  N.  81. 
vindicirt  Watkihs  diese  Abänderung. 

*  Scbweigger.  Ip  '  Schweigger  und  Schweigger -Seidel  Journ.  für  Chem.  und  Phys.  48, 
289.  (1826.) 

10  Lbwthwaite.  Ann.  of  Philo*.  4827.  Vol.  2.  p.  469. 

11  Watkihs.  A  populär  sketch  of  electromagnetism  and  eleclrodynamics.  London  4  828. 
p.  78. 

■*  Storgeon.  *Pogg.  Ann.  24,  632  (4832);  aus  Philos.  magax.  and  Ann.  4  4  ,  494. 
13  Page.  'Sillim.  Am.  Journ.  [2.]  N.  8.  p.  252.  (March  4847.) 

™  Davy.  'Philos.  Transact.  f.  1823.  p.  453.   *  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  25,  6i.  (1824.) 

16  Fechser.  Schweigg.  Journ.  67,  45.  (  1829.) 
»*  Ritchie.  '  Philos.  Transact.  f.  1832.  p.  279. 

»7  Davy.  •Thomfjon's  Ann.  of  Philos.  New  Ser.  3,  4.  (4822.)  'Gilb.  Ann.  74  ,  241.  (1822.) 
Vorgetragen  am  5.  Juli  4824  vor  der  konigl.  Gesellschaft  in  London.  Philos.  Transact.  f. 
182*.  p.  426. 

"  C.  V.  Walker.  'Pogg.  Ann.  64,  544.  (4844.)  Aus  Transaktion*  of  the  London  electrical 

Society  from  1837  to  1840. 
19  A.  de  la  Rive.  *  F Institut.  N.  643.  (29.  Nov.  4846.) 

*•  Paoe.  Sillim.  Am.  Journ.  [2.J  40,  349.  'Krönig  s  Journal  für  Physik  des  Auslandes.  4 ,  242. 
(4854.) 

31  A.  de  laRive.  'Tagesberichte  über  die  Fortschritte  der  Natur nnd  Heilkunde-  von  Froriep. 

Febr.  4850.  N.  34.  Aus  einem  Briefe  an  Rcgnadlt  in  Compte*  rend.   45.  Od.  4849. 
"  Ampere.  'Note  sur  factum  mutuelle  d'un  aimant  et  d'uncondueteur  voltaique.  Paris  4  828. 
'Ann.  dt  chim.  et  de  phys.  37,  413.  (1828.)  Ampere.  Pnfcudela  Theorie  de  phinomtnes 
electrodynamiques.  p.  28i 
**  Ampere.  *  Theorie  eie.  p.  4  73.  - 
M  Weber.  '  Pogg.  Ann.  52,  353.  (4  844.) 
aa  Weber.  'Pogg.  Ann.  77,  28.  (1849.) 
a*  Pogcebdorff.  '  Pogg.  Ann.  77,  4.  (1849.) 

17  Schweigoer.  *  Allgemeine  Literaturzeitung.  N.  296.  (Nov.  1820.)  S.622.  *  Auch  Schweigger 
und  Schweigger -Seidel  Journ.  46,  4.  (4826.) 

"  Ermar.  Vergl.  Auszüge  in  «Gilb.  Ann.  67.  S.  220  und  382.  (4821.)  Ingleichen  in 
•Schweigger  und  Meineke  Journ.  32,  38.  (4824.)  —  'Umrisse  etc.   S.  4  40. 
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§.  30.   Elektromagnetische  Rotationen  bei  veränderlicher  Stromesrichtung. 

Ganz  verschieden  von  den  so  eben  behandelten  Rotationserscheinungen  sind 
diejenigen,  welche  durch  geeignete  Richtungsänderungen  des  galvanischen  Stro- 
mes in  einem  unter  Einfluss  eines  Magneten  befindlichen  Leiter  erzielt  werden. 
Dort  war  nämlich  die  Ursache  der  Bewegung  in  der  -die  Wechselwirkung  zwischen 
galvanischem  Strom  und  Magnetismus  charakterisirenden  Tangentialkraft  zu  suchen 
und  stets  mussten  ungeschlossene  Ströme  betheiligt  sein,  um  die  Rotation  in 
Erscheinung  treten  zu  lassen.  Hier  dagegen  werden  diejenigen  Centraikräfte  zu 
continuirlichen  Bewegungen  benutzt,  welche  zwischen  geschlossenen  Strömen 
oder  Elektromagneten  einerseits  und  zwischen  permanenten  oder  Elektromagneten 
andererseits  thäüg  sind ,  und  welche  an  sich  nur  oscillatorische  Bewegungen 
eine  Weile  zu  unterhalten  im  Stande  sind.  Hier  ist  es  Aufgabe,  geeignete  Vor- 
richtungen zu  finden,  mit  Hülfe  deren  eine  veränderte  Stromesrichtung  eintritt, 
sobald  ein  in  Bewegung  befindlicher  Theil  des  Apparates  infolge  des  Be- 
harrungsvermögens seine  stabile  Gleichgewichtslage  überschritten  hat,  um  diese 
in  eine  labile  Gleichgewichtslage  zu  verwandeln.  Der  bewegte  Theil  wird  alsdann 
nicht  mehr  das  Bestreben  haben,  nach  derjenigen  Stelle  zurückzukehren,  welcher 
er  zueilte,  sondern  wird  vielmehr  fortfahren,  sich  zu  bewegen,  um  einem  neuen 
Anziehungsmrttelpunkt  entgegenzugehen,  der  mit  beschleunigter  Geschwindig- 
keit erreicht,  überschritten  und  dann  abermals  an  eine  andere  Stelle  versetzt 
wird  Iii  Betracht  nun  aber  alle  hierher  gehörigen  Vorrichtungen  nur  sehr  un- 
eigentlich von  theoretischem  Interesse  sind ,  vielmehr  in  bedeutendem  Maasse  ver- 
vielfältigt wurden,  um  die  Kraft  des  Elektromagnetismus  technisch  auszubeuten, 
mag  ein  näheres  Eingehen  an  dieser  Stelle  unterbleiben. 

Eine  Vorrichtung  jedoch  macht  hiervon  eine  Ausnahme.  Es  ist  die  unter 
dem  Namen  Barlows  Rad  bekannte.  Dieselbe  bildet  gewissermassen  den  Ueber- 
pang  zwischen  den  beiden  heterogenen  Rotationserscheinungen  des  vorigen  und 
des  gegenwärtigen  Paragraphen.  Ein  Magnetpol  bewegt,  wie  bekannt  ist,  zwei 
entgegengesetzte  ungeschlossene  Ströme  nach  entgegengesetzten  Richtungen,  ohne 
sie  anzuziehen,  oder  abzustossen.  Gehören  nun  beide  Stromthcilc  gleichzeitig  zu 
einem  und  demselben  geschlossenen  Strome,  so  werden  durch  die  Cohäsion  des  Ma- 
terials, in  dem  sich  der  Strom  bewegt,  die  seitlichen  gleichen  und  entgegengesetzten 
Komponenten  aufgehoben,  sodass  nur  diejenige  Componcnte  der  Gesammtwirkung 
übrig  bleibt,  deren  Richtung  durch  den  Magnetpol  geht.  Demzufolge  wird  also 
der  ganze  geschlossene  Strom  angezogen  oder  abgestössen.  .Ist  aber  die  Cohäsion 
der  Strombahn  zu  gering,  um  den  entgegengesetzten  Seitenkräften  Widerstand 
zu  leisten,  dann  muss  dieselbe  notwendigerweise  in  ihrer  Gestalt  verändert 
werden  oder  zerreissen  und  in  letztem  Falle  eine  Unterbrechung  des  Stromes 
herbeiführen.  Diesen  Bedingungen  wird  durch  Barlows  Rad  genügt.  Das- 
selbe besteht  aus  einem  in  verticaler  Ebene  leicht  beweglichen  Rade,  welches 
mit  lang  hervorstehenden  Speichen  in  eine  darunter  befindliche  Quecksilbermasse 
eintaucht.  Bildet  nun  eine  dieser  Speichen  einen  Theil  eines  geschlossenen 
Stromlaufcs,  und  steht  dieselbe  gleichzeitig  unter  Einfluss  eines  oder  mehrerer 
in  demselben  Sinne  wirkender  Magnetpole,  so  wird  sie  in  Bewegung  versetzt 
und  unterbricht,  aus  dem  Quecksilber  austauchend ,  den  Strom.  Mittlerweile  taucht 
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aber  die  nachfolgende  Speiche  in  das  Quecksilber,  schliefst  den  Strom  wieder, 
gehorcht  den  Bedingungen  der  erstem,  um  nachmals  der  dritten  u.  s.  f.  die  in 
Rede  stehenden  Functionen  zu  überlassen.  So  entsteht  eine  continuirliche  Drehung 
des  Rades,  bei  welcher  der  Strom  nach  einander  alle  Radien  durchlauft. 

I.  Eine  continuirliche  Bewegung  erhält  man  durch  die  in  der  Fig.  176  darge- 
stellte, von  Barlow  1  angegebene  Vorrichtung.  Von  einem  metallenen  Bügel  hängt 
an  einer  Oese  der  leicht  bewegliche  Drnth  c  z  herab, 
und  taucht  unten  bei  z  in  eine  Quecksilberrinne. 
Wird  nun  die  Rinne  mit  dem  einen,  der  Bügel  mit 
dem  andern  Zulcitcr  eines  Rheomotors  in  Verbindung 
gesetzt,  und  wird  ein  Hufeisenmagnet  mit  seinen 
beiden  Polen  n  und  s  zu  beiden  Seiten  der  Rinne 
gelegt,  so  kommt  der  Drath  in  dauernde  Oscillationcn. 
Er  wird  nämlich  vom  Magneten  abgestossen,  bis  er 
aus  dem  Quecksilber  taucht,  und  indem  er  durch 
die  demzufolge  statthabende  Unterbrechung  des 
Stromes  wieder  zurückfällt,  schh'csst  er  den  Strom 
abermals ,  wird  wiederum  abgestossen ,  und  setzt  so 
das  begonnene  Spiel  fort.  Bewegt  sich  der  Strom 
im  Drathe  von  unten  nach  oben  und  ist  n  der 
Nord-  und  s  der  Südpol  des  Magneten,  so  oscillirt  der  Prath  zwischen  den  Stel- 
lungen cz  und  co.  Aendcrt  sich  dagegen  die  Stromesrichtung  oder  werden  die 
Magnetpole  vertauscht,  so  oscillirt  der  Drath  zwischen  den  Lagen  cz  und  c6. 

Hiernach  erklärt  sich  leicht  das  Verhalten  des  unter  dem  Namen  Barlow's 
Rad  bekannten  Instrumentes,  welches  in  Fig.  177  abgebildet  ist.  Ein  metallener 
Bügel  c  theilt  sich  nach  unten  in  zwei  Arme,  zwi- 
schen denen  sich  die  metallene  horizontale  Axe  eines 
sternförmig  ausgeschnittenen  metallenen  Rades  r 
möglichst  leicht  bewegt.  Das  Rad  ist  so  beschaffen 
und  so  gestellt,  das  immer  nur  ein  Zahn  desselben 
in  das  Quecksilber  einer  darunter  befindlichen  Rinne  z 
eintaucht.  Wird  nun  Bügel  und  Rinne  mit  den  bei- 
den Polen  eines  Rheomotors  in  Verbindung  gesetzt, 
und  ein  Hufeisenmagnet  ni  um  die  Rinne  gelegt,  so 
vermittelt  der  jedesmal  eintauchende  Zahn  des  Rades 
die  Stromleitung  und  verhält  sich  wie  der  Drath  im 
vorigen  Versuche.  Indem  er  selbst  aber  unter  Ein- 
fluss  des  Magneten  aus  dem  Quecksilber  hinaus- 
getrieben wird,  taucht  der  nächste  Zahn  ein,  um  die 
Function  seines  Vorgängers  zu  übernehmen  u.  s.  f. ,  sodass  eine  dauernde  Drehung 
des  Rades  entsteht,  deren  Sinn  von'  der  Stromesrichtung  und  der  Lage  der  Magnet- 
pole abhängt. 

Barlow  giebt  noch  eine  aus  der  Fig.  178  er- 
sichtliche Abänderung  seines  Versuches  an,  welche 
trotz  der  überwiegenden  Vortheile  doch  weniger  in 
Gebrauch  gekommen  zu  sein  scheint.  Hier  werden 
in  die  mit  den  Quecksilberrinnen  in  Verbindung  stehen- 
den Näpfchen  c  und  z  die  Poldräthe  des  Rheomo- 
tors gestellt,  und  in  die  Rinnen  tauchen  die  beiden 
an  derselben  metallenen  Axe  befindlichen  Sternräder 
r -und  r' ,   von  denen  jedes  unter  Einfluss  eines 


Fig.  177. 
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Hufeisenmagneten  ns  und  s'n'  steht.  Jedes  der  Räder  verhält  sich  wie  das  des 
vorigen  Versuches  und  beide  unterstützen  sich  in  ihrer  Bewegung',  wenn  die 
Magnetpole  entgegengesetzt  orientirt  sind.  Die  hier  beschriebenen  Vor- 
richtungen Barlow's  lassen  sich  auch  mit  Vortheil  als  Disjunctoren  benutzen 
(§.  3,  N.  IV.). 

II.  Was  die  übrigen  continuirlfchen  elektromagnetischen  Rotationen  durch 
Aenderung  der  Stromesrichtung  betrifft,  so  kann  es  hier  unmöglich  der  Zweck  sein, 
dieselben  erschöpfend  zu  behandeln,  indem  die  meisten  Versuche  angestellt  wurden, 
um  den  Elektromagnetismus  technisch  nutzbar  zu  machen.  Vielmehr  mögen  an  ein- 
zelnen Beispielen  nur  die  verschiedenen  Principe  erörtert  werden,  die  in  Anwendung 
gebracht  worden  sind. 

Zuerst  versuchte  man  die  Pole  eines  Elektromagneten  durch  Aenderung  der 
Stromesrichtung  wechseln  zu  lassen,  wenn  sie  sich  gegenüber  den  Polen  eines 
permanenten  oder  eines  Elektromagneten  befinden,  durch  den  sie  angezogen,  und 
luicli  dem  Polwcchscl  wieder  ahgestossen  werden.  Die  einfachste  hierher  gehörige 
Vorrichtung  ist  die  von  Ritchie  a  angegebene,  welche  Fig.  479  darstellt.  Zwischen 

den  beiden  Polen  n  und  «  eines  Hufeisen- 
magneten lässt  sich  um  die  verticale  Axe 
bei  x  «in  Elektromagnet  ac  drehen.  Die 
Drathcuden  des  letztem  tauchen  in  das  Qucck- 
silbergcfass  bäk,  welches  durch  die  Scheide- 
wand bd  in  zwei  Hälften  gethcilt  ist,  und 
dessen  vordere  Hälfte  den  Strom  durch  einen 
in  die  Klemmschraube  k  zu  befestigenden  Pol- 
drath  des  Rheomotors  empfängt,  während 
die  hintere  Hälfte  denselben  vermittelst  einer 
ähnlichen  Klemmschraube  an  den  andern 
Poldrath  wieder  abgiebt.  Wird  nun  so  viel 
Quecksilber  in  beide  Hälften  des  Gefässes 
gegossen,  dass  seine  gewölbte  Oberfläche 
etwas  höher  als  die  Scheidewand  steht,  ohne 
über  dieselbe  hinwegzuflicssen,  ond  sind  die 
Drathenden  des  Elektromagneten  gerade  so 
lang,  dass  sie  die  QuecksilbeToberfläche  be- 
rühren, ohne  durch  die  Scheidewand  in  der 
Bewegung  gehemmt  zu  werden,  dann  wird 
die  Stromleitung  zwischen  beiden  Gefässabthcilungen  nur  durch  den  Drath  des  Elek- 
tromagneten vermittelt.  In  der  durch  die  Figur  dargestellten  Lage  befinden  sich 
die  Drathenden  gerade  über  der  Scheidewand,  der  Strom  ist  also  unterbrochen  und 
der  in  ac  befindliche  Eisenkern  unmagnetisch.  Wird  aber  die  Seite  a  des  Elektro- 
magneten etwas  vor,  und  somit  die  Seite  c  hinter  die  Ebene  der  Figur  gedreht, 
so  wird  der  Kern  magnetisch,  und  ist  die  Einrichtung  so  getroffen,  dass  dann  a 
und  c  gleichnamige  Polarität  mit  den  benachbarten  Polen  n  und  s  erhalten,  so 
vollfijhrt  der  Elektromagnet  eine  Vicrteluradrehung  infolge  der  resultirenden  Ab- 
stossung,  und  eine  weitere  Viertclumdrehung  infolge  der  nachmals  überwiegenden 
Anziehung  der  ungleichnamigen  Pole  a  und  s,  sowie  c  und  n.  "Hat  er  in  solcher 
Weise  eine  halbe  Umdrehung  vollführt,  so  treibt  er  durch  Beharrung  etwas  über 
die  stabile  Gleichgewichtslage  hinaus,  wobei  die  Zuleitungsdräthe  in  die  entgegen- 
gesetzten Hälften  des  Quccksilbcrgefässes  kommen,  und  somit  der  Eisenkern  ent 
gegengesetzte  Polarität  erhält,  also  wieder  abgestossen  wird,  um  die  andere  Hälfte 
des  Umlaufes  u.  s.  f.  zu  vollführen.  Es  ist  leicht  zu  sehen,  dass  die  Rotationsrich- 
tung die  entgegengesetzte  wird,  wenn  k  mit  dem  Zinkpole  statt  mit  dem  Kupferpole 


Fig.  119. 
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verbunden,  oder  wenn  der  Sinn  der  Spiralwindungen  um  ac  der  entgegengesetzte 

von  dem  hier  angenommenen  ist. 

Eine  grosse  Anzahl  von  Abänderungen  des  hier  dargestellten  Princips  ist  ent- 
standen, indem  der  permanente  Magnet  durch  einen  oder  mehre  im  Kreise  stehende 
Khktromagnetc,  und  der  einfache  Elektromagnet  ebenfalls  durch  mehre  Elcktro- 
magnete  von  verschiedener  Gestalt  und  Lage  ersetzt  wurde.  Doch  hat  man  das 
u'c\s nuschle  Ziel,  Nutzbarmachung  ißt  Kraft  zu  technischen  Zwecken,  nicht  erreicht, 
\i«lmehr  traten  folgende  wesentliche  Hindernisse  entgegen:  isl  nämlich  auch  die 
elektromagnetische  Kruft  in  unmittelbarer  Nähe  der  PottUkben  sehr  stark,  so  nimmt 
sie  doch,  wie  in  §.  19,  N.  V.  näher  dargethan  wurde,  mit  der  Entfernung  von 
denselben  in  bedeutenden-  Progressionen  ab.  Die  Annäherung  kann  aber  selbst- 
redend nicht  bis  zur  Berührung  gebracht  werden,  wenn  eine  dauernde  Bewegung 
erzielt  werden  soll.  Ferner  hat  sich  herausgestellt,  dass  die  Elektroinagnete  nicht 
im  Moment  des  Stromwechsels  die  entgegengesetzte  Polarität  in  der  ganzen  Stärke 
annehmen,  sondern  dass  dazu  eine  um  so  grössere  Zeit  nothwendig  wird,  je  grösser 
die  zu  magnclisirende  Eisenmasse  ist.  Dazu  kommt,  dass  die  aus  der  Abstossmi^ 
gleichnamiger  Pole  hervorgehende  Beschleunigung  ungleich  geringer  ist,  als  die  aus 
der  Anziehung  ungleichnamiger  Pole  hervorgehende,  indem  die  entgegengesetzt 
magnetisiremlcn  Kräfte  eine  Hcrvorrufung  der  Polarität  im  weichen  Eisen  um  so 
weniger  bewirken,  je  näher  die  Pole  einander  gebracht  werden.  Endlich  wird  die 
elektromagnetische  Kraft  noch  besonders  dadurch  beeinträchtigt,  dass,  wie  der  n. obste 
Abschnitt  zeigen  wird,  eine  jede  Ursache,  welche  eine  Verstärkung  <les  Magnetismus 
im  weichen  Eisen  hervorrufen  soll,  gleichzeitig  einen  Strom  erregt,  welcher  der 
beabsichtigten  Verstärkung  entgegenwirkt.  Da  nun  aber  diese  hemmenden  Inductions- 
ströme  den  ursprünglichen  Strom  in  seiner  ganzen  Ausdehnung,  also  auch  innerhalb 
des  Rheomotors,  schwächen,  so  vermindern  sie  in  gleichem  Maasse  den  Stoflumsatz 
wie  den  Nutzeffect,  sodass  durch  dieselben  nicht,  wie  infolge  der  erstbezeichneten 
Hindernisse,  eine  unnötliige  Stoffconsumtion  bewirkt,  sondern  nur  einer  beliebigen 
Kraftvermehrung  eine  Grenze  gesetzt  wird. 

III.  Um  namentlich  den  zweiten,  von  der  trägen  Magnetisirungsfähigkeit  des 
Eisens  hergenommenen  Uebclstand  zu  beseitigen,  construirte  STÖnREn  3  einen  Ro- 
tationsapparat, welcher  in  seinen  wesentlichsten  Thcilen  in  Fig.  480  (Seite  312) 
wiedergegeben  ist,  und  mit  dem  er  bezweckt,  einen  Elektromagneten  mit  stets  gleich- 
gerichteter Polarität  durch  die  Kraft  einer  multiplicatorartig  umgebenden  Spirale  da- 
durch in  Drehung  zu  versetzen,  dass  blos  in  der  letztern  der  Strom  zu  geeigneten 
Zeiten  gewechselt  wird.  Es  stellt  d  den  Elektromagneten  dar,  welcher  mit  einer 
horizontalen  bei  a  durch  eine  Spitze  gehaltenen  Axe  drehbar  ist.  Der  Magnet  rotirt 
innerhalb  des  Rahmens  cb,  auf  welchem  die  Multiplicatorwindungen  liegen,  in  dem  n 
der  Strom  wechselt.  Unter  allen  Umständen  strebt  nämlich  die  Spirale  den  Magneten 
senkrecht  zu  ihren  Windungen  zu  stellen,  also  im  vorliegenden  Falle  senkrecht  zur 
Ebene  cb.  Hat  nun  der  Strom  in  der  Spirale  eine  solche  Richtung,  dass  sie  das 
jetzt  verdeckte  Ende  des  Magneten  nach  oben ,  das  Ende  d  aber  nach  unten  zu 
bringen  strebt,  so  wird  der  Magnet  eine  dem  entsprechende  Drehung  annehmen. 
Wird  aber  in  dem  Momente,  wo  dieses  Ziel  erreicht  ist,  dem  Strom  in  der  Spirale 
die  entgegengesetzte  Richtung  ertheilt,  so  kann  der  Magnet  nicht  in  Ruhe  bleiben, 
sondern  fährt  in  der  angenommenen  Richtung  fort,  sich  der  von  neuem  angewiesenen 
Gleichgewichtslage  zuzubewegen,  und  hat  er  diese  erreicht,  so  muss  abermals  der 
Strom  in  der  Spirale  gewendet  werden,  um  den  Magneten  zur  dritten  halben  Um- 
drehung zu  zwingen  n.  8.  f.  Um  aber  in  der  Magnetisirungsspirale  den  Strom 
stets  gleichgerichtet  zu  erhalten,  in  der  Multiplicatorspiralc  dagegen  ihm  bei  jeder 
halben  Umdrehung  des  Magneten  die  entgegengesetzte  Richtung  zu  ertheilcn,  dienen 
die  Federn  ♦ ,  2  ,  3 ,  4 ,  5 ,  und  die  auf  der  Drehungsaxe  angebrachten  Stromwender. 
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zur  Säule  zurückzukehren. 
Die  Federn  1 ,  9,  3,  4,  5 


sowie  die  Klemmschrauben  k  und  z.  Verbindet  man  z.  13.  k  mit  dem  positiven  Pol 
einer  galvanischen  Säule,  so  geht  der  Strom  durch  einen  Blochstreifeu  nach  dem 
Spitzenlager  a  und  von  da  durch  die  metallene  Rotationsaxe  zum  Magneten.  An  diesem 
ist  das  innere  Ende  der  Magnctisirungsspirale  festgelöthet ;  der  Strom  durchläuft 
dieselbe,  tritt  dann  vermittelst  des  Commutators  in  die  Multlplicatorspirale  und 
beendet  seinen  Umlauf  in  der  Klemmschraube  zt  um 
Der  Gommutator  ist  in  Fig.  481  vergrössert  dargestellt, 
entsprechen  den  gleichbezeichnetcn  Federn  der 
vorigen  Zeichnung.  Nun  steckt  auf  der 
Drehungsaxc  eine  Hülse  von  Holz  oder  Elfen- 
bein, und  auf  dieser  sind  die  mit  den  Metall- 
scheren e,  f.  g,  h,  i  versehenen  Metallhülsen 
befestigt.  Das  äussere  Ende  der  Magnctisi- 
rungsspirale ist  durch  /  dargestellt  und  führt 
nach  der  Hülse  mit  der  Scheibe  f.  Auf  dieser 
schleift  die  Feder  4 ,  welche  mit  der  Feder  3 
in  leitender  Verbindung  steht,  und  diese  hin- 
wiederum überliefert  den  Strom  auf  die  Schei- 
ben /(  und  gf  welche  an  derselben  Metallhülsc 
sich  befinden.  Die  letztere  Scheibe  ist  aber 
correspondirt  mit  der  Halbschcibe  fr  von  der 
angedeutete  isolircndc  Masse  getrennt  ist.  Der  Strom  muss  also,  wenn  die  Axe 
die  Lage  der  Figur  hat,  auf  die  Feder  2  übertreten,  welche  mit  dem  einen  Ende 
der  Multlplicatorspirale  leitend  verbunden  ist.  Das  andere  Eude  der  letztern  führt  zur 
Feder  C ,  zu  der  jetzt  der  Strom  übertritt,  und  da  diese  auf  der  Halbscheibe  /  schleift, 
und  /  und  e  auf  derselben  Metallhülsc  stehen ,  so  geht  der  Strom  auf  diesem  Wege 
zur  Feder  1  und  endlich  durch  eine  beliebige  Leitung  zur  Klemmschraube  z.  Haben 
nun  aber  die  Scheiben  mit  der  Axe  eine  halbe  Drehung  vollendet,  so  schleift 
die  Feder   t   auf  der  Halbscheibc  f  und   die  Feder  5  auf  der  Halbseheibc  g. 


Fiq.  181. 


zur  einen  Hälfte  abgeschnitten  und 
sie  jedoch  durch  eine  hier  schwarz 
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Der  von  h  kommende  Strom  wird  also  der  Feder  5  überliefert  und  muss  nun  den 
Muitiplicatordrath  in  entgegengesetzter  Richtung  durchlaufen,  um  vermittelst  der 
Feder  2  und  der  Halbscheibe  f  über  e  und  4  nach  z  zu  gelangen.  (Die  Federn 
3  und  4  dürften  wohl  überflüssig  werden,  wenn  das  Ende  /  der  Magnetisirungs- 
sprrale  unmitteJbar  auf  der  Hülse  gh  befestigt  würde.)  Auf  der  Rotntionsaxe  ist 
endlich  noch  ein  Triebrad  befestigt,  welches  in  das  Kaminrad  r  eingreift.  Ausser  einem 
später  zu  erwähnenden  Nutzen  hat  diese  Vorrichtung  noch  den  Zweck,  durch  Auf- 
winden eines  Gewichtes  auf  die  Axe  des  Rades  den  Nutzeffect  der  Maschine  zu 
messen. 

Wird  nun  auch  durch  Stöhrer's  Apparat  der  oben  angeführte  Zweck  voll- 
kommen erreicht,  so  tritt  doch  noch  immer  der  Uebelstand  in  grossem  Maasse 
hervor,  dass  wahrend  eines  beträchtlichen  Theiles  vom  ganzen  Umlaufe  derselbe 
Strom  benutzt  wird,  um  gleichzeitig  den  beweglichen  Eisenkern  zu  magnetisiren 
und  zu  entmagnetisiren.  Denn  der  in  der  Murtiplieatorspirale  kreisende  Strom  wirkt 
nicht  allein  bewegend,  sondern  auch  magnetisirend  auf  den  Eisenkern,  und  somit 
leuchtet  ein ,  dass  jedesmal  bei  und  nach  dem  Umlegen  des  Stromes ,  wo  Magnetisi- 
rungs-  und  Multiplicatorspirale  in  entgegengesetztem  Sinne  durchflössen  werden, 
beide  ihre  Wirkung  gegenseitig  aufheben  müssen. 

IV.  Alle  genannten  Uebelständc  mit  Ausnahme  des  von  den  Inductionsströmcn 
herrührenden  sind  nun  bei  denjenigen  oscillirenden  Apparaten  aufgehoben,  welche 
nach  dem  in  §.  1 8  behandelten  Principe  der  Anziehung  zwischen  Eiscncylinder  und 
conaxialer  Spirale  construirt  wurden.  Namentlich  gehören  hierher  die  grossartigen 
Versuche  von  Page  *,  bei  denen  ein  Nutzeffect  von  mehr  als  6  Pferdekräften  erzielt 
wurde.  Eine  technische  Ausbeute  der  Kraft •  scheint  jedoch,  wie  zu  erwarten  war, 
an  dem  Kostenpunkte  gescheitert  zu  sein,  sodass  auch  diese  Versuche  nur  das 
Interesse  von  physikalischen  Curiositäten  übrig  lassen.  Als  solche  rühmt  ferner 
Plücker  *  zwei  von  Herrn  Mechanikus  Fessel  in  Köln  construirtc  Modelle,  das 
eine  mit  feststehenden,  das  andere  mit  oscillirenden  Spiralen,  analog  den  Dampf- 
maschinen mit  feststehenden  und  oscillirenden  Cylindern.  Ein  weiteres  Eingehen 
ist  aber  hier  um  so  weniger  gestattet ,  als  das  besagte  Princip  noch  nicht  einmal 
zu  unmittelbaren  Rotationen  verwendet  worden  ist,  sondern  diese  vielmehr  erst 
durch  Uebcrtragung  der  oscillirenden  Bewegung  mittels  Krummzapfen  in  den  secun- 
dären  Apparatentheilen  erzielt  werden. 

1  Barlow.  •  0»  magnetic  aUractiotu  and  on  the  law»  öf  terr atrial  and  electromagnetism. 

2.  edition.   London  4  823.  p.  279  —  282. 
*  Ritchie.   •Sturgcoii's  Ann.  of  El.  4,  113-  (Jan.  4837.) 
a  Stöhrer.   'Pogg.  Ann.  69,  84.  (1846.) 

4  Page.  Zusammenstellung  der  hierhergehörigen  Abhandlungen  in  *Krönig's  Journal  für 
Physik  u.  s.  w.  des  Auslandes.  Bd.  4.  S.  233  bis  249  (4864 );  und  SiUiman  Am.  Journ. 
[2.J  Vol.  40.  p.  344.  (3.  Aug.  4850);  p.  349;  p.  473. 

6  Plücker  über  die  Rotationsapparate  des  Herrn  Fessel  in  *Pogg.  Ann.  83,  463.  (4854.) 

§.  31.    Elektrodynamische  Rotationen. 

Schon  einmal  führte  der  Gang  der  Untersuchung  auf  continufrliche  Rotationen  * 
begrenzter  galvanischer  Ströme  unter  Einfluss  unbegrenzter  oder  geschlossener 
Ströme.  Wir  wollen  diese  Rotationen  elektrodynamische  nennen,  zum  Unter- 
schiede von  den  im  Vorgehenden  behandelten  elektromagnetischen.  In  §.  23 
wurde  nämJich  gezeigt,  dass  ein  von  einem  galvanischen  Strome  durchOossenes 
Drathstück,  welches  um  eines  seiner  Enden  sich  drehen  kann  und  mit  dem  an- 
dern in  eine  den  Strom  vermittelnde  Flüssigkeit  taucht,  stets  in  continuirlichc 
Rotationen  versetzt  wird,  wenn  man  ihm  in  der  Ebene  seiner  Bewegung  und 
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ausserhalb  des  von  ihm  umschriebenen  Kreises  entweder 
geradlinigen,  oder  einen  im  Kreise  geschlossenen  Strom  darbietet.  Die  Erl 
wurde  aus  dem  Princip  abgeleitet,  dass  begrenzte  Ströme,  welche  von  einem  un- 
begrenzten Strome  fortfliessen,  einen  Bewegungsantrieb  in  der  Richtung  des  letztern 
erhalten,  dass  aber  der  Bewegungsantrieb  dieser  Richtung  entgegengeht,  wenn 
der  begrenzte  Strom  gegen  den  unbegrenzten  hinfliessl  —  Die  Umkehr  dieser 
Erscheinungen  wird  man  erhalten,  wenn  man  den  begrenzten  Strom  unbeweglich 
macht  und  etwa  einen  geschlossenen  Kreisstrom  um  das  eine  Ende  des  erstem 
beweglich  aufhängt.    Stellt  nämlich  in  Fig.  182  ab  den  begrenzten  Strom,  und 

bed  den  umgebenden  geschlossenen  Kreisstrom  dar,  und  sind 
ihre  Richtungen  durch  die  beigezeichneten  ungeüederten  Pfeile 
gegeben,  ist  ferner  der  erstere  fest,  der  andere  aber  um  den 
Mittelpunkt  a  beweglich,  so  wird  letzterer  im  Sinne  des  ge- 
fiederten Pfeiles  von  6  nach  c  rotiren.   Wie  leicht  zu  sehen 
ist,  wird  nun  am  Sinne  der  Rotation  nichts  geändert,  wenn 
statt  eines  begrenzten  Stromes  deren  beliebig  viele  nach  Art 
der  punktirten  Linien  sich  vom  Centrum  nach  der  Peripherie 
bewegen;  vielmehr  wird  dadurch  das  Rotationstnomcnt  nur 
vergrössert.    Wie  aber  nun,  wenn  der  geschlossene  Stromkreis  in  seiner  Ebene 
vollkommen  frei  beweglich  ist,  und  wenn  das  Centrum,  nach  welchem  die  be-" 
grenzten  Ströme  convergiren,  wie  in  Fig.  183  eine  beliebige  Lage,  etwa  die  von 

p,  hat  ?  Es  lässt  sich  schon  nach  der  Analogie  ent- 
....  nehmen,  dass  unter  diesen  Umständen  der  Kreisstrom 
einen  Bewegungsantrieb  erhalten  wird ,  infolge  dessen 
er  um  das  neue  Centrum  p  rotirt.  Exactcr  ergiebt 
sich  dieses  aber  durch  Betrachtung  der  Wirkungs- 
weise zweier  von  Strömen  durchflossener  symmetrisch 
gegen  die  Linie  pu  gelegener  Sehnen  cb  und  c'6'. 
Der  Strom  cb  stösst  nämlich  das  Stromsegment  bec 
zurück,  weil  in  beiden  die  Ströme  nach  entgegengesetzter  Richtung  fiiessen, 
und  zieht  den  übrigen  Theil  des  Stromkreises  cdb  an,  weil  in  beiden  die  Ströme 
nach  gleicher  Richtung  (Hessen.  Beide  Wirkungen  addiren  sich,  und  die  daraus 
hervorgehende  Kraft  muss  durch  den  Mittelpunkt  des  Kreises  und  durch  die 
Mitte  der  Sehne  gehen,  also  die  Richtung  am  haben.  Ingleichen  übt  der  Strom 
c'6'  Anziehung  auf  das  Segment  c'db*  und  Abstossung  auf  den  Rest  des  Kreis- 
stromes b'ec',  und  die  Summe  dieser  Kräfte  muss  wiederum  durch  den  Mittel- 
punkt des  Kreises  und  die  Mitte  der  Sehne  c'6'  gehen,  also  die  gegen  am  sym- 
metrische Lage  an  haben.  Da  nun  beide  durch  o  gehenden  Kräfte,  wie  ersicht- 
lich, auch  gleiche  Grösse  haben,  so  muss  die  daraus  entstehende  Resultante  or 
senkrecht  auf  der  Linie  pa  stehen.  In  Betracht  aber  alle  in  der  Richtung  der 
Kreissehnen  möglichen  Ströme  sich  wie  die  betrachteten  paarweise  zusammen- 
legen lassen ,  fällt  nothwendigerweise  die  Resultante  aus  den  Wirkungen  aller 
mit  der  Richtung  von  or  zusammen.  Hieraus  geht  aber  hervor,  dass  der  ge- 
schlossene Kreisstrom'  sich  um  das  Centrum  p  in  der  Richtung  ar  bewegen 
muss,  so  weit  überhaupt  die  hier  gegebenen  Bedingungen  eingehalten  werden 


Fig.  183. 
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können,  so- lange  nämlich  die  in  den  Sehnen  sich  bewegenden  Ströme  nur  inner- 
halb des  Kreises  liegen. 

Die  so  zur  Bedingung  gemachte  experimentelle  Schwierigkeit  ist  jedoch  noch 
nicht  überwunden  worden;  vielmehr  hat  sich  ein  indirectes  Mittel  dargeboten, 
die  Richtigkeit  des  Gesagten  zu  prüfen.  Schon  Oersted  hat  nämlich  nachge- 
wiesen, dass  die  Wirkung  eines  Stromes  nach  allen  Richtungen  dieselbe  bleibt, 
und  das  wird  auch  für  den  Kreisstrom  insofern  der  Fall  sein,  als  die  Summe 
seiner  gegen  das  Centrum  gerichteten  Wirkungen  gleich  ist  der  Summe  aller 
von  dem  Centruin  abseits  gerichteten.  Lässt  man  demzufolge  die  gegen  p  con- 
yergirenden  begrenzten  Ströme  die  Peripherie  des  Kreisstromes  überschreiten  — 
etwa  dadurch,  dass  man  den  einen  Poldrath  einer  Säule  im  Mittelpunkt  einer 
kreisförmigen  Quecksiiberoberfläche  eintaucht,  und  den  andern  mit  der  Peripherie 
derselben  in  Verbindung  setzt,  während  der  Kreisstrom  leicht  beweglich  sich 
unmittelbar  über  und  excentrisch  zu  der  Quecksilberfläche  befindet  —  dann  wird 
man  beobachten,  dass  er  keine  Tendenz  zur  Bewegung  hat.  Würde  er  sich 
nämlich  infolge  der  innern  Ströme  in  dem  Sinne  or  bewegen,  so  treiben  ihn 
die  äussern  mit  gleicher  Kraft  nach  entgegengesetzter  Richtung.  Beseitigt  man 
aber  endlich  die  innern  Ströme  dadurch,  dass  man  einen  isolirenden  Cylinder 
mit  dem  Kreisstrom  in  feste  Verbindung  bringt  und  diesen  in  das  Quecksilber 
eintauchen  lässt,  dann  rotirt  der  Kreisstrom  wirklich  und  zwar  infolge  der  äussern 
Ströme,  in  der  ar  entgegengesetzten  Richtung. 

Ausser  den  soweit  betrachteten  elektrodynamischen  Rotationen  bei  constanter 
Stromesrichtung  liegen  auch  Versuche  vor,  solche  durch  Veränderung  der  Stromes- 
richtung im  rotirenden  Antbeile  zu  bewirken.  Die  hierzu  in  Anwendung  gekom- 
menen mechanischen  Kunstgriffe  sind  ganz  dieselben,  wie  die  bei  den  analogen 
elektromagnetischen  Rotationen  gebrauchten.  Doch  sind  diese  Versuche  nicht 
sehr  vervielfältigt  worden,  eben  weil  eine  Nutzbarmachung  wegen  der  Ge- 
ringfügigkeit der  elektrodynamischen  Kräfte  voraussichtlich  nicht  erzielt  wer- 
den kann. 

I.  Schon  in  §.  83,  N.  V.  wurden  Vorrichtungen  angegeben,  die  dazu  dienen,  einen 
begrenzten  Leiter  um  eines  seiner  Enden  in  horizontaler  Ebene  unter  Einfluss  eines 
unbegrenzten  geraden  oder  eines  Kreisstromes  in  Rotation  zu  versetzen,  wenn 
letztere  ausserhalb  desjenigen  Kreises  liegen,  der  von  dem  äussersten  Ende  des 
begrenzten  Leiters  beschrieben  wird.  Ebenso  war  der  Apparat  der  dortigen  Fig.  111 
auf  Seite  213  geeignet,  die  Drehung  eines  der  verticaleh  Drehungsaxe  parallelen 
begrenzten  Leiters  unter  Einüuss  eines  Kreisstroraes  darzustellen,  welober  den  von 
demselben  umschriebenen  Cylinder  umgiebt.    Es  verdient  hier  nur  hinzugefügt  zu 
werden,  dass  man  nach  Ampere's  1  Vorgange  zur  Erreichung  des  letztem  Zweckes 
sich  mit  Vortbcil  auch  des  in  Fig.  160  auf  Seite  S94  dargestellten  Apparates  be- 
dienen kann.    Zu  dem  Ende  wird  eine  aus  Kupferband  und  Seide  im  Wechsel  auf- 
gewundene flache  Spirale,  wie  Fig.  184  eine  solche  darstellt,  um  den  äussern  Umfang 
des  dortigen  Gefässes  ac  gelegt,  sodass  die  umgeschla- 
genen Enden  der  Spirale  in  die  Quecksübernäpfchen  *"  „^^WMBl'j^ 
und      passen.  Werden  alsdann  die  Poldräthe  einer  Säule  ^/^[^ 
in  die  Näpfchen  «  und      getaucht  und  ist  das  Mctallgefäss  V  I 
ac  mit  gesäuertem  Wässer  gefüllt,  so  rotirt  der  Einsatz  ^-^L}M0/^ 
ronr'.    Der  Sinn  der  Rotation  hängt  davon  ab,  ob  der  Rq.  m. 
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Strom  in  den  Dräthen  ro  und  r"n  aufwärts  oder  abwärts  steigt,  und  von  der 
Richtung,  welche  er  in  der  Spirale  hat.  Immer  geschieht  die  Rotation  dem  Strom 
in  der  Spirale  entgegen,  wenn  er  in  den  Drätben  ro  und  r"n  abwärts  fliesst,  sie 
geschieht  aber  in  der  Richtung  jenes  Stromes,  wenn  er  in  letzteren  aufwärts 
fliesst.  Die  absolute  Rotationsrichtung  bleibt  dieselbe,  wenn  man  die  Poldräthe 
der  Säule  in  den  Näpfchen  s  uud  /  vertauscht,  indem  dann  sowohl  irr  den  Dräthen 
wie  in  der  Spirale  der  Strom  umgekehrt  wird;  dagegen  ändert  sich  jene  Richtung, 
wenn  die  Spirale  in  ihrer  Ebene  um.  4  80°  gedreht  wird,  sodass  ihr  inneres  Ende 
in  das  Näpfchen  s,  das  äussere  in  das  Näpfchen  sm  taucht,  weil  jetzt  der  Strom  in 
den  Dräthen  derselbe  bleibt,  in  der  Spirale  aber  im  entgegengesetzten  Sinne 
fliesst. 

II.  Bei  der  bisher  beschriebenen  Einrichtung  des  Apparates  ist  ein  Einfluss 
des  Erdmagnetismus ,  sowie  der  innerhalb  der  Flüssigkeit  sich  vom  Gcfässrande  nach 
dem  beweglichen  Ringe  verbreitenden  Ströme  auf  die  Drehung  durch  die  Symmetrie 
des  beweglichen  Antheiles  vermieden.     Wird  aber  statt  des  bis  dahin  benutzten 
beweglichen  Antheiles  der  in  Fig.  485  dargestellte  Ring  in    das  Gefäss  ac  (der 
Fig.  460  auf  Seite  49t)  eingehangen,  so  lässt  sich  auch  ohne  An- 
wendung der  umgebenden  Spirale  eine  continuirliche  Rotation  er- 
zielen.   Der  hier  gegebene  bewegliche  Antheil  unterscheidet  sich 
nämlich  von  dem  gleichbczcichneten  in  Fig.  460  nur  dadurch,  dass 
der  metallene  Ring  zwischen  rp  und  die  metallenen  Träger  bei  n 
durch  einen  Nichtleiter  unterbrochen  sind.    Alle  zwischen  dem 
äussern  Gefässe  und  dem  Ringe  rr'p  senkrecht  auf  letztern  gerich- 
teten Stromverzweigungen  müssen  also,  beim  Ringe  angekommen, 
sich  in  der  Richtung  desselben  weiter  bewegen,  um  zu  dem  Ueber- 
p  hiter  ras'  nach  dem  Träger  s's  zu  gelangen.   Demzufolge  werden 
aber  alle  Stromverzweigungen  einen  Winkel  wie  etwa  hie  bilden, 
in  welchem  —  die  Stromesrichtung  mag  sein  welche  sie  wolle  — 
flg.  ins.         ein  Antheil  dem  Scheitelpunkt  t  zuflicsst,  der  andere  sich  von  dem- 
selben fortbewegt,  uud  somit  ist  wiederum  die  Bedingung  zu  einer 
continuirlichen  Rotation  gegeben.  Beide  Stromtheile  stossen  sich  nämlich  in  der  gegen 
die  Peripherie  des  Ringes  geneigten  Richtung  he  ab;  der  Ring  muss  also  im  Sinne 
pr'r  rotiren. 

Zu  diesem  Versuche  ist  ein  möglichst  starker  Strom  erforderlich,  weniger 
deswegen,  weil  die  bis  jetzt  zur  Sprache  gebrachte  Wechselwirkung  an  sich  zu 
gering  wäre,  als  deswegen,  Weil  der  Einfluss  des  Erdmagnetismus  bei  schwachem 
Strome  leicht  eine  entgegengesetzte  Drehung  horvorbringen  kann,  was  bei  einem 
starken  Strome  nicht  der  Fall  ist.  Der  Erdmagnetismus  wirkt  nämlich  auf  den  gegen 
seine  Richtung  unsymmetrisch  gelegenen  Leiter  ros'  theils  richtend,  theils  drehend. 
Die  Kraft,  mit  welcher  dieses  geschieht,  ist  aber  notwendigerweise  der  Stromstärke 
einfach  proportional.  Dahingegen  ist  die  von  dem  Strom  auf  den  Ring  aus- 
geübte Kraft  proportional  dem  Quadrate  der  Stromstärke;  denn  sie  hängt  sowohl 
ab  von  der  Stärke  der  Ströme  in  der  Flüssigkeit,  als  auch  von  der  der  Ströme  in 
dem  Ringe.  Unverkennbar  wird  aber  demzufolge  die  eretere  Kraft  um  so  leichter 
überwogen,  je  energischer  die  Ströme  wirken. 

Der  letzte  Versuch  ist  gleich  dem  vorhergehenden  von  Ampere  2  angegeben 
worden. 

III.  Wiederum  war  es  Ampere  s,  der  die  Rotation  eines  Magneten  unter  Ein- 
fluss eines  Leiters  in  folgender  Weise  auf  elektrodynamischem  Wege  nachbildete. 
Er  bediente  sich  des  in  Fig.  486  dargestellten  Apparates ,  bestehend  aus  dem  kreis- 
förmigen Kupfcrdrath  etft',  dessen  beide  Enden,  ohne  sich  metallisch  zu  berühren, 
auf  der  Strecke  ep  um  einander  gewunden  werden,  und  von  denen  eines  alsdann 
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nach  oben  in  das  Zuleitungsnäpfchen  s  fuhrt,  während  das  andere  nach  unten  ge- 
bogen- ist  und  in  ein  weites  mit  Quecksilber  gefülltes  Gcfäss  taucht.    Die  ganzo 


hg.  199. 


Fig.  497. 


Vorrichtung  ist  auf  einer  Spitze  in  dem  Näpfchen  *  möglichst  leicht  beweglich ,  und 
wird  von  einem  galvanischen  Strome  durchflössen,  den  einerseits  der  zu  *  führende 
metallene  Ständer,  andererseits  die  Peripherie  der  Quecksilberoberfläche  im  unter- 
gesetzten Gcfässe  vermittelt.  Whrd  überdem  noch  durch  die  Schlinge  des  Drathes  ein 
in  der  Figur  punktirt  angedeuteter  Cylindcr  von  isolirender  Substanz  bis  unter  die 
Quecksilberoberfläche  geführt,  so  kommt  der  Apparat  um  die  Axe.  sp  zum  Rotiren, 
bis  sich  der  Träger'  des  Näpfchens  s  als  mechanisches  Hiriderniss  entgegenstellt. 

Die  hier  statthabende  Bewegung  erklärt  sich  durch  das  Princip  der  Anziehung 
gleichgerichteter  und  der  Abstossung  entgegengesetzt  gerichteter  paralleler  Ströme. 
Stellt  nämlich  der  Kreis  um  p  in  Fig.  487  den  von  oben  gesehenen  Umfang  des  Queck- 
silbers dar  und  tritt  der  Strom  in  der  Mitte  p  desselben  ein,  so  verbreitert  er  sich 
in  der  Richtung  der  Pfeile  etwa  in  den  Linien  p.T  pT . .  .  über  die  Oberfläche  hin- 
weg, um  an  dem  Umfange  wieder  auszutreten.  Ferner  bedeute  der  Weine  Kreis 
um  a  die  Projection  des  gleichbezeichneten  Kreisleiters  der  vorigen  Figur,  in  welchem 
der  Strom  xlie  Richtung  et  ft'  haben  mag.  Nun  ziehen  die  Ströme  der  Quecksilber- 
oberfläche auf  der  Seite  p  T  die  Hälfte  elf  des  Kreislcitcrs  an  und  stossen  die 
Hälfte  ft'e  ab,  erstere  weil  in  ihr  der  Strom  in  gleicher,  letztere  weil  er  daselbst 
in  einer  - ihnen  entgegengesetzten  Richtung  fliesst.  Die  Abstossung  ist  jedoch 
wegen  der  grossem  Entfernung  geringer  als  die  Anziehung,  und  der  Ucberschuss 
der  letztern  werde  durch  die  Länge  und  Richtung  der  Linie  av  dargestellt.  Ebenso 
Oben  die  Ströme  der  Quecksilberoberflächc  auf  der  Seite  pT*  Abstossung  auf  die 
Kreishälfte  ft'e  und  Anziehung  auf  die  Hälfte  elf.  Der  Ueberschuss  der  erstem 
über  die  letztere  Kraft  werde  durch  die  Linie  oV  in  Grösse  und  Richtung  darge- 
stellt. Nun  lassen  sich  beide  Kräfte  av  und  av'  zu  einer  einzigen  Mittelkraft  at 
zusammensetzen,  welcher  der  Kreisstrora  folgen  muss.  Diese  Mittelkraft  steht 
wegen  der  Symmetrie  der  Einzelkräfte  zum  Halbmesser  p  T  notwendigerweise  senk- 
recht zu  demselben  und  geht  durch  den  Mittelpunkt  a  des  Kreisleiters;  demzufolge 
wird  aber. der  letztere  (abgesehen  von  der  Centrifugalkraft) ,  auch  wenn  er  nicht 
in  fester  Verbindung  mit  der  Örehungsaxe  stände,  in  dem  einmal  gegebenen  Abstand 
ap  von  derselben  beharren  ,  ohne  um  seinen'  eigenen  Mittelpunkt  zu  rotiren. 

Die  hier  bezeichneten  Umstände  finden  stets  statt,  wenn  dem  Strom  auf  der 
Quecksilberoberfläche  der  Durchgang  durch  den  Raum  elf?  durch  einen  mit  den 
Kreisleiter  verbundenen  Nichtleiter  verwehrt  wird.  Ist  dieses  jedoch  in  Ermangelung 
desselben  nicht  der  Fall,  dann  üben  die  innerhalb  des  Raumes  etft'  sich  bewegenden 
Ströme,  wie  z.  B.  pF,  den  entgegengesetzten  Einfluss  von  den  äussern  aus.  Durch 
sie  wird  nämlich  die  Stromhälfte  elf  angezogen  und  die  Hälfte  ft'e  abgestossen,  so- 
dass beide  Einzelkräfte  mit  ihrer  Summe  den  Kreisstrom  in  entgegengesetzter 
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Richtung  von  at  treiben.  Nun  lehrt  aber  der  Versuch,  dass  wenn  der  isolirende 
Einsatz  fehlt,  der  Kreisstrom  keine  Tendenz  zum  Rotiren  zeigt,  woraus  hervorgeht, 
dass  die  Wirkung  der  innerhalb  des  Kreisstromes  sich  verbreitenden  Ströme  der- 
jenigen gleich  ist,  welche  die  äussern  Ströme  auf  denselben  Kreisstrom  ausüben.  — 
Statt  des  mit  dem  Kreisstrome  verbundenen  Isolators  müsste  eine  leitende  Substanz 
von  derselben  Form  —  etwa  ein  in  den  Ring  etft!  geschobener  und  nur  mit  der 
Quecksilbermasse,  nicht  aber  mit  jenem  in  metallischer  Berührung  stehender  Blech- 
cylindcr  —  dieselbe  Wirkung  haben.  Durch  einen  solchen  würden  zwar  die  inner- 
halb von  etft'  sich  verbreitenden  Ströme  nicht  unterbrochen,  sie  würden  aber  der 
Bewegung  nicht  entgegenstehen  können,  weil  sie  mit  dem  Kreisstrome  zu  einem 
Testen  Systeme  verbunden  sind,  und  somit  ihre  Wirkung  auf  diesen  durch  seine 
Gegenwirkung  unmittelbar  aufgehoben  wird. 

IV.  So  lange  die  bei  den  elektrodynamischen  Rotationen  wirksamen  geschlossenen 
Ströme  in  einer  Ebene  liegen ,  oder  wenigstens  als  in  einer  Ebene  liegend  angesehen 
werden  können,  sind  die  bisher  in  Anwendung  gekommenen  Beziehungen  Zwischen 
Winkelströmen  und  parallelen  Strömen  zur  Erklärung  der  Erscheinungen  ausreichend. 
Anders  verhält  es  sich  aber,  wenn  die  geschlossenen  Stromsysteme  in  merklich 
verschiedenen  Ebenen  liegen,  wie  es  bei  den  Rotationen  unter  Einfluss  eines  elek- 
trodynamischen Cylinders  der  Fall  ist.  Besondere  Experimcntaluntersuchungen  über 
diese  Spocialität  scheinen  nicht  veröffentlicht  worden  zu  sein;  vielmehr  finden  sich 
nur  wiederholte  Andeutungen,  dass  die  anderweit  gewonnene  Uebcrzeugung  von 
der  Analogie  zwischen  elektrodynamischem  Cylinder  und  Magnet,  auch  für  die  Ro- 
tationen sich  bestätigt  hat.  Namentlich  sind  es  aber  tlie  Rotationen  von  Flüssigkeiten, 
welche  nach  Pogcendorff's  4  Behauptung  ganz  dem  durch  das  Schema  der  Fig.  475 
auf  Seite  305  dargestellten  Verhalten  gehorchen,  wenn  statt  des  dortigen  Magneten 
sn  ein  elektrodynamischer  Cylinder  subs.tituirt  wird.  Nur  der  einzige  Unterschied 
wäre  zu  bemerken,  dass  bei  letztcrem  die  Pole  in  die  Endwindungen  fallen,  während 
die  Pole  eines  Magneten  beträchtlich  von  dessen  Enden  abstehen.  Bezeichnet  nun 
der  Pfeil  bei  a  in  der  citirtcu  Figur  die  Richtung  der  Ströme,  wenn  in  s  der 
Südpol  und  in  n  der  Nordpol  der  substituirten  galvanischen  Spirale  liegt,  und  be- 
wegen sieh  die  Ströme  in  der  Flüssigkeitsoberfläche  wie  dort  von  der  Peripherie 
nach  dem  Centrum,  dann  ist  die  Richtung  der  Rotation  in  den  Lagen  zwischen  OL 
und  IV.  allerdings  normal  und  entsprechend  dem  in  N.  I.  und  II.  herangezogenen 
Principe,  welchem  zufolge  die  Rotation  der  in  der  Spirale  statthabenden  Stromes 
richtung  entgegengeht«  Um  so  auffallender  ist  es  jedoch,  wenn  die  Rotations- 
richtung in  den  Lagen  I.  und  VI.  die  umgekehrte  wird  von  der  durch  jene  Regel 
beistimmten.  Eine  oberflächliche  Erklärung  davon  ergiebt  sich,  wenn  man  bedenkt, 
dass  der  Einfluss  der  hohlen  Seite  der  Spirale  auf  die  durchströmte  Flüssigkeit 
immer  überwiegender  wird  über  den  der  erhabenen  Seite,  je  weiter  die  Spiralwin- 
dungen von  der  rotirenden  Flüssigkeit  abstehen.  Eine  nähere  Erklärung  findet  sich 
jedoch ,  soweit  man  wenigstens  den  elektrodynamischen,  Cylinder  als  ein  Solenoid 
betrachten  kann,  durch  den  Vorgleich  der  Formel  für  die  Wechselwirkung  eines 
Magnetpoles  mit  einem  Stromelemente,  welche  in  Gleichung  1)  des  §.  29,  N.  VII. 
zu  Grunde  gelegt  wurde,  und  der  Tür  die  Wechselwirkung  eines  Solenoids  mit 
einem  Stromelemente,  wie  sie  in  §.  28,  N.  BX  Gleichung  8)  aufgestellt  worden  war. 
Beide  Formeln  sagen  nämlich  gleichmässig  aus,  dass  die  Wechselwirkung  direct 
proportional  sei  dem  Sinus  desjenigen  Winkels,  welchen  die  Richtung  des  Strom- 
elementes mit  der  Verbindungslinie  zwischen  seiner  Mitte  und  dem  Polo  des 
Magneten  oder  des  Solenoidcs  bildet,  und  dass  sie  umgekehrt  proportional  sei  dem 
Quadrate  des  Abstandcs  beider  von  einander.  Ist  aber  dieses  der  Fall,  so  braucht 
nur  die  in  §.29,  N.  VII.  gegebene  Entwickelung  wiederholt  zu  werden,  um  die 
gleichen  Rotationserscheinungen  für  das  Solenoid  und  für  den  Magneten  nachzuweisen. 
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V.  Immerhin  ist  bei  der  in  voriger  Nummer  herangezogenen  Formel  für  die 
Wirkung  des  Solenoids  auf  die  im  Innern  desselben  thätige  Kraft  keine  Rücksicht 
genommen.  Die  zu  ziehenden  Schlüsse  gelten  also  nur  so  lange,  als  sich  der  beweg- 
liche Strom  ganz  ausserhalb  vom  Spiralstrom  befindet.  Verlängert  man  aber  das  äqua- 
toriale Ende  des  ersteren  bis  zur  Axe  des  Spiraistromcs,  so  tritt  das  ein,  was  in 
§.  29,  N.  VII.  5.  für  den  Magneten  behauptet  wurde,  der  bewegliche  Strom  kommt 
nämlich  nicht  zur  Rotation.  Ampere6  giebt  den  in  Fig.  488  dargestellten  Versuch  an, 
um  dieses  zu  zeigen.  Es  wird  nämlich  das  eine  Ende  k 
einer  vertical  stehenden  galvanischen  Spirale  mit  einem 
Pol  eines  Rheomoters  in  Verbindung  gesetzt.  Das  andere 
Ende  derselben  fuhrt  zu  dem  Quecksilbernäpfchen  /,  auf 
dessen  Boden  der  im  Rechteck  gebogene  bewegliche  Leiter 
ab  a 6'  mittels  einer  Spitze  bakncirt.  In  der  Mitte  der 
Seite  66'  des  letztem  ist  ein  Drath  angelöthet,  der  in  der 
Axe  der  Spirale  vertical  nach  unten  führt,  und  mit  dem 
letzten  Ende  das  Quecksilber  in  einem  darunter  stehenden 
Näpfchen  z  berührt,  das  mit  dem  andern  Pole  des  Rheomo- 
tors  in  Verbindung  steht.  Der  Strom  bewegt  sich  nun  von 
k  in  der  Spirale  aufwärts  nach  tt  verbreitet  sich  dann  über 
die  beiden  Seiten  des  Rechtecks  nach  a  und  a' ,  geht  in 
beiden  Theilen  ab  und  a'b'  desselben  abwärts,  um  sich  in 
dem  axialen  Drathe  wieder  zu  vereinigen  und  über  z  zu 
seiner  Quelle  zurückzukehren.  Befindet  sich  nun  die  Ein- 
und  Austrittsstelle  des  Stromes  in  das  Rechteck  genau  in 
der  Axe  der  Spirale,  so  ist  dasselbe  in  allen  Lagen  im 

Gleichgewicht;  ist  das  aber  nicht  vollkommen  erfüllt,  dann  bewegt  sich  das  Rechteck 
wenigstens  einer  stabilen  Gleichgewichtslage  zu ,  ohne  jedoch  eine  Tendenz  zum 
Rotiren  zu  zeigen.  Dieser  Versuch  ist  somit  wie  der  in  N.  III.  ein  abermaliger  Be- 
weis des  Satzes,  dass  die  Summe  der  Wirkungen  innerhalb  eines  geschlossenen 
Stromsystcmes  gleich  derjenigen  ist,  welche  von  diesem  nach  aussen  ausgeübt 
werdeu,  oder  des  allgemeinem  Satzes,  dass  die  Wirkung  eines  Stromes  nach  allen 
Seiten  desselben  gleich  ist. 

'f ^  VI.  Ritchie  6  gab  eine  Vorrichtung  an,  durch  welche  man  im  Stande  ist, 
elektrodynamische  Rotationen  mittels  beständigen  Stromwechsels  im  rottenden  Theile 
zu  erzielen.  Der  Apparat  ist  in  Fig.  489  dargestellt, 
erhebt  sich  eine  Säule,  die  dazu  dient,  einen  mehr- 
fach im  Kreise  gewundenen,  mit  Seide  umsponnenen 
Kupferdrath  gh  auf  ihrem  obern  Ende  s  beweglich  zu 
stützen.  Unten  ist  der  bewegliche  Kreisdrath  so  um 
die  Säule  berumgebogen,  dass  er  dieselbe  nicht  be- 
rührt. Den  Fuss  der  Säule  umgiebt  eine  Rinne  ad 6, 
welche  durch  zwei  einander  gegenüberstehende  Scheide- 
wände bei  d  und  bei  a  in  zwei  Hälften  getheUt  ist 
und  soweit  mit  Quecksilber  gefüllt  wird,  dass  dieses 
mit  den  erhabenen  Rändern  über  die  Scheidewände 
hinwegragt,  ohne  sie  zu  überfliessen.  Die  beiden 
Enden  des  beweglichen  Kreisdrathes  werden  soweit 
senkrecht  abwärts  geführt,  dass  sie  die  Quecksilber- 
Oberfläche  gerade  berühren  und  sich,  ohne  anzustossen, 
über  die  Scheidewände  hinwegbewegen  können.  In  der  Richtung  der  Scheidewände 
und  in  verticaler  Ebene  ist  endlich  ein  ebenfalls  aus  mehreren  von  einander  isolirten 
Kupferdrathwindungen  bestehender  Kreis  auf  dem  Bodenbrette  befestigt,  dessen  eines 
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Ende  mit  einer  Hälfte  der  Rinne  communicirt,  während  das  andere  Ende  mit  einem 
Pole  und  die  andere  Hälfte  der  Rinne  mit  dem  andern  Pole  eines  Rheomotors  in 
Verbindung  gesetzt  wird.  Angenommen  nun,  der  Strom  trete  über  6  in  den  Drath 
des  äussern  Kreises  ein,  so  bewegt  er  sich  in  demselben  in  der  Richtung  der 
Pfeile  über  n  und  tn  nach  d,  uro  daselbst  in  die  hintere  nälfte  der  Rinne  zu  gelangen. 
Berührt  nun  das  linke  Drathende  des  innern  Kreises  die  Quecksilberoberfläche  in 
der  hintern  Hälfte  der  Rinne,  so  geht  in  diesem  der  Strom  aufwärts  und  bewegt 
sich  über  g  und  A,  um  durch  das  rechte  Ende  in  die  vordere  Hälfte  der  Rinne  über- 
zugehen, welche  durch  den  Vcrbindungsdrath  unter  6  den  Strom  zum  Rheomotor 
wieder  zurückführt.  In  beiden  Kreisen  haben  nun  die  Ströme  eine  entgegengesetzte 
Richtung;  der  innere  wird  also  infolge  der  daraus  hervorgehenden  Abstossung  sich 
um  180°  drehen,  sodass  der  aufwärts  gehende  Strom  bei  g  gegenüber  dem  eben- 
falls aufwärts  gehenden  bei  n,  und  der  abwärts  gehende  Strom  bei  /»  gegenüber 
dem  ebenfalls  abwärts  gehenden  bei  m  anlangt.  Durch  die  dem  Dratho  innewoh- 
nende Bewegung  überschreitet  er  jedoch  die  stabile  Gleichgewichtslage,  und  gleich- 
zeitig überschreiten  seine  beiden  Enden  die  Scheidewände.  Dadurch  wird  aber  in 
ihm  die  Stromesrichtung  umgekehrt,  also  das  Schema  der  Figur  wieder  herstellt 
und  somit  muss  der  Drath  fortfahren,  sich  in  der  angenommenen  Rotationsrichtung 
weiter  zu  bewegen,  um  das  begonnene  Spiel  abermals  und  weiter  fortzusetzen. 

1  KMvknt.  'Ann.  de  chtrn.  et  de  phys.  20,  60.  f  1822.)  "Gilb.  Ann.  72,  257.  (1822.) 

*  Ampers.  *  Thdorie  etc.  p.  47.  Ursprünglich  hatte  Ampere  eine  flache  in  horizontaler 
Ebene  liegende  archimedische  Spirale  von  Kupferdrath  statt  des  unterbrochenen  Ringes  rr7 
in  Figr483  angewendet.    Vergleiche  hierüber  das  obige  Citat  unter  N.  I,  ,  ^ 

i  Amrere..  *  Theorie  etc..  p.  167,  sowie  CitaJ  unter  PL  1. 
■*  Pogc exdorff.  *  Pogg.  Ann.  77,  I.  (1849  ) 

»  Ampere.  Lettre  ä  M.  Geruardi,  f-arü  16  aoüt  1825.  'Ann.  de  chim.  et  de  phys.  29,  373. 
(1825.) 

*  Ritcbje.  *Pogg.  Ann.  31,  206.  (1834.);  aus  PhUos.  Magaz.  [3.)  4,  13. 

• 

§.  32.   Wirkung  des  Erdmagnetismus  auf  galvanische  Ströme. 

Noch  ist  es  nüthig,  auf  die  Erscheinungen  der  Wechselwirkung  zwischen 
einem  galvanischen  Strom  und  dem  Erdmagnetismus  einen  Blick  zu  werfen. 
Lassen  sich  dieselben  auch  auf  die  in  der  ersten  Abtheilung,  sowie  in  den  zu- 
nächst vorangehenden  Paragraphen  gewonnenen  Anschauungen  zurückfuhren,  so 
bieten  sie  doch  ein  besonderes  Interesse  um  deswillen,  dar,  weil  hier  die  Mittel- 
punkte der  magnetischen  Wirkung  unendlich  weit  von  den  Leitern  des  galva- 
nischen Stromes  abstehen,  während  bisher  nur  die  Einfitisse  von  endlich  ent- 
fernten Magnetpolen  ins  Auge  gefasst  worden  waren.  Dabei  muss  festgehalten 
werden,  dass  die  Richtung  der  erdmagnetischen  Kraft  dic*der  Neigungsnadel 
am  Orte  der  Beobachtung  ist,  und  dass  am  Nordpöle  der  Erde  südmagnetische, 
am  Südpole  nordmagnetische  Kraft  auftritt 

Betrachten  wir  nun  zunächst  einen  in  horizontaler  Ebene  freibeweglichen 
geraden  Leiter,  so  wird  derselbe,  welche  Richtung  der  in  ihm  thätige  Strom 
auch  haben  mag,  stets  senkrecht  zu  seiner  Längsausdehnung  auszuweichen  streben, 
und  zwar,  wenn  man  sich  im  Strome  schwimmend  und  das  Gesicht  dem  ge- 
senkten Ende  der  Inclinationsnadel  zugekehrt  denkt,  auf  der  nördlichen  Hemi- 
sphäre nach  links,  auf  der  südlichen  dagegen  nach  rechts.  Die  Grösse  der  Kraft, 
mit  welcher  dieses  geschieht,  ist  verschieden  je  nach  der  Richtung,  welche  der 
Leiter  in  der  Windrose  hat,  indem  mit  derselben  die  Neigung  der  Wirkungs- 
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ebene  gegen  die  horizontale  Ebene  variirt.  Am  grössten  ist  die  Kraft  bei  der 
Südnordrichtung  des  Leiters,  indem  dann  die  Wirkimusehcnc  vertical  steht,  .im 
kleinsten  in  der  Ostwestrichtung ,  denn  dann  machen  beide  Ebenen  den  kleinsten 
Winkel  mit  einander.  Wäre  es  nun  möglich,  dass  der  Leiter  fort  und  fort  die 
so  begonnene  Bewegung  verfolgen  könnte,  so  würde  er  um  den  benachbarten 
magnetischen  Erdpol  sieh  im  Kreise  bewegen,  wie  um  den  analogen  Pol  eines 
künstlichen  Magneten.  Nur  über  dem  magnetischen  Aequator  kann  der  horizontale 
Leiter  keine  Tendenz  zur  Bewegung  haben,  indem  hier  die  Wirkungscbene  mit 
der  Bewegungsebene  zusammenfällt  —  Alle  Bewegungsantriebe,  welche  vom 
Erdmagnetismus  auf  jeden  einzelnen  Punkt  des  Leiters  ausgeübt  werden ,  lassen 
sich  zusammensetzen  zu  einer  einzigen  durch  seine  Mitte  gehenden  und  auf  ihm 
ebenfalls  senkrecht  stehenden  Kraft.  Ist  nun  die  Mitte  unterstützt,  etwa  dadurch, 
dass  der  Leiter  auf  einer  Spitze  balanctrt,  so  wird  jener  Kraft  durch  die  Stütze 
das  Gleichgewicht  gehalten ,  und  der  Leiter  kann ,  wo  auch  immerhin  der  Versuch 
angestellt  werden  mag,  weder  rotiren,  noch  sich  nach  einer  bestimmten  Richtung 
einstellen.  —  Anders,  ist  es  jedoch,  wenn  der  horizontale  Leiter  an  einem 
seiner  Enden,  oder  an  irgend  einem  andern  Punkte  unterstützt  wird,  welcher 
nicht  gleichzeitig  Angriffspunkt  jener  Mittelkraft  ist  Unter  solchen  Umständen 
muss  er  noth wendigerweise  dem  Bewegungsantriebe  folgen,  indem  er  um  seinen 
Stützpunkt  rotirt.  Dieser  Versuch  wird  am  bequemsten  so  angestellt,  dass  man 
den  Leiter  zwar  in  seiner  Mitte  auf  einer  Spitze  balancirt,  ihn  aber  nicht  wie 
früher  von  einem  Ende  zum  andern,  sondern  vielmehr  von  der  Mitte  aus  gleich- 
zeitig  nach  beiden  Enden,  oder  umgekehrt  vou  beiden  Enden  gleichzeitig  nach 
der  Mitte  durchströmen  lässt  Wie  leicht  zu  »sehen  ist,  rotirt  allerorten  der 
Leiter,  wenn  er  von  den  Enden  nach  der  Drchungsaxe  durchströmt  wird,  in  dem 
Sinne  der  täglichen  scheinbaren  Bewegung  der  Sonne,  im  entgegengesetzten 
Sinne  jedoch,  wenn  die  Strojnesrichtung  von  der  Drehungsaxc  nach  den  Enden 
geht  Diese  Regel  würde  auch  für  den  magnetischen  Aequator,  wo  keine  Ro- 
tation auftreten  kann,  gelten,  wenn  derselbe  mit  dem  astronomischen  Aequator 
zusammenfiele ,  denn  da  hier  sich  die  Sonne  in  der  verticalen  Ebene  bewegt 
kann  ein  blos  horizontal  drehbarer  Leiter  den  Sinn  der  Bewegung  nicht 
verfolgen. 

Um  sich  in  dem  Verhalten  eines  horizontalen  Leiters  zu  orientiren,  der. 
mit  einer  horizontalen  Drebuugsaxe  in  fester  Verbindung  steht,  lässt  sich  folgende 
Regel  aufstellen:  Versetzt  man  sich  in  Gedanken  in  die  Mitte  der 
horizontalen  Axe  und  sieht  nach  dem  mit  ihr  starr  verbundenen  und 
ihr  parallelen  Leiter,  so  findet  der  letztere  auf  derjenigen  Seite  des 
Beobachters  eine  stabile  Gleichgewichtslage,  auf  welcher  die  Stromes- 
riebtung  dieselbe  ist  wie  die  Richtung  der  scheinbaren  Beweguug 
der  Sonne.  Die  Ebene  aber,  in  welcher  gleichzeitig  die  Axe  und  der 
Leiter  liegen,  steht  immer  senkrecht  auf  der  Richtung  einer  Neigungs- 
nadel, welche  ihre  Drehungsaxe  mit  der  Rotationsaxc  des  Leiters 
gemein  hat,  ist  also  z.  B.  horizontal,  wenn  der  Strom  in  der  Ostwestrichtung 
fliesst,  und  ist  gegen  den  Horizont  um  20°  geneigt,  wenn  der  Strom  in  der 
Südnordrichtung  fliesst,  und  der  Beobachtungsort  eine  magnetische  Neigung  von 
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70°  hat.    Die  Prüfung  des  vorstehenden  Satzes  lässt  sich  für  die  einzelnen 
Falle  nach  Ampere  s  Regel  leicht  bewirken. 

Wie  für  einen  horizontalen  mögen  auch  für  einen  verticalen  beweg- 
lichen Leiter  die  beiden  Fälle  hervorgehoben  werden,  wenn  derselbe  mit  einer 
verticalen  und  wenn  er  mit  einer  horizontalen  Drehungsaxe  in  starrer  Verbindung 
steht.  Das  Verhalten  eines  verticalen  um  eine  verticale  Axe  drehbaren  Leiters 
gegen  den  Einfluss  des  Erdmagnetismus  lässt  sieh  etwa  iu  folgender  Weise  dar- 
thun.  WTürde  der  verticale  Leiter  vollkommen  frei  beweglich  sein,  so  würde 
er  um  die  Erde  als  um  einen  Magneten  zu  rotiren  beginnen  und  zwar  würde 
er,  wenn  der  Strom  in  ihm  aufsteigt,  aller  Orten  von  Osten  nach  Westen,  und 
wenn  er  in  ihm  absteigt,  überall  von  Westen  nach  Osten  sich  bewegen.  Nur 
an  den  einzigen  Orten,  an  denen  die  Richtung  der  Neigungsnadel  ihm  parallel 
ist,  also  über  den  magnetischen  Erdpolen  erhält  er  keinen  Bewegungsantrieb. 
Steht  er  nun  aber  mit  einer  verticalen  Axe  in  fester  Verbindung,  so  wird  er  ge- 
hindert, die  Rotation  um  die  Erde  zu  vollführen,  wird  aber  wenigstens  soweit  als 
möglich  seinen  Weg  verfolgen.  Uy/l  so  gewinnt  man  die  Ueberzeugung.  dass 
ein  verticaler  Leiter  bei  aufsteigendem  Strom  westlich,  bei  abstei- 
gendem östlich  von  der  verticalen  Drehungsaxe  eine  stabile  Gleich- 
gewichtslage findet.  : 

Ist  feiner  der  geradlinige  Leiter  iu  verticaler  Ebene  um  eine  horizontale 
Axe  beweglich,  und  geht  diese  durch  seine  Mitte,  so  ist  er  dem  Einfluss  des 
Erdmagnetismus  gänzlich  entzogen,  wenn  seine  Bewegungsebene  mit  der  des 
magnetischen  Meridians  zusammenfällt,  denn  nach  §.  5.  I  ,  findet  zwischen  Leiter 
und  Magnetpol  keine  Wechselwirkung  statt,  wenn  beide  In  einer  Ebene  liegen. 
Steht  dagegen  die  verticale  Bewegungsebene  senkrecht  zur  Ebene  des  magne- 
tischen Meridians,  so  würde  der  Leiter,  wenn  er  in  derselben  frei  beweglich 
wäre,  parallel  zu  seiner  Richtung  dem  Einfluss  ^les  Erdmagnetismus  folgen. 
Wird  er  nun  in  seiner  Mitte  durch  eine  feste  Axe  gehemmt ,  so  muss  er  in 
jeder  Lage  im  Gleichgewicht  bleiben.  Wird  er  dagegen  an  einem  seiner  Enden 
gehalten,  so  müsste  er  inn  bliese  Stelle  rotiren.  wenn  man  ihn  anders  mechanisch 
so  vorrichten  könnte,  dass  bei  der  Rotation  der  Strom  keine  Unterbrechung  erlitte. 

Nach  diesen  Erörterungen  über  das  Verhalten-  linearer  Ströme  gegen  den 
Erdmagnetismus  ist  es  unschwer  zu  erkennen,  wie  sich  Ströme  einstellen  werden, 
welche  in  ebenen  geschlossenen  Curvcn  kreisen  und  welche  um  verticale  oder 
um  horizontale  durch  den  Schwerpunkt  gehende  Axen  beweglich  sind.  Unter 
allen  Umständen  kann  man  statt  einer  beliebig  gestalteten  geschlossenen  Strom- 
curve  einen  in  einem  Parallelogramm  mit  zwei  horizontalen  Seiten  sich  bewe- 
genden Strom  substituireuA so  beschaffen .  dass  an  der  Gesanunlwirkung  nichts 
geändert  wird.  Demgemass  würde  nun  ein  in  verticaler  Ebene  kreisender  und 
um  eine  verticale  Axe  beweglicher  geschlossener  Strom  zu  betrachten  sein  als 
aus  zwei  horizontalen  und  zwei  verticalen  Strömen  mit  je  entgegengesetzten 
Richtungen.  Die  horizontalen  Theilc  sind  nach  dem  Frühem  ohne  Wirkung, 
indem  der  ihnen  zukommende  Antrieb  zu  einer  translatorischen  Bewegung  durch 
die  Art  der  Aufhängung  sowohl,  als  auch  dadurch  vernichtet  wird,  dass  beide 
Stromleiter  sieh  nach  entgegengesetzter  Richtung  bewegen  würden.    Die  verti- 
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calen  Ahtheile  dagegen  unterstützen  sicti  in  ihrem  Bestreben,  eine  feste  Stellung 
einzunehmen,  indem  ja  dem  aufsteigenden  Strom  im  magnetischen  Westen»  dem 
absteigenden  im  magnetischen  Osten  eiue  stabile  Gleichgewichtslage  angewiesen 
ist.  Der  ganze  geschlossene  an  verticaler  Axe  bewegliche  Stromleiter 
stellt  sich  demnach  in  einer  Ebene  ein,  welche  senkrecht  auf  der 
Richtung  der  Declinationsnadel  steht,  und  zwar  derart,  dass  in  dem 
untersten  Theilc  der  Strom  von  Osten  naclv  Westen  gerichtet  ist. 

Wenn  ferner  das  vom  Strome  durchflossene  Parallelogramm  um  eine 
horizontale  durch  den  Schwerpunkt  gehende  Axe  beweglich  ist,  so  gewährt 
mir  der  eine  Fall  ein  besonderes  Interesse,  für  welchen  die  Axe  von  Ost  nach 
West  gerichtet  ist.  Ein  so  vorgerichteter  geschlossener  Strom  stellt 
sich  nämlich  in  eine  Ebene,  welche  senkrecht  zur  Richtung  der  Nei- 
guhgsnadel  steht,  und  seine  Gleichgewichtslage  ist  dann  stabil,  wenn 
der  Strom  die  gedachte  Neigungsnadel  im  Sinne  der  Bewegung  eines 
Uhrzeigers  umkreist,  den  man  vom  Südpol  der  Nadel  her  betrachtet. 
Bei  dieser  Einstellung  sind  nur  die  horizontalen  Seiten  des  Stromes  bethciligt, 
welche  sich  gegenseitig  unterstützen,  so  zwar,  dass  sich  der  ostwestliche  dem 
Erdäquator  zu-,  der  westöstlich  vom  Acquator  fortwendet.  Die  andern  beiden 
Seiten  des  Stromes  sind  aber,  wie  aus  dem  Frühem  hervorgeht,  dem  Eiufluss 
des  Erdmagnetismus  entzogen. 

I.    Ampere  1  versuchte  die  Kuudamcntalcrscheinung    der    Einstellung  einer 
Declinationsnadel  durch  den  Erdmagnetismus  nachzuahmen  mit  Hülfe  einer  cylindri- 
schen  Spirale,  welche  nach  Art  der  Fig.  oo  (auf  Seite  79)  aufgehangen  war,  so 
zwar,  dass  sie  den  Strom  von  m  aus  empfing  und  in  i  wieder  abgab,  oder  um- 
gekehrt.   Doch  war  der  gewünschte  Erfolg  einer  Einstellung  der  Spiralaxe  in  den 
magnetischen  Meridian   zweifelhaft,    indem  sich  die  elektromagnetische  Kraft  zu 
schwach  zeigte,  um  die  Reibung  der  Spitze  in  dein  Näpfchen  i  zu  überwinden. 
Voraussichtlich  musste  aber  die  Kraft  wachsen,  wenn  die  Spiralewindungen  grösser 
wurden  (vergl.  §.  10),  wogegeh  durch  Vervielfältigung  der  Windungen  ein  bes- 
serer Erfolg  nicht  erzielt  werden  kann,  indem  zwar  die  Kraft  ineist  proportional 
den  Windungen  wächst,  aber  der  Widerstand  der  Reibung  in  etwa  demselben  Verhält- 
niss  Bunimmt.    Und  deswegen  reducirte  Ampere  den  Leiter  auf  eine  einzige  und 
zwar  möglichst  grosse  Windung.   Em  nach  Art  der  Fig.  /.90,  kreisförmig  gebogener 
Drath  von  mehr  als  zwei  Decimeter  Durchmesser  wurde  mit  den 
abwärts  gehenden  Spitzen  r  und  >  in  gewöhnlicher  Weise  in  die 
glcichbczeiohneteu  Näpfchen  des  Ständers  der  Fig.  ö  auf  Seite  13 
eingehangen.  Circulirte  ein  Strom  in  dem  fast  geschlossenen 
Leiter,  so  stellte  er  sich   infolge   der  Einwirkung  des 
Erdmagnetismus  senkrecht  zum  magnetischen  Meridian 
und  zwar  so,  dass  der  Strom  an  der  untersten  Stelle  von 
Ost  nach  West  flos». 

Das  Analogou  der  Inclinationsnadcl   gewann  Ampere  durch 
den  Apparat  der  Fig.  19i  {Seite  3» 4).    Ein  Drath  war  zu  einem         «»■  190 
Rechteck  6c defg  von  drei  De<Jmoter  Breite  und  sechs  Decimeter 
Länge  gebogen.    Derselbe  endete  bei  a  in  einem  Stahlzapfen  und  war  von  g  aus, 
ohne  das  den  Drath  bo  stützende  Verbindungsstück,  oder  die  Seite  de  metallisch 
zu  berühren,  nach  h  gebogen,  wo  abermals  ein- Stahlzapfen  angelöthet  war.  Die 
Stahlzapfen  lagen  bei  a  und  h  auf  Stahlplalten,  woselbst  die  metallische  Berührung 
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durch  etwas  aufgegossenes  Quecksilber  gesichert  werden  konnte,  und  letztere 
wurden  durch  metallene  Ständer  getragen,  von  denen  Verbindungsdräthe  nach  den 

Zulcitungsnäpfchcn  k  und  z  für  die  Rheo- 
phoren  abzweigten.  Um  das  Durchbieger» 
des  Rechtecks  zu  verhindern,  trug  die 
horizontale  Axe  ein  rautenförmiges  sehr 
dünnes  Brettchen,  auf  dessen  Spitzen  die 
horizontalen  Seiten  cd  und  ef  ruhten. 
Das  Ganze  wurde  so  abgeglichen,  dass 
die  horizontale  Axe  ah  so  genau  als 
möglich  durch  den  Schwerpunkt  des  be^ 
weglichen  Antheiles  giug,  derselbe  also 
in  allen  Lagen  sich  im  Gleichgewicht  be- 
fand. Stand  nun  die  Drehungsaxe  ah 
senkrecht  zum  magnetischen  Meridian,  und 
wurde  k  mit  dem  positiven,  s  mit  dem 
negativen  Poldrath  eines  Rhcomotors  ver- 
bunden, so  kreiste  der  Strom  in  'der 
Richtung  der  Aufeinanderfolge  der  Buch- 
staben in  dem  Parallelogramm,  und  dieses 
stellte  sich  senkrecht  zur  Richtung  der  Ncigungsnadcl 
in  der  oben  näher  erörterten  Weise. 

•  Eine  von  Baumgartner  a  vorgeschlagene  Ab- 
änderung der  vorigen  Apparate  besteht  wesentlich 
darin ,  dass ,  statt  einer  einfachen  Windung  der  be- 
weglichen Dräthe,  mehrere  Windungen  substituirt 
werden.  Doch  ist  der  beabsichtigte  Vortheil,  ent- 
sprechend dem  obigen  Nachweis,  illusorisch.  Dasselbe 
lässt  sich  von  der  durch  vas  des  Bos  8  angegebenen 
Anordnung  sagen,  welche  aus  Fig.  i92  ohne  weitere 
Beschreibung  ersichtlich  ist. 

II.  Die  translatorische  Bewegung  eines  horizontalen 
um  eine  horizontale  Axe  drehbaren  Leiters  hat  Ampere4 
zuerst  beobachtet,  als  er  die  Anziehung  desselben 
gegen  einen  festen  Leiter  messen  wollte,  und  je  nach 
der  Stromesrichtung  verschiedene  Resultate  erhieK,  die 
durch  einen  Eiullutis  des  Erdmagnetismus  erklärbar  waren. 
Während  aber  Ampere  die  Erscheinung  nicht  weiter  verfolgte,  brachte  sie 
Faradav  5  in  folgender  Weise  zur  Anschauung.  An  einem  Von  der  Decke  des 
Zimmers  herabreichenden  dünnen  Faden  befestigte  er  die  Mitte  eines  ii  Zoll 
langen  und  an  den  Enden  1  Zoll  lang  nach  unten  umgebogenen  Drathes.  Der  Drath 
hatte  eine  horizontale  Richtung  und  konnte  so  durch  die  geringste  Kraft  in  hori- 
zontaler Ebene  in  merkliche  Bewegungen  versetzt  werden.  Die  abwärts  gebogenen 
Enden  tauchten  in  weite  Quecksilbcrgefässe.  Wurden  nun  die  letzteren  durch  die 
Poldräthc  einer  grossplattigcn  Kette  mit  einander  verbunden,  so  kam  der  Drath 
stets  senkrecht  zu  seiner  Längsausdehnung  in  Bewegung,  welche  Stellung  im  Azi- 
muth  die  Zuleitungsgefässc  auch  haben  mochten..  Die  Richtung  der  Bewegung  änderte 
sich  nach  der  Stromesrichtung  in  Ucbereinstimroung  mit  der  oben  angegebenen 
allgemeinen  Regel. 

Pohl  6  bediente  sich  zu  diesen  Versuchen  eines  14  Zoll  langen  und  8  Zoll 
breiten  Brettes,,  auf  welchem  parallel  zu  den  längeren  Seiten  zwei  mit  Quecksilber 
gefüllte  Rinnen  von  lackirter  Pappe  standen.    Ein  Drath  von  7  Zoll  Länge  tauchte 
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mit  seine»  abwärts  gebogene«  Enden  in  die  Rinnen,  und  wurde  durch  hohle  Glas- 
kugeln auf  denselben  schwimmend  erhalten.  Auf  seiner  Mitte  trug  er  ein  Quersti'nk, 
welches  zwischen  zwei  parallel  zu  den  Rinnen  und  mitten  zwischen  denselben  aus- 
gespannten Metallsaiten  glitt,  und  dazu  diente,  den  Drath  in  seiner  Richtung  zu 
erhalten  und  das  Anlehnen  desselben  an  die  Wände  der  Rinnen  zu  verhindern.  Je 
uach  der  Richtung  eines  durch  den  Drath  gerührten  Stromes,  bewegte  er  sich  vor- 
wärts oder  rückwärts. 

III.  Die  continuirlichc  Rotation  eines  Drathes  unter  Einlluss  des  Erdmagnetismus 
stellte  Kar  Ada.  v  in  folgender  Weise,  dar.  Ein  starker  6  Zoll  langer  Kupferdrath 
wurde  an  einem  seiner  Enden  mittelst  einer  Oese  an  einem  kupferneu  Haken  recht 
leicht  beweglich  aufgehangen.  Das  amalgamirte  freie  Ende  des  Drathes  war  durch 
eine  Korkkugel  gesteckt  und  dann  ein  sehr  weites  mit  Quecksilber  gefülltes  und 
mit  verdünnter  Salpetersäure  übergossenes  Gcfäss  darunter  gestellt.  Indem  nun 
das  freie  Ende  des  Drathes  vermittelst  des  Korkes  auf  dein  Quecksilber  schwimmen 
und  es  dennoch  metallisch  berühren  konnte1,  war  man  im  Stande,  durch  Senken  oder 
Hebeu  <  es  Hakens  dem  bewegliche^  Drath  jede  mögliche  Neigung  gegeil  deu 
Horizont  zu  geben.  Hatte  der  Drath  eine  Neigung  gegen  die  Quecksilberoberlläche, 
welche  dem  Inclinationswinkel  gleich  kam,  und  wurde  er,  von  einem  kräftigen  Strome 
durchflössen ,  in  den  magnetischen  Meridian  gestellt,  so  zeigte  er  keine  Tendenz 
zur  Bewegung.  In  einer  andern  Lage  wurde  er  jedoch  durch  den  Erdmagnetismus 
zur  Rotation  bewogen.  Besonders  kam  aber  eine  continuirliche  Rotation  zustande, 
wenn  die  Neigung  des  Drathes  kleiner  wurde  als  der  Inclinationswinkel.  Die 
Drehungsrichtuug  bei  diesen  in  London  angestellten  Versuchen  war  dieselbe,  als 
ob  sich  unter  dem  Drathc  ein  Südpol  befunden  hätte.  War  dagegen  der  Haken 
so  weit  gehoben,  dass  der  Drath  eine  grössere  Neigung  gegen  die  Quecksilber- 
oberlläche hatte  als  der  Inclinationswinkel,  dann  kam  er  bei  ab-  oder  aufsteigender 
Stromesrichtung  auf  der  Ostseitc  oder  auf  der  W  estseite  des  magnetischen  Meridians 
iu  eine  stabile  Gleichgewichtslage.  Ein  näherer  Nachweis  dieser  Erscheinungen  braucht 
nach  den  oben  gepflogenen  allgemeinen  Erörterungen  nicht  geführt-  zu  werden. 

Ganz  ähnliche  Versuche  stellte  Poni. 6  mit  dem  bequemeren  Apparate  der  Fig.  /.9/> 
an.  Eine  horizontale  kreisförmige  Rinne  wurde  mit 
Quecksilber  gefüllt.  In  der  Mitte  derselben  befand  sich 
ein  -zum  Verlängern  eingerichteter  Ständer  cc,  der  oben 
bei  e  ein  Achathütchen  trug.  Auf  letzterem  balaneirte 
mittelst  einer  abwärts  gekehrten  Spitze  der  Drath  st, 
sowie  ein  mit  ihm  verbundenes  Gegengewicht  g  und  oin 
Quccksilbcmäpfchen.  s.  In  das  Näpfchen  tauchte  der 
eine  Rheophor  und  in  die  Rinne  der  andere  k.  Hatte 
der  Drath  eine  Neigung  gegen  den  Horizont,  welcher 
kleiner  war  als  die  der  Inclinationsnadel ,  und  bewegte 
sich  der  Strom  aufwärts,  so  begann  der  Drath  (in  Berlin) 
von  Nord  durch  Ost  nach  Süd  u.  s.  f.  zu  rotiren.  Bei 
umgekehrter  Stromesrichtung  war  auch  der  Sinn  der 
Rotation  der  umgekehrte.  In  der  Nordrichtung  wurde 
der  Bewegungsantrieb  am  geringsten  befunden.  —  Bei 
einem  andern  Versuche  wurde  der  Träger  soweit  erhöht, 
dass  ein  Drath' st  gerade  unter  dem  Winkel  der  Neigungs-  193 
nadel  zugleich  auf  dem  Hütchen  e  stehen  und  in  die 

Rinne  tauchen  konnte.  Es  wurde  alsdann  der  Drath  ebenfalls  durch  das  ganze 
Azimuth  bewegt,  wenn  er  fern  vom  Nordpunkte  seine  Rotation  beginnen  konnte, 
im  Nordpunktc  selbst  erhielt  er  aber  keinen  Bewe^ingsantrieb.  —  Abermals  ein 
anderer  Drath  st  war  so  vorgerichtet,  dass  er  bei  geeigneter  Erhöhung  des  Trägers 
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eine  Neigung  von  76V30  haben  soirte.  Der  Rechnung  gemäss  tmisstcn  sich  jetzt 
bei  der  Inclination  von  Berlin  in  einem  Absland  von  45°  östlich  und  westlich  vom 
Nordpunkte  zwei  Punkte  ohne  Bewegungsantrieb,  und  zwar  bei  gleichbleibender 
Stroinesrichtung  eine  stabile  und  eine  labile  Gleichgewichtslage  befinden,  und  der 
Prath  zwischen  beiden  Punkten  von  der  Krcisinitte  gesehen  im  kleinen  Bogen  die 
entgegengesetzte  Bewegung  von  der  im  grössern  Bogen  annehmen.  Diese  beiden 
Punkte  wurden  durch  den  Versuch  in  einem  Abstände  von  35°- — 36°  gefunden, 
eine  Differenz  gegen  den  berechneten  Werth,  welche  sich  durch  eine  geringe 
Neigungsverschiedenheit  des  Drathes  erklärt.  —  Bei  wieder  andern  Versuchen  wurde 
das  Verhalten  von  Kreisbögen  geprüft,  welche  wie  (in  der  Nebenzeichnung) 
auf  den  Apparat  gestellt  werden  konnten,  und  es  zeigte  sich  eine  genügende  Ucber- 
einstiinmung  mit  der  Berechnung.  Namentlich  rotirtc  ein  im  Quadranten  gebogener 
Stromleiter  durch  alle  Grade  des  Azimuths ;  ferner  blieb  ein  Kreisbogen  von  115° 
im  Nordpunktc  in  Ruhe  ;  inglcichen  orientirte  sich  ein  Kreisbogen  von  126°  8' je 
nach  der  Stroinesrichtung  im  magnetischen  Nordost,  oder  im  magnetischen  Nord- 
west. —  Eine  letzte  Versuchsreihe  Pohl  s,  betreffend  die  Rotationen  und  die  Ein- 
stellung von  kreisförmigen  oder  halbkreisförmigen  Leitern  unter  ElOfluss  des 
Erdmagnetismus,  bieten  gegen  die  in  der  nächsten  Nummer  zu  behandelnden  älteren 
Untersuchungen  de  la  Rive's  keine  wesentlichen  Erweiterungen. 

Schon  vor  Pohl  hatte  Ampere  7  mit  Hülfe  des  in  §.29  No.  III  beschriebenen 
und  in  Fi;/.  1C0  auf  Seite  294  wiedergegebeuen  Apparates  continuirliche  Rotationen 
unter  Einfluss  des  Erdmagnetismus  dargestellt,  welche  aus  der  Wirkung  auf  die 
horizontalen  Theile  s'o.  und  s'n  hervorgehen,  in  denen  gleichzeitig  der  Strom  vom 
Drchungsmitteipunkt  fort  oder  demselben  zumesst. 

IV.  Der  oben  No.  I  herangezogene  allgemeine  Ausspruch  Ampere  s,  dass  ein 
ebener  fast  geschlossener  galvanischer  Strom  sich  infolge  des  Erdmagnetismus 
so  einstelle,  dass  der  untere  Stromthcil  von  Ost  nach  West  flösse,  veranlasste 
Gaspard  de  la  Rive  8  zu  versuchen,  wie  sich  ein  ebener  Strom  einstelle,  dessen 
unterer  Theil  fehlt.  Zu  dem  Ende  liess  er  einen  hufeisenförmig  gebogenen  und 
mit  Plat inenden  versehenen  Drath  in  seiner  Mitte  auf  einer  Spitze  schweben,  die 
sich  über  der  Mitte  einer  in  zwei  Hälften  getheilten  und  beiderseits  mit  Quecksilbci 
gefüllten  Schüssel  befand,  sodass  beide  Dratheuden  die  Quecksilberoberfläche  be- 
rührten. Wurden  nun  .die  Poldräthe  einer  Ivette  in  beide  Abtheilungen  der  Schüssel 
getaucht ,  so  musstc  der  bewegliche  Drath  den  1'ebergang  des  Stromes  von  der 
einen  in  die  andere  vermitteln,  und  es  zeigte  sich,  dass  er  sich  genau  so  einstellte, 
als  ein  beweglicher  Drath,  in  welchem  das  untere  Stück  vorhanden  war,  obschon  jetzt 
der  Strom  blos  aufwärts,  von  West  nach  Ost,  und  wieder  abwärts  floss.  G.  pe 
la  Rive  fand  nun,  wenngleich  er  die  Art  des  Einflusses  nicht  abzusehen  vermochte, 
dass  diese  unvermuthete  Wirkung  von  den  verticalen  Antheilen  des  Drathes  herrühren 
müsste.  Denn  wurden  dieselben  bis  auf  0,04  Meter  verkürzt  bei  einer  Länge  des 
horizontalen  Theiles  von  0,33  Meter,  so  fand  fast  gar  keine  Einstellung  mehr  statt, 
während  eine  solche  bei  0,56  Meter  langen  verticalen  Armen  schon  durch  sehr 
schwache  Kraft  erzielt  werden  konnte. 

Hierdurch  fand  sich  August  de  la  Rive9.  der  Sohn  des  Vorigen,  bewogen, 
eine  umfassende  Untersuchung  über  den  Antheil  vorzunehmen,  welchen  dio  einzelne" 
Seiten  eines  verticalen  parallciogrammatischen  Stromleiters  an  dessen  Kinstellungs- 
vermögen  durch  den  Erdmagnetismus  haben.  Er  bediente  sich  dazu  des  in  Fiy.  f94 
(Seite  327),  in  '/io  '1er  natürlichen  Grösse  wiedergegebenen  Apparates.  Derselbe 
besteht  aus  zwei  parallelen  kreisrunden  Holzplatten,  der  unteren  AÜCD  von 
406  Millimeter  Durchmesser  und  der  oberen  aUcd  von  364  Millimeter  Durchmesser, 
an  deren  Rand  Quceksilbcrrinnen.  eingedreht  sind.  Beide  Rinnen  köuneu  durch 
diametral  gegenüberstehende  Scheidewände  AC  und  ac  nach  Bedürftuss  in  je  zwei 
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Hälften  gcthoilt  werden.  Die  beiden  Platten  sind  mit  einander  verbunden  dureh 
eine  hoble  Metallröhre,  welche  oben -in  der  mit  Quecksilber  zu  füllenden  Rinne  rg 
mündet.  In  der  Am  der  Ilölire  geht, 
ohne  sie  metallisch  zu  berühren,  ein 
Drath  ko  ebeufalls  von  einer  Platte 
zur  andern,  und  auf  sein  oberes 
Ende  kann  nach  Bedürfniss  entweder 
die  Spitze  jt*  oder  das  Näpfchen  y 
aufgeschraubt  worden.  Von  vier 
seitlich  stehenden  Quccksilbernäpf- 
chen  Itt  tn  mit  dem  centralen  Drath. 
n  mit  dem  umgebendon  Metalk  ylinder 
und  v  und  w  .mit  den  beiden  Ab- 
theiluugen  der  untern  Quccksiiber- 
rinnen  in  leitender  Verbindung. 
Ausserdem  führt  ein  Drath  </ö  von 
dem  Metallcylinder  naeh  der  obem 
Ouecksilberriniie.  bei  q  beliudet  sich 
eine  Schraube,  um  das  Quecksilber 
aus  der  oberen  Kinne  abzulassen. 

Um  nun  die  verschiedenen  Er- 
scheinungen nachzuweisen,  wurden 
die  folgenden  in  1  der  ursprüng- 
lichen Liueardimensiouen  dargestellten 
Vorrichtungen  verwendet : 

f )  Die  Wiederholung  des  schon 
von  Amper«  angestellten  Versuches, 
betreffend    die    Einstellung  eines 

ebenen  geschlossenen  Umlaufes  senkrecht  zum  magnetischen  Meridian  lässt  sich 
durch  einen  Leiter  von  der  Form  des  in  Fig.  M)o  gegebenen  bewirken.  Die  Battcrie- 
dräthe  werden  in  die  Napfchen  m  und  n  (der  vorige»  Figur)  ge- 
tauebt  und  der  Drath  mit  dem  Ende  «  in  das  Näpfchen  y  und  mit 
dem  Ende  fi  in  die  Rinne  qr  getaucht.  Bei  der  durch  Pfeile  an- 
gedeuteten Stromesrichtnng  stellt  sich  der  Drath  mit  der  untersten 
Seite  0  W  von  Ost  nach  West. 

?)  Die  ebenfalls  schon  von  Amper»:  bewirkte  Rotation  lässt 
sich  dureh  einen  nach  Art  der  Fig.  190  gebogenen  Drath  wieder- 
holen. In  u  befindet,  sich  eine  metallene  Spitze,  welche  in  das 
Quecksilbernäpfchen  y  gestellt  wird.  In  ti  und  fil  endet  der  Drath 
in  Platinspitzen  und  diese  tauchen  in  die  Rinne  A/tCD,  aus  welcher 
die  Scheidewände  entfernt  sind.  Werden  die  Polenden  des  Rhco- 
motors  irr  die  Näpfchen  r/i  und  r  getaucht,  dann  rotirt  der  Drath ; 
um  die  Spitze  a  und  zwar  bei  dot  durch  Pfeile  angedeuteten 
Stromesrichtung  auf  dor  nördlichen  Hemisphäre  im  entgegengesetzten 
Sinne  der  Bewegung  eines  Uhrzeigers  bei  nach  oben  gekehrtem 
Zifferblatt. 

.  3)  E9  wurde  der  J)rath  der  Fiy.  197  (Seite  3  28).  wesentlich 
beschaffen-  wie  der  vorige,  mit  der  Spitze  y  .auf  das  Näpfchen  y  ge- 
stellt. Di  die  untere  Rinne  wurden  aber  die  Seheidewände  A  und  C 
eingesetzt,  und  die  Poldrätbe  in  die  Napfchen  v  und  w  getaucht. 
Der  Strom  stieg  nun  im  Sinne  der  Pfeile  (oder  im  entgegen- 
gesetzten) ipi  einen  Schenkel  des  Drathcs  auf-,  im  andern  abwärts. 


h'„j.  19  i. 
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Jetzt  orientirte  sich  der  aufwärts  steigende  Strom  im  magnetischen  Westen,  der 
abwärts  steigende  im  Osten. 

4)  Fehlte  beim  vorigen  Versuch  die  unterste  Seite  am  geschlossenen  Leiter, 
so  wurde  nun  nach  Art  der  Fig.  498  der  oberste  Theil  unterdrückt 
und  durch  eine  Glasröhre  aß  ersetzt.  .  Diese  ist  mit  einer  Spitze  y 
versehen,  welche  in  das  Näpfchen  y  taucht.  Der  übrige  Antheil 
besteht  aus  einem  Kupfcrdrath,  welcher  mit  den  abwärts  gekehrten 
und  in  die  obere  Rinne  ab  cd  tauchenden  Platinspitzeu  «  und  ß 
in  inctallischcT  Berührung  steht.  Wird  die  Rinne  mit  den 
Scheidewänden  a  und  c  versehen  und  werden  die  Polenden  der 
Kette  in  die  beiden  Hälften  der  oberen  Rinne  getaucht,  dann 
stellt  sich  der  Drath  ganz  so  wie  der  geschlossene  Umlauf  oder 
wie  derjenige,  an  welchem  die  untefr  Seite  fehlte,  nämlich  bei 
der  angedeuteten  ■Stromesrichtung  mit  der  uutern  Seite  0  W  von 
Ost  nach  West. 

5)  Bei  dem  beweglichen  Leiter  der  Fiy.  499  wurden  nun 
gleichzeitig  beide  horizontale  Theile  des  ursprünglich  geschlossenen 
Umlaufes  unterdrückt  und  statt  der  oberen  Seite  die  mit  der 
Spitze  y  versehene  Glasröhe  a'ß  subs-tituirt.  Mit  den  beiden 
vcrtiealcn  Dräthen  standen  die  abwärts  gekehrten  Platintinspiteen 
ß  und  <e,  in  Verbindung.  Während  nun  y  an  dem  Näpfchen  y 
balancirte,  tauchten  a  und  ß,  in  die  untere  mit  Scheidewänden 
versehene  Rinne,  und  ß  und  at  berührten  das  Quecksilber  in  der 
oberen  ungetheilten  Rinne.  Wurden  dann  die  Battejiedräthe  in 
die  Näpfchen  v  und  to  gestellt,  so  stieg  der  Strom  vermittelst 
der  -einen  Hälfte  der  Untern  Rinne  in  einem  Drathe  etwa  in  aßf 
aufwärts,  bewegte  sich  alsdann  durch  das  Quecksilber  der  oberen 
Rinne  abcd,  um  zu  a,  zu  gelangen,  und -stieg  in  dem, Drathe  alßl 
abwärts,  um  vermittelst  der  anderen  Hälfte  der  unteren  Rinnen 
wieder  zu  seiner  Quelle  zurückzukehren.  Der  Erfolg  war  abermals 
i,  dieselbe  Einstellung,  wie  die  des  ganzen  geschlossenen  Umlaufes. 
Fig.  m.  Der  aufwärts  steigende"  Strom  stellte  sich  in  Westen,  der  abwärts 

gehende  in  Osten  ein. 
6)  Es  bleibt  bezüglich  der  verticalen  Dräthe  noch  übrig  zu  untersuchen,  welchen 
Autheil  der  aufsteigende  und  welchen  der  absteigende  Strom  an  der  Einstellung 
haben.    Zu  dem  Ende  wird,  wie  in  Fig.  200,  ein  Drath  aß  au  einen  mit  einem 

Gegengewicht  Und  mit  der  Spitze  y  verseheneu 
horizontalen  Glasstab  befestigt  , ..  und  mit  der 
abwärts  in  die  obere  ungetheiltc  Rinne  reichen- 
den  Platinspitze  "ß   in    Verbindung  gesetzt. 
|     Taucht  nun  «  in  die  untere  ungetheiltc  Rinne 
und  stehen  die  Poldräthc  in  den  Näpfchen  w 
und'»,    so   stellt  6ieh,   wie  vorauszusehen, 
der  Leiter  bei  aufsteigendem  Strom  in  Westen 
.   K>      ein,  bei  absteigendem  in  Osten. 
Bf.  soo  ioi  ■  7)   Wird  mit  Benutzung  des  beweglichen 

Antheils  im  fünften  Alinea  der  Versuch  nach 
Art  der  Fig.  201  abgeändert,  sodass  der  Strom  in  beiden  verticalen  Armen  gleich- 
zeitig auf-  oder  gleichzeitig  abwärtssteigt,  dann  ist  der  Apparat  in  jedem  Azimuth 
im  Gleichgewicht.  Der  Zweck  wird  erreicht,  wenn  mit  Beseitigung  der  Scheide- 
wände die  untere  und  die  obere  ungetheiltc  Rinne  gleichzeitig  auf  beideu  Wegen 
uß  und  u,ß,  verbunden  und  wenn  daun  die  Batteriedräthc  in  die  Näpfchen  w  und  n 
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getaucht  werden.  Indem  das  Querstück  ßßf  aus  Glas  besteht,  kann  der  Strom  sich 
nur  durch  das  Quecksilber  der  oberen  Rinne  ausgleichen. 

8)  Endlich  muss  noch  der  Antheil  der  horizontalen  Seiten  an  den  in  Hede 
stehenden  Erscheinungen  experimentell  untersucht  werden.  Zu  dem  Ende  werden 
die  horizontalen  Kupferdräthe  der  Figg.  202  und  203  entweder  mit  dem  Hütchen  y 
juif  die  Spitze  .r,  oder  mit  der  Spitze  y  auf  das 

Näpfchen  y  gestellt,  sodass  die  abwärts  gehenden  ■       y  ^ 

Ptatinspitzen  u  und  ß  in  die  Rinne  abcd  der  oberen   J       i       ,1      J       #  jj 
Platte  tauchen.   Ist  die  Rinne  getheilt  und  werden  tot.  Ftg.  soj. 

die  Ratteriedräthc  zu  beiden  Abthcilungen  geführt, 

dann  durchmesst  der  Strom  den  Drath  in  seiner  ganzen  Länge,  und  letzterer  bleibt 
in  jedem  Azimuth  im  Gleichgewicht.  Werden  dagegen  die  Scheidewände  a  und  c 
beseitigt,  und  wird  durch  Einstellen  der  Poldräthe  in  die  Näpfchen  m  und  n  der 
Strom  durch  den  Drath  gleichzeitig  von  der  Mitte  nach  beiden  Enden,  oder  umge- 
kehrt geführt,  dann  kommt  letzterer  je  nach  der  Stromesrichtuug  in  verschiedenem 
Sinne  zum  Rotiren. 

Die  in  dieser  Nummer  enthaltenen  Ergebnisse  führen  aber  zu  folgenden  drei, 
schon  im  obigen  Texte  implicite  ausgesprochenen  allgemeinen  Sätzen  : 

a)  Ein  verticaler  Strom,  der  sich  nur  um  eine  verticale  Axe  be- 
wegen kann,  strebt  sich  mit  der  Ebene,  die  ihn  mit  der  Axe  verbindet, 
senkrecht  zum  magnetischen  Meridian  einzustellen;  und  zwar  findet 
er  seine  stabile  Gleichgewichtslage  in  Westen,  wenn  er  aufsteigt,  in 
Osten,  wenn  er  absteigt. 

b)  Ein  horizontaler  Strom  strebt  sich  in  allen  Lagen  parallel  zu 
seiner  Richtung  zu  bewegen,  und  zwar  in  einem  Sinne,  welcher  mit 
der  Stromesrichtung  sich  ändert. 

c)  Rei  der  Einstellung  eines  um  eine  verticale  Axe  drehbaren  ge- 
schlossenen ebenen  Stromes  sind  blos  die  verticalen  Componcnten 
desselben  betheiligt. 

Wiederholungen  der  vorstehenden  Versuche  mit  geringen  Abänderungen  rühren 
von  Pohl  10  her,  sie  bieten  aber  ebenso  wenig  ErwÜhnenswerthes  dar  als  eine  von 
Steffens  11  veröffentlichte  falsche  Beobachtung. 

V.  Wie  unter  Einlluss  gewöhnlicher  Magnete  elektrische  Spiralen  und  Elck- 
tromaguetc  zu  continuirlichen  Rotationen  gebracht  werden  können,  wenn  an  den 
geeigneten  Stadien  der  Hcwegung  die  Stromesrichtung  in  die  entgegengesetzte  um- 
kehrt, so  kann  man  die  analogen  Erscheinungen  auch  unter  Einlluss  des  Erd- 
magnetismus darstellen.  Von  allen  zu  diesem  Zweck  conslruirten  Apparaten  mögen 
nur  die  folgenden  Reisplele  hier  Platz  finden. 

Um  die  Rotation  von  Spiralen  ohne  einliegenden  Eisenkern  nachzuweisen,  ist 
Ritchie  s12  Apparat,  der  in  §.  3t ,  No.  VI  beschrieben  und  in  Fig.  189  auf  Seite  319 
abgebildet  wurde,  sehr  zweckmässig,  wenn  er  nicht  in  zu  kleinen  Dimensionen 
ausgeführt  worden  ist.  Sobald  man  nämlich  die  beiden  Poldräthe  unmittelbar  in 
beide  Hälften  der  unteren  Rinne  taucht,  ohne  den  über  b  befindlichen  Zulcitungs- 
drath  zu  benutzen,  so  wird  dadurch  der  Strom  blos  dem  beweglichen  Antheil  gh 
des  Apparates  zugeführt,  ohne  dass  er  durch  den  festen  Ring  mn  sich  bewegte. 
Stehen  alsdann  die  beiden  Scheidewände  o  und  6  in  der  magnetischen  Ostwestlinic, 
so  rotirt  der  innere  Kreis  je  .nach  der  Stromesrichtung  in  verschiedenem  Sinne. 

Uui  durch  Elektroinagnetc  mit  Hülfe  der  horizontalen  magnetischen  Erdkraft 
Rotationen  zu  bewirken,  hat  v.  Cbameh  13  den  Apparat  der  Fig.  204  (Seite  330) 
construkt.  Zwei  gerade.  3öö  Centimcter  lange  und  41  Millimeter  dicke  mit  Kupfcr- 
drath  umwundene  Eiektromagnete.  ab  und  a'b'  sind  horizontal  und  rechtwinkelig 
zu  einander  durch  einen  Holacylinder  gd  gesteckt,,  welcher  oben  und  unten  die 
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Stahlspitzc  t  Hin!  e'  trägt.  Die  untere  Spitze  ruht  in  einer  Stahlpfanne,  die  auf 
dem  Bodenbrett  steht  ,  während  die  nhere  in  einem  an  dem  Ende  einer  zweimal 

rechtwinkelig  umgebogenen  Messing- 
stange befestigten  Glasröhre  /  läuft. 
Die  vier  Enden  der  Maguetcsirungs- 
dräthe  ecoe  fuhren'  zu  zwei  an  der 
Mcssiugstauge  befestigten  hölzernen, 
mit  Scheidewänden  versehenen  Queck- 
silberriuncu,  und  werden  durch  eine 
Pappscheibe  in  ihrer  Lage  erhalten. 
Die  Zuleitungsdräthe  /  und  /'  des 
Rheornoturs  laufen  die  Messingstange 
entlang,  ohne  sie  metallisch  zu  be- 
rühren, zu  jeder  iler  beiden  Queck- 
silbcrriunen.  Der  untere  Theil  des 
Holzcylinders  ist  mit  einem  weiten 
Gcfäss  umgeben,  in  weiches  solange 
Quecksilber  gegossen  wird ,  bis  der 
ganze  beweglicheTheihsum  Schwimmen 
kommt  und  ohne  Reibung  auf  dem  untern  Zapfen  geht.  Werden  die  Scheidewände 
der  Querksilberrinnen  in  den  magnetischen  Meridian  gestellt,  so  bewegt  sieh  der 
Apparat  mit  der  grössten  Kraft. 

I  nt  die  tot.de  Erdkraft  zur  elektromagnetischen  Rotation  zu  benutzen,  kann  der 
in  Fig.  2(Ü  dargestellte  Apparat  dienen.  Zwei  mit  Kupfcrdrath  umwundene  Eisen- 
kerne ab  und  a'b'  steheu  senkrecht  zu  einander 
und  sind  mit  der  horizontalen  hölzernen  Welle  mn 
in  vcrtiealer  Ebene  beweglich.  An  derselben  Welle 
sind  rier  aus  je  zwei  sieh  nicht  metallisch  berüh- 
renden Hälften  bestehende'  Metallscheibeu  cd,  <r« 
befestigt.  Die  Trcunungsstellcn  von  c  und  d  sind 
einander  parallel,  stehen  aber  senkrecht  auf  den 
ebenfalls  parallelen  Trennungsstellen  der  Scheiben  r 
und  d'.  Ferner  stehen  die  Trennungsstellen  oller 
Scheiben  immer  gerade  dann  vertinil,  wenn  die 
zugehörigen  Magnete  unter  dem  Inclinationswinkel 
gegen  Jen  Horizont  geneigt  sind.  Nun  ist  jedes 
«1er  beiden  Drathenden  des  Elektromagneten  ab  mit 
zwei  Hälften  und  zwar  mit  je  einer  vorderen  und 
einer  hinteren  der  Scheiben  c  und  d  in  metallische 
Verbindung  gebracht,  und  ebenso  beide  Drathenden 
^^iMfl^iiniilam  j     des  Elektromagneten  a'.b'  mit  je  einer  oberen  und 

je  einer  unteren  Hälfte  der  Scheiben  c'  und  d'.  l>ic 
Rinnen  e,  f  und  g  stehen  unter  den  Scheiben  und 
zwar  die  mittlere  unter  den  Scheiben  d  und  t  ge- 
meinschaftlich, und  werden  so  weit  mit  Quecksilber 
gefüllt,  dass  dieses  den  Umfang  derselben  gerade 
berührt..  Durch  die  Träger  der  Welle  und  die  Rinneij  e  und  g  sind  die  metallenen 
zur  Aufnahme  der  Hattcricdräthe  dienenden  Halter  k  und  r  bis  zur  Berührung 
Quecksilbers  geschraubt.  Wird  endlich  die  horizontale  Welle  in  die  magnetische 
Ostwestlinie  gestellt  und  der  Apparat  durch  einen  Rheomotor  geschlossen,  so 
rotiren  die  Magnete  in  ihrer  vertiealen  Ebene..  Im  Allgemeinen  taucht  nämlich 
immer  nur  ein  Hälftepaar  zweier  zu  einem  Magneten  gehöriger  Scheiben  gleichzeitig 


Fig.  ton. 
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in  das  Quecksilber  der  darunter  stehenden  Rinnen.  Dieses  Paar  ist  nun  so  mit 
den  beiden  Druthcndcu  des  Elektromagneten  verbunden ,  dass  derselbe  das  Bestreben 
hat,  sich  in  die  Richtung  der  Neigungsnadcl  zu  wenden.  Ist  er  hicr~  angekommen 
und  bewegt  er  sich  infolge  der  Beharrung  oder  infolge  der  auf  den  andern 
Magneten  wirkenden  Kraft  weiter,  so  wechseln  seine  Pole,  indem  das  bisher  durch- 
strömte Paar  der  Scheibenhälften  ans  dem  Quecksilber  (n„cbt  und  das  andere  in 
entgegengesetzter  Richtung  mit  dem  Magnetisirungsdrath  verbundene  Paar  die 
Stromleitung  übernimmt. 

Sehr  sinnreich  ausgerührte  Modelle  für  die  letztgenannten  beiden  Zwecke  hat 
Flerr  Mcchanikus  Fessel  in  Köln  u.  av  für  das  physikalische  Cabiuet  zu  Bonn  ge- 
arbeitet. 
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Fünfter  Abschnitt. 

Ströme  dureh  ludiiction« 
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§.  33.     Vorläufer  der  Entdeckung 

Bei  den  vielseitigen"  zu  Ende  des  vorigen  und  zu  Anfang  dieses  Jahrhunderts 
angestellten  Versuchen,  Muskel-  und  Nervenreize  dureh  galvanische  Ströme 
hervorzurufen,  konnte  es  nicht  fehlen,  dass  nicht  auch  magnetischer  und  un- 
magnetischer  Stahl  combinirt  wurde,  um  zu  erkunden,  oh  der  Magnetismus  ein 
wirksamer  Erreger  des  galvanischen  Stromes  sei.  Bisweilen  fielen  die  Versuche 
bestätigend,  bisweilen  verneinend  aus,  sie  wurden  aber  nicht  weiter  verfolgt. 
Der  Mangel  an  l'ehereinstimmung  erklärt  sich  durch  Nichtbeachtung  für  unwesent- 
lich gehaltener  Umstände,  denn  man  hatte  nur  die  Verschiedenheit  der  Metalle 
im  Auge,  und  wusstc  nicht,  dass  durch  Annäherung  oder  Entfernung  eines  Magne- 
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ten  an  einen  geschlossenen  Leiter  Ströme  erregt  werdch.  —  Ebenso  versuchte 
man,  nachdem  der  galvanische  Strom  als  ein  höchst  wirksamer  Erreger  von 
Magnetismus  erkannt  worden  war,  ob  nicht- durch  ihn -auch  <len  sogenannten 
unmagnetischen  Metallen  Polarität  ertheilt  werden  könne.  In  Wahrheit  wurde 
eine  Kupferscheibe  von  Magnetpolen  in  Bewegung  versetzt,  wenn  man  einen 
dieselbe  spiralförmig  umgebenden  Strom  öffuete  und  schloss.  Auch.,  hierin  ist 
eine,  freilich-  erst  später  gedeutete  Erscheinung  der  Induction  zu  erkennen. 

Während  nun  jene  •  Einzelheiten  unbeachtet  blieben,  so  machte  dagegen 
die  von  Araoo  im  Jahre  1821  veröffentlichte  Entdeckung  des  -  Rotations- 
magnetismus grosses  Aufsehen,  namentlich  deswegen,  weil  man  sich  umsonst 
bemühte,  eine  befriedigende  Erklärung  der  auffallenden  Erscheinungen  zu  finden. 
Aragos  Entdeckung  bestand  darin,  dass  eine  Magnetnadel,  sobald  sie  sich  über 
einer  Metallplatte  befindet,  eine  ungleich  geringere  Anzahl  von  Schwingungen 
vollführt,  bis  die  Schwingungsweite  um  eine  gewisse  Grösse  vermindert  wird, 
als  wenn  sie  im  freien  Räume  schwingt.  Die  Metallplatte  wirkt  also  ähnlich,  als 
ob  sich  die  Nadel  in  einem  dichten,  bedeutenden  Widerstand  leistenden  Mittel 
bewegte.  Vermindert  sich  nun  auch  unter  solchen  Umständen  die  Schwingungs- 
weite, so  bleibt  doch  die  Schwingungsdauer  genau  dieselbe,  als  wenn  die 
Platte  nicht  in  der  Nähe  wäre.  Während  bei  diesem  Versuch  die  Bewegung 
der  Nadel  durch  die  benachbarte  ruhende  Metallplatte  verzögert  wird,  so  gelingt 
ebenso  gut  auch  die  Umkehr,  es  wird  nämlich  eine  gewöhnliche  in  der  Ruhe- 
lage befindliche  Declinationsnadel  abgelenkt,  ja  sogar  im  ganzen  Kreise  umker- 
gedreht,  wenn  man  nahe  unter  ihr  eine  ihr  parallele  Metallscheibe  in  Rotation 
versetzt.  "  .  r  '.  '  . 

Eine  hiervon  verschiedene  und  durch  Barlow  entdeckte  Erscheinung  des 
Rotationsmagnetismus  besteht  darin,  xdass  Metallkugeln,  welche  um  eine  horizon- 
tale Axe  rotiren,  auf  eine  angenäherte  Magnetnadel  so  wirken,  als  ob  sie  im 
horizontalen  Kreise  und  90°  von  den  Drehungspolen  entfernt  zwei  Magnetpole 
erhalten  hätten.  Diese  Magnetpole  sind  einander  entgegengesetzt  und  ändern 
sich  mit  der  prehungsrichtuug. 

Die  folgende  Schilderung  wird  zeigen,  dass  Alles,  was  vor  FaraoayV 
Entdeckung  der  Induction  für  die  Erkenntuiss  des  Rotationsinagnetismus  geschehet! 
ist,  nicht  auf  unbefangenen  Untersuchungen  basirt;  denn  fast  stets  tritt  die 
Frage  entgegen:  Wie  geht  es  zu,  .dass  durch  Rotation  unmagnetische  Metalle 
magnetisch  werden?  .Allerdings  liegt  die  Frage  nahe,  sie  ist  aber  entschieden 
dahin  beantwortet  worden,  dass  die  Rotation  als  solche  eine  magnetische  Pola- 
rität nicht  hervorzurufen  im  Stande  sei,  denn  unmagnetische  Stahlnadeln  konnten 
durch  rotirendc  Platten  nicht  magnetisirt  werden.  Vielmehr  ist  zu  den  Erschei- 
mjngcn  des  Rotationsinagnetismus  stets  die  Gegenwart  eines  polaren  Magneten 
oder  eines  einem  Magneten  gleiohwirkcnden  galvanischen  Stromleiters  nothwendig. 
Dazu  kommt  noch,  dass  je  stärker  die  betheiligtcn  Magnete  sind,  desto  entschie- 
dener diese  Erscheinungen  hervortreten,  wohingegen  unmagnetische  Eiscnnadeln 
oder  Nadeln  von  Kupfer  und  andern  Substanzen  der  rotlrenden  Scheibe  nicht  folgen. 

Die  beim  Rotationsmagnetismus  in  Erscheinung  tretende  Kraft  wird  ferner 
in  dem  Maasse  stärker,  als  der  Magnet  der  uninagnetischen  Masse  nähersteht 
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Doch  sind  Details  über  das  Maass  der  Abhängigkeit  nicht  mit  Sicherheit  er- 
mittelt worden,  indem  eine  Untersuchjmgsmetbode  eine  Kraftvermehrung  pro- 
portional der  vierten  Potenz,  eine  andere  aber  eine  Vermehrung  proportional 
der  zweiten  Potenz  der  Annäherung  nachzuweisen  scheint. 

Was  die  Abhängigkeit  der  Kraft  von  der  Bewegung  betrifft,  so  scheint  es, 
als  ob  die  Ablenkung  der  ruhenden  Nadel  der  Rotationsgeschwindigkeit  der 
Scheibe  proportional  sei.  Auch  dann  wenn  die  Scheibe  in  Ruhe  ist  und  dämpfend 
auf  die  in  Schwingungen  versetzte  Nadel  wirkt,  ist  der  Einfluss  bei  grösseren 
Schwingungen,  mithin  bei  grösserer  Geschwindigkeit  stärker  als  bei  kleineren. 

Wenn  man  ferner  den  auf  den  Magneten  wirkenden  Körper  nach  Masse, 
Form  und  Substanz  änderte,  so  zeigten  sich  ebenfalls  beträchtliche  Unterschiede 
in  der  ausgeübten  Kraft.  Die  Masse  wurde  dadurch  verändert,  dass  man  immer 
mehr  und  mehr  Kupfer-  oder  andere  Metallplatten  unter  die  schwingende 
Magnetnadel  legte,  oder  dieselbe  mit  einer  immer  grössern  Anzahl  von  Metall- 
ringen umgab  und  den  dämpfenden  Einfluss  beobachtete.  Es  zeigte  sich,  dass 
derselbe  bis  zu  einer  gewissen  Dicke  der  Metallmasse  wuchs,  dass  von  da  ab 
aber  die  Vermehrung  unmerklich  wurde.  In  Betreff  der  Form  zeigt  sich,  dass> 
wenn  man  z.B.  zwei  sonst  gleiche  Kupferscheiben,  von  denen  die  eine  in  der 
Richtung  der  Halbmesser  mehrfach  eingesägt,  die  andere  aber  unverletzt  ist, 
nach  einander  in  demselben  Abstand  unter  einer  Declinationsnadcl  rotiren  lässt, 
die  letztere  der  unverletzten  Scheibe  weit  leichter  folgt,  als  der  eingeschnittenen. 
Werden  dagegen  die  Einschnitte  wiederum  mit  Metall  ausgefüllt,  so  verschwindet 
der  Unterschied  fast  gänzlich.  Was  aber  die. Substanz  der  beinflussenden  Körper 
anbelangt,  so.  zeigen  die  Metalle  vorzugsweise  starke  Wirkung.  Doch  ist  die 
Wirkung  nicht  in  dem  Maasse  stärker,  als  das  Metall  eine  grössere  Fähigkeit  be- 
sitzt, magnetische  Eigenschaften  anzunehmen,  vielmehr  zeigt  Kupfer  eine  hesonders 
starke  und  Silber  eine  noch  stärkere  rotationsmagnetische  Kraft  ,  während  Zink, 
Zinn,  Blei  schwächer  wirken,  Stahl  aber  einen  ganz"  besonders  schwachen  Ein- 
fluss äussert  Die  Fähigkeit,  während  der  Bewegung  auf  den  Magneten  zurück- 
zuwirken, ist  also  vielmehr  der  galvanischen  Leiiungsfähigkeit  der  Metalle 
proportional;  doch  sind  schlechte  Leiter  und  Nichtleiter,  wie  Holz,  Schwefel, 
Marmor,  Glas  und  viele  andere  Substanzen  durchaus  nicht  gänzlich  ohne  Einfluss 
auf  eine  benachbarte  in  relativer  Bewegung  befindliche  Magnetnadel.  Auf  eine 
Verminderung  des  Leitungsvermögens  kommt  aber  auch  die  Wirkung  der  ra- 
dialen Einschnitte,  sowie  die  schwächere  Kraft  dünnerer  Platten  hinaus. 

Einen  ganz  besonderen  Elrifloss  zeigen  Schirme,  welche  in  der  Form  von 
Metallplatten  zwischen  die  rotirendc  Scheibe  und  den  Magneten"  gehalten  werden. 
Besteht  ein  solcher  Schirm  aus  einer  Eisenplatte,  so  hebt  er  alle  Wirkung  des 
Rotationsmagnetismus  auf,  gerade  so  gut,  als  wenn  mau  sich  eines  Hufeisen- 
magneten bedient  und  diesen  beankert,  oder  eines  Stabmagneten  und  diesen  in 
eine  Hülse  von  weichem  Eisenblech  steckt.  Dagegen  vermindern  Schirme  von 
andern  Metallen  zwar  ebenfalls  die  Kraft  de«  Rotationsmagnetismus,  doch  in 
unverhältnissmässig  geringerem  "Grade  als  die  eisernen.  Von  Schirmen  endlich, 
welche  aus  schlechten  Elektricitätsleitcrn  bestehen,  hat  man  eine  Schwächung 
nftht  nachweisen  können 


Digitized  by  Google 


FÜNFTER  ABSCHNITT.  STRÖME  DURCH  INDUCTION. 


§.  :\:\. 


Soviel  man  es  nnn  auch  versuchte,  die  Erscheinungen  des  Rotationsmagne- 
tismus nach  Massgabe  der  des  gewöhnlichen  Magnetismus  zu  erklären ,  so  stiess 
man  doch  auf  allerhand  Widersprüche,  von  denen  manche  schon  aufgeführt 
wurden.  Namentlich  war  aber  eine  Erklärung  der  folgenden  Thateachen  voll- 
kommen unthunlich.  Zerlegt  man  nämlich  die  ganze  Wechselwirkung  zwischen 
Scheibe  und  Magneten  in  drei  zu  einander  rechtwinkelige  Componentcn ,  von 
denen  die  erste  der  Tangente,  die  zweite  den  Radien  der  Schein*»  parallel  ist 
und  die  dritte  senkrecht  auf  der  Oberfläche  der  Scheibe  steht,  so  kann  blos 
die  erste  als  eine  anziehende  Kraft  betrachtet  werden ,  wie  die  bisherigen  Ver- 
suche zur  Geniige  zeigen.  Was  die  zweite  Componcnte  anbelangt,  so  erfährt 
man  ihre  Wirkung,  wenn  man. sich  einer  senkrecht  gestellten  Inclinationsnadel 
bedient,  die  sich  blos  In  der  Richtung  der  Radien  über  der  rotirendeu  Scheibe 
bewegen  kann.  Eine  solche  Nadel  wird  aber  mit  ihrem  dcF  Scheibe  zugewandteil 
Pol  nach  dem  Drehungsmittelpunkt  hingezogen,  blos  etwa  innerhalb  -der  ersten 
zwei  Drittel  des  Halbmessers;  näher  an  der  Peripherie  der  Scheibe  wird  er  da- 
gegen vom  Mittelpunkt  abgestossen,  und  an  der  bezeichneten  Stelle  sowie  im 
Mittelpunkt  selbst  wirkt  die  rotirende  Scheibe  gar  nicht  auf  ihn  ein.  Die  dritte 
Componente  endlich  wird  isolirt,  wenn  man  einen  Magneten  von  dem  Ende  eines 
Wagebalkens  senkrecht  über  der  rotirenden  Scheibe  herabhängen  lässt  und  ihn 
auf  der  andern  Seite  der  Wage  äquilibrirt.  Diese  Componente  erweist  sich 
jedoch  über  allen  Stellen  der  Scheibe  als  abstossend.  Würden  nun  die  Princi- 
pien  des  gewöhnlichen  Magnetismus  zur  Erklärung  des  Rotalionsmagnctismus 
genügen,  so  müsstc  der  herabhängende  Magnetpol  hi  der  Scheibe  einen  befreun- 
deten Pol  hervorrufen  und  durch  diesen  angezogen  werden. 

Solche  Widersprüche  bewogen  Poisson  zu  einer  mathematischen  Erörterung, 
in  welcher  er  nachwies,  dass  der  in  Bewegung,  also  in  dem  Process  beständiger 
Vertheihmg  und  Wiederausgleichung  begriffene  Magnetismus  ganz  andern  Gesetzen 
gehorchen  müsse  als  der  gewöhnliche,  im  Zustand  des  Gleichgewichtes  befind- 
liche. Sind  nun  auch  die  Ergebnisse  der  Rechnung  ein  treuer  Widerscliein  der 
durch  die  Versuche  gewonnenen,  so  konnte 'doch  das  künstliche  Gebäude  dieser 
Theorie  keine  vollkommene  Befriedigung  gewähren.  Erst  nach  Entdeckung  der 
Inductionserscheinungen  war  eine  lichtvolle  Deutung  des  Rotationsmagnetismus 
möglich. 

I.  Uebor  Beobachtungen  von  InductionSströmcn  vor  der  eigentlichen  Entdeckung 
dieses  Gebietes  durch  Faraday  finden  sich  ungleich  weniger  Nachrichten  vor,  als 
über  elektromagnetische  Beobachtungen  vor  Entdeckung  des  Elektromagnetismus. 
Immerhin  sind  in  vereinzelten  Fällen  hierher  gehörige  Thatsachen  schon  aufgezeichnet 
worden.  So  erzählt  v.  Humboldt  *f  dass  *es  Rittku  mehrfach  geglückt  sei.  zwei 
Eiseimadelu  zu  wirksamen  Excitatoren  des  Galyanismus  zu  machen,  wenn  eine  der- 
selben durch  Streichen  magnetisirt  worden  sei.  Bitter  schrieb  die  zur  galvanischen 
Erregung  nothwendige  lleterogenität  dem  Magnetismus,  nicht  aber  der  veränderten 
Politur  zu,  denn  eine  mit  Zink  geriebene  Eisennadel  gab  mit  einer  nicht  geriebenen 
keinen  Strom.  Hcmdolpt  4  selbst  hatte  bisweilen  Zuckungen  an  Froschschenkeiii 
durch  magnetisirten  Stahl  wahrgenommen,  doch  waren  die  Erscheinungen  zweifel- 
haft, und  aus  absichtlich  darauf  hinzielenden  Versuchen  Schloss  er,  dass  der 
Magnetismus  kein  Erreger  des  Galvanjsmus  sei.  Offenbar  sind  aber  hier  Inductions- 
ströme  thätrg  gewesen,  die  entstanden  waren  durch  die  Annäherung  des  unmagne- 
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tischen  Elseristücks  an  einen  Pol  des  magnetisirteu  Stückes  mul  sich  durch  den 
Froschschenket  hindurch  ausgleichen  konnten. 

Auf  diese  Nachrichten  hin  stellte  v.  Arnim  3  folgende  Versuche  an.  An  einen 
Froschschenkel,  der  schon  so  weit  abgestorben  war,  dass  eine  Coinhiuation  von 
Stahl  und  Eisen  keine  weiteren  Zuckungen  hervorrufen  konnte,  wurde  in  gewöhn- 
licher'  Weise  ein- Eisenstück  und  em  Magnet  angelegt  ,  worauf  sofort  eine  Zuckung . 
erfolgte.  In  andern  Fällen  beobachtete  aber  v.  Arnim  die  Induetionsströme  nicht, 
wo  sie  ebenso  gut  als  in  dem  vorigen  Beispiel  hätten  hervortreten  müssen.  In- 
gleichen beobachtete  er  keine  Zuckungen,  wenn  zwei  gleichstarke  Magnete,  mit 
ihren. ungleichnamigen  Polen  gegeneinander  gelegt,  das  Präparat  berührten,  während 
die  Zuckung  eintrat,  wenn  die  gleichnamigen  Pole  gegeneinander  gelegt  wurden. 
Freilieh  fehlt  die  Nachricht,  ob  hi  diesen  Fällen  die  Berührung  der  Magnete  unter- 
einander, oder  ob  die  Berührung  der  Magnete  mit  dem  Präparat  die  frühere  war, 
was  für  eine  galvanische  Erregung,  nicht  aber  für  die  Erregung  von  Induetionsströiuen 
gleichgültig  ist. 

Ferner  beobachtete  Ampere4  eine  Jnduetionserscheinung,  als  er  in  de  i.a  Rives 
Laboratorium  untersuchen  wollte,  ob  auch  andere  Metalle  als  das  Eisen  durch  den 
galvanischen  Strom  magnetisch  erregt  würden.  Er  hing  einen  ringförndg  gebogenen 
Kupferstreifen  in  vertiealer  Ebene  io  einer  feststehenden  Drathspiralo  beweglich  auf 
und  Hess  dieselbe  von  den  -beiden  Schenkeln  eines  kräftigen  Hufeisenmagneten  ohne 
Berührung  umfassen.  Er  beobachtete  im  Moment  der  Schliessung  einer  galvanischen 
Kette  durch  die  Spirale  eine  Ablenkung  des  Ringes  durch  die  Magnetpole.  Die 
Erscheinung  deutete  auf  einen  vorübergehenden -Magnetismus.  Jedenfalls  ist  bei 
diesem  Versuch  die  Ablenkung  des  Ringes  entgegengesetzt  derjenigen  gewesen, 
welche  eine  magnetische  Substanz  unter  ähnlichen  Bedingungen  gezeigt  haben  würde. 
Dass  Ampere  diesen  Umstand  übersehen  hat,,  erklärt  sich  wohl  aus  der  Erwartung 
einer  magnetischen  Ablenkung,  rechtfertigt  wenigstens  nicht  die  Zweifel,  die  später 
Faraday  *  gegen  die  Beobachtung  erhob. 

Liegen  nach  dem  Gesagten  Versuche  ohne  Deutung  vor,  so  findet  sich  auch 
eine  Deutung  ohne  Versuche  schon  aus  dem  Jahre  1822  aufgezeichnet.  Pom,  * 
sagt  nämlich  u.  a.,  dass  eine  jede  noch  so  schwache  oder  starke  elektrische  oder 
magnetische  Spannung  nothwendig  mit  einem  zugleich  bestehenden  und  nur  der 
sinnlichen  Wahrnehmung  sich  entziehenden  Minimum  der  entgegengesetzten  Spannung 
in  Oscillation  begriffen  sein  müsse,  so  wie  etwa  der  Hauptimpuls  ■  einer  in  einer 
Glasröhre  bewegten  Quecksilbermasse  mit  den  rückgängigen  bis  zu  Minimis  depri- 
rairten  Impulsen  der  Masse  in  Wechselwirkung  stehe  u.  s.  f.  Schade,  dass  sich 
Pohl  nicht  deutlicher  ausgesprochen  und  unklare  naturphilosophische  Raisonhcments 
einer  klaren  experimentellen  Darstellung  vorgezogen  hat  .  er  würde  neun  Jahre  früheT 
sich  mit  dem  Ruhm  und  die  Wissenschaft  mit  dem  Erfolg  der  Entdeckung  der  In- 
duetion  bereichert  haben. 

II,  Am  22.  November  182  4  theilte  Arago'  der  französischen  Akademie  die 
Ergebnisse  von  Versuchen  mit,  denen  zufolge  eine  über  Metallen  und  andern  lei- 
tenden Substanzen  schwebende  Magnetnadel  eine  rasche  Abnahme  der  Schwingungs- 
weiten erfährt,  ohne  dass  die  Schwingungsdauer  merklich  verändert  wird.  Schon 
in  der  Sitzung  des  7."  März  4  825  zeigte  er  einen  Apparat  vor,  welcher  das  Um- 
gekehrte der  vorigen  Beobachtung  nachwies.  Eine  Platte  von  Kupfer  nämlich  oder 
von  mancherlei  andern  festen  oder  flüssigen  Substanzen  unter,  und  parallel  zu  einer 
horizontal  schwebenden  Magnetnadel  in  Rotation  versetzt,  lenkt  die  Nadel  in  dem 
Maassc  weiter  aus  der  natürlichen  Gleichgewichtslage  ab,  als  si^  derselben  näher 
steht  oder  als  die  Drehungsgeschwindigkeit  vergrössert  wird.  Bei  genügender  Verr 
raehrung  der  einwirkenden  Kraft  dreht  sich  sogar  die  Nadel  im  Kreise  um  den  Faden, 
an  welchem  sie  aufgehangen  ist.  Ablenkung  und  Drehung  der  Nadel  geschehen  in  dem- 
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selben  Sinne,  in  welchem  die  Scheibe  in  Rotation  versetzt  wird.  Das  sind  die 
ersten  Mitteilungen  über  die  Entdeckung  des  Rotationsmagnetrsmus,  der  viele 
Versuche  und  Hypothesen  veranlasste,  seine  Erklärung  aber  erst  fand  nach  Ent- 
deckung der  Inductionsströme  durch  Faraday. 

Die  erste  Mittheilung  Arago's  geschah  in  einem  freien  Vortrag  Vor  der  fran- 
zösischen Akademie  der  Wissenschaften.  Daher  mag  die  Unvollständigkeit  der 
citirten  Auszüge  rühren,  und  daher  mag  es  kommen,  dass  manche  Einzelbeobach- 
tungen Arago's  erst  nachträglich  aus  andern  Mitteilungen  bekannt  wurden.  So 
halte  er  schon  gezeigt,  dass  eine  zwischen  die  rotirende  Kupfcrplattc  und  den 
Magneten  gehaltene  Eisenplatte  die  Wechselwirkung  der  erstem  gänzlich  auQiebc, 
dass  aber  Platten  von  andern  Metallen  nur  die  Einwirkung  vermindern.  Ingleichen 
beobachtete  er  schon,  dass  Scheiben  mit  radialen  Einschnitten  eine  weit  geringere 
Wirkung  äussern  als  unverletzte  8. 

Um  den  Fuiidamentalversuch  des  Rotationsmagnctismus  darzustellen,  bedient  man 
sich  gewöhnlich  eines  in  einem  Kasten  eingeschlossenen  Räderwerks,  oder  besser 
wie  in  Füj.  206  einer  gewöhnlichen  Centrifugalmaschine,  mittelst  deren  man  eine 

Scheibe  k  von  starkem  Kupfer  in  horizontaler  Ebene 
in  Rotation  versetzt.  Ueber  der  Scheibe  wird  ein 
horizontaler  Magnetstab  ns  an  einem  Coconfaden 
aufgehangen,  Um  den  durch  die  rotirende  Scheibe 
veranlassten  Luftzug  abzuhalten,  ist  es  zweck- 
mässig, einen  mit  Pergament  oder  Papier  bedeck- 
ten Rahmen  ac  zwischen  Scheibe  und  Magneten 
zu  stellen.  Während  nun  der  Magnet  durch  die 
rotirende  Scheibe  abgelenkt  oder  sogar  ebenfaHs 
in  Drehung  versetzt  wird,  beobachtet  mau  keinerlei 
Einfluss,  wenn  man  statt  des  Magneten  einen  on- 
magnetischen  Stab,  etwa  eine  Glasstange  an  den 
Faden  hängt. 

Noch  che  die  Versuche  Arago's  bekannt  ge- 
worden waren,  hatte  Rarlow*,  veranlasst  durch 
eine  Reobachtung  Christie's,  dass  eine  in  eine 
andere  Lage  gebrachte  eiserne  Platte  eine  dauernd 
veränderte  Polarität  zeigt,  eine  Reihe  von  Ver- 
hierher  gehören.  Er  liess  nämlich  eine  30  Pfund 
Zoll  Durchmesser  zwischen  Rolzen  von  Kanonen- 


Fig.  S06. 


suchen  angestellt,  die  ebenfalls 
schwere  Shrapnelkugel    von  8 

metall  auf  einem  hölzernen  Gestell  mit  einer  Geschwindigkeit  von  7*0  Umdrehungen 


in  der  Minute  rotiren. 


Fig.  *07. 


Die  Rotationsaxe  war  horizontal  und  lag  in  der  Ebene  des 
magnetischen  Meridians  oder  senkrecht  zu  der- 
selben. Führte  er  nun  eine  kleine  Kompassnadel 
im  horizontalen  grössten  Kreise  um  dieselbe  herum, 
so  erfuhr  die  Nadel  an  den  vier  Stellen ,  welche 
um  30°  von  der  Rotationsaxe  abstanden,  keine 
Ablenkung.  Zwischen  diesen  Punkten  über  die 
Drehungspolc  hinweg  war  die  absolute  Ablenkung 
entgegengesetzt  derjenigen ,  die  über  den  Aequa- 
tor  hinweg  zwischen  denselben  Punkten  beob- 
achtet wurde.  In  Fig.  207  sind  die  Reobachtnngen 
wiedergegeben.  Es  bedeutet  der  innere  Kreis 
um  $  die  Kugel,  ab  ihre  Rotationsaxe  und  die  an 
der  Peripherie  des  grössern  Kreises  gezeichneten 
Pfeile  die  Magnetnadel,   welche  mit  ih/em  den 
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Spitzen  entsprechende»  Nordpole  in  die  Richtung  der  punktirten  Pfeile  abgelenkt 
wurde.  —  Da  nun  die  Grösse  der  Ablenkung  sehr  unregelmässig  war,  richtete 
Barlow  mit  Hülfe  äusserer  Magnetkräfte  die  Nadel  vor  Beginn  der  Rotation  den 
Tangenten  an  tler  Kugel  parallel,  wie  die  Pfeile  in  Fuj.  20S  darstellen,  in  welcher 
ab  die  Rotationsaxc  und  cd  den  Aequator  der  Kugel  ,S 
bedeuten.  Ging  nun  die  Rcwegungsrichtung  der  oberen 
Theilchcn  der  Kugel  nach  der  Nadel  hin,  so  wurde 
der  (den  Pfeilspitzen  entsprechende)  Nordpol  derselben 
überall  angezogen,  bei  umgekehrter  Rotationsrichtuug 
aber  abgestossen.  Wurde  die  Nadel  über  den  Aequator 
hinweg  in  senkrechter  Ebene  geführt,  so  stellte  sie 
sich  in  den  54°  vom  Horizont  abstehenden  Punkten 
senkrecht  zur  Rotationsaxc.  In  Fitj.  209  bedeute  der 
Kreis  um  ä  den  Aequator  der  im  Sinne  des  gefiederten 
Pfeiles  rotirenden  Kugel,  und  ht  sei  der  horizontale, 
zn  der  vertieale  Durchmesser.  Nun  wurde  auf  den 
zwischen  den  ö4  "Punkten  über  h  und  /  hinweg- 
gehenden Stellen  der  Nordpol  der  Nadel  (entsprechend 
den  Spitzen  der  ungeliederten  Pfeile)  tler  Drchungs- 
richtung  eutgegengeführt ,  während  umgekehrt  der 
Südpol  sich  dieser  Richtung  entgegenbewegte  auf 
den  Stellen,  welche  zwischen  den  5i°Punkten  liegen 
und  über  z  und  n  hinweggehen.  —  Alle  hier  beschrie- 
benen Erscheinungen  zeigten  sich  jedoch  blos  au  der 
rotirenden  Kugel,  und  verschwanden  sofort,  wenn  die- 
selbe zu  schwingen  aufhörte. 

Die  vorstehenden  Versuche  waren  in  der  Zeit 
zwischen  dem  September  1  82  4  und  dem  April  iHi'6 
angestellt  worden.  Nachdem  nun  Barlo w  von  Arago's 
Versuchen  erfuhr,  wiederholte  und  modifu-irte  er  dieselben  in  Gemeinschaft  mit 
MaksH  ,n.  Veranlasst  durch  jene  früher  gemachten  Beobachtungen  glaubten  sie  den 
Rotationsmagnetismus  durch  die  Annahme  einer  dem  Kupfer  zukommenden  schwachen 
Magnetkraft  erklären  zu  können,  eine  Meinung,  welche  "zuerst  von  Duhamel  11  auf- 
gestellt worden  ist.  Sie  stützten  ihre  Behauptung  dadurch,  dass  sie  durch  Annähe- 
rung und  Entfernung  eines  Kupferstabes  an  eine  Kompassuadei,  entsprechend  dem 
Takt  der  Nadelschwingungen,  dieser  eine  bedeutende  Ablenkung  ertheilen  konnten. 
Doch  waren  hierzu  nicht  alle  Kupfersorten  geeignet.  Ingleichen  beobachteten  sie, 
«lass  eine  rotirende  Eisenscheibe  der  darüber  aufgehangenen  Nadol  eine  stärkere 
Ablenkung  ertheilte,  als  eine  Kupferscheibe.  Liessen  sie  eine  Scheibe  in  verticaler 
Ehene  vor  einer  horizontalen  Magnetnadel  rotireu ,  deren  Rirhtkraft  durch  einen, 
entgegengehaltenen  Magnetstab  geschwächt  war,  so  erhielten  sie  keine  Ablenkung, 
wenn  die  Nadel  der  Drehuiigsaxe  gegenüberstand,  wohl  aber,  wenn  sie  irgend  einer 
andern  Stelle  entgegengehalten  wurde.  Endlich  erhielten  sie  durch  eine  nach  Amf£re's 
Angabe  sternförmig  eingesägte  Kupferscheibe  eine  weit  geringere  Nadelablenkung 
als  durch  eine  massive  Scheibe. 

III.  June  ungleich  bedeutendere  Erweiterung  erfuhr  das  Gebiet  ,  namentlich  so- 
weit es  sieh  um  die  Dämpfung  schwingender  Magnetnadeln  mittels  untergelegter 
Metallscheren  handelt,  durch  Seebeck  12.  Derselbe  liess  zuvörderst  an  Coconfädcn 
aufgehangene  Magnetnadeln  über  verschiedenen  Metallen  schwingen  und  beobachtete 
die  Anzahl  von  'Schwingungen, .  welche  die  Nadeln  gebrauchten,  um  aus  einer  an- 
fänglichen Schwingungsweite  von  45°  auf  eine  Schwingungsweite  yon  »0°  herab- 
zukoiumeu.    Eine  Nadel,  welche  über  einer  Marmorplatte  in  diesem  Intervall  Hü 
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Schwingungen  vollführte,  brauchte,  wenn  sie  sich  3  Linien  weit  über  einer  0,3 
Linien  dicken  Kupferplatte  (von  grösserem  Durchmesser  als  die  Nadellänge)  befand, 
nur  6S  Schwingungen,  über  einer  %  Linte  dicken  Zinkplatte  aber  71  Schwingungen. 

Um  den  Einfluss  der  Dicke  der  dämpfenden  Metallmasse  zu  ermitteln,  schich- 
tete er  mehre  Kupferplatten  von  je  0,9  Linien  Dicke  gleichzeitig  unter  die  Nadel. 
Zwischen  den  so  eben  angegebenen  Elongatiojien  ermittelte  er  folgende  Sehwingungs- 
zablcn:  •  . 

über  I  Platte  brauchte  die  Nadel  2f>         Schwingungen , 

2  ..       ..      ,,         n  '** 

t  ,.  ..       •<      i  » 

i  „•  M  "  II     -     ^  ' 


,.      Ii  ,,  .,  ..  ,.12 


7  ;  ..  .,         m        t  I 

8  bis  üi   „  ..      I  I 


Aehnliche*  Versuche  mit  Zinkplatten  angestellt,  bestätigten,  was  schon  aus  dem 
obigen  Versuche  hervorgeht,  dass  das  Zink  ebenfalls  die  Bewegungen  der  Nadel 
dämpft  ;  aber  nur  'ungleich  schwächer  wirkt  als.  das  Kupfer.  Beide  Versuchsreihen 
zeigten  aber,  dass  die  dämpfende  Wirkung  mit  der  Masse  des  Metalls  zunimmt, 
jedoch  nur  bis  zu  einer  gewissen  Grenze. 

Aus  andern  Versuchsreihen  ging  hervor,  dass  die  bekannte  .voltascIic  Spannungs- 
ercktricität  heterogener  Metalle  nicht  die  Ursache  der  in  Bede  stehenden  Er- 
scheinungen sei.  Wurde  nämlich  eine  Beihe  von  Kupfer-  und  Zinkplattea  ab- 
wechselnd geschichtet  unter  die  Nadel  gelegt,  so  wirkte  sie  schwächer,  als  wenn 
alle  Knpferplatten  unmittelbar  unter  die  Nadel  gelegt  waren  und  dann  die  Zinkplatten 
folgten.  Es  wurde  sogar  schon  eine  stärkere  Dämpfung  beobachtet,  wenn  bei  der 
abwechselnden  Schichtung  die  oberste  Blatte  eine  Kupferplatte  war,  als  wenn  das 
Zink  obeu  lag.  Von  noch  geringerem  Einfluss  war  eine  offene  voLTA'sche  Säule,  aus 
denselben  Platten  mit  zwischengelegten  feuchten  Leitern  aufgeschichtet. 

Um  die  schon  hiernach  wahrscheinliche  Abhängigkeit  der  Dämpfung  von  der 
Substanz  zu  ermitteln  ,  wurden  Platten  von  verschiedenen  Metallen ,  als  Quecksilber. 
Wismuth,  Platin,  Messing  u.  s.  w.  geprüft,  Stellte  sich  auch  die  erwartete  Be- 
ziehung deutlicher  heraus,  so  führten  doch  die  Versuche  zu  keinem  vergleichbaren 
Ergcbtüss,  da  die  Abmessungen  der  Platten  variirten. 

Entschiedener  dagegen  sind  die  Resultate  eines  Versuches  bezüglich  der  Ab- 
hängigkeit von  der  Intensität  des  Magnetismus  der  schwingenden  NadcL  Ver- 
gleichende Versuche  mit  einer  magnetisirten  Stahl-  und  Nickelnadel  zeigten  nämlich, 
dass  letztere  wegen  des  schwächern  Magnetismus  mit  bedeutend  geringerer  Kraft 
gehemmt  wurde. 

Andere  Messungen  bestätigten  die  schon  von  Arago  gemachte  Beobachtung, 
dass,  trotz  der  Verminderung  der  Schwingungsweite,  die  Schwiugungszeit  der  Nadel 
dieselbe  blieb,  die  unter  sonst  gleichen  Umständen,  aber  ohne  dämpfenden  Einfluss 
beobachtet  wurde,  in  dieser  Beziehung  verhält  sich  also  der  Botationsmagnetismus 
ähnlich,  wie  der  Widerstand  der  Luft  oder  die  Torsion  des  Kadens,  an  welchem 
die  Nadel  aufgehangen  ist.  » 

Jioch  verdient  hervorgehoben  «zu  werden,  dass  Seebeck  mehre  Lcgirungen  aus- 
findig machte,  welche  keine  oder  nur  eine  sehr  geringe  Wirkung  auf  die  schwin- 
gende Nadel  ausüben.  Veranlasst  durch  eine  Beobachtung  von  Gellkrt  und 
Rix  mann,  .  dass  Antimon  die  magnetischen  Eigenschaften  des  Eisens  vermindere, 
prüfte  er  eine  Legirung  von  4  Theilen  Antimon  Uiid  t  Thrile  Eisen;  und  fand, 
dass  eine  davon  gefertigte  Platte  die  schwingende  Nadel  ebenso  wenig  dämpfe,  als 
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eine  Marmorplatte,  wahrend  eine  gleich  dicke  Platte  von  reinem  Antimon  eine  be- 
trächtliche Wirkung  übte,  und  eine  Eiscnplattc  eine  noch  ungleich  bedeutendere. 
Ganz  ähnlich*  verhielt  sieh  eine  Eegirung  von  i  TJhcileu  Kupfer  und  I  Theil 
Nickel. 

Auch  Seebegk  glaubt  die  Ursache  der  Erscheinung  in  einer  durch  die  Nadel 
veranlassten  Magnetisirung  der  unterliegenden  Metallplattc  suchen  zu  müssen. 

IV.  Eine  fernere  Ausbeute  geben  die  Untersuchungen  über  Kotationsmagnetis- 
mus  von  Babbage  und  Hersghel  13,  Christie  14,  Prevost  und  Colladon15. 
pAOELLi  und  Nobili  ,fl,  Xmpere  und .Colladon  17 ,  Stubgeon.18,  Kau  mg  artner  19. 
Die  daraus  hervorgehenden  Erweiterungen  mögen  folgendermassen  zusammengestellt 
werden.  *  . 

Umkehrungen  der  ursprünglichen  Versuche  Arago's  bewirkten  Kabbage  und 
Berschel,  indem  sie  einen  Magneten  unter  einer  beweglich  aufgehangenen  Kupfer- 
scheibe rotiren  Hessen,  und  beobachtetpn ,  dass  letztere  der  Kcwegung  folgte. 
Ferner  beschwerte  Sturgeon  eine  in  verticaler  Ebene  leicht  bewegliche  Kupfer- 
scheibe an  einer  Stelle  der  Peripherie,  um  ihr  eine  Tendenz  zu  geben,  sich  mit 
dieser  Stelle  nach-  unten  zu  senken.  Er  versetzte  sie  in  Schwingungen  durch  Er- 
hebung der  beschwerten  Stelle  bis  zur  Höhe  der  Axe  und  zählte  die  Oscillationen, 
bis  die  Scheibe  wieder  in  Ruhe  war.  Wurde  derselbe  Versuch  angestellt,  während 
sich  die  Scheibe  zwischen  den  Polen  eines  Hufeisenmagneten  hefaud,  so  war  die 
Anzahl  der  Schwingungen  um  die  llälfte>  grösser  als  im  vorigen  Falle.  Dieses  Er- 
gebniss  jst  um  so  auffälliger,  als  die  Schwingungszahl  von  Magnetnadeln  unter  Ein- 
fluss  von  ruhenden  Kupferschoiben  vermindert  wird. 

Dass  bei  den  in  Kede  stehenden  Erscheinungen  stets  Magnetismus  ins  Spiel 
kommen  muss,  geht  aus  andern  Versuchen  von  Kabbage  und  Berschel;  sowie  von 
Kacelli  und  Nobili  hervor.  Sie  hingen  nämlich  leicht  bewegliche  Kupferscheiben, 
letztere  auch  Kupfernadeln ,  über  einer  rotirenden  Kupferscheibe  auf,  konnten  aber 
keinerlei  Einwirkung  beobachten.  Christie  konnte  auch  dann  keine  Wirkung  einer 
rotirenden  Kupferscheibe  auf  eine  andere  darüber  beündliche  wahrnehmen,  wenn 
unter  ersterer  ein  Magnet  stand.  Wenn  er  aber  sah,  dass  eine  sehr  beweglich 
über  einem  rotirenden  Magneten-  aufgehangeue  Scheibe  von  Zeichenpapier  sich  gegen 
denselben  herabsenkte,  obschon  ein  vor  Zugluft  schützender  Schirm  von  Papier 
zwischen  beiden  ausgespannt  war,  so  lässt  sich  diese  Beobachtung  wohl  anderweit 
erklären.  Durch  die  Wirkung  der  Centrifugalkraft  entstand  nämlich  im  Keweguogs- 
raum  des  Magneten  eine  Euftverdünnung,  die  sich  durch  den  Schirm  hindurch  fort- 
pflanzte und  saugend  auf  die  bewegliche  Papierscheibe  wirkte.  Baumgartner  will 
dagegen  Kewcgungen.an  Kupfer-  und  Messingstreifen ,  sowie  an- einer  unmagne- 
tischen  Eisennadel  wahrgenommen  haben.  Wenn  sie  unter  einer  Glasglocke  und  über 
einer  rotjrenUen  Kupferscheibe  sich  befanden  ;  doch  möchte  diese  Kcobachtung  einer 
Bestätigung  bedürfen.  Ingleichcn  fand  er,  dass  ein  horizontal  und  isoiirt  aufge- 
hangener und  mit  freier  Elektricität  gefüllter  Messingstab  sehr  loieht  den  Bewegungen 
einer  unter  ihm  rotirenden  Kupferscheibe  folgte. 

Während  ferner  Bacelli  und  Nobili  keine  Einwirkung  einer  rotirenden  Kupfer- 
setieibe auf  eirien  .beweglichen,  galvanischen  Stromleiter  beobachten  konnten  .  welche 
Gestalt  sie  demselben  auch  geben  mochfeu'  wiesen  Ampere  und  Colladon  die 
Ablenkung  eines  spiralförmigen  Bheophors  hach,. dessen  nach  oben  gebogene  Enden 
in  zwei  über  einander  stehende  Quecksilbernäpfchen  nach  bekannter  Anordnung  be- 
weglich eintauchten,  und  später  gelang  es  Pohl  '20  auch  die  Ablenkung  des  ein- 
fachen Schliessungsdrathcs  nachzuweisen. 

Eine  Bestätigung  der  seebeqk  sehen  Beobachtung,  dass  stärkere  Magnete  durch  . 
die  Kupferscheibe  stärker  bceintlusst  werden  als  schwächere,  gab  Christie.  Eine 
4       Gran  schwere  Nadel  wurde  nämlich  durch  die  rotirende  Scheibe  nur  um  2  0° 

22  ♦ 
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abgelenkt,  während  ein  gleichlangcr .  aber  197  Grau  schwerer  Mäguctstab  in  dem- 
selben Abstand  und  bei  derselben  Geschwindigkeit  der  Scheibe  sQgar  in  rasche 
Rotation  versetzt  wurde.  Ferner  versetzte  er  zwei  auf  einer  Holzscheibe  übereinan- 
der liegende  Magnete  mit  dieser  in  Rotation  und  hing  eine  Kupfersrireibe  parallel 
zu  derselben  beweglich  auf.  Die  letztere  folgte  unter  sonst  gleichen  Umstanden 
weit  leichter  der  Rotation,  wenn  die  Magnete  mit  ihren  gleichnamigen  Polen,  als 
wenn  sie  mit  ihren  ungleichnamigen  Polen  übereinander  lagen.  Dagegen  war  aber 
die  Kraft  merklich  gleich  befunden,  wenn-  die  Magnete  der  Rotationsaxc  parallel 
standen,  und  wenn  ihre  gleichnamigen  oder  wenn  ihre  ungleichnamigen  Pole  gleich- 
zeitig der  Kupferseheibe  zugewandt  worden.  Die  letzten  heiden  "Beobachtungen 
veriliciren  auch  PrevoSt"  und  Colladon.  Sie  finden  sogar  eine  solche  astatische 
Nadel  am  empliudlichstenN  welche  einen  Pol  in  der  Mitte  ihrer  Länge  Vbat,  und  zwei 
gleichnamige  an  den  Enden.  Wenn  sie  dagegen  einen  Magneten  an  einem  Pole 
aufhingen  und  um  ihn  herum  einen  Kupfereyfinder  rottren  Hessen,  sodass  Magnet 
und  Cylinderaxe  zusammenfielen,  so  erhielten  sie  keine  Wirkung. 

Um  die  Krage  zu .  entscheiden,  ob  allein  durch  den  Act  der  Bewegung  das 
Kupfer  magnetische  Eigenschaften  erhielte  ,  hingen  Bacelli  und  Noitili  eine  Eisen- 
nadel im  Innern  eines  rotirenden  Kuplercv liuders  auf,  fanden  jedoch,  dass  dieselbe 
dadurch  in  keiner  Weise  magnetisch  wurde. 

Eine  Abhängigkeit  der  relativen  Geschwindigkeit  zwischen  Nadel  und  Kupfer 
weisen  die  letztgenannten  Autoren  durch  Beobachtung  der  däinpfendeu  Wirkung 
einer  KupTerschcibe  auf  Nadelschwingungen"  von  verschiedener  Amplitude  «ach.  In 
freier  Lirft  kam  nämlich  eine  Nadel  bei  12  Schwingungen  und  einer  anfänglichen 
Schwingungsweite  von  90°  auf  eine  Schwingungsweite  von  60°  herab,  bei  An- 
wesenheit einer  Kupferscheibe  waren  dagegen  nur  3  Schwingungen  nüthig  um  das- 
selbe zu  bewirken.  Es  verhielten  sich  also  die  zu  gleichem  Effect  nöthigon  Schwin- 
gungszahlcn  wie  4:  t.  Wurden  dagegen  ähnliche  Versuche  mit  kleinen  anfänglichen 
Schwingungsweiten  wiederholt,  so  ergab  sich  nur  ein  Vcrhältniss  wie  3  :  2.  Actmüche 
Versuche  rühren  von  Baumgartner  her.  Er  beschleunigte  die  Schwingungen  einer 
Nadel  dadurch,  dass  er  sie  an  einem  plattgcwalzten  Messingsdrathc  aufhing,  und 
fand,  dass  unter  dieser  Bedingung  die  Dämpfung  einer  darunter  befindlichen 
Kupferplatte  stärker  ausfiel,  aJs  wenn  die  Nadel  an  einem  Seidenfaden  aufgehangen 
in  demselben  Abstände  von  der  Platte  langsamere  Schwingungen  vollführte. 

Ueber  die  Abnahme  der  Kraft  mit  der  Entfernung  der  Nadel  von  der  rotiren- 
den Scheibe  stellte  Christi*  Versuche  an.    Er  fand 

bei  einer  Entfernung  von  .     .    i  Zoll:     .?".;>;  »"5;  i" : 

eine  Ablenkung  der  Nadel  von    4  °  39';    3°  14;    6°t0:    I  f  °  1  o';   29°  20r. 

Setzt  man  nun  voraus,  dass  die  Tangente  der  Ablenkung  sich  umgekehrt  verhält 
wie  die  «te  Potenz  des  Abstandes  zwischen  Nadel  und  Scheibe,  dann  ergiebt  sich 
für  zwei  Abstände  <L  und  d'  und  die  dazu  beobachteten  Ablenkungen  y  und  «/ 

n     lK  ^  —  's  l'A  y 

I»  d'  -  lg  d     '  -  .     ,  \ 

#  m  •  •       m-  * 

Berechnete  hiernach  nun  Christik  die  vorigen  Versuche  so,  dass  er  d  und  </'  den 
jedesmaligen  Abständen  Act  Nadel  von  der  Mitte  der  Scheibe  gleich  setzte,  dann 
fand  er  im  Mittel  n==4i36l;  setzte  er  aber  d  und  d'  den  Abständen  der  Nadel 
von  der  nächsten  Oberfläche  der  Scheibe  gleich,  dann  ergab  sich  im  Mittel  n  :-.  3,605. 
Da  nun  das  Mittel  aus  beiden  Mitteln  nahe  —  4  ist,  so  schloss  er,  dass 
die  Kraft  der  vierten  Potenz  des  Abstandes  zwischen  Nadel  und  Scheibe  pro- 
portional sei.  Dieser  Schluss  rechtfertigt  sieh  auch  dadurch,  dass-  jeder  Magnet- 
pol umgekehrt  proportional  dem  Quadrat  des  Abstandes  auf  die  Scheibe  erregend 
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iMid  diese  wiederuin  umgekehrt  proportional,  dem  Quadrat  des  Abstände*  auf  die 
Nadel  bewegend  wirkt.  —  Hei  dünnen.  Kupfeqdatten  fand  ei  nur  eine  Kraftver- 
minderung im  eubisehen  oder  quadratischen  Verhältnis*  des  Abstandes.  —  Hei 
verschiedenen  HutationsgcM-hwiiidigkciteu  fand  er  die  Kraft  denselben  direct  pro- 
portional. Die  Untersuchungen  über  das  Gesetz,  nach  welchem  die  Kraft  sich  mit 
der  Dicke  der  Platten  ändert,  führte  zu  keinen  sicheren  Zahlen,  sio  stellte  sich  etwa 
dem  Gewicht  der  Matten-  einfach  proportional  heraus.  Immerhin  darf  den  hier  auf- 
gestellten Gesetzen  eine  grosse  Zuversicht  nicht  beigemessen  werden,  wenigstens 
führen  die  unter  N.  VII.  anzuführenden  mit  grosser  Genauigkeit,  angestellten  Ver- 
suche von  Snow  Harris  zu -ganz  andern  Ergebnissen. 

LTm  die  Wirkung  verschiedener  Substanzen  mit  der  des  Kupfers  zu  vergleichen, 
benutzten  Baürage  und  Herschel  Scheiben  von  gleichen  Dimensionen  und  beob- 
achteten bei  gleicher  Hotationsgeschwindigkeit  derselben  die  Ablenkung  eines  dar- 
über stehenden  Kompasses.  Das  Ergebuiss  ist  In  der  zweiten  und  dritten  Zahlen- 
reihe de/  folgenden  Tabelle  lür  zwei  Versuchsreihen  gegeben.  Die  in  der,  vitrten 
Hcihe  aufgeführten  Zahlen  wurden  dadurch  gewonnen,  dass  ein  astatisches  Magnet- 
nadelsystem über  den  rotirenden  Scheiben  aufgehangen  und  die  Zeit  bestimmt  wurde, 
während  welcher  das  Nadelpaar  eiue  gewisse  Anzahl  von  Umdrehungen  vollführte. 
Die  gewonnenen  Zahlen  für  Kupfer  ~  I  sind  uun  folgende. 


Substanzen. 


Kupfer 

Zink 

Zinn 

Hlc1    .  . 

Antimon 

Wismuth 

Holz  . 


Erst«-  Methode. 

Zwrite  Methode. 

1.00 

J.M 

1,00 

0,0  0 

0,0  3 

M« 

0,i7 

0.16 

0,51 

o,2  ;i 

■0,25 

0,25 

Ö,t  1 

0,00 

0,0  1 

.0,01 

0,0  2 

0,00 

•  * 

Auch  Kohle  und  «über  zeigten  die  rotationsmagnetische  Kraft,  letzteres  in  ganz 
besonderer  Stärke.  Merkwürdig  ist.  dass*  bei  .  einer  sonst  so  grossen  Ueberem- 
stiuunung  der  Zahlen,  Kupfer  und  Zink  nach  beiden  Methoden  ihre  Stellen  vertauschten, 
hoch  scheint  dieses  von  einem  Hcobachtungsfchlcr  bei  Anwendung  der  zweiton 
Methode  herzurühren ,  denn  Hacelli  und  Nomli  bestätigten  bei  Wiederholung  der 
Versuche  die  Aufeinanderfolge  der  Metalle,  Wie  sie  nach  der  ersten  Methode  ge- 
geben sind.    Sie  fanden  nämlich:  -  t 

Für  Kupfer  eine  Nadelablenkung  von  53° 

Zink  ,,  ,.   '  1  i  ° 

Messing  ..  .,     .  '  ..     t  I  ° 

Zinn       ,.  ,.  „  10° 

Hlei        ..  ...  H°  _ 


Wegen  einer  andern  Bestätigung  durch  Snow  Harris  mag  auf  N.  VII.  verwiesen 
werden.  Gleichzeitig  fänden  die  letzten  Beobachter  durch  Versuche  mit  heissen 
und  kalten  Scheiben .  dass  die  Temperatur  derselben  keinen  merklichen  EinUuss 
habe,  wohingegen  durch  Scheiben  aus  schlechten  Elektrieitätsleitern  —  Holz. 
Glas  u.  s.  w.  — *  keine  Ablenkung  der  Nadel  beobachtet  wurde. 

Wieder  andere  Untersuchungsreihe.il  wurden  veranlasst,  um  den  EinUuss  radialer 
Einschnitte  in  die  rotirende  Scheibe   auf  die  Kraft   zu   ermitteln.   .  Hardage  und 
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Berschel  machten  nämlich  allmälig  mehr  und  mehr  Einschnitte  iir  eine  kreisrunde 
Bleiplatte  derart  wie  sie  unter  u%  tu  c,  dy  e  in  Fig.  210  angedeutet ^sind.  Liesscn 
sie  die  Scheibe  unter  einem  astatischen  Nadclpaar  rotiren  und  bestimmten  die  Zeit, 

welcho  das«  Paar  gebrauchte ,  um 


c 

SIO 

Tür  die  unverletzte  Scheibe 

a.  für  die  Scheibe'  mit  1  Schnitt 

b   2  Schnitten 

'■.    |i     ..        ii        ».  I 

d.     ,,      ,|  ,,  6  ,, 


mit'  stets  derselben  Anzahl  von 
Umläufen  der  Scheibe  zu  folgen, 
so  ergäbe*  sich  folgende  Vcr- 
hältnisszahlen  für  die  Grösse  der 
Kraft: 


\  INI 

I  0  47 
'.)  I  I 

564 

280 


Bei  einer  Eiscnplatte  wurde  durch  ein  ähnliches.  Verfahren  nur  eine  geringe  Aen- 
denlng  gefunden,  bei  Kupfer  dagegen  eine  Kraftverminderung  im  Verhältniss  von 
t  :  0,i.  Eine  Uüniie  Kupferscheibe  mit  Einschnitten  versehe«  zeigte  eine  sehr  starke 
Kraftabn.ihmc.  Wurden  die  Schnitte  mit  Zinn  wieder  ausgelöthet,  so  war  die  Kraft 
fast  ebenso  gross  als  die  der  unverletzten  Platte.  Aelmliches  ergab  eine  Mcssing- 
schoibe.    Die  Verhältnisszahlen  sind  die  folgenden: 

Kupferscheibe  unverletzt  .  t,00 

dieselbe  eingeschnitten     ...  0,20 

dieselbe  mit  Zinn  ausgelöthet  0,9 1 

Messiugscheibe  unverletzt  .  \  i,00 

dieselbe  eingeschnitten  .  .  .  .  0,2  t 

mit  Wismuth  ausgelöthet .     .  0,5.1 

mit  Zinn  ausgelöthet  .     ...  0,8S  /  "  . 

mit  Blei  ausgelöthet   O.SJi 

OflVinbar  zeigt  sich  in  diesen  Zahlen  eine  Beziehung  der  Kraft  zum  Leitungsver- 
mögen des  Löthmittels  fiir  galvanische  Ströme.  —  Aehnhche.  aber  weniger  ausge- 
dehnte Versuchsreihen  stellten  BaoellI  •  und  Nobili  mit  ähnlichen)  Erfolge  an. 
Prevost  und  Collado^i  substituirten  eine  ebene  Spirale  von  Kupferdrath  statt  der 
massiven  Scheibe  und  fanden  ebenfalls  eine  beträchtliche  Kraftvermiuderung. 

Ueber  den  Einlluss  von  Platten,  welche  man  zwischen  der  rotirenden  Seheibe 
und  dem  Magneten  aufstellte,  sind  die  Meinungen  der  Beobachter  gethcilt.  Darbaoe 
und  Berschel  legten  Platten  von  Papier,  Holz.  Glas,  Kupfer,  Zion,  Zink,  Blek 
Wismuth,  Antimon  und  verzinntem  Kisenblech  zwischen  die  rotirende  Scheibe  und  den 
Magneten  und  inassen  die  Zeit,  die  bei  gleicher  Umdrehungsgeschwindigkeit  nöthig 
war,  um  dem  Magneten  eine  gewisse  Anzahl  von  Umdrehungen  zu  ertheilen.  Mit  Aus- 
nahme des  Eisens  konnte  aber  keine  Verzögerung  wahrgenommen  werden.  Die  Eisen- 
platte wirkte  jedoch  in  ähnlicher  Weise  bis  zum  Verschwinden  schwächend,  als  wenn 
der  Magnef  unmittelbar  mit  einem  Anker  versehen  wurde.  - —  Prevost  und  Golladon 
fanden  dagegen,  da$s  ein  Schirm  von  Kupfer  und  Ziiik  zwischen  Scheibe  und  Nadel 
gelegt  den  Effect  schwäche,  und  zwar  um  so  stärker,  je  näher  sie  an  der  Nadel 
stehen.  Einen  Schirm  von  Glas  fanden  sie  aber  ebenfalls  ohne  Einlluss.  Wurden  die 
mctallnen  Schirme  mit  Löchern  vom  Durchmesser  der  Nadellänge  verschen,  so  ver- 
schwand ihre  schwächende  Wirkung  fast  gänzlich.  Die  spätere  Lösung  de*  Räthsels 
vom  Rotationsmagnetismus  hat  die  Richtigkeit  der  letzteren  Beobachtungen  nachge- 
wiesen. 
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V.  Soweit  die  hier  genannten  Autoren  eine  Vcrmuthung  über  das  Wesen  des 
Rotationsinagnetismus  aussprechen,  wollen  sie  denselben  herleiten  aus  einer  Mague- 
üsirung,  welche  die  rotireude  Platte  durch  den  benachbarten  Magneten  erfahrt. 
Gegen  diese  Meiiping  trat  huji  Arago  21  auf.  Allerdings  haben  die  Beobachtungen 
Coulomb  s  auch  an  den  sogenannten  unmagnetisclien  Metallen  magnetische  Eigen- 
schaften nachgewiesen,  es  stellte  sich  aber  vom  stärksten  nach  dem  schwächsten 
fortschreitend  die  folgende  Reihe  heraus: 

Blei,  Zinn,  Silber,  Kupfer,  Gold. 

Für  die  Stärke  des  Rotationsmagnctismus  fanden  dagegen  Badbagk  und  Hekschei., 
sowie  Bacelli  und  Nodili  gerade  die  umgekehrte  Reihenfolge  und  zwar: 

Kupfer,  Zink,  Messing,  Zinn,  Blei. 

s  m  •  ■ 

Ferner  untersuchte  Araüo  die  totale  Kraft  des .  Rotationsmagnetismus  nach  drei 
zu  einander  rechtwinkliuhen  Componeutcn  und  zwar  parallel  zur  Tangente  der  rotiren 
den  Scheibe,  parallel  zum  Radius  und  senkrecht  zur  Ebene  der  Scheibe.  •  Die  Com- 
ponente  parallel  zur  Tangente  der  Scheibe  ist  die  bisher  von  allen  Beobachtern 
behandelte  Wirkung.  .Nach  dieser  Richtung  zeigt  sich  eine  Anziehung,  zwischen 
Magnet  und  Scheibe.  Wird  aber  eine  nur  in  der  Richtung  der  Radien  bewegliche 
lnclinationsnadel  ns  .  .  .  der  Fiy.  2H  vertical  über  der  Ebene  der  horizontalen  ro- 
tirenden  Scheibe  DD  aufgestellt,  so  beharrt  die  Nadel 
sowohl  über  dem  Mittelpunkt  selbst,  als  auch  über  einem 
Kreise  von  gewissem  Halbmesser  in  der  vertikalen-  Lage 
wie  ns  und  n".s"  ohne  abgelenkt  zu  werden.  Zwischen 
den  beiden  genannten  Lagen  wie  in  »V  wird  dagegen  das 
untere  Nadelendc  nach  dem  Mittelpunkt  hingezogen,  ausser- 
halb aber  wie  in  «"'«"'  von  dorn  Mittelpunkt  abgestossen. 
Die  Wirkung  der  dritten  Componcnte  wird  endlich  isolirt, 
wenn  mau  einen  von  einem  Wagebalken  seffkrecht  herab- 
hängenden und  äquilibrirten  Magnctstab  über  dpr  ro- 
ttenden Scheibe  aufstellt.  Es  zeigt  sich,  dass  ein  solcher  Magnctstab  stets  abge- 
stossen wird.  —  Eine  Abstossung  wie  in  den  beiden  letzten  Fällen  erklärt  sich  aber 
keineswegs  durch  die  Annahme  einer  durch  den  Stab  in  der  Platte  hervorgerufene!] 
magnetischen  Vertheilung.  t'nd  wäre  überluiupt  eine  Solche  bei  dem  fraglichen 
Phänomen  thätig,  so  könnte  hei  den  gewöhnlichen  Versuchen  nur  höchstens  eine 
Nadelablenkung  von  ein  paar  Secundcn  wahrgenommen  werden,  während  dieselbe  jn 
Wahrheit  bisweilen  im  ganzen  Kreise  umhergerührt  wird.  Die  Erklärung  durch  magne- 
tische Erregung  ist  also  jedenfalls  nicht  zutreffend,  eine  andere  giebt  jedoch  jVkaco 
nicht,  meint  vielmehr,  dass  eine  Ftächenwirkung  der  unmagnetisclien  Körper  auf 
den  Magneten  im  Spiel  sein  dürfte. 

Hatten  ferner  Bacblli  und  Nouili  keine  Ablenkung  der  Nadel  durch  rotireude 
Seheiben  von  Halbleitern  und  Niehlcitcrn  für  Elektricität  nachweisen  können,  so 
zeigt  Arago,  dass  sie  dennoch  nicht  ohne  Eiutluss  seien,  dass  vielmehr  auch 
schlechte  Elektricitätsleiter  eine  sehr  merkliche  dämpfende  Wirkung 
auf  eine  über  ihnen  schwingende  Nadel  äussern.  Die  entgegnenden  Ver- 
suche sind  in  folgender  von  selbst  verständlichen  Tabelle  zusammengestellt: 


Fi«,  tu. 


f. 
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Eine  Magnetnadel  hing 
horizontal  über  Platten 
von 


Wasser  

■ 

Eis  

■ 

Kronglas  (andere  Na- 
del) ...... 


Halbe  Amplitude 


von 


03' 


bis 


Abstand  zwisehen  Nadel 
und  dämpfender  Platte. 


13« 


•13" 


90' 


o'""\g;> 

0"'n\70 
1,26 

.tu.;» 

0  2,2 

m  » 

0""",9I 
0,99 
3,0  i 
4,0« 


Anzahl  der  Schwin- 
gungen. 


30 
60 

26 
34 

Ü6 
60 

122 

ISO 
208 
220 


/ 


flg.  21t 


Auf  diese  Untersuchungen  hin  bemüht  sieh  nun  Pohl20,  alle  drei  Compniifnteii- 
wirkungen  des  Rotationsmagnctismus  zu  erklären  durch  eine  auf  die  Magnetpole 
ausgeübte  Abstossung,  hervorgehend  —  doch  wie?  ist  für  einen  unphilosophischen 
Kopf  schwer  zu  erkennen  —  aus  einer  Reaetion  der  Scheibe  gegen  die  Einwirkung 
der  Magnetkraft.  Er  giebt  sodann  eine  sehr  bequeme  Beobachtungsmethode  der 
hierhergehörigen  Erscheinungen  an.  Eine  Kupferscheibe  von  etwa  <  Fuss  Durch- 
messer, z  o  n  in  in  Fi<j.  Hl,  wird  in  vorticaler  Ebene  um  den  Mittelpunkt  in  rasche 

.  Rotation  versetzt  und  verschiedenen-  Stellen  derselben  eine 
^ .-S^  gewöhnliche  Reclinationsnadel  gegenübergehalten.  Ist  nun  z.  P 
^  k  x\  r"  l'er  vortirale  ,ln('  (Jcr  horizontale  von  Ost  o  nach  West 
ir  gerichtete  'Durchmesser  und  rotirt  die  Scheibe  im  Sinne  der 
gefiederten  Pfeile,  so  weicht  infolge  der  tangentialen  Com- 
ponente  der  vor  den  Punkt  r  gehaltene  Nordpol  der  Nadel 
nach  Osten  ab.  Von  z  nach  tr  hinabbewegt,  nitiunt  die  hori- 
zontale Ablenkung  der  Nadel  ab,  bis  sie  vor  iv  gleich  Nnll 
wird.  Noch  weiter  nach  n  hiuabgerückt,  geht  die  Ablenkung  der 
Nadel  in  eine  westliche  über,  die  in  n  ihr  Maximum  hat  und 
dann  bei  einer  Bewegung  nach  o  wieder  bis  Null  abnimmt.  Bei  entgegengesetzter 
Drehung  der  Scheibe,  wird  die  Ablenkung  die  entgegensetzte.  —  Kann  sich  nun  dir 
Nadel, wenn  auch  nur  so  wenig  wie  die  gewöhnlichen  Konipassnadeln,  in  (Jcr 
Verticalcbenc  bewegen,  so  zeigt  sich,  was  die  radiale  Componcnte.  betrifft,  vor 
z  boi  jeder  Rotationsrichtung  eine  Hebung  des  Nordpoles.  Diese  Hebung  vermindert 
sich  bei  Abwärtsbewegung  der  Nadel  in  der  Vcrtiealeli  r>»  bis  gegen  eine  Stelle  «y- 
wo  sie  gleich  Null  wird  und  bei  noch  weiterer  Niaderführung  der  Nadel  gebt  sie 
in  eine  Senkung  über.  Vor  dem  Mittelpunkt  c  wird  die  Neigung  wieder.  N»'"- 
zwischen  c  und  hebt  sich  der  Pol  und  zwischen  jt  uud  n  senkt  er  sich  abermals 
Vor  dem  horizontalen  Durchmesser  u'o  geht  diese  Hebung  und  Senkung  m  011,0 
horizontale  Bewegung  der  Nadel  von  Ost  nach  West  und  umgokehrt  über.  Diese 
Bewegung  verdeckt  die  Wirkung  der  tangentialen  Componcnte  etwas-,  lässt  sieh 
aber  von  ihr  dadurch  unterscheiden,  dass  sie  nicht  wie  jene  ihre  Richtung  mit  dem 
Sinne  der  Drehung  wechselt. 

Ein-  anderer  Versuch  Pohl  s  hat  durch  spätere  Nachweise  an  Bedeutung  fP' 
Wonnen.  Es  wurde  nämlich  ein  starker  Kupferstreifen  zu  einem  Cylinder  gelinge« 
und  nachmals  um  seine  horizontal  gestellte  Axe   in  Rotation   versetzt,  währen« 
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ihm  eine  Magnetnadel  gegenüber  stand.  War  nun  z.  B.  die  Cylinderaxe  senkrecht 
zum  magnetischen  Meridian  gerichtet,  befand,  sich  der  Nordpol  der  Nadel  auf  der 
Südseite,  so  erhielt  er  bei  einer  beliebigen  Drehung  des  Gyliuders  vor  dem  östlichen 
Rande  eine  östliche,  vor  dem  westlichen  eine  westliche  und  vor  der  Mitte  des 
Cylmders  gar  keine  Ablenkung.  Ebenso  wurde  der  Südpol  von  beiden  Rändern 
der  Nordseite  zurückgestossen,  wahrend  er  vor  der  Mitte  ohne  Ablenkung  blieb. 

VI.  Die  von  Arago  "offen  gelassene  Frage  suchte  Poissov  24  zu  beantworten, 
indem  er  durch  Rechnung  nachwies,  dass  „der  Magnetismiis-  in  Bewegung"  ganz 
andern  Gesetzen  folgen  müsse  als  der  Magnetismus  in  Ruhe.  In  der  ersten  Form  . 
tritt  er  nämlich  bei  dem  Rotationsmagnetismus  entgegen,  in  der  letzteren  Ist  er 
aber  schon  seit  lange  bekannt.  Poisson  gründet  nun  seine  Rechnung  auf  ver- 
schiedene geläufige  oder  wenigstens  nicht  unwahrscheinliche  Annahmen.  Die  magne- 
tischen Erscheinungen  leitet  er  von  zwei,  unter  sich  gleichen,  aber  mit  entgegen- 
gesetzten Eigenschaften  begabten  impondcrabelu  Flüssigkeiten  her,  welche  in-  den 
kleinsten  Theilchen  der  Körper  in  gleicher  Menge  entheriten  sind  und  in  ihneiv  nur 
ausserordentlich  geringe  Verschiebungen  erleiden.  Diese  impondcrabelu  Flüssigkeiten 
sind  nach  Coulomb's  Annahme  in  den  Theilchen  aller  Substanzen.,  aber  je  nach 
den  Substanzen  in  sehr  verschiedener  Menge  enthalten.  Einige  Substanzen  be- 
sitzen ferner  fioercitivkraft,  d.  i.  sie  äussern  analog  der  Reibung  bei  Maschinen 
gegen  die  Verschiebung  der  beiden  magnetischen  Flüssigkeiten  einen  solchen  Wider- 
stand, dass  eine  äussere  den  Magnetismus  vortheilende  Kraft  immer  mit  einer  ge- 
wissen Stärke  auftreten  muss,  um  überhaupt  nur  eine  Verschiebung  zu  bewirken. 
Ist  diese  Kraft  zu  schwach,  dann  kommt  gar  keine  Verschiebung  zustande.  Ausser 
der  Goercitivkraft  äussern  aber  die  Theilchen  der  Materie  noch  einen  andern  Wider- 
stand gegen  die  Bewegung  der  magnetischen  Flüssigkeiten,  der  sich  verhält  tvie 
der  Widerstand  der  Mittel.  Diesem  zufolge  wird  die  Wirkimg  auch  der  schwächsten 
äussern  Kräfte  keineswegs  vernichtet,  vielmehr  wird  durch  seinen  Eintluss  nur  die 
Bewegung  der  Flüssigkeiten  in  den.  ponderabcln  Theilchen  verzögert. 

Wird  nun  eine  Substanz,  in  welcher  die  Goercitiv kraft  verschwindend  klein  ist, 
der  vertheilcnden  Wirkung  eines  Magneten  ausgesetzt,  so  gerathen  die  beiden  in 
ihren  Moleculen  enthaltenen  magnetischen  Flüssigkeiten  in  Bewegung  und  zwar  in 
um  so  raschere,  je  kleiner  der  Widerstand  ist,  welcheji  die  Materie  ihr  entgegen- 
setzt. Die  Bewegung  erreicht  demnächst  ihre  .Endschaft,  wenn  für  längere  I)ain%# 
der  vcrthcilende  Magnet  einen  in  Grösse  und  Richtung  Konstanten  Einfinss  ausübt 
und  wenn  die  magnetischen  Flüssigkeiten  sich  mit  dieser  äusseren  Kraft,  sowie 
mit  den  in  den  benachbarten  Moleculen  ebenfalls  zur  Vertheilung  gekommenen  Flüssig- 
keiten in«-  Gleichgewicht  gesetzt  haben.  Ist  nun  der  Bewegungszustand  beendet, 
dann  befinden  sich  die  magnetischen  Flüssigkeiten  im  Zustande  derjenigen  "Verthei- 
lung, welche  als  das  Ziel  der  äusseren  Kraft  bezeichnet  werden  kann,  und  für 
welche  Poiskon  anderweit  nachgewiesen  hat,  dass  dann  blos  in  den  Oberflächen- 
theilchen  der  Körper  die  magnetischen  Flüssigkeiten  eine  Verschiedenheit  in  ihrer 
gegenseitigen  Lage  erhalten  haben ,  während  sie  in  den  Theilchen  im  Innern  der 
Körper,  sich  in  demselben  Zustand  befinden,  als  ob  der  erregende- Magnet  hiebt 
gegenwärtig  wäre.  Die  Rückwirkungen  eines  Körpers  nun ,  dessen  vertheilte 
magnetische  Flüssigkeiten  sich  fn  diesem  Gleichgewichtszustand  befinden,  sind  be- 
kannt. 

Voraussichtlich  wird  sich  aber  ein  Körper  in  deinen  Wirkungen  ganz  anders 
verhalten,  so  lange  die  Flüssigkeiten  sich  in 'den  Moleculen  noch  in  Bewegung  be- 
finden. Während  dieses  ZHStandes  nämlich  äussert  sich  die  magnetische  Vertheilung 
nicht  blos  an  der  Oberfläche  des  Körpers,  sondern  sie  findet  in  dem  ganzen  Vo- 
lumen jedes  seiner  kleinsten  Theilchen  statt.  So  ist  es  möglich,  dass  die  Grösse 
der  Vertheilung  eine  bedeutendere  sein  kamt,  und  dass  ihre  Richtung  mit  der- 
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Jenigen  Richtung  zusammenfallt ,  von  welcher  her  der  äussere  Magnetpol  seine  Ein- 
wirkung ausübt,  während  im  Falle  der  Ruhe  die  Richtung  der  Vertheilung  sich 
parallel  zur  Oberfläche  des  Körpers  ordnet.  Vor  Allem  wirkt  aber  der  in  Bewegung 
begriffene  Magnotismus  durch  das  Entgegenkommen  der  befreundeten  und  durch 
drts  Abwärtsgehen  der  feindlichen  Flüssigkeit  anders  auf  den  erregenden  Magnetpol 
zurück,  als  wenn  beide  Flüssigkeiten  in  der  Ruhelage  angekommen  sind.  Im 
letztem  Falle  besteht  nämlich  die  Wechselwirkung  der  mrtguetischen  Flüssigkeit  und 
der  ponderabcui  Theilcheu  in  einem  Druck,  welcher  durch  das  Gewicht  geinessen 
werden  kann,  während  zu  diesem  im  ersten  Fidle  noch  gewissermassen  die  Wirkung 
eines  Stosses  hinzukommt,  In  Betracht  nun  aber,  dass  dieser  Einfluss  der  Bewegung 
notwendigerweise  von  .der  Zeit  abhängig  ist,  so  wird  er  verschwinden,  wenn  die 
Zerlegung  der  Flüssigkeit  in  verschwindend  kleiner,  Zeit  geschieht,  und  das  würde 
darin  der  Fall  .sein ,  wenn  seitens  der  Substanz  des  influencirten  Körpers  der  Be- 
wegung kein  Widerstand  entgegengesetzt  würde.  , 
Nach  diesen  Vorstellungen  construirt  nun  Poissoji  die  Wirkung  eines  Magneten 
auf  einen  rotirenden  Körper  und  dessen  Rückwirkung  auf  den  erregenden  Magneten 
selbst.  Dadurch  nämlich,  dass  Magnet  und  Körper  ihre  gegenseitige  Lage  be- 
ständig- wechseln,  ist  der  von  erstcrem  in  den  Theik'hen  des  letztern  erregte 
Magnetismus  nur  im  Zustande  der  Bewegung.  Auf  derjenigen  Seite,  auf  welcher 
die  Körperthcilcheu  sich  den  erregenden  Polen  annähern,  wird  die  anziehende  Rück- 
wirkung der  in  Bewegung  befindlicheu  befreundeten  Flüssigkeit  durch  das  Entgegen- 
komme« erhöht  und  die  abstossende  der  feindlichen  durch  das  Fliehen  vermindert, 
während  auf  der  Seite  der  Entfernung  der  Körpertheilchen  vom  Magneten  die  an- 
ziehende Wirkung  durch  das  Fliehen  der  befreundeten  Flüssigkeit  vermindert,  die 
abstossende  aber  durch  das  Entgegenkommen  der  feindlichen  vermehrt  wird.  Dazu 
kommt,  dass  die  Richtung  der  Vertheilung.  quer  durch  den  Körper  geschieht,  sodass 
der  befreundete  Pol  auf  der  dem  erregenden  Magnetpol  zugewandten ,  der  feindliche 
auf  der  abgewandten  Seite  sich  befindet,  l  ud  wegen  des  den  magnetischen  Flüssig- 
keiten entgegenstehenden  Widerstandes  gewinnt  die  Vertheilung  erst  an  solchen 
Stellen  des  rotirenden  Körpers  die  grösste  Intensität,  welche  die  nächste  Nähe  am 
erregenden  Pol  überschritten  haben.  %  • 

Eine  vollständige  Lösung  der  allgemeinen  Formeln  ermöglicht  sich,  wenn  der 
#i£tirende  Körper  eine  Kugel  ist.  Für  den  Fall  einer  Scheibe  ist  aber  nur  dann 
eine  solche  möglich,  wenn  die  Ränder  derselben  von  den  erregenden  Magnetpolen 
zu  weit  abstehen,  als  dass"  sie  einen  Einfluss  ausüben  könnten.  Was  die  von 
Arago  experimentell  untersuchten  drei  zu  einander  rechtwinklichen  Componentcn 
der  ganzen  Wechselwirkung  zwischen  rotirciider  Scheibe  und  Magnet  betrifft,  so 
bestätigt'  die  Rechnung  jene  Ergebnisse,  der  Erfahrung.  Nur  stellt  sich  bezüglich 
der  bezeichneten  allgemeinen  Lösung  des  Problems  Tür  die  parallel  zum  Radius  der 
Scheibe  wirksame  Compouentc  blos  eine  Anziehung  des  nach  unten  "gekehrten  Poles 
der  vcrticilen  Neiguugsnadel  gegen  den  Drehungsmittelpunkt  heraus.  Für  einen 
besonderen  Fall  wurde  aber  auch  mit  Berücksichtigung  einer  grösseren  Annäherung 
der  Nadel  an  -de"  Rand  der  Scheibe  die  letztere  Compouentc  berechnet,  und  es 
liess  sich,  ebenfalls  in  Uebcreiustimmuug  mit  dem  Versuch,  eine  Indiffcrenzstelle 
und  zwischen  dieser  und  dem  Rande  eine  Abstossuiig  vom  Mittelpunkt  nachweisen. 
Nicht  minder  hat  sich  die  Theorie  bewährt  bei  ihrer  Uebcrtragung  auf  den  Fall  der 
ruhenden  Scheibe  und  einer  über  ihr  schwingenden  Magnetnadel»  Ingleichen  wnrden 
auch  die  allgemeinen'  Formeln  auf  einen  durch  den  Versuch  noch  nicht  dargestellten 
Fall  übertragen',  indem  nämlich  die  Wirkung  einer  ruhenden  Kugel  in  Frage  gestellt 
wurde,  deren'  Temperatur  vom  Centruirr  nach  der.  Peripherie  in  der  Zeit  sich  än- 
dert, und  deren  sämmtlichc  Punkte  gleichen  und  parallelen  Kräften  ausgesetzt  sind. 
Diese  Frage  ist  um  deswillen  interessant,  weil  vorausgesetzt  werden  muss,  dass  der 
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vom  der  Materie  der  Bewegung  der  magnetischen  Flüssigkeiten  entgegengesetzte 
Widerstand  von  der  Temperatur  abhängig  sei.  * 

Es  ist  nicht  zu  leugnen,  dass  diese  Theorie  des  Rotatiönsmagnetismus  durch 
ihre  grosse  Uebereinstimmung  mit  der  Erfahrung  besticht.  Doch  darf  nicht  über- 
sehen werden.»,  dass  die  zu  Grunde  gelegten  Voraussetzungen  nicht  vollkommen 
befriedigen.  Um  die,  Erscheinungen  auf  die  Vertheilung  magnetischer  Flüssigkeiten 
zurückführen  zu  können ,  musste  eine  Verschiedenheit  der  Wirkung  des  Magnetismus 
in  Kuhe  und  in  Bewegung  zu  Hüffe  genommen  werden.  Die  von  der  Bewegung 
abhängigen  Cnustauten  wurden  aber  erst  durch  die  Versuche  nicht  nach  Coulomu'n, 
sondern  nach  Abago's  Methode  ermittelt,  und  so  wurde  es  möglich,  die  Ucbcrein- 
strmiuung  herbeizuführen.  Bedenkt  man  aber,  «lass  die  Wirkung  geschlossener  gal- 
vanischer Ströme  die  grüssten  Analogien  zu  der  von  magnetischen  Polaritäten  bietet, 
so  wird  jenfc  UcberciHstumming  erklärlich,  wenn  Mir  im  nächstfolgenden  Paragraphen 
zeigen  werden,  dass  durch  Lagenveränderungen  zwischen  einem  Magneten  und  einem 
sogenannten  unmagnetischen  Körper  galvanische  Ströme  erzeugt  werden,  welche 
jenen  von  Poisson  prätendirten  polaren  Aeusserungen  entsprechen. 

VII.  Noch  sind  ein  paar  Abhandlungen  über  den  Rotationsmagiietisinus.  be- 
merkenswert!», weiche  vor  Fahaday's  Entdeckung  der  Induction  veröffentlicht  wurden: 

De  Haldat  23  unterwirft  die  bisher  bekaiyitcu  Erscheinungen  des  Rotutious- 
magnctrsmtis  einer  kritischen  Prüfung  und  fügt  noch  die  eine  (freilich  zweifelhafte) 
Beobachtung  hinzu,  dass  die  Magnetnadel  einer  Scheibe  von  glashartem  Stahl  nicht 
im  Stande  ist  zu  folgen,  wenn  letztere  in  bekanuter  Weise  unter  ihr  gedreht  wird, 
woraus  er  schliesstv  dass  die  anziehende  Kraft  der  Coercitiykraft  der  rotirendCn 
Scheibe  umgekehrt  proportional  sei.  Die  Schlüsse  bezüglich  der-,  ursächlichen  Kraft 
sind  aber  keine  andern,'  als  die  seiner.  Vorgänger. 

Saigey  "2*  stellte  Messungen  über  die  dämpfende  Wirkung  von  Metallplatterr  auf 
eine  über  ihnen  schwingende  Magnetnadel  an,  und  bediente  sich  dabei  eines  nach 
Art  der  goulomb'scIicu  Drehwagc  eingerichteten  Apparates.  Die  Magnetnadel  hing 
unter  einer  an  dem  Umfang  in  Grade  gctheilten  Glasglocke,  und  konnte  von  aussen 
gehoben  und  gesenkt  werden.  Unter  der  Nadel  lag  die  zu  prüfende  Metallplatte  auf 
Holzfüssen  und  diese  wiederum  standen  auf  einer  Marmorplntte.  "  Die  Differenz  der. 
Schwingungszahlen,  welche  ohne  und  mit  der  Metalfplatte  gewonnen  wurden  bis  zu 
einer  gewissen  Verringerung  der  Amplitude  neilnt  Saigey  Hemmwirkung  (amom  .> 
tissement),  und  diese  ündet  er  in  geometrischer  Reihe  abnehmend,  wenn  die  Ent- 
fernung der  Nadel  von  der  Scheibe  in  arithmetischer  Reihe  wächst.  Bedeuten-  iy 
die  Hemmwirkung  der  Scheibe  r  x  den  Abstand  derselben  von  der  Nadel  und  a  und  b 
zwei  Constante,  so  lassen  sich  die  Versuche  durch  die  Formel 

;  •      •     .      •  •  ■  y  =  ab*-*   .    :   T  ! 

berechnen.    Für  x—i  ist  y  =  a,  somit  ist  a  die,  Hemmwirkuug  für  die  Einheit 

der  Entfernung.    Ferner  ist  für  x  =  2,    ^  -  -  b,  d.  h.  es  ist  b  das  Verhältniss 

zweier  um  die- Einheit  der  Entfernung  verschiedener  Hcmnfwirkungcn.  Ist  nun  auch 
der  Formel  der  Werth  eines  empirischen  Gesetzes  beizulegen,  indem  keinesfalls 
die  Schwingnngszahlcn  oder  ihre  Differenzen  einen  Ausdruck  der  hief  thätigeu 
Kräfte  abgeben  können,  so  ist  doch  zu  bemerket),  «lass  sechs  nach  derselben  be- 
rechnete Versuchsreihen  in  grosser  Annäherung  mit  den  Beobachtungsergebnisseu 
stimmen.  Drei  dieser  Reihen  sind  für  Entfernungen  zwischen  t  und  10  Millimeter 
und  drei  andere  zwischen  t  und  13  Millimeter,  und  jede  einzelne  für  die  drei 
Amplitudengrenzen  zwischen  öfl°  und  0°,  30°  und  10",  SO'Miiid  1 0°  durchgeführt.- 
Ebenso  fand  er  das  Gesetz  Tür  noch  zwei  andere  KupferscheJbcn ,  sowie-  Tür  eine 
Zink-;  eine  Zinn-  und  eine  Blcischcibe  bestätigt. 
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Umfangreicher  sind  Hie  Untersuchungen  über  den  dämpfenden  Einfluss  ver- 
schiedener Substanzen  auf  die  Nadelschwingungcn ,  welche  Snow  Harris  a*  austeilte. 
Den  Substanzen  wurde  die  Form  von  dicken  Ringen  gegeben,  in  deren  Hohlraum 
der  Magnetstab  unter  der  Luftpumpe  schwang.  Jeder  Riug  war  1  Zoll  (englisch) 
hoch,  hatte  i,7  3  Zoll  untern  Durchmesser  und  je  nach  dem  Versuche  verschiedene 
Dicke.    Zur  Vergleichung  der  Versuchsergebnisse  bedient  er  sjch  der  Formel 


wo  a  die  Anzahl  der  Oscillationen  innerhalb  eines  gegebenen  Bogens  im  luftleeren 
Räume,  ü  die  Anzahl  derselben  bei  gleicher  Abnahme  der  Schwingungswelte,  wenn  der 
Stab  sieh  unter  Einfluss  jener  Hinge  befindet  ,  und  wo  r  die  rctardirciujc  Kraft  be- 
deutet, durch  welche  der  Stab  beim  Schwingen  iui  freien  Räume  (z.  B.  iufolgc  der 
Torsion  des  Aufhängefadeus )  zur  Ruhe  zu  kommen  strebt.  Wenn  z.  B.  der  Stab 
im  freien  Räume  120  Oscillationen  macht,  bis  der  Bogen  von  43°  auf  10°  herab- 
kommt, und  wenn  die  Anzahl  der  Oscillationen  innerhalb  desselben  Bogens  unter 
Einfluss  zweier  gegebenen  Substanzen  bezüglich  30  und  20    beträgt,   dann  wird 

(HO        \  . 

die  retardirende  Kraft  der  einen  ,  durch  -  - —  /J  r,  die  der  andern  durch 
/  HO        \  i  \30       .  ß 

—  /  )  r  auszudrücken  sein.    Beide  Kräfte  verhalten  sich  also  wie  13  :  20.  Die 
V /  -                                                          / 420  \ 
verzögernde  Kraft  des  luftleeren  Raumes  an  sich  ist  1   ~  t\r=  0. 

Auf  diese  Weise  wurde  zuerst  die  Verzügerungskraft  einer  Anzahl  von  schlechten 
Stromleitern  bestimmt,  welche  in  folgende/  Tabelle  zusammengestellt  sind.  Die  Körper 
umgaben  die  Nadel  in  Form  von  Ringen,  welche  '/fl  Zoll  dick  waren,  und  jeder 
Pol  der  Nadel  stand  3/40  Zoll  vom  Innern  des  Ringes  ab.    Es  ergab  sich: 


■ 

Für  die  Substanzen. 

,  - 

4  • 

Eine  Vibrationszalil 
zwischeu  iö  'untl  10  '. 

*  ■ 

Ehm'  Vcrzäffcruiig»- 
kraft. 

Freie  Luft     .  *  

131 

«  - 

420 

•  • 

•   

• 

Destillirtcs  NVasser  von  20"  F  

• 

330 

0,27 

Honduras  Mahagoni  .  .  :  . 

308 

0,36 

300 

0,37 

3  OS 

U,  {Ii 

Ausgeglühtes  Glas  von  l/l6  Zoll  Dicke  .  . 

»  « 

3  t  0  " 

0,35 

• 

l'm  den  Einlluss  der  Masse  nachzuweisen;  Wurden  t  ä  in  einander  passende 
Kupferringe  benutzt,  von  donen  der  innerste  die  Dimensionen  der  vorigen  Körper 

hatte.  Die  nach  der  vorstehenden  Formel  berech- 
_  — r  —  ]n  neten  Ver/.ögcrungskräfte  sind,  entsprechend  den 
. Absrissen  I  .  2  .  3  .  .  .  .  Tür  einen,  zwei,  drei  u,  s.  w. 
übereinander  geschobene  Ringo,  in  der  mit  H  be- 
zeichneten Curvc  der  Fit/.  213,  als  Ordinaten  ein- 
getragen. Jenseit  des  achten  Cylinders  wurde  eine 
Vermehrung  der  Kraft  nicht  mehr  wahrgenommen. 
Zum  Vergleich  mit  den  analogen,  auf  Seile  338  an- 
geführten Versuchen  Süedeck's  sind  nach  vorstehen- 


.  •.« 
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MW 


der  Formol  und  aus  den  dort  gegebenen  Schwiugungszahlcu  jen«  Verzögerüngs- 
kräfte  ebenfalls  berechnet  worden  -  und  in  die  mit  S  bezeichnete  Curve  eingetragen. 
Für  beide  Curven  sind  die  Abscissen  den  Dicken, der  angewandten  Kupfermasscn 
gleich.  Obschon  nun  in  einem  Falle  Hinge  die  schwingende  Nadel  umgaben,  iur 
andern  aber  Platten  unter  der  Nadel  lagen,  obschon  ferner  die  Abstände  der  Nadel 
von  den  Kupfermassen  nicht  in  beiden  Fällen  gleich  waren  und  somit  beide  Ver- 
suchsreihen sich  nicht  unmittelbar  vergleichen  lassen:  so  gewährt  doch  der  allge- 
meine Charakter  beider  Curven  eine  grosse  Uebereinstimmung. 

Eine  fernere  Beobachtungsreihe  ging  dahin,  die  Kraft  jedes  einzelnen  der  bei 
den  vorigen  Versuchen  benutzten  Ringe  zu  bestimmen,  wenn  er  sieh  an  seiner 
Stelle  ohne  Gegenwart  der  übrigen  Hinge  befand.  .  Die  gewonnenen  Zahlen  sind 
die  folgenden :  •  • 


Nummer  des  Ringes  .....     1.        2.  3.  4. 
Zahl   der  Nadclsehwingungen 

zwischen  45°  und  10°.  .    41  76  94  124 

Verhälfoiiss  \  beobachtet  .  .  .  8,34  4,32  3,43  2,38 

der  Kraft  /berechnet   ...    —  4,r>  3,03  2,19 


148 


1,83 

.»,63 


6. 
MW, 

1,2  8 


t8f.      2  10 


1,2:; 

1,0  4 


1,0 

0,84 


Nun  ist  , die  Summe  der  beobachteten  VerzögerungskräÜe  für  die  ersten  zwei, 
drei  u.  s.  w.  Ringe  mit  grosser  Annäherung  gleich  den  entsprechenden  unmittelbar 
bei  der  vorigen  Versuchsreihe  beobachteten  Kräften.  Hierdurch  gewinnt  aber  einmal 
die  aufgestellte  Formel  für  die-  Beziehung  zwischen  Schwingungszahl  und  Ver- 
zögern ngskraft  an  Zuversicht.  Und  dann  ist  daraus  zu  entnehmen,  dass  die  Wechsel- 
wirkung zwischen  irgend  einem  Hing  und  der  schwingenden  Nadel  dieselbe  bleibt, 
ob  zwischen  ihnen  sich  andere  Ringe  beiluden  oder  nicht.  Was  die  unterste  Zahlen- 
reihe der  Tabelle  betrifft,  so  ist  sie  aus  der  darüber  stehenden  unter  der  Voraus- 
setzung berechnet,  dass  die*  verzögernde  Kraft  umgekehrt  proportional 
dein  Quadrate  des  Abstandes  der  Ringe  vom  Magneten  und  direetpro- 
portional  der  Masse  der  Ringe  sei.  Trotz  der  "grossen  Uebereinstimmung  der 
Zahlen  in  den  beiden  letzten  Reihen,  darf  aber  nicht  verschwiegen  werden,  dass 
Christie  (vergleiche  N.  IV.)  eine  Proportionalität  der  Wechselwirkung  zur  vierten 
Potenz  des  Abstandes  zwischen  Nadel  uiid  entgegengehaltener  .Metallmasse  mit 
gleicher  Wahrscheinlichkeit  geltend  gemacht  hat. 

Endlich  ergaben  sich  für  die  verzögernden  Kräfte  verschiedener  Metalle  und  Legi- 
rungen  '  die  folgenden  Zahlen ,  welche  als  Bestätigung  'uud  Erweiterung  der  von 
Babbage  und  Herschel,  sowie  von  Bacelli  und  Nohili  (vergleiche  -Seite  343) 
aufgestellten  Reihenfolge  noch  besonderes  Interesse  bieten: 


Metalle. 


Metalle. 


Kräne. 


Gewalztes  Silber  .  .  . 
Gewalztes  Kupfer  .  .  . 
Gegossenes  Kupfer  .  .> 

Gewalztes  Gold  

Gegossenes  Zink 
Gegossenes  Zinn   .  .  . 
Gegossenes  Blei .... 
Gefrorenes  Quecksilber 


Gegossenes  Antimon  

FKissiges  Quecksilber  

Gegossenes  Wismuth  .  . 

Kupfer  und  Zink  zu  gleichen 
Theilen,  gegossen  

Kupfer  und  Wismuth  zu  glei- 
chen Theilen,  gegossen  .  . 

Zink  uud  Wismuth  zu  gleichen 
Theilen ,  gegossen  ..... 

 1 — 


1,3 
1,0 

0,45 

t 

3,3 

1,4 
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5  v.  IUm»..i.i»t.    •Paschst  Bd.  A  ,  S.  1 1 4  ff. 
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Ann.  de  chim.  et  de  phys.'  Bit.  1831. 
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Naeh  bibl.  univ.  de  Geneve.   Aug.  1825.   p.  254  —  207;  ans  Edinb.  Philos.  Journ.   N.  25. 

p.  Ii«.).  .:, 

11  freu  am  kl.    Brii'f  an  die  französische  Akademie,   mitgethcilt  am  27.  Pecember  182V. 
•  Vergl.  Ahac.o's  Abhandlung  in  Mmh.  de  chim.  et  de  phys.   32,  213  (1826)  u.  s.  ,w. ,  siehe 

das  Citat  unter  N. 

12  J.  J.  Selbeck.  'Pogg.  Ann.  7,  203  (1826).  —  Aldiandlungen  der  physikal.  Klasse 
der  berliner  Akademie  der  Wissensehaften  fiir  1H25.  S.  71.  (Sitzung  vom  1  Juni  1825.) 
Babbage  and  Berschel  'Philo».  Transact.  fnr  18H.  p,  V67  [read  16  June  18i;>).  — 
*  Bibl.  univ.  Science*  et  arts.  29.  255  (1825).  —  Journ.-  of  Sciences  dnd  arts.  X.  38. 
p.  276.  —  Philos.  Mag.  and  Joutu.   Aug.  1825.  —  Muszug  in  Baumgartner  und  Etting- 

y    hauscn's  Zeitschrift.  1,  130  (1826),  sowie  in  'Sebweigger's  Jonnial.   46,  107  (1826). 

"  S.  B.  Christ»:.  'Philos.  Transact.  for  18*:}.  p.  497  {read  16  June  18ii>,  dat.  Royal 
military  Acad.  Ii  June  IKi.'i  ).  —  *  Bibl.  tmir.  -  Sciences  et  arts.  29,  250  (18*25).  — 
Journ.  of  Sciences  and  arts.  X.  38.  p.  277.  —  *  Sebweigger's  Journ.  46,  167  (  1826) 

Vj  IMievost  et  Bamel  Coli.adon.  *  Bibl.  univ.  Sciences  et  arts.  29,  310  (  Aoüt  18ät») 
(Extrait).    Baraus  in  '  Baumg;u-tner  imd  Ettinghausen^  Zeitschrift.    1,  139  (1820). 

x(>  Bacelli  e  Leop.  Nobili.  Sobili  Hemorie.  I,  p.  15.  —  *  Bibl.  univ.  Sciences  et  arts. 
31,  45  (Janv.  1820,  dat.  Beggio-  0  Dec.  1825)  (Extrait).  —  •Baumgartner  und  Etting- 
hausens Zeitschrift.    1,  1 42  (1820).  _  ' 

»7  Ampere  et  Co^ladox.  "Pogg.  Ann.  8^  518  (1826).  —  Aus  dem  Bulletin  des  Sciences 
malht'matiques.    6,  211. 

'*  Stchc.eok.    Vergl.  "Uaunigartncr  und  Ettinghausens  Zeitschrift.    I,  138. 

19  Baumgartner.    'Baumgartner  und  Ettinghausen'.«  Zeitschrift.    1,  146  (  1826). 

*"  Pohl.    *  Pogg.  Ann.  8,369(1826). 

s'  Arac.o.  •  *  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  32,  213  (  1826),  «ach  einem  freien  Vortrag  vor  der 
Akademie,  z»  Paris  am  3.  Juli  1826.  —  Im  Auszug  \\\  'Pogg.  Ann.  7,  385  (1826 )-  — 
Nachträgliche  Notiz  in  ,|«n.  de  chim.  et  de  phys.  33,  223;  und  'Pogg.  Ann.  «,  517 
(1826).'  . 
Poissox.  -  *  Memoire  sur  la  the'orie  du  magne'lisme  en  mouvemenl.  Im  ä  l'acadc'mie  de 
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"  pe  Bald at.  Mihi,  de  chim.  et  de  phys.  .39,  232  (  1828).  —  *  Arth,  de  l'/lectririte'  par 
de  la  Bixe.   3,  286  ( 1843). 

14  Saigey.  *  Pogg.  Ann.  15,  89  (1829  ),  —  Aus' dem  Bulletin  des  Sciences  malht'matiques, 
physiques  ei  chimiques.   Juillet  1828    p.  23. 

"  Ssow  Barris.    -Philo».  Transact.. for  1830.   p.  67  (read  17  June  1830). 

§.  3J.    Intluction  durch  galvanischo  Slrötnc  tund  durch  Magnete  .in  be- 
nachbarten geschlossenen  Leitern.  Nebenstrom. 

Die  Kenntnisse  von  den  Fernewirkungen  des  galvanischen  Stromes  Wurdr 
im  Jahre  1831  erweitert  durch  Faraiiay  s  Entdeckung  der  Induetion.   Die  hier- 
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hergehörigen  Erscheinungen  lassen  sich  im  Folgenden  allgemein  zusammenfassen : 
Befindet  sich  im  Wirkungskreis  eines  galvanischen  Stromes  oder  eines 
Magneten  ein  geschlossener  Leiter,  so  eitsteht  in  letzterem  stets 
ein  Strom,  wenn  die  Intensität  der  galvanischen  oder  magnetischen 
Kraft  sich  ändert,  und  dieser  dauert  so  lange  als  die  Aenderung 
anhält.  Der  so  entstehende  Strom  wird  ein  inducirter  oder  Inductions- 
ström  genahnt;  und  mit  dem  Rainen  eines  elektrodynamischen  Indnctions- 
stromes  bezeichnet  man  einen -durch  Galvauismus  hervorgerufenen,  zum  Unter- 
schied von  den  inagnctoeLektrischcn  Strömen,  -welche  dem  Magnetismus 
ihren  Ursprung  verdanken. 

■ 

•Was  .  min  zuvörderst  die  elektrodynamischen  InductionsstrÖme  betrink,  so 
entstehen  dieselben  abermals  in  zweierlei. Weise,  je  nach  der  Art  der  Aenderung 
des  induclrenden  Stromes.    Die  zunächst  liegende  Aenderung  in  der  Intensität 
eines  Stromes  ist  nämlich  die  des  Beginnens  und,  Aufhörens.  Um  die  hierdurch 
entstehenden  InductionsstrÖme  zu  beobachten,  bedient  man  sich  am  zweekinässjg- 
sten  zweier  in  einander  steckender,  auf  Papp  -  oder  .Holzrollen  gewundener  Spiralen 
von  seideumsponnenem  Kupferdrath.   Die  eine,  gleichviel  ob  die. innere  oder  die 
äussere,  wird  mit  einem  galvanischen  Element  in  Verbindung  gebracht,  während 
die  Enden  der  andern  zu  irgend  einer  stromprüfenden  Vorrichtung  führen,  sew 
es  zu  einem  Galvanometer  oder  zum  menschlichen  Körper  u.  s.  w..  In  dem 
Moment  nun,  in  welchem  das  galvanische  Element  durch  seine  Spi- 
rale geschlossen  wird,   entsteht   in   der   benachbarten  Spirale  ein 
Inductiortsstrom  und  zwar  von  "entgegengesetzter  Richtung  des  induci- 
renden,    und   im  Moment,  in  welchem  der  indncirCnde   Strom  ge- 
öffnet   wird,    entsteht   ein   Induetionsstrom    von    einer  demselben 
gleichen  Richtung.  Da  hier  die  Aenderungen  in  der  Intensität  des  inducirenden 
Stromes  nur  momentan  sind,  so  haben  auch  die  inducirten  Ströfne  nur  momentane 
Bauer,  und  das  lässt  sich  durch  die  verschiedensten  stromprüfenden  Vorrichtungen 
erweisen.   Ist  nämlich  die  indueirtc  Spirale  durch  ein  Galvanometer  geschlossen, 
so  ertheilt  der  Schhcssungsstrom  wie  der  Ocflnungsstrom  der  Nadel  desselben 
Stosse  nach  entgegengesetzten  Richtungen ,  zufolge  deren  sie  in  pendelnde  Schwin- 
gungen geräth.    Da  diese  aber  um  ihre  natürliche  und  nicht  um  irgend  eine 
neue  Gleichgewichtslage  geschehen,  ist  eine  momentane  Einwirkung  des  Stromes 
unverkennbar.   Das  bestätigt  sich  auch,  wenn  man  den  ersten  Ausschlag  der  Nadel 
durch  irgend  ein  Hinderniss  nicht  zustande  kommen  lässt,  und  dann  dasselbe  be- 
seitigt.   Es  zeigt  eich,  dass  bei  dauernder  Schliessung  des  ursprünglichen,  als 
consta nt  vorausgesetzten  Stromes,  die  Nadel  c»hne  weiteren  Ausschlag  ver- 
harrt. —    Fasst  man  die  Enden  der  Inductionsspirale  mit  beiden  Händen,  so 
erhält  man  beim  Schliessen  wie  beim  Oeffhcti  des  primären  Stromes  Zuckungen, 
besonders  wenn  die  Inductionsspirale  aus  einein  möglichst  langen,  wenn  auch 
dünnen  Drathe  besteht.   Eine  dauernde  Einwirkung  ist  aber  auch  hier  in  ke^per 
Weise  wahrnehmbar.  —  Wird   die  Inductionsspirale   durch   einen  möglichst 
dünnen  schlecht  leitenden  Drath  geschlossen,  so  erwärmt  sich  derselbe,  unter 
Umständen  bis  zum  Glühen  und  Schmelzen.   Chemische  Zerlegungen  erhält  man 
beim  Schliessen  durch  Elektrolyten.    Beim  Schliessen  durch  enge  Drathspiralen 
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ujid  Einlegen  von  Stahlnadcln  in  dieselben,  werden  letzlere  magnetisch,  und  zwar 
Hiit  entgegengesetzter  Polarität,  je  nachdem  sie  blos  dem  Inductionsstroni  beim 
Beginn  oder  blos  dem  beim  Unterbrechen  des  primären  Stromes  ausgesetzt  werden. 

Die  zweite  Darstellung  der  elektrodynamischen  Induction  gewinnt  man  da- 
durch, dass  man  einen  von  einein  galvanischen  Strom  dauernd  durchflossenen 
Leiter  und  einen  zu-  inducirenden  geschlossenen  Leiter  einander  rasch  annähert 
oder  beide  von  einander  entfernt.  Auch  hier  ändert  sich  die  Intensität  der 
Stromwirkungen  auf  den  geschlossenen  Leiter  und  in  Wahrheit  «lauern  die  auf 
diese  Weise  inducirten  Ströme  so  lange,  als  die  Annäherung  und  Entfernung 
dauert,  bis*  nämlich  mit  vergrössertern  Abstand  der  indurirtc  Leiter  eine  so 
geringe  Einwirkung  erfährt,  dass  die  Inductionsströme  eine  bis  zur  Unwahrnehnv- 
barkeit  geringe  Intensität  haben.  Zur  experimentellen  Darstellung  bedient  man 
sich  am  einfachsten  abermals  der  beiden  cylindrischcn  Spiralen  dos  vorigen 
Versuches,  verbindet  die  eine  mit  einem  galvanischen  Element,  die  andere  mit 
einem  Galvanometer  und  scbie*bt  sie  in  einander1  oder  zieht  die  eine  aus  der 
andern  hervor.  Man  wird  sich  überzeugen,  dass,  so  lange  als  der  Schwerpunkt 
der  einen  Spirale  dem  der  andern  sich  annähert,  ein  Strom  von  entgegenge- 
setzter Richtung  des  primären  inducirt  wird,  dass  dagegen  bei  der  Entfernung 
beider  Schwerpunkte  ein  IndueUonsstrom  von  einer  ihm  gleichen  Richtung  ent- 
steht. Der  erste  entspricht  also  dem  Sehliessungsstrom,  der  andere  dem  Oeff- 
nungsstrom.  Zur  bessern  Orientirung  in  diesen  Versuchen  mag  noch  hinzugefügt 
werden,  dass  der  Sinn  der  Stromesrichtung  Immer  auf  die  Linearausdehnung 
der  Dräthe,  nicht  aber  auf  die  Enden  der  "Spiralen  bezogen  werden  darf.  Sind 
beide  Spiralen  in  demselben  Sinn,  etwa  in  dem  eines  Schraubenganges,  um  ihre 
Hülsen  gewunden,  dann  sind  die  beiden  hervorgehobenen  Beziehungen  identisch. 
Anders  verhält  es  sich  aber,  wenn  die  eine  der  beiden  Spiralen  im  Sinne  eines 
Schraubenganges,  die  andere  im  entgegengesetzten  Sinne  gewunden  ist.  Stellt 
man  sich  jetzt  nämlich  so,  dass  in  den  (»bereu  Hälften  der. Windungen  der  in- 
ducirende  Strom  siel*  von  links  nach  rechts  bewegt,  so  wird  der  inducirte 
Sehliessungsstrom  sich  in  den  oberen  Wihdungsbälftcn  seiner  Spirale  umgekehrt 
von  rechts  nach  links  bewegen.  Es  lässt  sich  aber  leicht  übersehen,  dass  bei 
dem  angenommenen  Verbältniss  der  beiden  Spiralerichtungen  jetzt  der  inducirte 
Schliessungsstrom  auf  derselben  Seite  seiner  Spirale  aus  -  und  eintreteu  wird, 
als  der  inducireude  bei  der  seinigen .  .wogegen  der  Ocfmungsstrom  bei  gleicher 
Richtung  in  den  einzelnen  "Windungen  auf  den  entgegengesetzten  SpiraleendeJi 
ein-  und  austritt,  wie  der  primäre  Strom.  Allgemein  wird  also  bei  Annähe- 
rung eines  geschlossenen  Leiters  an  einen  von  einein  Strome  durch- 
flossenen Leiter  in  ersterem  ein  Strom  von  entgegengesetzter,  bei 
Entfernung  beider  aber  ein  Strom  von  der  gleichen  Richtung  des 
letztem  inducirt. 

Ein  IndueUonsstrom,  welcher  in  einem  dem  primären  Stromleiter  benach- 
barten Leiter  erzeugt  wird,  mag  Nebens trom  (Contrucurrent)  genannt  werden, 
zum  Unterschied  von  einem  in  dem  primären  Leiter  selbst  entstehenden  In- 
duetionsstrom  (Gegenstrom,  Exlracurrenl) ,  von  welchem  später  erst  gehandelt 
werden  soll. 
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Die  grosse  Analogie  zwischen  Spiralstrom  und  Magnet  tritt  uns  auch  bei 
den  Erscheinungen  der  Induction  entgegen.  Nach  dem  Früheren  verhält  sich 
ein  von  der  Seite  des  Sndpoles  betrachteter  Magnet  ähnlich  einem  prismatischen 
Spiralstrom,  der  im  Sinn  der  Bewegung  eines  Uhrzeigers  seine  Axe  umkreisend 
abwärts  fliesst.  Dem  entsprechend  zeigt  sich  auch  hier,  dass,  wenn  man  stak 
eines  Spiralstromes  eineu  Magneten  gleichviel  .mit  welchem  Pol  zuerst  in  die 
Höhlung  einer  Inductionsspirale  einführt,  in  letzterer  ein  Strom  inducirt  wird, 
welcher  voh  der  Ostseite  des  Magneten  nach  dessen  Westseite  in  den  oberen 
Wiudungshälften  verläuft  Auch  hier  dauert  der  Indnctionsstrom  so  lange,  als 
der  -  Schwerpunkt  des  Stabes  dem  Schwerpunkt  der  Spirale  sich  annähert. 
Werden  aber  beide  Schwerpunkte  durch  Herausziehen  des  Magneten  —  gleichviel 
nach  welcher  Seite  —  wieder  von  einander  entfernt,  dann  bekommt  der  iudu- 
cirte  Strom  die  entgegengesetzte  Richtung. 

Bedient  man  sich,  wie  bisher  stillschweigend  vorausgesetzt  wurde,  perma- 
nenter Magnete,  so  kann  man  eine  Aenderung  in  der  Intensität  ihrer  Ein- 
wirkung auf  einen  geschlossenen  Leiter  nur  allein  dadurch  hervorbringen,  dass 
man  sie  demselben  annähert  oder  sie  von  ihm  entfernt.  Anders  verhält  sich 
dagegen  ein  Elektromagnet.  Einem  solchen  können  wir  nämlich  innerhalb  der 
Inductionsspirale  seine  ganze  Quantität  von  Magnetismus  in  sehr  kurzer  „Zeit 
ertheilen,  und  dieselbe  in  ebenso  kurzer  Zeit  ihm  wieder  nehmen.  Diese  von 
einer  einfachen  Bewegung  verschiedenen  Einflüsse  bewirken  aber  dem  ent- 
sprechend auch  undeYe  Erscheinungen  in  der  Inductionsspirale.  Bekanntlich  haben 
wir  uns  nämlich  einen  Magneten  so  zu  denken,  dass  in  jedem  dünnsten  Quer- 
schnitt desselben  ein«;  Vertheilung  der  magnetischen  Flüssigkeiten  stattfinde, 
derart,  dass  die  nordmagnetische  dem  Nordpol,  die  südmagnetische  dem  Südpol 
des  Stabes  zugewandt  ist.  Demzufolge  decken  sich  aber  stets  zwei  entgegen- 
gesetzte Flüssigkeiten  zweier  benachbarter  Schichten,  sodass  an  jeder  Stelle 
nur  der  Ueberschuss  der  Quantität  der  einen  über  die  der  andern  Schicht  als 
freier  Magnetismus  nach  aussen  wirken  kann.  Sonach  wird  nun  offenbar  bei 
der  bisher  betrachteten  Bewegung  eines  permanenten  Magneten  in  einer  Spirale 
nur  eine  Inductionswirkung  entstehen,  welche  abhängig  ist  von  der  Summe  des 
„freien"  Magnetismus,  welche  aber  nicht  abhängt  von  der  ganzen  Quantität 
von  Magnetismus,  die  in  allen  einzelnen  Querschnitten  des  Stabes  zur  Zer- 
legung gekommen  ist.  Anders  verhält  sich  dagegen  ein  Kern  Von  weichem 
Eisen,  den  man  innerhalb  einer  Inductionsspirale,  sei  es  durch  angelegte 
permanente  Magnete  oder  besser  durch  den  galvanischen  Strom  magne-  . 
tisirt  Umgiebt  man  nämlich  eine  Stange  von  weichem  Eisen  mit  einer  durch 
eine  stromprüfende  Vorrichtung  zu  schliessenden  Inductionsspirale  und  ausser- 
dem durch  eine  Magnetisirungsspirale,  so  entsteht  in  ersterer  beim  Schliessen 
und  Oeflhcn  der  letzteren  ein  sehr  starker  momentaner  Induetionsstrom.  Dieser 
lässt  sich  zuvörderst  als  aus  zwei  Theilen  zusammengesetzt  betrachten.  Der 
eine  rührt  von  der  Inductionswirkung  der  Magnetisirungsspirale  her  und  kann 
nach  seiner  Stärke  beurthejlt  werden,  wenn  man  ohne  einliegenden  Eisenkern 
die  Magnetisirungsspirale  beim  Schliessen  und  Oeffhen  auf  die  Inductionsspirale 
wirken  lässt;  der  andere  Theil  wird  dagegen  dadurch  hervorgerufen,  dass  der 
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Eisenkern  2um  Magneten  wird.  Dieser,  letzte  Antheil  .«Hein  ist  nnii  weit  stärker 
als  der  Inductionsstroin.  welchen  man  durcb  Einschieben  oder  Ausziehen,  eines 
gleich  kräftigen  permanenten  Magneten  in  dieselbe  Inductionsspirale  gewinnen 
kann.  Und  das  erklärt  sieb  dadurch,  dass  in  diesem  Falle  die  ursächliche  Aen- 
derung  in  der  magnetischen  Intensität  das  Entstehen  der  Quantität  des  überhaupt 
bei  der  Magnetisirung  des  Eisenkernes  zur  Zerlegung  gekommenen  Magnetismus 
ist.  Jn  diesem  Falle  empfindet  also  die  Inductionsspirale  die  „Quantität  des 
Magnetismus",  während  sie  im  vorigen  Falle  nur  die  ..Polarität"  empfand*. 
So  ist  es  gerechtfertigt,  dass  Jacobi  und  Lenz  Aufsehluss  über  die  Vertheilting 
des  Magnetismus  iu  stabformigen  Elektromagneten  (vergl.  §.  16),  Magnus  über 
dessen  Vertheilting  in  Hufeisenmagneten  (vergl.  §.  20)  und  Poggendorff  über 
das  Verhalten  der  geschlossenen  Magnete  (ebendaselbst)  geben  konnten,  als  sie 
die  Inductionsströme  massen,  welche  bei  deren  Magnetisirung  und  Entmagneti- 
sfrung  hervorgerufen  wurden. 

Alle  durch  die  bisherigen  Methoden  dargestellten  Inductionsströme  sind 
immerhin  von  kurzer  Dauer ,  denn  wenn  auch  die  durch  Annähern  und  Entfernen 
von  constanten  Strömen  oder  von  permanenten  Magneten  an  eineu  geschlossenen* 
Leiter  hervorgerufenen  nicht  als  momentan  bezeichnet  werden  .durften,  so  haben 
sie  doch  einerseits  ihre  Endschaft  erreicht,  wenn  eine  grössere  Annäherung  nicht 
mehr  möglich  ist,  andererseits  wenn  die  Entfernung  über  den  Wirkungskreis  der 
Ströme  und  Magnete  hinaus  gediehen  ist.  Inductionsströme  von  beliebiger  Dauer 
können  aber  dargestellt  werden  durch  die  sogenannte  unipolare  Ihduction. 
Führt  man  nämlich  einen  gewöhnlichen  Magnetstab  mit  dem  Südpol  voran  in 
einen  geschlossenen  Leiter  bis  zur  Indiffercnzstelle  ein.  so  erhält  man  in  diesem 
einen  Inductionsstroin,  welcher  der  Richtung  der  Bewegung  eines  Uhrzeigers 
entgegen  im  Leiter  kreist.  Führt  man  .dann  denselben  Magnetstab  wiederum 
mit  dem  Südpol  voran  von  hinten  in  den  geschlossenen  Leiter  ein,  dann  erzielt 
man  einen  Inductionsstroin  von  umgekehrter  Richtung,  zieht  man  ihn  aber  wie- 
derum nach  hinten  hinaus,  so  bekommt  der,  Inductionsstroin  wieder  dieselbe 
Richtung  als  im  ersten  Falle.  Hätte  man  nun  einen  Magneten  ohne  Nordpol,  der 
also  blos  Südmagnetismus  enthielte,  so  würde  man  dieselbe  Stromesrichtung  im 
Leiter  gewinnen,  wenn  man  ihn  von  vorn  in  denselben  einführte,  und  nach  hinten 
wieder  herauszöge.  Würde  man  ihn  dann  auf  der  Aussenseite  des  Leiters  wie- 
der nach  vorn  bringen,  ihn  abermals  hindurch  bewegen,  und  dieses  Spiel  nach 
Belieben  wiederholen,  so  würde  während  der  ganzen  Dauer  desselben  im  Leiter 
ein  Strom  von  einer  gleichen  Richtung  circuliren.  Nun  giebt  es  zwar  keine 
Magnete  ohne  Nordpol,  man  kann  aber  dennoch  und  zwar  durch  das  folgende  Ver- 
fahren den  Südpol  iu  beständigem  Kreislauf  durch  das  Innere  eines  geschlossenen 
Leiters  bewegen  und  ausserhalb  desselben  wieder  bis  zum  Ausgangspunkt  zu- 
rücklühren,  während  der  Nordpol  immer  ausserhalb  des  Leiters  bleibt  Man 
schlicsst  nämlich  einen  Drath  durch  eine  QuecksÜberflädie ,  indem  man  das  eine 
Ende  desselben  in  deren  Mitte,  das  andere  au  deren  Peripherie  eintaucht;  dein- 
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nächst  lässt  man  ehien  Magnetstah  in  senkrechter  Stellung  so  auf  dem  QuecksiÜM  r 
schwirnmen,  dass  seine  Nordhälfte  ganz  unter  dessen  Oberfläche  sich  befindet, 
während  seine  Südhälfte  über  derselben  hervorragt,  und  endlich  führt  man  den 
Stab  in  dieser  Lage  inr  Kreise  um  das  centrale  Drathende.  So  sind  die  Be- 
dinguhgen  zum  Entsteheu  des  unipolaren  Inductionsstromes  erfüllt  Der  Nord- 
pol des  Stabes  befindet  sich  dann  stets  ausserhalb  der  geschlossenen  Leitung, 
während  der  Südpol  bei  jeder  Umkreisung  einmal  innerhalb,  einmal  ausserhalb 
sich  bewegt,  und  in  Wahrheit  zeigt  ein  in  die  Leitung  gehaltenes  Galvanometer 
unter  diesen  Umständen  einen  dauernden  Sfrom  an.  Es  ist  aber  leicht  zu  über- 
sehen, dass  eine  wesentliche  Aenderung  nicht  geschieht,  wenn  man  den  Magneten 
in  der  Mitte  des  Quecksilbers  feststehen  lässt  und  statt  dessen  das  eine  Ende 
des  Leiters  um  iljn  herum  führt,  während  es  stets  die  Quecksilberoberfläche  be- 
rührt. Ebenso  kann  man  dieses  Ende  mit  der  obersten  Stelle  des  Magneten  in 
metallische  Berührung  bringen,  und  diesen,  der  nun  gleichzeitig  mit  setner  obern 
Hälfte  einen  Theil  des  geschlossenen  Leiters  bildet,  um  seine  Axe  drehen.  Auch 
in  diesem  Falle  entsteht  ein  unipolarer  Indurtionsstrom.  denn  die  magnetische 
Polarität  ist  blos  an  seiner  Oberfläche  vertheilt,  und  somit  kann  ein  jedes  Streif- 
chen derselben  als  gesonderter  Magnet  betrachtet  werden,  dessen  oberer  Pol 
bei  jeder  Drehung  einmal  durch  das  Innere  des  geschlossenen  Lcitungssystemes 
hindurchgeht. 

Unverkennbar  ist  nun  die  Keciprocität  der  elektrodynamischen  und  der 
raagnetoelektrischen  Inductionen  mit  den  früher  behandelten  elektrodynamischen 
Und  elektromagnetischen  Bewegungserscheinungen.  Dieselbe  ist  soweit  bis  in 
alle  Details  nachgewiesen  worden,  dass  Lenz  1  die  folgenden  allgemeinen  Be- 
stimmungen bezüglich  der  Richtung  der  inducirten  Ströme  aufstellen  konnte: 
Wenn  sich  ein  geschlossener  metallischer  Leiter  in  der  Nähe  eines 
galvanischen  Stromleiters  oder  eines  Magneten  bewegt,  so  wird  in 
ihm  ein  Strom  von  solcher  Richtung  inducirt,  dass  er  dem  ruhenden 
Drathe  einen  Bewegungsantrieb  ertheilt  haben  würde,  der  die  ent- 
gegengesetzte Richtung  von  der  dem  Drathe  wirklich  gegebenen 
Bewegung  hätte,  vorausgesetzt,  dass  der  Drath  nur  in  der  Richtung 
der  Bewegung  selbst  und  in  der  entgegengesetzten  beweglich  wäre. 

L  Faraday  entdeckte  die  Inductionserscheinungen  und  veröffentlichte  seine 
Entdeckung  durch  einen  Vortrag  vor  der  Royal  Society  am  2  4.  November  t831, 
sowie  in  seinen  ersten  beiden  Reihen  der  ExperimentaluntcrsuchOngcn  über  Elektri- 
cität  2.  So  sehr  sich  auch  c!ie  Literatur  in  dieser  Disciplin  bis  jetzt  gehäuft  hat, 
so  sind  doch  die  wesentlichsten  Tbatsacben  schon  in  Faraday's  erster  ausfuhrlicher 
Veröffentlichung  enthalten.  Nach  Anleitung  derselben  mögen  sie  hier  zusammen- 
gestellt werden.  Die  in  Klammern  gesetzten  Zahlen  entsprechen  den  Paragraphen- 
nutnmern  in  Faraday's  Abhandlungen.  .  ' 

Werden  zwei  lange  Drathe  von  derselben  oder  von  verschiedener  Substanz 
entweder  in  wechselnden  Lagen  über  einander,  oder  beide  neben  einander,  ohne 
sich  metallisch  zu  berühren,  auf  einen  Holz-  oder  Pappcylinder  aufgewunden,  wird 
der  eine  derselben  init  einem  kräftigen  Rheomotor,  der  andere  aber  mit  einem 
Galvanometer  in-  Verbindung  gesetzt,  so  beobachtet  man  stets  einen  Ausschlag  der 
Nadel  des  letzteren,  sobald  der  Rheomotor  geschlossen  oder  geöffnet  wird  ( N.  6, 
8,  IO,  M").   Die  bezeichneten  Ausschläge  und  somit  die  sie  verursachenden  Ströme 
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sind  nur  momentan.  Während  der  Thätigkeit  des  Stromes  im  inducirenden  heiter 
wird  aber  keine  Ablenkung  am  Galvanometer  beobaehtet  [7,  8,  »0,  H,  4  7]. 
Beide  inducirten  Ströme  sind  von  entgegengesetzter  Richtung  und  zwar  hat  der 
Oefl'uungsstrom  die  Richtung  des  inducirenden ,  der  Schliessungsstrom  die  entgegen- 
gesetzte. Die  verschiedenen  Metalle  unterscheiden  sich  nicht  wesentlich,  namentlich 
verhält  sich  —  abgesehen  vom  Leitungswiderstand  —  Eiscudrath  ebenso  wie  Kupfcr- 
drath  [9]. 

Was  die  Wirkungen  der  Inductionsströme  .anbetrifft,,  so  verhaken  sieb  die- 
selben wesentlich  wie  die  gewöhnlichen  galvanischen  Ströme,  doch  bat  schon 
Farapay  [12]  eine  Aehnlichkeit  mit  deu  Entladungsschlägen  kl  eist"  scher  Flaschen 
erkannt,  wozu  insonders  die  Magnetisirung  des  Stahles  Veranlassung  gab.  Wird 
nämlich  der  inducirte  Drath,  statt  wie  vorher  mit  dem  Galvanometer-,  mit  einer 
engen  cylindrischen  Drathspirale  in  Verbindung  gesetzt,  welche  eine  Stahlnadel 
umschliesst,  so  wird  diese  durch  den  Inductionsstrom  magnetisirt,  natürlich  wird 
durch  den  Oeffnungsstrom  allein  die  entgegengesetzte  Polarität  erzielt  als  durch 
den  Schliessnngsstrom  allein.  Wird  aber  dieselbe  Nadel  dem  Schliessungs -  und 
OefTnungsstrom  nach  einander  ausgesetzt,  so  erhält  sie  eine  zwar  schwache,  aber 
eine  dem  Schliessungsstrom  entsprechende  Polarität.  Und  das  ist  um  so  inter- 
essanter, indem  dieser  meist  schwächer  als  jener  zu  sein  scheint.  Während  der 
gleichförmigen  Thätigkeit  der  Kette  wird  auch  hier  keine  Wirkung  am  luductions- 
drathe  beobachtet  [  13— 17]. 

Wirkungen  auf  die  Zunge,  sowie  Funken  und  -chemische  Zersetzungen  hat 
Fakaday  anTangs  nicht  wahrnehmen  können.  Wohl  aber  beobachtete  er.  dass  die 
Inductionsströme  durch  Flüssigkeiten  nicht  unterbrochen  werden,  wenn  man  solche 
in  den  inducirten- Umlauf  einschaltet  [22,  23  J. 

Fasst  man  die  Bedingungen  zum  Entstehen  eines  Inductionsströiues  etwas 
•allgemeiner,  so  zwar,  dass  in  einem  geschlossenen  Leiter  ein  Inductionsstrom  auf- 
tritt im  Moment,  in  welchem  er  in  den  Wirkungskreis  eines  galvauischen  Stromes 
eingeführt,  oder  aus  demselben  wieder  entfernt  wird:  so  muss  voraussichtlich  auch 
dann  ein  Inductionsstrom  auftreten,  wenn  der  geschlossene,  zu  inducirende  Leiter 
einem  thätigen  galvauischen  Strome  angenähert,  oder  von  diesem  entfernt  wird. 
Faraüay  wies  [18]  diese  Thatsaehe  dadurch  nach,  dass  er  zwei  Dräthe  im  Zickzack 
ätif  zwei  Brettern  in  gleicherweise  befestigte  und  den  einen  mit  einem  Rheomotor, 
den  andern  mit  einem  Galvanometer  in  dauernder  Verbindung  hielt.  Es  zeigt«  sich, 
dass  wenn  man  den  in  sich  geschlossenen  Leiter  dem  vom  galvanischen 
Strome  durchflossenen  parallel  annäherte,  während  der  ganzen  Dauer 
der  Annäherung  im  ersten  ein  St  rom  von  en t gege  ngese t zt er  R  ich t u ng 
des  im  andern  thätigen  Stromes  inducirt  wurde,  und  dass  wenn  man 
ihn  parallel  von  demselben  entfernte,  während  der  ganzen  Dauer  der 
Entfernung  ein  Strom  von  gleicher  Richtung  des  ursprünglichen  in- 
ducirt wurde.  Der  durch  Annäherung  inducirte  Strom  ist  also  analog  dem 
Schliessungsstrom,  der  bei  der  Entfernung  inducirte  analog  dem  OefTnungsstrom 
[18,  19].  —  Noch  bequemer  erzielt  maii  tJic  hierher  gehörigen  Erscheinungen, 
wenn  man  beide  Dräthe  auf  cylindrische  Holz-  oder  Papprollen  von  verschiedenem 
Durchmesser  spiralförmig  aufwindet  und  dieselben ,  während  sie  bezüglich  mit  der 
prüfenden  Vorrichtung  und  mit  dem  Rheomotor  in  Verbindung  stehen ,  in  einander 
steckt,  oder  den  einen  aus  dem  andern  hervorzieht.  Die  Richtung  der*  hierbei  ent- 
stehenden Inductionsströme  kann  man  sich  für  jeden  Fall  durch  folgende  allgemeine 
Regel  vergegenwärtigen:  Man  denke  sich  die  inducirende  Spirale  so  liegen, 
dass  in  den  nach  oben  gekehrten  Hälften  der  Wind-ungen  die  Ströme 
von  links  nach  rechts  flifessen,  dann  fliessen  die  Ströme  in  der  eon- 
axialen 'ind uciTten  Spirale  von  rechts  jiach  links,  wenn  die  Schwer- 
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punkte  beider  Spiralen  einander  angenähert  werden;  sie  fliessen  aber 
ebenfalls  von  links  nach  rechts,  wenn  die  Schwerpunkte  heider 
Spiralen,  .gleichviel  nach  weicher  Richtung,  von  'einander  entfernt 
werden. 

II.  Eine  Erweiterung  der  Kenntnisse  von  den  bisher  besprochenen  elektro- 
dynamischen induetionen  verdanken  wir  Nobili  3.  Wahrend  nämlich  die  bisherigen 
Untersuchungen  darauf  zielten,  die  Wirkung  von  galvanischen  Stromleitern  auf 
linear  ausgedehnte  Körper  zu  erforschen,  so  haben  die  folgenden  Versuche  den 
Zweck,  die  analogen  Wirkungen  auf  Körper  zu  ermitteln,  die  gleichmössig  nach 
zwei  und  drei  Abmessungen  sich  erstrecken.  Zuvörderst  wurde  ein  Kupferstreifen 
von  t  Linie  Dicke  und  H  7  Linien  Breite  um  eineji  HnlzcylmdcF  von  5  Zoll  3  Linien 
Durchmesser  gebogen,  dergestalt,  wie  c  c'  in  Fig.  244.  Diese  Vorrichtung  wurde 
um  die  Cylinderaxe  im  Sinn  der  gefiederten  Pfeile  in 
Drehung  versetzt  und  ein  von  unten  nach  oben  gerich- 
teter Stromleiter  ab  der  Peripherie  ,  entgegengehalten. 
•Werden  nun  die  Enden  zweier  Kupfcrdräthc,  welche  zu 
einem  Galvanometer  führen ,  an  den  obern  und  untern 
Kupferrand  schleifend  gedrückt,  so  können  Inductions-  ■« 
ströme  nachgewiesen  werden,  welche  die  Richtung  der 
ungeftederteu'  Pfeile,  e  und  d  haben,  Namentlich  ent- 
stehen in  denjenigen  Theilen  des  Kupferstreifetis,  welche 
sich  bei  der  Drehung  dem  Strom  ab  annähern,  Ströme 
von  einer  ihm  entgegengesetzten  Richtung  wie  d'  und 
in  denjenigen  Theilen  des  Streifens,   welehe  sich  von  y,q.  tu. 

dein  Strom  entfernen,  diesem  gleichgerichtete  Inductions- 

ströme  wie  e.    Werden  beide  lialvanometerenden  schleifend  Zu  beiden  Seiten  des 
inducireuden  Stromes  entweder  blos  au  den  obern  oder  blos  an  den  untern  Rand 
des  Kupferdrathes  gehalten,  so  weisen  die  Ausschläge  der  Nadelebenfalls  entgegen- 
gesetzte Ströme  nach,  wie  sie  die  Pfeile  r  und  s  andeuten.    Die  letzteren  sind 
jedenfalls-  nichts  anderes  als  die  Airsgleichungen  der  primär  inducirten  Ströme  e 
und  </,  unverkennbar  stellen  aber  alle  vier  Inductionsströme  die  Südseite  S  eines 
geschlossenen  Stromkreises  dar,  d.  i.  nach  dein  Frühem  diejenige  Seite,  von  welcher 
der  Nordpol  eines  Magneten  angezogen  wird.  —  Bei  derselben  Drebuugsrichtung 
des  Reifens',  aber  bei  Umkehr  der  Richtung  des  inducireuden  Leiters,  wie  a'b', 
wird  ein  Stromsystem  r'd's'e'  von  umgekehrter  Richtung  inducirt,  welches  a)so- 
die  Nordseite  N  eines  geschlossenen  Stromkreises-  darstellt.  —  Bei  gleichzeitiger 
Anwendung  beider  entgegengesetzter  inducirender  Ströme  haben,  die  zwischen  ihnen 
im  rotirenden  Metall  inducirten  Ströme  gleiche  Richtung,  aber  entgegengesetzte  von 
der,  welche  ausserhalb  dieser  Combinatiou  inducirt  werden.  —  Immerhin  sind.  die. 
durch  einen  einfachen  Drath  ab  oder  a'b'  hervorgerufenen  Ströme  sehr  schwach, 
es  ist.  deswegen  zweckmässig,  einen  laugen  Leitungsdrath  auf  einen  recht  winklichen 
grossen  Rahmen  zu  winden  und  eine  Seite  des  so  gewonnenen  Multiplicators  statt 
des  einfachen  inducireuden  Drathes  in  Anwendung  zu  bringen.  —  Es  braucht  käum 
erwähnt  zu  werden,  dass  die  oben  namhaft  gemachten  Stromesrichtungen  die  ent- 
gegengesetzten werden,  wenn  entweder  der  Sinn  der  Drehung  geändert  wird ,-  oder 
wenn  man  die  beiden  inducireuden  Ströme  ab  und  a'b'  Vertauscht.  —  Der  Versuch 
beweist  abermals  die  schon  oben  ausgesprochene  Thatsache,  dass  bei  Annäherung 
eines  unthätigen  Leiters  an  einen  von  einem  Strome  durchflossenen  Leiter  im  erstem 
Ströme  von  entgegengesetzter,  bei  Entfernung  aber  Ströme  von.  gleicher  Richtung 
des  ursprünglich  thätigeu  inducirt  Werden. 

In  Fig.  2/5  (Seite  358.)  mag  kl  einen  unbegrenzten,  to  einen  demselben  par- 
allelen begrenzten  Leiter  darstellen     Ersterer  mag  von  einem  galvanischen  Strome 
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in  der  Richtung  der  ungefiederten  Pfeile  durchflössen  und  letzterer  auf  irgend  einem 
Wege  in  sich  geschlossen  sein,  und  während  der  ersterc  niht,  in  der  Richtung 

des  gefiederten  Pfeiles  parallel  zu  ersterem  verschoben 

X      ■   "  ~r'~  i  werden.    Unter  diesen  Umständen  nähert  sich  der  be- 

c  nZ^L.    o  grenzte  Leiter  der  Strömseite  k  de*  unbegrenzten  an, 

■*——«*£  -  Und  somit  wird  in  Umi  etn  Strom  von  entgegengesetzter 
Fiy•  !,s  Richtung  (entsprechend  dem  untern- ungefiederten  Pfeile) 

inducirt.  Gleichzeitig  entfernt  er  sich  aber  von  der  Strömseite  /  des  unbegrenzten 
Leiters  und  somit  wird  ein  Strom  von  gleicher  Richtung  (entsprechend  dem  obern 
nngeliederlen  Pfeile)  iuducirt.  Beide  inducirte  Ströme  sind  sich  aber  gleich  und 
entgegengesetzt  und  somit  wird  jn  e»  kein  Strom  auftreten.  Anders  s  verhält  es 
sich  aber,  wenn  der  begrenzte  passive  Leiter  eo  in  Fiy.  2(6  senkrecht  auf  dem 

unbegrenzten  activen  Leiter  kl-  steht  und*  parallel 

— *  : — -     zu   ihm    im   Sinne    des    gefiederten    Pfeiles  ver- 

*  v  ' .  «•  >'i     schoben  wird.,   Jetzt  nähert  er  sieh  wiederum  der 

Seite  k  auy  während  er  sich  von  der  Seite  /  entfernt. 
Denkt  man  sich  nun  die  auf  oe  ausgeübte  Wirkung 
in  die  beiden  Componenten  o«  und  oc  y.erlegt,  sub- 
stituirt  man  ferner  statt  eines  Stromeleincntes  bei  k 
8/6-  eines,  welches,  auf  oa  senkrecht  steht*  und  eines, 

welches  parallel  zu  oa  fliesst.  und  verfährt  man 
ebenso  -mit  einem  entsprechenden  Slromelcmcnt  bei  /,  so  wirrt  ersichtlich,  dass  iu 
oa  wegen  der  Annäherung  au  k  ein  Strom  von  entgegengesetzter,  in  oc-  aber 
wegen  der  Entfernung  von  /  ein  Strom  von  gleicher  Richtung  des  in  kl  thÜtigen 
inducirt  wird.  Eine  Zusammensetzung  der  beiden  Componenten  oa  und  oc  zu  der 
Resultante  oe  zeigt  aber,  dass  in  dem  begrenzten  Leiter  ein  Strom  in  der  Richtung 
ott  inducirt  wird.  —  Steht  der  begrenzte  Leiter  nicht  senkrecht  zum  unbegrenzten, 
so' wird  das  Gesagte  mit  leicht  ersichtlichen  Modifikationen  bezüglich  der  Stärke  des 
inducirten  Stromes  gleichfalls  seine  Gültigkeit  haben.  '  Ebenso  braucht  nur  erwähnt 
zu  werden,  dass  die  Richtung  des  inducirten  Stromes  mit  der  Richtung  des  indu- 
ck-euden  und  mit  der  Rewegungsrichtung  des  Leiters  wechselt.  Es  geht  aber  aus 
der  vorigen  und  der  jetzigen  Erörterung  der  folgende  allgemeine  Satz  hervor: 
Ist  ein  begrenzter  Leiter  in  sich  geschlossen  und  wird  er  in  paralleler 
Lage  und  paralleler  Richtung  zu  einem  unbegrenzten,  Von  einem  Strome 
durchflosseneu  Leiter  bewegt,,  so  wird  in  ihm  kein  Strom  inducirt; 
wird  aber  der  In  sich  geschlossene  Leiter  in  geneigter  Lage  und  in 
paralleler  Richtung  zu  einem  unbegrenzten,  von  einem  Strome  durch- 
flosscnen  Leiter  bewegt,  so  wird  in  ihm  ein  StTom  inducirt.  welcher 
vom  thätigen  Leiter  abwärts  fliesst,  wenn,  die  Bewegii ngsrichtu  ng 
dem  ursprünglichen '  Strom '  entgegengeht,  welcher  aber  nach  dem 
thätigen  Leiter  Irin  fliesst.  wenn  die  Bewegung  im  Sinne  der  Stromes- 
richtung  im  unbegrenzten  Leiter  geschieht." —  Durch  den  Versuch  w,urde 
dieser  Satz  folgeiulcruursscn  bewiesen :  Es  wurde  wiederum  der  cylindrische  Kupfer- 
streif cc'  um  seine  Axe  in  Rotation  versetzt  und  zwar  im  Sinne  der  in  Fig.  2/7 

beigesetzten  gefiederten  Pfeile,  während  dem 
obern  Rande  gegenüber  ein  seiner  Ebene  par- 
alleler und  der  Rotationsrichtung  entgegenlaufen- 
der Stromleiter  mn  gehalten  wurde.  Schleiften 
nun  die  -  Drathcudcu  eines  Galvanometers  be- 
züglich am  obern  find  am  untern  Cylinderrande. 
so  wurden  Inductiorisströmc  angezeigt,  welche 
entsprechend "  den  ungcficdcrtcu  Pfeilen  ild'  von 
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oben  nach  untoti  flössen.     Befand  sich  der  Stromleiter  in  umgekehrter  Richtung 
wie  m' n'  am  uuteru  Rande  des  Cyliudcrs,   so   war  die  Richtung  der  inducirtcu 
Ströme  dieselbe  wie  früher.     Im  ersten  Falle  bewegten  sich  nun  die  durch  die 
Galvanometereuden   umfussten   Theile   stromaufwärts  mit   Beibehaltung  der  senk- 
rechten Richtung  gegen  den  inducirendcn  Drath,  die  iuducirten  Ströme  iiiessen  also 
von  demselben  abwärts;  im  zweiten  Kalle  dagegen  Iiiessen  sie  dem  inducirendcn 
Drath  zu,  indem  die  Bewegung  der  geprüften  Theile  stromabwärts  geht.  Werden 
aber  die  GaJvariometerendcu  beide  schleifend  gegen  den  obcru  oder  beide  gegen 
den  untern  Rand  des  Reifens  gehalten,  so  werden  nur  die  geringen  Ströme  ange- 
zeigt, welche  durch  die  Ausgleichung  jener  primär  iuducirten  bedingt  sind,  und 
das  entspricht  dem,  dass  in  den  parallel  zum  unbegrenzten  Stromleiter  bewegten 
und  ihm  parallel  gerichteten  Theilchen  keine  lnduction  stattfindet.  —  Bei  Anwendung 
beider  Dräthe  mn  und  m' n'  wird  natürlich  die  Stärke  der  Inductionsströme  dd' 
verdoppelt.  —  Nach  demselben  Princip  erklären  sieh  die  Ströme,  welche  auf  einer 
um  ihre  Axe  rotirenden  Scheibe  entstehen,  wenn  ein  inducirender  Strom  ihren 
Umfang  fast  tangirt,  oder  zur  grösseren  Wirksamkeit  sie  mit  Belassung  eines 
kleinen  Zwischenraumes  concentrisch  umgiebt.    Rotirt  die  Scheibe  stromaufwärts, 
so  zeigen  die  an  der  Peripherie  und  im  Centruin  angelegten  Galvanometerenden 
Ströme  an,  welche  von  der  Peripherie  uach  dein.  Centrum  gehen,  rotirt  aber  die 
Scheibe  stromabwärts,  so  gehen  die  iuducirten  Ströme  von  dem  Centrum  nach  der 
Peripherie.  —  Dieser  und  der  vorige  Versuch  wird  gleichzeitig  an  der  in  Fiy.  21H 
dargestellten  Vorrichtung  übersichtlich.     Hier  be-,< 
deutet  cc'  einen  Cylinder  von  Kupferblech,  welcher 
oben  und  unten  mit  metallenen  Deckplatten  ver- 
schlossen ist  und  um  seine  Axe  ijn  Sinne  der  ge-  t 
fiederten  Pfeile  in  Drehung  versetzt  wird.    Wenn  r 
mit-  Belassung  eines  kleinen  Zwischenraumes  um 
den  Aequator  ein  feststehender  kreisförmiger  Strom- 
leiter rsl  gelegt  wird,  so  lassen  sich  in  der  üb-  F(tf  liS 
liehen   Art  luduetionsströme    nachweisen,  welche 

von  den  Polen  nach  dem  Aequator  sich  bewegen,  vorausgesetzt,  dasfs  der  induci- 
rende  Strom  die  Richtung  der  Pfeile  bei  r  und  /  hat.  Die  Inductionsströme  ver- 
laufen aber  vom  Aequator  nach  den  Polen,  wenn  die  Richtung  der  Rotation  oder 
die  des  inducirendeii  Stromes  verändert  wird.  • 

Wie  gleichen  sich  aber  diese  Ströme  aus,  wenn  der  Cylinder  sich  dreht,  ohne 
dass  die  prüfenden  Galvanometerenden  an  unsymmetrischen  Stellen  schleifen?  Das 
ist  eine  Nebenfrage,  welche  sieh  hier  aufdrängt,  Ist  der  rotirende  Körper  cc' 
massiv,  dann  ist  eine  Ausgleichung  durch  das  Innere  möglich,  aber  um  deswillen 
nicht  wahrscheinlich,  weil  die  inneren  JMassentheikhen  ebensowohl  der  Inductions- 
wirkung  unterworfen  sind,  als  die  auf  der  Oberfläche.  Noch  weniger  kann  aber 
eine  «Ausgleichung*  zu  Stande  kommen,  wenn  der  Körper,  wie  hier  angenommen- 
wurde,  hohl  ist.  NObii.i  meinte  daher,  es  müsse  an  den  Polen  und  am  Aequator 
freie  Spannungselektricität  auftreten,  wenn  eine  fn  Ruhe  befindliche  leitende  Ver-^ 
bindung  beider  fehle.  Trotz  sorgfältiger  Bemühung,  ist  ihm  jedoch  ein  Nachweis 
derselben  nicht  gelungen.    Später  kommen  wir  hierauf  zurück. 

•  Noch  bedarf  es  eines  Hinweises  auf  die  Combinalion  der  beiden  in  den  Ver- 
suchen von  Fig.  HS  (Seite  357)  und  FiV/.  2/7  (Seite  358)  gewählten  Stromcs- 
rfcbtuogen.  Ein  Blick  auf  diese  Figuren  zeigt,  dass  wenn  die  inducirendcn  Ströme 
«6,  mn,  ab'  und  mV  vereinigt  werden,  daraus  ein  (gleichviel  ob  quadratischer 
oder  kreisförmiger)  geschlossener  Strom  wie  abmn  der  Fig.  219  (Scite>360)  ent- 
steht. Rotirt  nun  hinter  demselben  ein  Kupferring  in  gleichem  Sinuc  wie  in  jenen 
Figuren,  so  unterstützen  sich  für  den  durch  den  Strom  umschlossenen  Raum  die 
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Inductionswirkungen  der  horizontalen  und  vertkalen  Antheilc  und  es  entstehen 
Ströme  auf  dein  rotirehden  Reifen  von  der  Richtung  der  im  Innern  der  Figur  ange- 
gebenen Pfeile.  Diese  Inductionsströme  stehen  im  Allgemeinen  senk- 
recht auf  der  Rotationsrichtung  und  sind  gleichlaufend  mit  den 
Antheilcn  des  geschlossenen  inducirenden  Stromes,  bei  welchen 
J  die  inducirten  Stellen  in  dessen  Wirkungskreis  eintreten:  —  Ist 
der  rotirende  Leiter  eine  ringsum  metallisch  geschlossene  Figur, 
etwa  ein  Cylinder  cc',  wie  Fig.  220  darstellt,  oder  eine  Kugel 
und  geht  der  indueirenHc  geschlossene  Strom  am,  den  Aequator 
senkrecht  schneidend,  über  die  Pole  hinweg,  dann  entsprechen 
die  inducirten  Stromsysteme  den  eingezeichneten  Linien.  Cir- 
culirt  der  Strom  im   inducirenden  Leiter  nach  Art  der 
bei  n  befindlichen  ungefiederten  Pfeile    und  rotirt  der 
Körper  in  dem  Sinne  der  gefiederten  Pfeile,  dann  gehen 
die  inducirten  Ströme  auf  der .  vor  der  Südseite  des  in- 
ducirenden Leiters  befindlichen  Cylinderfläche  von  oben 
nach  unten ,  auf  dessen  Nordseite  aber  von  unten  nach 
oben  und  auf  der  obern  und  untern  Fläche  gleichet!  sie 
sich  aus.     Da  wo  der  inducirende  Leiter  den  Aequator 
auf  der  Vorderseite  schneidet ,  wird  also  ein  Stromwirbel 
N  entstehen ,  welcher  den  Südpol  eines  Magneten  anzieht, 
während  auf  der  entsprechenden  Hinterseite  ein  Strom- 
wirbel  entsteht,   welcher  den   Nordpol  eines  Magneten 
anzieht     -  ~  , 

III.  Schon  zu  wiederholten  Malen  sind  wir  auf  Aehnlichkeiten  zwischen  den 
Wirkungen  von  Magneten  und  denen  von  galvanischen  Strömen  hingewiesen  wor- 
den. Dieselben  wiederholen  sich  auch  hier,  indem  durch  Magnete  ebenfalls  in 
einem  benachbarten  geschlossenen  Leiter  Ströme  indueirt  werden  können.  Zun) 
Unterschied  von  der  elektrodynamischen  Induction  mag  die  Erscheinung  der  Induction 
von  Strömen  durch  Magnete  mit  dem  Namen  der  magnetoelcktrischen  Induction 
belegt  werden.  Den  Fundamentarversnch  der  magnetoelektrischen  Induction  ver- 
danken wir  Lenz  *.  Derselbe  bediente  sich  eines  langen  überspounenen  Kupfer- 
drathes,  welcher  in  vielen  Windungen  über  einen  quadratischen  Rahmen  von  1  Fuss 
•  Seite  gelegt,  und  durch  einen  -  Multiplicator  geschlossen  wurde.  Eine  Seite  des- 
selben stellte  er  unter  und  parallel  gegen  eine  in  der  Südnordrichtung  schwebende 
Magnetnadel  von  5  Zoll  Länge.  Drehte  er  nun  die  Magnetnadel  um  ihren  Indifle- 
«reuzpunkt  mit  dem  Nordpol  nach  Osten,  . so  entstand  in  dem  Leiter  ein  Strom,  der 
sich  von  Nord  nach  Süd  bewegte.  Bei  entgegengesetzter  Drehung  der  Nadel,  oder 
wenn  sich  , der  Magnet  unter  dem  Leiter  befand,  wurde  die  entgegengesetzte  Rich- 
tung des  Stromes  -beobachtet.  Alle  hierdurch  mögliche  Combina^ioncn  lassen  sich 
zusammenfassen  unter  der  folgenden  allgemeinen  Rcgch  Wenn  man  sich  an  einer 
Stelle  in  die  Richtung  eines  geschlossenen  Leiters  versetzt,  und  wenn 
■»man  eine  parallel  zu  demselben  stehende  Magnetnadel  ansieht,  so  wird  in 
"  dem  Leiter  ein  Stro-m  indueirt,  der  zu  Füssen  eintritt  und  am  Kopfe 
austritt,  sobald  der  Nordpol  der  Magnetnadel  nach  rechts  gedreht  wird. 

Am  stärksten  tritt  auch  hier  die  Analogie  zwischen  Spiralstrom  und  Magnet 
hervor.  Farada.y  substituirte  einen  Magnctstab  statt  des  Spiralstromcs  im  letzten 
Versuche  von  N.  I.  und  fand  dasselbe,  was  so  eben  nach  dem  Vorgange  von  Lknz 
präciser  formulirt  wurde,  nämlich,  däss  bei  Annäherung  eines  ^seiner  Pole  an  einen 
geschlossenen  Leiter,  oder  bei  Entfernung  desselben  von  dem  Leiter  während  der 
ganzen  Dauer  der  Annäherung  oder  Entfernung  Ströme  indueirt  wurden.  Ist  der 
geschlossene  Stromleiter  eine  ebene  oder  cylindrische  Spirale,  so  werden  von  dem 
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Magneten  beim  Einschieben  oder  Ausziehen  qualitativ  dieselben  Ströme  inducirt,  als 
ob  statt  des  Magneten  eine  von  einem  primären  Strome  durchllossenc  Spirale  ln>- 
nutzt  würde.  Don  demnächst  noch  anzuführenden  Einzelheiten  mag  die  folgende 
Regel  bezüglich  des  Verhaltens  zwischen  einem  Magneten  und  einer  Spirale  voran- 
gestellt werden:  Schiebt  man  eine  geschlossene  ebene  oder  cylindrische 
Spirale  von  einem  Po.le  eines  Magneten  plötzlich  bis  zu  dessen  Mitte, 
so  entsteht  ein  Strom,  dessen  Richtung  vom  Südpole  des  Magneten 
h£r  betrachtet  der  Beweg tingsrichtung  eines  Uhrzeigers  entgegen- 
geht. Wird  aber  die  Spirale  von  der  Mitte  über  den  Pol  bewegt,  so 
ist  die  Richtung  von  dem  Südpol  des  Magneten  her  betrachtet  die- 
selbe als  die  Dewegungsrichtuntr  eines  Uhrzeigers.  Hieraus  wird  er- 
sichtlich, dass  ein  Magnet  heim  Herausziehen  aus  der  Inductionsspirate  stets  einen 
Strom  von  derselben  Richtung  inducirt,  gleichviel  zu  welcher  Seite  er  herausge- 
zogen wird,  und  dass  dieser  Strom  dem  beim  Hineinstecken  inducirten  entgegen- 
gesetzt ist.  —  Wenn  ferner  der  Nordpol  eines  Maguetstabcs  immer  nach  einer 
Seite  und  der  Südpol  nach  der  andern  Seite  parallel  zur  Axe  der  Spirale  gehalten 
wird,  so  wird  stets  dieselbe  Stromesriclftuog  erzielt,  mag  man  den  Nordpol  oder 
den  Südpol  voran  in  die  Spirale  stecken:  Bei  Umkehr  des  Magneten  wird  aber 
die  Stromesrichtung  die  entgegengesetzte.  — -  Führt  man  einen  Mugnetstah  durch 
eine  Spirale  hindurch  und  zieht  ilni  auf  der  andern  Seite  wieder  heraus,  so  bleibt 
die  Nadel  eines  mit  der  Spirale  verbundenen  Galvanometers  stehen,  sobald  die  Mitte 
des  Stahes  in  der  Mitte  der  Spirale  liegt;  vorher  und  nachher  schlägt  aber  die 
Natlel  nach  entgegengesetzter  Richtung  aus  [39,  40].  Eine  Modüication  dieses  Ver- 
suches bestand  darin,  dass  ein  Eisenstab,  während  er  In  einer  Spirale  mit  vielen 
Windungen  lag,'  an  beiden  Enden  mit  den  entgegengesetzten  Polen  zweier  Maguet- 
stäbe  berührt  wurde.  War  die  Spirale  durch  ciu  Galvanometer  geschlossen,  so 
entstand  dabei  ein  Ausschlag,  wurden  die  Pole  abgerissen,  ein  Ausschlag  von  ent- 
gegengesetzter Richtung.  Die  Richtung  des  Stromes  war  in  Uebcrcinstimmuug  mit 
den  frühem  Regeln  so  beschaffen,  dass  dadurch  der  Eisenstab  die  entgegengesetzte 
Polarität  von  derjenigen  erhalten  haben  würde,  die  ihm  durch  Anlegung  der  Maguet- 
pole  in  Wahrheit  ertheilt  worden  war.  Ausserordentlich  starke  Wirkungen  wnr- 
den  erhalten,  wenn  ein  Eisencylinder  mit  einer  seine  Mitte  umgehenden  Inductions- 
spirale  als  Anker  an  die  Pole  eines  magnetischen  Magazins  von  etwa  I  Centner 
Tragkraft  angelegt  oder  von  denselben  abgerissen  wurde.  Sogar  bei  bioser  Näherung  . 
und  Entfernung  gegen  die  Pole,  auch  sogar  dann,  wenn  die  Spirale  bis  auf  nur  eine 
Windung  reducirt  wurde,  und  endlich  auch  dann  noch  traten  Anzeichen  von  fn- 
duetionsströmen  auf,  wenn  die  Spirale  alleiir  ohne  Eisenkern  in  den  Raum  zwischen 
den  Magnetpolen  gebracht  wurde  [S6  —  38]. 

Mit  gleichem  Erfolg  wurden  die  gewüludiehcn  Magnete  durch  Elektronyiguctc 
ersetzt.  Ein  eiserner  Ring  von  6  Zoll  Durchmesser  und  7;s  Zoll  Dicke  war.  auf 
zwei  diametral  gegenüberstehenden  Stellen  mit  langen  besponnenen  Kupferdräthcn 
umwunden,  und  zwar  an  beiden  Stellen  in  mehren  über  einander  befindlichen  ge- 
sonderten Lagen.  Wurde  das  eine  System  dieser  Dräthe  mit  einem  Galvanometer,  däS* 
andere  mit  einem  Rheomotor  verbunden,  so  entstanden  beim  Schuesseu  und  Oeffnen  * 
der  galvanischen  Kette  die  gewöhnlichen  Anzeichen  von  momentanen  Inductions- 
strömen.  Dasselbe  geschah,  wenn  verschiedene  Lagen  desselben  Systems  bezüglich 
mit  dem  Rheomotor  und  dem  Galvanometer  verbunden  wurden  [27  —  30].  Die  be- 
sondere Stärke  der  hierbei  entstehenden  Inductionsströme  veranlasste  noch  Zu  dem 
folgenden  Versuche:  Eine  mit  zwei  gesonderten  Dräthen  umwundene  Rolle  gab 
nur  geringe  Inductionswirkung,  wenn  ein  Drath  mit  dem  Galvanometer,  der  andere 
mit  einem  kräftigen  Rheomotor  geschlossen  oder  geöffnet  wurde.  Man  erzielte  aber 
sofort  eine  sehr  heftige  Wirkung,   wenn  man  einen  fusslangen  Eisenstab  in  die 
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Rolle  steckte,  wogegen -ein  Kupferstab  statt  des  Eiseustabes  keine  Verstärkuug  be- 
wirkte [Ii,  35  j.  Der  Versuch  beweist,  dass  die  hier  statthabende  elektrodyna- 
mische Induc-tiou  durch  die  gleichzeitig  in  Thätigkeit  gesetzte  inagnetoelektrischc 
unterstützt  wird,  und  dass  beide  Wirkungen  in  demselben  Sinne  geschahen.  Stets 
zeigte  sich  der  Schliessungsstrom  dem  inducirenden  entgegen,  der  Oeffhungs- 
slrom  ihm  gleich  gerichtet.  -j 

Mit  diesen  kräftigern  magnetoclcklrischen  Strömen  konnten  nun  Erscheinungen 
dargestellt  werden,  welche  mittelst  der  clekrodynamische'n  Inductiou  bisher  nicht 
gelingen  wollten.  Namentlich  wurden  Funken  hervorgerufen,  wenn  Kohlenspitzen  in 
den  Inductionsdratli  eingeschalten  waren.  Ingleichen  wurden  Zuckungen  an  einem 
Froschschcnkclpräparat  und  Empfindungen  auf  der  Zunge  beobachtet.  Dagegen 
konnte  ein  Platindrath  noch  nicht  zum  Glühen  gebracht  werden  und  chemische 
Wirkungen  blieben  ebenfalls  noch  aus  [32  und  56].  >* 

IV.  Nach  den  mitget heilten  günstigen  Erfolgen  untersuchte  Faraday  noch  be- 
sonders „die  magnetoelektrische  Vertheilung  durch  Erdmagnetismus womit  er  die 
«weite  Heine  seiner  Experimentaluntcrsuehungen  über  Elektrizität 4  beginnt.  Die 
Versuche  waren  folgende:  Es  wurde  ein"  unmagnetischer  Stab  von  Schmiedeeisen 
in  seiner  Mitte  mit  einer  Kupfcrdrathspirale  umwunden,  und  diese  durch  ein  Galvano- 
meter geschlossen.  Stand  der  Stab  zuvörderst  in  der  Inclinationsrichtung,  uud 
wurde  er  dann  plötzlich  umgekehrt,  sodass  sein  unteres  Ende  nach  oben  zeigte, 
so  entstand  ein  Ausscldag  der  Galvanometernadel  |  H  I  ].  Die  Ablenkung  beim  Um- 
kehren war  dieselbe,  als  ob  der  Nordpol  eines  Magnetstabes  von  oben  in  die  Spi- 
rale gesteckt  worden  wäre  [  I  4  3  ],  In  Wahrheit  entstand  auch  dieselbe  Ablenkung, 
wenn  die  Spirale  mit  ihrer  Axe  in  der  Richtung  der  Ncigungsnadel  stand  und  der 
Stab  weichen  Eisens  in  die  Spirale  gesteckt  wurde.  Beim  Wiederherausziehen  war 
die  Ablenkung  die  entgegengesetzte.  Wurde  dieselbe  Operation  in  einer  zur  Nei- 
gungsnadel senkrechten  Richtung  vorgenommen ,  so  entstand  kein  Ausschlag.  Ebenso 
wenig  entstand  ein  Aussehlag,  wenn  Stab  und  Spirale  ihre  Lage  gegen  einander, 
sowie  gegen  die  ihnen  einmal  angewiesene  Richtung  nicht  veränderten.  Befand 
sich  statt  des  Eisenstabes  ein  Maguctstab  in  der  Spirale  und  wurden  beide  gleich- 
zeitig ohne  Aetiderung  ihrer  relativen  Lage  gedreht,  so  schlug  die  Galvanometer- 
nadel  ebenfalls  aus,  sodass  auch  auf  diesem  Wege  eine  momentane  Aenderung  in 
der  Intensität  des  Magnetstabes  durch  den  Erdmagnetismus  nachgewiesen  werden 
konnte  [Ii"].  —  lue  Spirale  ohne  Eisenstab  gab  beim  Umwenden  ebenfalls  einen 
wenn  auch  nur  einen  geringen  Inductionsstroin  [  HG].  Bezüglich  einiger  weiterer 
Versuche  mag  auf  §.  3.'i,  N.  II.,  verwiesen  werden.  " 

V.  Schon  nach-  den  ersten  unvollständigen  Nachrichten  über  Faraday's  Ent- 
deckung der  Induction  wurden  Wiederholungen  uud  bald  darauf  sogar  Erweiterungen 
des  Gebietes  bekannt.  Namentlich  sjnd  die  Wiederholungen  von  Becqüerel  und 
Ampere  '*  zu  erwähnen,  die  besonders  um  deswillen -interessant  sind,  als  hier  die 
Analogie  zwischen  einer  cylindrischen  galvanischen  Spirale  und  einem  MagnctsUib 
noch  weiter  verfolgt  wurde,  als  es  durch  Farad ay  geschehen  war.     Es  wurde 

'nämlich  eine  aus  400  Windungen  bestehende  zylindrische  Kupfcrdrathspirale  von 
16  Ccntimetcr  Länge  und  4  Ccntimetcr  Durchmesser,  Schraubenstab  genannt,  mit 
einem  Rheomotor  verbunden  und  ihre  Wirkung  auf  eine  ^  gegen  5  Ccntimetcr  weite, 
hohle,  mit  einem  Galvanometer  verbundene  Spirale  von  4  00  Windungen  beobachtet, 
und  diese  mit  der  Wirkung  eines  ähnlich  behandelten  Magnetstabes  auf  die  letztere 
Spirale  verglichen.  Es  stellte  sich  die  vollkommenste  Analogie  zwischen  dem  Schrau- 
benstab und  dem  Magneten  heraus,  mit  Ausnahme  dessen,  dass  wenn  blos  ein  Pol- 
ende des  Schrauhenstabes  in  die  Spirale  gesteckt  wurde,  die  Wirkung  verhältniss- 
mässig  bedeutender  ausfiel,  als  wenn  blos  ein  Polcude  de«  Magnetstabes  hineinge- 
steckt wurde.    Es  stimmt  diese  Beobachtung  mit  dem  schon  zu  wiederholten  Malen 
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besprochenen  Unterschied  zwischen  cylindrischeT  Spirale  und  Magnet,  nämlich,  dass 
bei  erstcrer  die  polare  Wirkung  blos  an  den  Enden  .angehäuft  ist,  während  sie  hei 
letzterem  bis  gegen  die  Mitte  des  Stabes  sich  verbreitet. 

Demnächst  sind  Wiederholungen  von  Nobili  und  Aktinori  6  bekannt  gewot- 
den.  Die  magnetischen  Induetionsversuchc  erlitteih  insofern  eine  Erweiterung,  als 
ein  um  einen  Hufeisenmagneten  gewundener  und  zum  Galvanometer  fühteuder 
Schraubendrath  stets  Ströme  nachwies,  wenn  der  Anker  vor  die  Pole  gelegt  oder 
von  denselben  abgerissen  wurde.  Ferner  zeigten  Spiralen  von  verschiedenen  Me- 
tallen, als  Kupfer,  Eisen ;  Wismuth,  Antimon  (letztere  ans  Stäbchen  zusammenge- 
lötbct)  nur  quantitativ  verschiedene  Wirkungen.  Ingleichen  wurde  ein  magneto- 
elektrischer Funke,  den  Faraday  nur  in  einem  Fall  erhielt,  fast  stets  erzielt,  wenn 
eine  Um  den  Anker  eines  Hufeisenmagneten  gewundene  Spirale  mit  einem  Ende 
metallisch  un  den  Magneten  befestigt  war  ,  mit  dem  andern  Ende  leicht  gegen  dessen 
Metall  federte,  und  wenn  der  Anker  durch  einen  kurzen  Schlag  vom  Magneten  ab- 
gerissen wurde.  An  dem  federnden  Ende  trat  der  Funke  auf.  Nach  einer  kurz 
darauf  erfolgten  Mittheilung  7  konnte  der  Funke  nicht  erhalten  werden,  wenn  die 
Bah»  des  Inductionsstromes  an  irgend  einer  Stelle  dauernd  unterbrochen  war. 
gleichviel  •  ob  sich  diese  Unterbrechung  im  luftleeren  oder  im  lufterfüllten  Haumc 
befand.  Eine  weitere  Ausbeute  der  hier  bezeichneten  Methode  zur  Gewinnung 
magnetoelektrischer  Funken  «mag  erst  in  §.39,  N.  II.,  Erörterung  linden.  Im  Uebrigen 
sind  die  Ergebnisse  beider  Mittheilungen  bezüglich  der  Erregung  durch  den  Magnetis- 
mus des  Stuhles  und  durch  Erdmagnetismus,  sowie  bezüglich  physiologischer  Wir- 
kungen wesentlich  dieselben  wie  die  schon  von  Faraday  erzielten. 

Auch  Fohl  8  wiederholte  die  Erregung  von  Strömen  durch  Ströme  und  Magnete, 
noch  ehe  er  von  Faraday's  und  den  so  eben  mitgetheilten  Untersuchungen  anders 
»\h  durch  Hörensagen  erfahren  hatte,  doch  gab  er  -keine  Erweiterung  des  Gebietes. 
Dasselbe  lässt  sich  von  den  Versuchen  Erman  s  9  sagen,  welche  sich  über  die  in 
einer  Spirale  oder  in  einem  Hleehstreifen  erregten  Inductionsströme  verbreiten,  wenn 
iti  deren  Nachbarschaft  der  Magnetismus  eines  Eisen-  oder  Stahl  Stabes  verstärkt 
oder  geschwächt  wird,  oder  wenn  die  Stäbe  in  deren  Nähe  ihre  Lage  Verändern. 
&  •  Hatten  Faraday  sowie  Nobili  und  Antinori  eine  chemische  Wirkung  der  In- 
duetiousströme  nicht  nachweisen  können,  so  wurde  diese  Lücke  bald  ausgefiilltdurch 
Pixn  io  und  demnächst  durch  Hachette11,  der  die  Zerlegung  des  Wassers  durch 
einen  eixnscheu  Apparat  mit  wechselndem  Strom  erzielte,  sowie  durch  Botto  12. 
Letzterer  brachte  nämlich  Zerlegungen  von  Salzen  und  .von  Wasser  zu  Stande,  indem 
er  den  Anker  eines  Hufeisenmagneten  mit  einer  Kupferdrathrolle  umgab  und  diesen 
mittelst  eines  Rades  in  rascher  Aufeinanderfolge  von  dem  Magneten  trennte  und 
wieder  anlegte,  während  die  Spiralenden  in  die  zu  zerlegende  Flüssigkeit  tauchten. 
Das  Glühen  von  Fiatindrath,  welches  Faraday  ebenfalls  nicht  hatte  gelingen  wollen, 
[32}  erhielt  zuerst  Saxtos  l3. 

Dove  14  construirte  einen  magnetoelektrischen  Elektromagneten  in  folgender 
Weise:  Er  legte  auf  einen  gewöhnlichen  Elektromagneten  einen  Anker,  der  ebenfalls 
mit  einer  Drathrolle  umgeben  war.  Die  Enden  der  letzteren  wurden  mit  den  Ender» 
der 'Uuiwbidung  eines  zweiten  Elektromagneten  verbunden  und  dann  der  zum  ersten* 
führende  galvanische  Strom  wiederholt  unterbrochen  und  wieder  geschlossen.  Die 
hierbei  in  der  Uniwindung  des  Ankers  entstehenden  Inductionsströme  machten  deu 
zweiten  Eisenkern  zum  Magneten,  was  sich  durch  Aufrichten  von  untergestreuten 
Eisenfeilspähnen ,  sowie  durch  Anziehen  und  Abstossen  einer  nahen  Magnetnadel  zu 
erkennen  gab. 

In  -ähnlicher  Weise  maguetisirte  Aoria  13-Staulnadcln  mittelst  eines  durch  eine 
sie  umgebende  Spirale  sich  ausgleichenden  Inductionsstromes.    Wenn  er  jedoch  die  . 
Stärke  des  in  stählernen  Nähnadeln  durch  den  lnductionsstiom  gewonnenen  porma- 
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ncuten  Magnetismus  vergleicht  -  mit  «lein  gleichzeitig  durch  den  inducireudcn  Strom 
in  andern  Stahlnadeln  erzeugten,  und  wenn  er  hieraus  Schlösse  auf  die  relative 
Stärke  beider  Strome  versucht:  so  sind  abenteuerliche  Ergebnisse,  wie  die  in  der 
Abhandlung  niedergelegten  nur  zu  erklärlich. 

Wiederholte  Versuche,  welche  noch  später  mit  anderen  im  Zusammenhang  be- 
handelt werden  sollen  [§.  35,  N.  II.  |,  hatte  Faraday  vergebens  angestellt  um  einen 
directen  Beweis  dafür  zu  erhalten ,  dass  Inductionss'tröinc  aucli  in  Flüssigkeiten  her- 
vorgerufen werden  können.  Endlich  16  gelang  ihm  der  Nachweis  folgendermassen. 
Kr  umwand  einen  cylinTlrischen  Eisenstab  mit  ebiem  7  Fflss  langen  Schlauch  von 
\  ulkahisirtem  Gummi  spiralförmig  und  füllte  denselben  mit  mässig  verdünnter  Schwe- 
felsäure. In  die  Enden  des  Schlauches  band  er  Kupferdräthe  und  führte,  dieselben 
zu  einem  Galvanometer.-  Der  ELsencylindcr  wurde  als  Anker  auf  einen  Elektro- 
magneten gelegt,  und  wenn  er  den  um  letzteren  circulirenden  Ström  öffnete  oder 
schloss,  zeigten  die  Ausschläge  der  Galvanometernadcl  die  regelmässigen  Indnctions- 
ströme  an.  War  der  Schlauch  mit  destillirtem  Wasser  gefüllt,  so  blieben  die  Stroni- 
anzeitren  aus. 

VI.  Nod»  eine  Kategorie  der  allgemeinen  Inductionserseheinungcn ,  welche  schon 
in  den  ersten  Untersuchungen  Faraday's  Erörterung  fanden,  muss.  hier  behandelt 
werden,  es  ist  die  der  nachmals  von  Webkh  sogenannten  unipolaren  Induction. 
Während  bei  den  früher  behandelten  inagnetoclcktrischan  Erscheinungen  ein  Leiter 
so  gegen  einen  Magneten  bewegt  wurde,  dass  er  aus  Stellen  stärkerer  Magnetkraft 
zu.  Stellen  schwächerer  Kraft  oder  umgekehrt  überzugehen  hatte,  so  ist  es  für  die 
Erscheinung  der  unipolaren  Induction  charakteristisch,  dass  der  Theil  des  geschlossenen 
Stromleiters,  auf  welchen  der  Magnet  zunächst  zu  wirken  scheint,  immer  zwischen 
Stellen  constanter  Magnetkraft  bewegt  wird.  Um  diese  Erscheinungen  im  Allge- 
meinen kennen  zu  lernen,  mögen  die  Apparate  der  Figg.  /o7,  4  Sit  und  459  auf 
Seite  293  und  S9i  benutzt  werden.  Legt  man  nämlich  um  die  Schnurläufe  m  jener 
Apparate  eine  Schnur  ohne  Ende,  und  führt  dieselben  anderseits  um  eine  am  Hände 
gekehlte  und  in  Rotation  versetzbarc  Scheibe,  und  verbindet  die  Schraubenklammcni 
o  und  7  mit  den  Dratbcnden  eines  Galvanometers,  st»  wird  mau  an  der  Nadel  des 
letztem  stets  einen  Ausschlag  beobachten ,  sobald  der  Leiter  um  den  Magneten  od%r 
die  Magnete  um  den  Leiter  oder  endlich  der  Magnet  um  seine  Axe  rotirj.  Lässt 
man  in  Fig.  4SH  (Seite  293)  den  Leiter  bmd  in  der  Richtung  der  Bewegung  eines 
nach  oben  gekehrten  Uhrzeigers  rotiren  und  ist  s  der  Südpol  des  Magneten ,, dann 
tritt  der  entstehende  Ihductionsstrom  in  <»  aus,  bewegt  sich  also  im  Leiter  von  m 
nach  6  und  nach  d  abwärts.  Hält  man  dieselbe  Bewegungsrichtung  für  die  Magnete 
sh  s'  n'  in  Fig.  4  ÖS  inne,  so  tritt  ebenfalls  der  resultiren.de  Inductionsstrom  an  der 
Stelle  o  zum  Multipücator,  bewegt  sich  also  auch  biej-  in  dem  gleichfalls  rotirendeu 
.  axialen  Leiter  m  e  abwärts.  Verbindet  nun»  das  andere  Multiplicatorende  mit  dem  Näpfchen 
a  anstatt  mit  der  Klemme  7,  so  tritt  bei  derselben  Rotationsrichtung  der  Inductions- 
strom abermals  in  o  aus.  Es  ist  also  gleichgültig,  ob  der  Leiter  mit  den  Magneten 
rotirt  oder  ob  letztere  blos  um  den  feststehenden  Lcjter  rotiren,  und  bei  gleicher 
Rotationsrichtung  bewegen  sich  die  Ströme  entweder  der  Mitte  e  des  Leiters  ma  zu. 
odar  sie  bewegen  sich  von  der  Mitte  abwärts,  wenn  die  Rotationsrichtung  die  ent- 
gegengesetzte wird.  —  Ganz  ähnlieh  -  verhält  «ich  endlich  der  Magnet  im  dritten 
Apparat  der  Fig.  /6'JL  Bei  einer  Rotationsrichtung  im  Sinne  der  Bewegung  eines 
Uhrzeigers  flicsst  der  inducirte  Strom  von  jedem  der  beiden  Pole  nach  der  Mitte, 
vorausgesetzt,  dass  s  der  Südpoi  und  n  der  Nordpol  ist ;_  dagegen  bewegt  sieh  der 
Strom  im  Magneten  von  der  Mitte  nach  den  Polen,  wenn  die  Rotationsrichtung  die 
entgegengesetzte  wird.  Zur  Oriehtirung  in  diesen  und  den  späteren  Erscheinungen 
dient  der  folgende  allgemeine  Satz;  Befindet  sich  ein.  Theil  eines  ge- 
schlossenen Leiters  in  der  Nachbar  schaff  dci  Südhalfte  eines  Magneten 
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o«ler  ist  die  Südhälfte  des  Magneten  selbst  ein  Thcü  des  geschlossenen 
Leiters  und  wird  der  Magnet  und  der  Theil  dies  Leiters  um  einander 
oder  uiu  eine  gemeinschaftliche  Axe  im  Sinne  der  Bewegung  eines 
Uhrzeigers  gedreht,  sodass  der  Südpol  bej  jeder  Drehung  den  ge- 
schlossenen Leiter  stets  einmal  durchschneidet,  während  der  Nordpol 
stets  ausserhalb  desselben  bleibt;  dann  wird  im  Leiter  ein  Strom  in- 
diicirt,  der  sich  in  der  Richtung  vom  Pol  zum  Aequator  des  Magneten 
bewegt. 

Es  wird  unschwer  sein,  die  von  Fababay  4  in  der  zweiten  Reihe  §.  VI  seiner 
Experimentaluntersuchüngen  mitgetheilten  bestätigenden  Experimente  mit  dem  Vor- 
stehenden zu  vergleichen.  Farabay  kittete  eine  Kupferscheibe  auf  das  eine  Holende 
eines  Magnetstabes,  ohne  dass  beide  in  mctalJisrher  Berührung  standen,  und  ver- 
setzte sie  mit  einander  in  Rotation.  Zwei  Metallstifte  waren  mit  den  Drathenden 
eines  Galvanometers  in  Verbindung  und  berührten  schleifend  den  amalgamirtcu  Rand 
und  die  Mitte  der  Scheibe.  Das  Galvanometer  zeigte  einen  Strom  an,  welcher  sich 
auch  dann  nicht  änderte,  wenn  die  Scheibe  allein  rotirtc,  während  der  Maguet  nur 
m  der  vorigen  Richtung  blieb,  welcher  aber  von  dem  Sinne  der  Rotation  abhängig 
war.  ftanz  ähnlich  verhielt  sich  ein  Rupfercylinder,  welcher  wie  eine  Kappe  über 
die  eine  Hälfte  eines  Magnetstabes  geschoben  wurde  und  mit  demselben  so  in  Queck- 
silber rotirtc,  dass  der  äquatoriale  Rand  des  Kupfers  das  Quecksilber  berührte. 
Die  Galvanometerendcu  tauchten  in  das  Quecksilber  und  in  ein  Quecksilbernäpfchen, 
welches  auf  dem  obern  Ende  des  Kiipfercylinders  augebracht  war.  .Auch  der 
Magnet  allein  gab  einen  Strom,  wenn  er  im  Quecksilber  in  senkrechter  Lage  in 
Rotation  versetzt  wurde  und  am  obern  Ende  ein  Ucbcrlcitungsnäpfchen  zur  Auf- 
nahme des  einen  Galvanometerdrathcs  trug,-  Während  der  andere  in  das  untere 
Quecksilber  tauchte  [218  —  220].  Unverkennbar  ist  der  letzte  Versuch  die  Umkehr 
des  in  Fig.  162  auf  Seite  294  dargestellten  BARLOw'schen  Versuches.  Und  denkt 
man  sich  den  Kupfercylinder  in  Längsstrcifeu  zerspalten,  so  entsprechen  offenbar 
jede  zwei  gegenüberstehende  dem  Leiterpaar  des  au  Fig.  IUI  erörterten  ^Versuches. 

Nun  drängte  sich  Fababay  die  Frage;  auf,  ob  der  durch  den  ohne  Kupferarmatiir 
nÄrenden   Magneten   nachgewiesene  Inducjionstrom  blos  dann  zustande  komme, 
wenn  seine  Aequatorialzone  und  sein  Fol  durch  den  Drath  des  Galvanometers  ge- 
schlossen werden,  oder  ob  sich  der  Strom  auch  auf  irgend  einem  Wege  innerhalb 
des  Magneten  ausgleichen  könne.    Zur  Beantwortung  stellte» er  den  durch  Fi;/.  221 
veranschaulichten  Versuch  an.     Ein  cyJindrischcr  Magnctstab  von  1  Zoll 
Länge  und  3/4  Zoll  Durchmesser  war  mit  einein  */4  Zoll  weiten  Loch  von 
einem  Ende  her  in  der  Richtung  der  Axe  bis  zur  Mitte  versehen.    In  das 
Loch  wurde  ein  mit  Papier  umwickelter  Kupferstab  eingebracht,  der  nur  auf  j|] 
dem  Boden  desselben  mit  dem  Magneten  in  metallischer  Berührung  stand.  Auf  [1 
dem  obern  Ende  des  Magnetstabes  wurde  mittelst  einer  Papierhülse  und  |1 
auf  dem  obern  Ende  des  Kupferstabes  mittelst  eines  Federkieles  ein  Queck-  || 
Rilbcrnäpfchen  gebildet,  sodass  zwischen  beiden  nur  über  dem  Boden  der  jj| 
centralen  Höhlung  eine  metallische  Communication  stattfand.    Wurden  nun  U 
die  Galvanometerdräthe  a  und  b  in  beide  Näpfchen  gtitaucht,  und  der  Stab  S 
um  seine  verticale  Axe  gedreht,  so  entstand  ein  schwacher  Strom.    Dem-  I 
nächst  wurde  der  Stab,  Wie  In  Fig.  222  (Seite  366)  in  ein  Gefäss  mit  ||1 
Quecksilber  gestellt,  und  das  Galvanoraeterende  6  zu  diesem  geführt,  wäh-  M 
rend  das  Ende  a  an  der  frühern  Stelle  blieb.    Wurde  nun  der  Stab  in  dem  ™ 
frühern  Sinne  in  Drehung  versetzt,  so  resultirte  eine  weit  stärkere  Ab- 
lenkung der  Galvanometernadel,  aber  in  demselben  Sinne,  wie  beim  frühem  Versuch. 
Wurde  endlich  das  Ende  a  in  das  Quecksilbernäpfchen  des  Magneten  getaucht,  sodass 
die  KHpferaxc  ganz  ausserhalb  des  Bogens  lag.. dann  blieben  Richtung  m»d  Stärke 
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des  (Jarvanometeransschlages  dieselben  wie  beim  letalen  Versuch.  — 
Der  gleichgerichtete  (Jarvanomcteraussehlag  im  ersten  und  letzten 
Versuch  zeigt  nun,  Aass  der  Strom  bei  den  gewählten  verschiedenen 
Anordnungen  in  der  Substanz  des  Magneten  entgegengesetzte  Richtung 
hatte,  die  bedeutende  Differenz  in  der  Intensität  des  Ausschlages  be- 
wies aber,  dass  die  Erregung  des  Stromes  nicht  allein  mit  der  Be- 
wegung des  Magneten  im  Zusammenhange  steht,  sonder«  ebenso  wohl 
mit  der  Bewegung  des  unter  Einfluss  des  Magnetismus  stehenden 
Knpferstabes.  Gains  besonders  geht  dieses  auch  noch  aus  dem  Ver- 
gleich des  zweiten  Versuches  mit  dem  dritten  hervor,  indem  zur 
Leitung  des  Stromes  bei  dem  einen  die  Substanz  des  Magneten  fast 
gänzlich  und  bei  dem  andern  die  Substanz  des  Kupferkcrues  voll- 
kommen unbenutzt  blieb,  und  dennoch  in  beiden  eine  merklich 
gleiche  Stromstärke  erzielt  wurde.  In  der  (kupfernen)  Axe  würde 
also  ein  genau  gleichstarker  Strom  mit  entgegengesetzter  Rich- 
tung in  Bewegung  versetzt  worden  sein  wie  -in  der  peripherischen 
(stählernen)  Hülle,  wenn  die  Drathcnden  a  und  b  in  Fig.  221  unmittelbar  neben 
einander  sich  befunden  haben  würden.  Nach  der  Anordnung  des  ersten  Versuches 
datii  tc  also  der  schwache  Strom  nur  von  dem  »schmalen  Scheibchen  des  Magneten, 
welches  zwischen  beiden  Dräthen  sich  befand.  Und  somit  lässt  sich  scbliessen, 
dass  in  d em  rotirenden  Magneten  an  sich  kein  Strom  z u  Stande  kommt, 
'sondern  dass  dazu  ein  äusserer  Schliessungsbogen  nothwendig  ist, 
dessen  Huden  der  MagnetStab  an  verschiedenen  (gegen  die  Acquatorial- 
ebene  und  die  Pole  unsymmetrischen)  Stellen  berührt  [218 —  228]. 

VII.  W'kbkr  17  verdanken  wir  es,  dass  er  die  verwickelten  Erscheinungen 
der  „unipolaren  Induction"  unter  einem  gemeinsamen  Gesichtspunkt  zusammenfasste. 
Demzufolge  wird  ein  stets  nach  derselben  Richtung  gehender  Strom  in 
einem  geschlossenen  Leiter  nur  dann  durch  einen  permanenten 
Magneten  erzeugt,  wenn  der  inducirende  Pol  desselben  bei  seiner 
stetigen  Bewegung  abwechselnd  innerhalb  und  ausserhalb  des  ge- 
schlossenen Leiters  sich  befindet,  während  der  andere  Pol  des  Magit- 
ten  immer  ausserhalb  vom  geschlossenen  Leiter  bleibt.  Dazu  kommt, 
dass  nur  der  freie  Magnetismus  des  Stabes  Uiducirend  wirkt,  während, 
wenn  ein  Magnet  innerhalb  einer  Spirale  z.  B.  dundi  Elektromagnetismus  gebildet 
wird,  «der  ein  magnetisch  gewesener  Klsenstab  seinen  Magnetismus  innerhalb  einer 
Spirale  verliert,  die  ganze  Quantität  des  in  allen  Theilchen  in  Bewegung  versetzten 
Magnetismus  die  lnductionswirkung  ausübt!  Es  könnte  scheinen ,  als  ob  der  an 
Fig.  159  erörterte  Versuch  eine  Ausnahme  machte,  indem  hier  der  inducirende 
Magnetpol  vom  entstehenden  Strome  selbst  durchflössen  wird,  also  bei  der  Rotation 
um  seine  Axe  stets  in  gleichem  Abstände  vom  Gesammtleiter  beharren  muss.  Be- 
denkt man  jedoch,  dass  die  magnetische  Wirkung  eines  Stabes  nur  die  Resultante 

der  magnetischen  Wirkungen  seiner  Theilchen  ist,  so  löst  sich 
dieser  Widerspruch.   Es  wurde  oben  §.17,  N.  IV.,  gezeigt,  dass 
der  Magnetismus  in  Elektromagneten  und  somit  aller  Wahrschein- 
lichkeit nach  auch  der  in  Stahlinagncten  nur  in  der  oberfläch- 
lichen Schicht  des  Eisens  oder  Stahles  zur-  Verthcilung  komme. 
..Sonach  kann  man,  da  es.  hier  blos  auf  deu  freien  Magnetismus 
ankommt,  einen  Magneten  AS  der  Fig.  225  betrachten  als  eine 
Reihe  von  dünnen  Maguetstäbchen ,    welche  wie  n  s  und   n'  x' 
gleich  einem  Cylindcrmantel  die  Axe  des  Stabes  umgeben.  Be- 
•     deutet  nun.  «  den  Ueberlciter,  r  die  kreisförmige  Quecksilberriime 
-jenes  Versuches  .und  Sq  den  Schliessungsbogen,  so  wird  das  zur 
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Stroinbahu  benutzte  Material  des  Magneten  ungefähr  durch  die  Unic  Se  dargestellt 
werden  können.  Jetzt  liegt  offenbar  der  iudueirende  Elementarpol  *  ausserhalb  des 
geschlossenen  Umlaufes,  während  s'  innerhalb  sich  befindet.  Erhält  nun  der  Magnet 
eine  halbe  Drehung  um  seine  Axe,  so  bekommt  der  Ucbcrleiter  die  Lage  e'  und  die 
Strombahn  ist  Sc'yS.  Die  gleichzeitig  mitgedrehten  Elemcutarpole  s  und  haben 
aber  ihre  Lage  vertauscht  und  jetzt  befindet  sich  x  innerhalb,  s'  aber  ausserhalb 
vom  geschlossenen  Umlauf.  Während  nun  so  jeder  inducirte  Elementarpol  .<?,  .  .  . 
seine  Lage  gegen  die  Innen-  und  Ausscnseite  des  zu  inducirenden  Kreises  wechselt, 
bleiben  die  andern  Elementarpole  n  n'  .  .  .  stets  ausserhalb  desselben. 

Der  in  Rede  stehende  Versuch  gelingt  ebenso  gut,  wenn  man  statt  des  Ueber- 
leiters  e  und  der  Quecksilberrinne  rr',  den  Magnetstab  wie  bei  Fig.  156  auf  Seite 
2  92  hi  Quexksilber  schwimmen  lässt,  oder  wenn  man  ihn,  wie  es  Plicker  18  that, 
mit  einer  Metallscheibe  in  der  Aequatorialebcne  umglebt  und  an  deren  amaigamirtem 
Hände  das  Ende  q  des  'Schliessungsbogens  schleifen  lässt.  Ist  nun  auch  das  End- 
ergebniss  beider  Versuche  ein  gleiches,  so  sind  dieselben  doch  dem  Wesen  nach 
verschieden.  Bedeute  nämlich  für  die  jetzige  Modifikation  die  Ebene  rr'  der  Fig.  225 
die  äquatoriale  Kupferscheibe,  so  ist  ersichtlich,  dass,  da  der  Strom  immer 
den  kürzesten  Weg  zu  seiner  Ausgleichung  wählt,  die  von  ihm  im  Innern  des 
Magneten  getroffenen  Masscntheilchen  während  dessen  Rotation  nicht  mehr  be- 
ständig dieselben  bleiben,  sondern  die  Stromesrichtung  im  Räume  eine  constante 
Lage  behält.  Während  bei  dem  vorigen  Versuch  der  inducirte  Bogen  nach  einer 
halben  Umdrehung  wechselt  zwischen  den  Wegen  S«'r/.S  und  Serif  .S,  so  beharrt 
derselbe  jetzt  in  der  Lage  S  e'  <f  S\  Immerhin  behält  aber  der  an  die  Spitze  gestellte 
allgemeine  Gesichtspunkt  auch  hier  seine  Gültigkeit,  denn  die  inducirenden  Elementar- 
pole äs'...  befinden  sich  bei  jeder  Drehung  des  Magneten  einmal  innerhalb  uud 
einmal  ausserhalb  vom  inducirten  Bogen,  während  die  anderen  Klementarpole  stets 
ausserhalb  bleiben.   •  4 

Aber  auch  mit  den  Erscheinungen  der  gewöhnlichen  Magiretoinduction  brächte 
Weber  die  der  unipolaren  Induction  in  JEinklang.  Legt  man  nämlich  einen  engen, 
-doch  nicht  anschliessenden  D rathring  um  die  Aequatorialebcne  eines  Magnetstabes 
und  bewegt  ihn  parallel  mit  sich  selbst  über  den  einen  Pol  desselben  bis  in  grosse 
Entfernung  hinaus,  so  entsteht  in  dem  Ringe  ein  Strom  von  einer  bestimmten  Rich- 
tung. Bewegt  mau  den  Ring  immer  parallel  mit  sich  selbst  wieder  in  seine  an- 
fängliche Lage  zurück,  so  entsteht  in  ihm  ein  Strom  von  entgegengesetzter  Rich- 
tung. Dreht  man  aber  den  Ring,  wenn  er  sich  im  grössten  Abstand  vom  Magnet- 
pol befindet,  in  einem  seiner  Durchmesser  um  einen  Winkel  von  180°  und  führt 
ihn  dann  erst  wieder  in  die  Acquatorialebene  zurück,  so  hat  der  jetzt  entstehende 
Strom  dieselbe  Richtung,  wie  der  beim  Abziehen  des  Ringes,  entstandene.  Nun  ist 
es  aber,  wie  noch  gezeigt  werden  soll,  für  die  Stärke  des  Stromes  gleicbgiltig, 
ob  die  Drehung  des  Ringes  vor  dem  Magneten  in  grossem  oder  ob  sie  in  kleinem 
Abstände  von  dessen  Pole  geschieht.  Es  bedarf  also  nur  einer  Bewegung  des 
Ringes  aus  der  Aequatorialebcne  des  Magneten  über  dessen  einen  Pol  hinweg, 
einer  darauf  folgenden  Drehung  und  einer  endlichen  Zurückführung  des  Ringes  in 
die  Ausgangsebene,  um  die  ganze  auf  einmal  mögliche  Inductionswirkung  des 
Magnetpoles  zu  erhalten.    Dlfcse  Operation  nennt  Weber  einen  Wechsel. 

Die  »Stärke  des  bei  einem  Wechsel  gewonnenen  Inductionsstromes  tnüsste  nun, 
soweit  bisher  die  Verhältnisse  erörtert  wurden,  doppelt  so  gross  sein  als  die  Stärke 
des  bei  einer  Magnetumdrehung  durch  unipolare  Induction  gewonnenen  Stromes,  wenn 
der  Durchmesser  des  Ringes  sehr  Klein  wäre  im  Verhältniss  zur  Länge  des  Magnet- 
stabes, und  wenn  er  denselben  Leitungswiderstand  darböte  als  der  bei  der  upi- 
polaren Induction  angewandte  geschlossene  Leiter.  Es  ist  nämlich  unverkennbar, 
dass  ein  Magnetpol  dann  die  stärkste  Inductionswirkung  auf  einen  geschlossenen 
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Leiter  ausübt,  wenn  er  sich  auf  der  hohlen  Seite  desselben  beiludet,  die  schwächste 
aber,  wenn  er  sich  über  dessen  erhabener  Seite  hinwegbewegt.  Beim  Wechsel 
bewegt  sich  nun  jedes  Theilchcn  des  geschlossenen  Leiters  zweimal  mit  der  hohlen 
Seile  an  dem  Magnetpol  im  ganzen  Rereich  von  dessen  Wirkungskreis  vorüber, 
wohingegen  bei  einer  Drehung  behufs  der  unipolaren  Induction  jeder  Elementarpol 
und  somit  der  ganze  -an  einem  Pole  auftretende  freie  Magnetismus  nur  einmal  sjch 
über  der  hohlen  Seite  der  zu  indneirenden  Bahn  hinwegbewegt.  Es  ist  somit  zu 
erwarten,  dass  im  ersten  Fall  die  Wirkung  doppelt  so  stark  ausfällt  als  im  letzten. 
Weiten  stellte  nun  eine  Bcihe  von  Versuchen  an,  um  die  Starken  der  auf  beide 
Arten  gewonnenen  Ströme  mit  einander  zu  vergleichen,  faud  jedoch  die  Ströme 
der  unipolaren  Induction  ungleich  schwächer,  als  zu  erwarten  war.  Zwei 
Gründe  sind  es  aber  namentlich,  infolge  deren  die  letzteren  Ströme  gegen  die 
eines  Wechsels  beeinträchtigt  werden.  Bei  einem  Wechsel  bewegt  sich  nämlich 
der  Leiter  zweimal  auf  der  wirksamsten  hohlen  Seite  am  indneirenden  Pol  vorüber 
und  nur  einmal  mit  der  unwirksamsten  erhabenen  Seite,  wogegen  die  gesammteu 
Elemente  des  Magnetpolcs  bei  der  unipolaren  Induction  für  jede  Umdrehung  einmal 
an  der  hohlen  und  einmal  an  der  erhabenen  Seite  de«*  Schliessungsbogens  vorüber- 
gehen. Ferner  kommt  bei  einem  Wechsel  sicher  der  ganze  über  die  eine  Hälfte 
des  Magnetstabes  verbreitete  frei  •  Magnetismus  zur  Thätigkeit,  was  freilich  bei 
der  unipolaren  Induction  ebenso  gut  der  Fall  sein  würde,  wenn,  wie  in  Fig.  225  an- 
genommen wurde,  die  Strombahn  innerhalb  des  Magneten  wirklich  nur  die  lineare 
Ausdehnung  Se  hätte,  und  wenn  die  magnetisirtcu  Thcilehen  nur  an  der  äussersten 
Oberfläche  des  Stahlstabes  lägen.  Da  aber  der  Strom  sich  in'  dem  Magneten  be- 
trächtlich nach  allen  .Querrichtungen  ausbreiten  muss  und  da  der  Magnetismus  merk- 
lich in  das  Innere  des  Stabes  eindringt,  so  ist  ersichtlich,  dass  nicht  alle  Elemente 
der  einen  Polarität  sich  bei  der  Drehung  des  Stabes  durch  das  Innere  des  gesammteu 
geschlossenen  IndMctionsbogens  bewegen  werden,  vielmehr  ein  Theil  derselben  ganz 
ausserhalb  seine  Drehung  vollführt.  Und  so  wird  auch  aus  diesem  Grunde  .der  durch 
eine  Umdrehung  des  Mugnets  gewonnene  unipolare  Inductionsstrom  weniger  als  halb 
so  stark  sein,  wie  der  durch  einen  Wechsel  erzielte  Strom. 

Die  so  eben  herangezogenen  Versuche  waren  so  augestellt ,  dass  ein  cylin- 
drischer  Magnet  durch  Getriebe  und  Zahnrad  mU  der  Hand  in  willkürlich  rascher 
Bewegung  um  seine  horizontal  liegende  Axe  gedreht  werden  konnte.  Eine  verticale 
Metallscheibe  umgab  ihn  in  seiner  Aequatorialebene  und  tauchte  mit  dem  ainalga- 
mirteu  Rande  in  eine  unter  ihr  angebrachte,  mit  Quecksilber  gefüllte  Vertiefung. 
Das  Quecksilber  -und  eines  der  metallenen  Axenlager  war  mit  den  Dratheudcn  eines 
um  ein  Magnetometer  liegenden  Multiplicators  in  Verbindung  und  so  konnte  die 
Ablenkung  des  Magnetometerstabes  mit  Spiegel,  Fernrohr  und  Skale  bestimmt  und 
daraus  die  Stärke  des  Inductionsstromcs  berechnet  werden.  Die  Versuche  wurden 
stets  mit  verschiedenen,  nach  der  Uhr  gemessenen  Hotationsgeschwindigkeiten  an- 
gestellt, und  hieraus  stellte  sich  ausser  dem  oben  angeführten  negativen  Ergebniss 
auch  noch  das  positive  heraus,  dass  die  Stärke  des  iuducirten  Stromes 
stets  der  Rotationsgcsch windigkeit  des  Magneten  proportional  ist. 

VIII.  Eine  Reihe  hierhergehöriger  Versuche,  welche  theils  Zusätze,  theils  neue 
Beweise  für  die  aufgestellten  Behauptungen  liefern,  verdanken  wir  Plccker.  Die- 
selben mögen  nach  den  hier  zu  vertretenden  Gesichtspunkten  geordnet,  ihrem 
wesentlichen  Inhalte  nach  folgen.  Von  sehr  umfassender  Auwendung  ist  der  in 
Fig.  22i  (Seite  369)  perspektivisch  dargestellte  Apparat.  In  Fig.  223  (Seite  369  ) 
ist  der  zwischen  f  und  ft  liegende  Antheil  mit  Beibehaltung  derselben  Bezeichnun- 
gen im  Durchschnitt  wiederholt.  Zwischen  zwei  Schraubenspitzen  f  und  ff  kann 
ein  Magnetstab  (von  4  56  Millimeter  Länge  und  6  Millimeter  Dicke)  durch  einen  an 
ihm  befestigten  Schnnrlauf  A  in  Rotation  versetzt  werden.     Derselbe  wird  ganz 
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umgeben  von  einem  hohlen  Kupfercylinder  (von  4  3  Millimeter  Durchmesser  und 
t  Millimeter  Wanddicke),  der  ihn  nur  an  den  beiden  Polenden,  nicht  aber  im 
übrigen  Verlauf  berührt,  und  der  durch  den 
Schnurlauf  h  nach  Bedürfniss  gleichzeitig 
mit  dem  Magneten  oder  ohne  ihn  oder  m 
entgegengesetzter  Richtung  als  jener  in 
Rotation  versetzt  werden  kann.  Die  Rotation 
beider  wird  durch  das  Rad  r  mit  doppelter 
Hohlkehle  und  durch  Vennittelung  zweier 
Schnüre  bewirkt,  welche  zu  den  Läufen  h 
und  /.•  führen,  und  von  denen  der  eine  ge- 
kreuzt wird ,  sobald  man  entgegengesetzte 
Bewegungsrichtungen  von  h  und  I:  beab- 
sichtigt. Der  kupferne  Hohle y linder  ist  in 
der  Mitte  mit  einer  am  Rande  amalgamirteu 
und  in  eine  Quecksilberrinnc  tauchenden 
Kupferscheibe  e  umgeben.  Eine  metallene  Klemm- 
schraube o  steht  mit  der  Quecksilberrinne  iu  f 
Verbindung,  und  von  ihr  führt  ein  Drath  nach 
einer  Oeffnung  g  im  Kupfercylinder,  der  nach 
Bedürfniss  niedergedrückt  werden  kann  und  dann 

dazu  dient,  auf  der  Aequatorialebene  des  Magnetstabes  zu  schleifen  und  diese  mit 
der  Klemmschraube  a  in  leitende  Verbindung  zu  setzen.  Um  den  Drath  vom 
Kupfercylinder  isolirt  zu  erhalten,  ist  die  Oeffnung  g  im  letztern  mit  Elfenbein  aus- 
gefüttert. -Dieser  Oeffnung  gegenüber  beiludet  sich  eine  in  der  Cylinderwaud 
gebende  Schraube  s,  um  .eventuell  den  Magnetstab  und  den  umgebenden  Cylinder  durch 
Heibting  in  starrer  Verbindung  zu  erhalten.  Die  Träger  b  und  c  der  Axenlager 
sind  von  Metall  und  können  durch  Dräthe  mit  der  Schraubenklemme  d  in  leitende 
Verbindung  gebracht  werden.  Eines  der  Galvanometerenden  wird  in  a  und  das 
andere  je  nach  Bedürfniss  in  6,  c  oder  d  eingeklemmt.  —  Dieser  Apparat  kann 
nun  in  sehr  verschiedener  Weise  gebraucht  werden.  Wird  c  oder  6  mit  einem 
Ende  und  a  mit  dem  andern  des  Oalvauometers  in  Verbindung  gesetzt,  so  erhält 
man  immer  dieselbe  Stromesrichtung,  wenu  man  das  Rad  r  in  demselben  Sinne 
dreht.  Bei  entgegengesetzter  Drehung  ändert  sich  auch  die  Stromesrichtuug.  Dabei 
ist  es  gleichgültig,  ob  Magnet  und  Kupfercylinder  in  gleichem  oder  in  entgegenge- 
setztem Sinne  rotiren  oder  ob  der  Magnet'  allein  rotirt  und  während  dessen  der 
Drath  g  niedergedrückt  wird,  oder  ob  der  Kupfercylinder  allein  rotirt,  während  der 
Magnet  durch  Anziehen  der  Schrauben  f  und  f  festgestellt  wird.  Betrachtet  man 
den  Kupfercylinder  als  eine  Reihe  der  Axe  paralleler  Dräthe,  so  ist  es  unschwer, 
diese  Versuche  auf  die  an  den  Apparaten  der  Figg.  137  und  fS9  zurückzuführen. 
Daraus  aber,  dass  der  Strom  merklich  dieselbe  Stärke  behält,  ob  Kupfercylinder 
und  Magnet  in  gleichem  oder  entgegengesetztem  Sinne  rotiren  oder  ob  letzlerer 
festgestellt  wird,  wenn  nur  die  Rotalionsgeschwindigkeit  des  ersteren  dieselbe  bleibt, 
müssen  wir  entnehmon.  dass  die  "Stromerregung  unabhängig  ist  von  der 
absoluten  Bewegung  des  Magneten,  dass  dieselbe  vielmehr,  entsprechend 
dem  oben  aufgestellten  Satz,  blos  davon  abhängt,  wie  häufig  der  jhduci- 
reode  Pol  seine  Stellung  innerhalb  und  ausserhalb  des  ganzen  indu- 
cirten  Bogens  wechselt. 

Befand  sich  bisher  der  Magnet  in  der  Rotationsaxe ,  so  sind  die  folgenden 
Versuche  so  beschaffen,  dass  der  Magnet  analog  dem  Versuch  der  Fig.  45S  um 
eine  ihm  parallele  Axe  in  Rotation  versetzt  wird.  Auch  hier  tritt  uns  zunächst 
wieder  ein  Beweis  für  den  oben  herangezogenen  Satz  entgegen.   Es  wurde  nämlich 
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eine  starke  kreisförmige  Metallscheibe  mit  einer  centralen  Oeffnung  verschen,  durch 
welche  ein  Kupferstab  gesteckt  werden  konnte,  und  mit  einem  oder  mehren  an- 
dern im  Kreise  stehenden  Löchern,  in  welchen  gleichorientirte  Magnetstäbe  par- 
allel zum  centralen  Stab  in  ihren  Aequatorialebenen  befestigt  wurden.  Die  eine 
Ueberlcitung  zum  Galvanometer  schleifte  ata  amalgamirten  Rand  der  äquatorialen 
Scheibe,  die  andern  an  einem  Ende  des  centralen  Kupferstabes.  Die  ganze  Vor- 
richtung war  so  beschaffen,  dass  der  Stab  mit  der  Scheibe  zugleich  oder  die  Scheibe 
allein  um  den  Stab  in  Rotation  versetzt  werden  konnte.  Bei  gleicher  Geschwindig- 
keit und  gleicher  Anzahl  von  Magneten  zeigte  sich  nun,  dass  dem  Erwarten  gemäss 
die  Stromstärke  in  heulen  Fällen  dieselbe  war.  Die  Erscheinung  würde  aber  sehr 
auffällig  sein,  wollte  man  die  Versuche  so  betrachten,  als  ob  die  Magnete  blos  auf 
die  im  Schliessungsbogen  befindliche  Hälfte  des  centralen  Stabes  wirkten,  und  nicht 
auf  den  Rest  des  Bogens,  indem  dann  im  ersten  Falle  ein  Strom  in  Bewegung 
versetzt  würde,  während  der  inducirende  und  der  inducirte  Theil  in  relativer  Ruhe 
bleiben. 

Um  die  Beziehung  zwischen  dem  Abstand  des  rotirenden  Magneten  von  der 
Rotationsaxe  und  der  Stärke  des  inducirten  Stromes  zu  beurtheiletL,  diente  unter 
anderem  folgender  Versuch:  Es  wurde  eine  Kupferscheibe  von  800  Millimeter  Durch- 
messer so  ausgeschnitten,  dass  nur  der  Rand  und  ein  diametraler  Streifen  übrig 
blieb.  Der  letztere  wurde  Im  Centrum  mit  einer  ihn  senkrecht  durchsetzenden 
kupfernen  Rotationsaxe  versehen,  und  von  hierab  auf  beiden  Seiten  mit  zwei  gleich- 
weit von  der  Axe  abstehenden  Löchern,  in  welche  möglichst- gleiche  Magnete  par- 
allel zur  Axe  mit  ihren  Mitten  eingeklemmt  werden  konnten.  Ausserdem  befanden 
sich  auf  der  einen  Seite  noch  andere  fünf  gleiche  Löcher  in  verschiedenen  Abständen 
von  der  Mitte.  In  der  ersten  Lage  wurden  beide  Magnete  mit  entgegengesetzt  ge- 
richteten Polen  durch  kleine  Verschiebungen  in  ihren  Löchern  soweit  abgeglichen ,  dass 
sie  keinen  Strom  inducirten,  wenn  der  Apparat  in  Rotation  versetzt  wurde  und  die 
Enden  eines  prüfenden  Galvanometers  je  auf  der  Kupfcraxe  und  dem  Umfang  des 
äquatorialen  Reifens  schleiften.  Nun  wurde  der  eine  Magnet  nach  einander  mit  Bei- 
behaltung seiner  Richtung  und  bis  zu  gleicher  Tiefe  in  die  fünf  andern  Löcher  ge 
bracht,  während  der  andere  in  seiner  ursprünglichen  Stellung  verblieb.  Es  zeigte 
sich,  dass  bei  allen  verschiedenen  Abständen  des  ersteren  Magneten  von  def  Ro- 
tationsaxe seine  W  irkung  durch  den  unverrückt  gebliebenen  stets  compensirt  wurde, 
dass  also  die  Stärke  des  inducirten  Stromes  unabhängig  ist  vom 
Abstände  des  indu cirenden  Magneten  von  der  Drehungsaxc,  oder  was 
dasselbe  ist,  dass  die  indueire'nde  Wirkung  seiner  absoluten  Ge- 
schwindigkeit proportional  ist.  Ist  aber  die  Stromstärke  unabhängig  von  dem 
Abstände  zwischen  Magnet  und  Rotationsaxe,  so  wird  auch  die  Stromstärke  die- 
selbe bleiben,  wenn  diese  Entfernung  gleich  Null  ist,  d.  h.  wenn  der  Magnet  sich 
in  der  Rotationsaxe  selbst  befindet.  Somit  wäre  also  das  durch  Pxücker  für  die 
Rotation  von  Magneten  um  eine  entfernte  Axe  aufgestellte  Gesetz  der  Proportio- 
nalität zwischen  Stromstärke  und  Geschwindigkeit  identisch  mit  dem  obigen  Gesetz 
Weber's  für  die  Rotation- von  Magneten  um  die  Axe  ihrer  eigenen  Kraft.  ; 

Mit  einem  dem  vorigen  ganz  ähnlichen  Apparat  wurde  aber  auch  noch  die  Unab- 
hängigkeit der  Stromstärke  und  Stromesrichtung  von  dem  Abstand  sowohl  des 
rotirenden  Magneten  als  eines  mit  in  Rotation  begriffeneu  Theiles  vom  inducirten 
Bogen  dargethan.  wenn  keiner  dieser  beiden  Theile  in  der  Rotationsaxe  selbst  liegt. 
Eine  Kupferscheibe  wurde  nämlich  mit  ihrer  Mitte  an  eine  zu  ihr  senkrechte  Ro- 
tationsaxe gelöthet  und  mit  mehren  Löchern  in  verschiedenen  Abständen  von 
letzterer  versehen.  Nun  wurde  immer  in  eines  derselben  ein  Kupferstab  mit  einem 
seiner  Enden ,  und  in  ein  anderes  ein  Magnetstab  mit  seiner  Mitte  eingeklemmt. 
Eine  andere  mit  gleichen  Löchern  versehene  Metallscheibe  wurde  auf  derselben  Axe, 
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jedoch  ohne  mit  ihr  in  leitender  Verbindung  zu  stehen,  befestigt  und  zwar  in  einer  solchen 
Höhe,  dass  das  freie  Ende  des  Kupferstabes  und  der  entsprechende  Pol  des  Magnet- 
stabes in  sie  eingeklemmt  werden  konnte.  Jetzt  diente  der  Kupfcrstab  zur  Schliessung 
des  ganzen  zu  inducirenden  Bogens,  wenn  dieser  Apparat  in  Rotation  versetzt 
und  die  Galvanometerendeu  an  den  Umfangen  der  beiden  Scheiben  schleifend  er- 
halten wurden.  In  welche  Stellungen  nun  auch  Magnet  und  Rupferstab  gegen  ein- 
ander gebracht  werden  mochten,  ob  der  eine  oder  der  andere  bei  der  Rotation 
voranging,  ob  der  eine  der  Axe  näher  war  oder  entfernter  als  der  andere,  oder  ob 
beide  in  gleichein  Abstand  von  derselben  sich  befanden  —  immer  war  Stromstärke  und 
Stromesrichtung  bei  gleicher  Geschwindigkeit  und  Richtung  dieselbe.  Ist  also 
gleichzeitig  ein  Magnet  und  ein  Theil  des  zu  inducirenden  Bogens  in 
Rotation  begriffen  am  eine  gemeinschaftliche  ihnen  parallele  uud 
ausserhalb  derselben  gelegene  Axe,  so  ist  die  erzielte  Stromstärke  und 
Strotnesrichtuiig  unabhängig  von  deren  wechselseitiger  Lage  oder  deren 
Abständen  von  der  Axe.  —  Diese  Thatsachc  erklärt  nun  auch  die  auffällige 
Wirkung  des  in  Fig.  226  wiedergegebenen  Apparates.  Es  trägt  nämlich  die  Rotations- 
axe  a  b  eine  senkrecht  zu  ihr  stehende  Kupferscheibe  c  (/.  Durch 
dieselbe  ist  ein  Magnetstab  n  s  zur  Hälfte  gesteckt,  und  auf  Ihrer 
untern  Seite  sind  zwei  Kupfercyliuder  couccutrisch  aufgelöthet,  von 
denen  der  eine  die  vom  Magneten  zu  beschreibende  Cylinderlläche 
umgiebt,  der  andere  ganz  innerhalb  derselben  liegt,  und  welche 
beide  etwas  höher  sind,  als  die  halbe  Länge  des  Magnetstabes  be- 
trägt. Lässt  man  nun  das  eine  Galvanonieterende  an  dem  Rande  c 
c  d  schleifen,  und  das  andere  entweder  an  der  untern  Peripherie 
des  äussern  oder  an  der  untern  Peripherie  des  inneren  Cylinders, 
so  erhält  man  stets  dieselbe  Stärke  und  Richtung  des  Stromes  bei 
gleicher  Geschwindigkeit  und  Richtung  der  Drehung.  Da  nämlich 
jeder  Streifen  beider  Cylindcr  als  ein  parallel  zum  Magneten  ro- 
ttender Theil  des  zu  inducirenden  Bogens  betrachtet  werden  kann, 
ist  die  Zurückführung  auf  den  vorigen  Versuch  ersichtlich.  Aber 
auch  auf. die  mit  den  Apparaten  der  Figg.  457  und  458  ange- 
stellten Inductionsversuche  werden  wir  wieder  zurückgeführt,  indem 
auch  diese  nur  einfache  Fälle  jener  allgemeineren  Darstellung  geben.  —  ^ .  w 
In  unmittelbarem  Zusammenhang  hiermit  stehen  Versuche,  Welche 
mit  dem-  in  Fig.  227  skizzirten  Ap- 
parat angestellt  wurden.  Zwei  gleiche 
und  gleichgerichtete  Magnete  n  s  und  n'  s' 
sind  in  zwei  metallenen  Querstäben  nn'  s 
uud  ss'  befestigt  und  tragen  eine  ihre 
Acquatorialcbene  bezeichnende  Metall-  1 
scheibe ,  welche  mit  dem  ainalgainirten 
Rand  eine  darunter  befindliche  Queek- 
silberfläche  y  berührt.  Das  Quecksilber 
steht  in  leitender  Verbindung  mit  dein 
Drathhalter  e,  und  die  Querstäbe  sind  in  ihren  Mitten  mit  Pfannen  versehen,  in 
welche  Schraubenspitzen  eingreifen,  die  durch  die  metallenen  Pfosten  a  und  c  ge- 
halten werden.  Werden  die  Pfosten  a  und  c  gleichzeitig  oder  einzeln  mit  einem 
der  Galvanometerenden  verbunden  und  e  mit  dein  andern,  so  zeigt  die. Nadel* einen 
kräftigen  Ausschlag,  wenn  man  den  .Theil  nsJvl  um  die  Axe  ac  dreht.  Hier  ist 
jeder  Mahnet  Leiter  für  den  Strom,  welcher  durch  die  Rotation  des  andern  um 
die  gemeinschaftliche  Axe  bewirkt  wird,  und  gleichzeitig  Leiter  für  den  Strom, 
welcher  durch  die  gleichzeitige  Umdrehung  seiner  selbst   um   seine   eigene  Axe 
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hervorgerufen  wird.  Nach  unserer  Anschauimg  stellt  jeder  der  beiden  Magnete  einen 
tlementarstreifen  des  Magneten  AS  in  f?ig.  223  (Seite  366)  dar,  und  ist  diese  An- 
schauung die  der  wahren  Beschaffenheit  der  Magnete  entsprechende,  dann  ist  der 
letzte  Versuch  nur  eine  Modifikation  des  au  dem  Apparat  der  Fig.  159  (Seite  294) 
anzustellenden  Versuches. 

IX.  Es  kann  nicht  entgehen,  dass  eine  vollkommene  Reciprocität  der  früher 
behandelten  elektrodynamischen  und  elektromagnetischen  Erscheinungen  einerseits, 
und  der  so  eben  erörterten  Inductionserscheinungen  andererseits  stattlindet.  Es  wird 
nicht  überflüssig  sein,  die  Hauptmomcntc  beider  nach  dem  Vorgang  von  Ritchie  19 
und  von  Lenz  1  einander  gegenüberzustellen.  Durch  verschiedenen  Druck  mag  der 
Vergleich  beider  Kategorien  erleichtert  werden. 

Zwei  galvanische  Ströme,  die  parallel  zu  ein  ander  fliessen,  ziehen 
sich  an,  wenn  sie  in  derselben,  sie  s'tossen  sich  ab,  Wenn  sie  in 
entgegengesetzter  Richtung  fliessen  [§.23,  N.  I.  Ampere).  Wenn  ein  iu 
sich  geschlossener  Leiter  einem  von  einem  galvanischen  Strom  durchflossenen  par- 
allel angenähert  wird,  dann  wird  während  der  ganzen  Dauer  der  Annäherung  im 
ersten  ein 'Strom  von  entgegengesetzter  Richtung  des  im  andern  thätigen  Stromes 
inducirt,  und  wenn  er  von  ihm  parallel  entfernt  wird,  danp  wird  während  der 
ganzen  Dauer  der  Entfernung  ein  Strom  von  gleicher  Richtung  des  ursprünglichen 
iudiicirt  [N.II.  Faraday]. 

Können  zwei  nahe  bei  einander  befindliche  Stromleiter  sich  blos 
n  parallelen  Ebenen  um  eine  zu  denselben  senkrechte  Axe  drehen,  so 
strebt  einer  den  andern  in  eine  solche  Lage  zu  bringen,  dass  beide 
Ströme  parallel  und  in  demselben  Sinne  fliessen  [§..23,  N.  II.  Ampere]. 
Lenz  bewies  die  reeiproke  Wirkung  dadurch,  dass  er  von  zwei  nahezu  gleichgrossen 
kreisförmigen  Leitern,  von  denen  jeder  aus  zwanzig  Windungen  umsponnenen 
Kupferdrathcs  bestand,  und  welche  um  einen  gemeinschaftlichen  Durchmesser  drehbar 
waren,  den  einen  durch  ein  Galvanometer,  den  andern  durch  eine  galvanische  Kette 
schloss.  Standen  nun  dieselben  senkrecht  zu  einander,  und  brachte  er  sie 'in 
parallele  Lage,  so  wurde  im  ersten  ein  Strom  von  der  des  im  letztern  thätigen 
entgegengesetzten  Richtung  inducirt.  Wurden  sie  aus  der  parallelen  Lage  in  die 
senkrechte  bewegt,  so  hatte  der  im  letztern  inducirte  Strom  die  gleiche  Richtung 
des  ursprünglichen. 

Ein  begrenzter  Leiter,  welcher  sich  nur  parallel  zu  sich  'selbst 
bewegen  kann,  wird  von  einem  unbegrenzten,  gegen  welchen  "er  unter 
einem  Winkel  geneigt  ist,  der  im  letztern  statthabenden  Stromes- 
richtung entgegenbewegt,  sobald  im  begrenzten  Leiter  der  Strom 
nach  dem  unbegrenzten  hinflicsst;  er  wird  aber  im  Sinne  der  Stromes- 
richtung  im  unbegrenzten  Leiter  bewegt,  .sobald  sein  Strom  von  dem 
unbegrenzten  Leiter  abwärts  fliesst  [§.  23,  N.  IV.  Ampere].  —  Wird  ein 
in  sich  geschlossener  begrenzter  Leiter  in  geneigter  Lage  und  in  paralleler  Richtung 
zu  einem  unbegrenzten  von  einem  Strome  durchflossenen  Leiter  bewegt,  so  wird 
in  ihm  ein  Strom  inducirt,  welcher  vom  thätigen  abwärts  fliesst,  wenn  die  Be- 
wegungsrichtung dem  ursprünglichen  Strom  entgegengeht,  welcher  aber  nach  dem 
thätigen  Leiter  hinfliesst,  wenn  die  Bewegung  im  Sinne  der  Stromesrichtung  im 
unbegrenzten  Leiter  geschieht  [N.  II.  Nobili]. 

Wenn  man  sich  in  einem  galvanischen  Strome  den 'Kopf  nach  vorn 
und  tu  der  Richtung  des  Stromes  schwimmend  denkt  und  eine  in  der 
Nachbarschaft  beweglich  aufgehangene  Magnetnadel  ansieht,  so  wird 
stets  der  Noxdpol  nach  links  abgelenkt  (§.  2.  'Orrsted].  Wenn  .man  sich 
an  einer  Stelle  in  die  Richtung  eines  geschlossenen  Leiters  versetzt,  und  wenn  man 
ein« -  parallel  zu  demselben  bebende  Magnetnadel  ansieht,  so  wird  iu  dem  Leiter  ein 
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Strom  inducirt,  der  zu  Füssen  eintritt  und  am  Kopfe  austritt,  sobald  der  Nordpol 
der  Magnetnadel  nach  rechts  gedreht  wird  [N.  III.  Lenz]. 

Ein  vcrticaler  in  jeder  horizontalen  Richtung  durch  Schwimmen 
auf  einer  Flüssigkeit  leicht  beweglicher  Stromkreis  bewegt  sich  über 
einen  entgegengehaltenen  horizontalen  Magnetstab  bis  zu  dessen  Mitte 
se  hinweg,  dass  seine  S troiuesrirhtung  vom  Südpol  des  Stabes  aus  . 
gesehen  diesen  in  der  Richtung  der  Bewegung  eines  Uhrzeigers  um- 
giebt.  Schiebt  uvan  den  Stromleiter  in  umgekehrter  Richtung  über  die 
Mitte  des  Magnctstabes,  so  bewegt  er  sich  über  den  nächsten  Pol  hin-, 
aus,  kehrt  sich  um  und. schwimmt  in  dieser  neuen  Lage  wieder  rück- 
wärts, bis  er  die  Mitte  de-s  Stabes  umgiebt  [§.  12,  N.  I.  de  la  Rive). 
Schiebt  man  eine  geschlossene  ebene  oder  cylindrische  Spirale  von  einem  Pole 
eines  Magneten  plötzlich  bis  zu  dessen  Mitte,  so  entsteht  ein  Strom,  dessen  Richtung, 
vom  Südpole  des  Magneten  her  betrachtet,  der  Bewegungsrichtung  eines  Uhrzeigers 
entgegengeht.  Wird  aber  die  Spirale  von  der  Mitte  über  den  Pol  bewegt,  so  ist 
die  Richtung,  von  dem  Südpol  des  Magneten  her  betrachtet,  dieselbe  als  die  Be- 
'wegiingsrichtung  eines  Uhrzeigers  [N.  III.  Faraday]. 

Befindet  sich  ein  Stromleiter  in  der  Nachbarschaft  der  Südhälfte 
eines  Magneten,  wird  dieser  Leiter  in  der  Richtung  vom  Aequator 
nach  dem  Südpol  desselben  von  einem  Strome  durchflössen,  und  ist 
einer  von  beiden  um  den  andern  oder  sind  beide  um  eine  gemein- 
schaftliche Axe  drehbar,  so  rotircu  sie  in  der  Richtung  der  Bewegung 
eines  Uhrzeigers  auf  einem  nach  dem  Südpol  gekehrten  Zifferblatt 
[  §.  29,  N.  I.  Faraday].  Ist  die  Südhälfte  des  Magneten  selbst  vom 
Aequator  nach  dem  Pole  bin  vom  Strome  durchflössen  und  der  Magnet 
um  seine  Axe  drehbar,  so  rotirt  er  i-n  demselben  Sinne  f§.  89,  N.  I. 
Ampere].  Befindet  sich  ein  Theil  eines  geschlossenen  Leiters  in  der  Nachbarschaft 
der  Südhälfte  eines  Magnetpoles,  oder  ist  die  Südhälfte  des  Magneten  selbst  ein 
Ttfeil  des  geschlossenen  Leiters,  und  wird  der  Magnet  und  der  Theil  des  Leiters 
um  einander  oder  ufn  eine  gemeinschaftliche  Axe  im  Sinn  der  Bewegung  eines  Uhr 
zeigers  gedreht,  sodass  der  Südpol  bei  jeder  Drehung  den  geschlossenen  Leitei 
stets  einmal  durchschneidet,  während  der  Nordpol  stets- ausserhalb  desselben  bleibt: 
dann  wird  im  Leiter  ein  Strom  inducirt,  der  sich  in  der  Richtung,  vom  Pol  zum 
Aequator  des  Magneten  bewegt  [N.  VI.  Faraday]. 

Faraday  40  bildete  sich  zur  Orientimng  in  den  Inductionserscheinungen  allgemeine  Regeln, 
welche  sich  namentlich  in  der  Folge  sehr  fruchtbar  erwiesen  haben.    Unter  magnetischen 
Conen  versteht  er  diejenigen  Linien  in  der  Umgebung  eines  Magneten,  in  deren  Tangenten 
»ich  eine  kleine,  vom  Erdmagnetismus  unabhängige  Magnetnadel  einstellen  würde,  oder  in  . 
welchen  sich  Eisenfeilspähne  anordnen. 

1)  Wird  nun  ein  Prath  so  bewegt,  dass  er  die  magnetischen  Curven  schneidet,  so  ist 
in  ihm  die  Tendenz  eines  Stromes  vorhanden.  Der  Strom  kommt  in  ihm  wirklich  zu  Stande, 
wenn  seine  Enden  leitend  verbunden  sind. 

2)  Bewegt  sich  ein  zweiter  Prath  in  gleicher  Richtung  und  mit  gleicher  Geschwindigkeit 
wie  der  erste,  so  wird  auf  ihn  dieselbe  Kraft  ausgeübt.  Sind  heide  endweise  mit  einander 
verbunden,  so  kann  also  kein  Strom  entstehen.  Ein  stärkerer  oder  schwächerer  Strom  in 
zwei  verschiedenen  Dräthen  rührt  nur  von  einer  verschiedenen  Leitungsfähigkeit,  nicht  von 
einer  verschiedenen  Erregungsfähigkeit  her. 

3>  Bewegen  sieb  alle  Theile  einer  Metallmasse  oder  eines  Dfathes  bezüglich  zu  einem 
Magnetpol  mit  derselben  Winkelgeschwindigkeit  und  durch  magnetische  Curven  von  eonstanter 
Intensität,  so  werden  keine  Ströme  erregt.  Dieses  kann  bei  Massen ,  die  dem  Erdmagnetismus 
unterworfen  werden,  leicht  beobachtet,  auch  an  kleineren  Magneten  leicht  erwiesen  werden; 
bei  einer  einfachen  Rotation  der  letzteren  wird  kein  Strom  in  ihnen  hervorgerufen. 

4)  Strome  werden  nur  erregt,  wenn  ein  Theil  des  Drathes  oder  Metalles  die  magnetischen 
Curven  schneidet,  während  der  andere  ruhend  bleiht.  Alle  mit  dem  Galvanometer  erhaltene 
Resultate  sirid  von  dieser  Art.  da  das  galvanometrische  Ende  der  stillstehende  Theil  ist. 
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«  « 

ö)  Wird  «'in  Magnet  dem  Metall  nicht  geradezu  genähert  oder  von  ihm  entfernt,  sondern 
seitlich  bewegt ,  dann  gehört  der  Fall  zu  der  letzteren  Kategorie.. 

6)  Werden  verschiedene  Titeile  in  entgegengesetzter  Richtung  senkrecht  gegen  die 
magnetischen  Curven  bewegt,  dann  ist  <ler  F.  He  et  ein  .Maximum  für  gleiche  Geschwindigkeit. 

7)  Alles  dieses  sind  in  der  That  nur  Variationen  einer  einfachen  Bedingung,  nämlich 
dass  sämmtliche  Theile  der  Masse  sich  nicht  in  gleicher  Riebtaug  gegen  die  Curven  und  mit 
gleicher  Winkelgeschwindigkeit  bewegen. 

»  ■  .  •  .  .  -  • 

•   •_  *  _   .  

.  - 
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§.  3ö.    Zurückführun^  des  Rotationsmagnetismus  auf  Induction. 

• 

Die  Erscheinungen  des  Rotationsmaguctismus  standen  so  lange  isolirt.  bis 
durch  Entdeckung  der  Induction  die  Brücke  gefunden  war,  welche  sie  mit  dem 
festen  Boden  des  wissenschaftlich  Begründeten  in  Verbindung  setzte.  Faraday 
zögerte  nicht,  gleich  bei  der  ersten  Veröffentlichung  seiner  Entdeckung  den 
Rotationsmagnetismus  als  eine  Erscheinung  der.  Magnetoinductinn  zu  erklären. 
In  Wahrheit  sind  bei  jenen  Versuchen  alle  Bedingungen  zur  Erregung  von  In- 
duetionsströmen  vorhanden.  Eine  meist  scheibenförmige  Mass*  eines  guten 
Leiters  wird  unter  einem  Magneten  in  Bewegung  versetzt:  dabei  nähern  sicli 
die  einzelnen  Theilchen  im  Wechsel  den  Magnetpolen  an  oder  entfernen  sich 
von  denselben  und  erhalten  somit  stets  eine  Disposition  zur  Erregung  Von 
Strömen.    Diese  Ströme  "können  aber  auch  zu  Stande  kommen,  da  sie  in  dem 
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ausgedehnten  Leiter  Raum  zur  Ausgleichung  finden.    Um  die  Vorstellungen  zu 
tixiren,  mag  der  grösste  Kreis  auf  Fig.  22$  den  Umfang  einer  Kupferscheibe 
darstellen,  welche  durch  gewöhnliche  Mittel  um  ihr  Centrum  in  dem  durch  den 
Pfeil  r  angedeuteten  Sinne  in  Rotation  versetzt  werde. 
Befinden  sich  über  derselben  der  Nord-  und  Südpul 
V  und  S  eines  Magneten,  so  werden  unter  so  be- 
wandten Umständen  die  Theilchen  der  Scheibe  auf  der 
Seite  o  dem  Nordpol  angenähert  und  vom  Südpol  ent- 
fernt, während  umgekehrt  die  Theilchen  auf  der  Seite  w 
dem  Südpol  angenähert  und  vom  Nordpol  entfernt  wer- 
den.  Bei  Annäheruug  eines  Leiters  an  einen  Magnetpol 
werden  aber  Ströme  von  solcher  Richtung  inducirt,  dass, 
wenn  ein  Leiter  von  ihnen  ursprünglich  durchflössen 
würde,  sich  derselbe  nach  elektromagnetischen  Gesetzen 
von  dem  Magnetpol  entfernen  müsste.  Im  vorliegenden 
Falle  werden  also  durch  X  und  -S  Ströme  inducirt,  welche  die  Richtung  der 
auf  den  Durchmesser  ns  der  Scheibe  gezeichneten  ungefiederten  Pfeile  haben. 
Die  in  nächster  Nähe  der  Magnetpole  erregten  Ströme  benutzen  die  abseits  von 
denseinen  liegenden  Gegenden  o  und  w  der  Scheibe  zu  ihrer  Ausgleichung,  und 
so  entstehen  zwei  geschlossene  Stromsysteme  nswn  und  nson,  von  denen  das 
erstere  die  Richtung  der  Bewegung  eines  Uhrzeigers  verfolgt,  also  wie  ein 
Südpol  wirkt,  während  das  letztere  als  von  entgegengesetzter  Richtung  sich 
wie  ein  Nordpol  verhält.    Ist. .nun  der  Magnet  über  der  Scheibe  beweglich  auf- 
gehangen, so  wird  er  jenen  Erörterungen  gemäss  der  Scheibe  —  versteht  sich, 
mit  geringerer  Geschwindigkeit  —  folgen,  denn  die  Südregion  nswn  zieht  den 
Nordpol  X  an  und  stösst  den  Südpol  S  zurück,  während  die  Nortlregion  nson. 
diese  Bewegungsantriebe  unterstützend,  X  abstösst  und  8  anzieht.    Was  das 
umgekehrte  Phänomen  betrifft,  nämlich  die  dämpfende  Wirkung  einer  ruhenden 
Metallmasse  auf  eine  in  deren  Nachbarschaft  schwingende  Magnetnadel,  so  ergiebt 
sich  dessen  Erklärung  aus  dem  Vorigen  ohne  Weiteres. 

Ausser  der  bisher  erörterten  Rückwirkung  der  rotirenden  Scheibe  auf  einen 
drehbar  über  ihr  aufgehangenen  Magneten,  die  ihn  zu  einer  Bewegung  im  Sinne 
des  Scheibenumfanges  veranlasst,  wirkt  aber  bekanntlich  die  Scheibe  auch  noch 
abstossend  auf  einen  senkrecht  zu  ihrer  Ebene 'beweglichen,  und  in  eigentüm- 
licher Weise  abstossend  oder  anziehend  auf  einen  parallel  zu  einem  Halbmesser 
beweglichen  Magneten.  Um  die  senkreeht  zur  Ebene  stehende  Wirkung  zu  er- 
klären, muss  man  bedenken,  dass  eine  gewisse  Zeit  vergeht,  bis  die  Ströme 
auf  der  Scheibe  inducirt  werden  und  sich  in  ihren  geschlossenen  Bahnen  aus- 
gleichen. Während  dieser  Zeit  bewegt  sich  aber  die  Scheibe  durch  einen  merk- 
lichen Bogen,  sodass  die  geschlossenen  Stromcurven  nicht  zu  dem  durch  die 
Magnetpole  markirten  Durchmesser  XS  symmetrisch  liegen,  sondern  zu  einem 
Durchmesser  ns,. welcher,  wie  die  Zeichnung  es  andeutet,  im  Sinne  der  Ro- 
tationsrichtung etwas  nach  vorn  verschoben  ist.  Hierdurch  kommt  aber  der 
Nordpol  des  "Magneten  X  mehr  über  die  Nordregion  und  der  Südpol  S  mehr 
über  die  Südregion  der  Strombahnen  zu  liegen,  woraus  nothwendig  folgt,  dass 
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beide,  ausser  der  früher  betrachteten,  noch  eine  abstosscndc  Einwirkung  er- 
fahren, welche  senkrecht  zur  Ebene  der  Scheibe  gerichtet  ist. 

Denken  wir  uns  nun  behufs  der  Erklärung  des  dritten  Antheiles  der  Gc- 
sammtwirkung,  einen  Magneten  mit  seiner  Axe  senkrecht  zu  einer  recht  grossen 
rotirenden  Metallscheibe  aufgestellt,  so  zwar,  dass  der  der  Scheibe  zugewandte 
Pol  blos  in  der  Richtung  des  Halbmessers  derselben  sich  bewegen  kann.  Ein 
solcher  einzelner  Magnetpol  wird  nun  voraussichtlich  ähnliche  geschlossene 
Stromsysteme  vor  und  hinter  sich  erzeugen,  wie  die  sind,  welche  als  von  zwei 
Polen  inducirt,  die  vorige  Figur  darsteljt.  Und  steht  dieser  Magnetpol  genügend 
weit  von  der  Mitte  und  vom  Rande  der  Scheibe  ab,  so  ist  kein  Grund  vor- 
handen, warum  die  Stromsysteme  nicht  symmetrisch  gegen  denjenigen  Kreis 
der  Scheibe  gruppirt  sein  sollten,  über  welchem  der  Magnet  bei  der  Rotation 
steht.  Ist  aber  <lieses  der  Fall,  so  liegt  abermals  kein  Grund  vor,  warum  der 
Magnet  durch  die  Ströme  vorzugsweise  nach  dem  Mittelpunkt  oder  nach  dem 
Rande  der  Scheibe  gezogen  werden  sollte,  vielmehr  wird,  er  die  senkrechte 
Stellung  behalten.  Bringt  man  aber  den  Magnetpol  nahe  an  den  Rand,  so  fehlt 
«Im  indneirten  Strömen  nach  dieser  Richtung  der  Raum,  sich  auszugleichen, 
während  sie  denselben  vorzugsweise  nach  der  Mitte  der  Scheibe  hin  finden. 
Demgemäss  werden  aber  die  Wirkungsmittclpunkte  der  Stromcurven  nach  dem 
Centrum  «1er  Scheibe  verrückt.  Da  der  Pol  aber  vorzugsweise  über  dem  ihm 
feindlichen  Stromsystem  steht,  so  wird  er  infolge  beider  Gründe  vom  Centruin 
der  Scheibe  abgestossen.  Steht  endlich  der  Pol  sehr  nahe  am  Centrum,  so 
verbreiten  sich  umgekehrt  die  von  ihm  inducirten  Ströme  vorzugsweise  über 
den  nach  der  Peripherie  hin  liegenden  Raum  und  somit  wird  der  Pol  .von  ihnen 
nach  dem  Centrum  der  Scheibe  hin  gestossen. 

In  §.  93  wurde  ferner  mitgetheilt,  dass  eine  um  eine  horizontale  Axe  ge- 
drehte Metallkugel  auf  eine  entgegengehaltene  Magnetnadel  wirke,  als  ob  an 
den  Dm  ( lisehnittsstellen  ihres  Aequators  mit  dem  Horizont  zwei  Magnetpole 
entstanden  seien,  deren  Natur  von  dem  Sinn  der  Drehung  abhänge.  Diese  Er- 
scheinung ist  insofern  von  Bedeutung,  als  sie  nachweist,  dass  der  Erdmagne- 
tismus in  der  rotirenden  Kugel  Ströme  hervorruft  ,  die  sich  ganz  wie  die  durch 
küiistlirhc  Magnete  inducirten  verhalten. 

Allerdings  sind  die  hier  mitgetheilten  Ansichten  vom  Wesen  des  Rotations- 
inagnetismus  nicht  ohne  Einwände  geblieben,  doch  sind  die  Entgegnungen  nicht 
triftig  genug,  um  eine  wesentliche  Umgestaltung  der  Theorie  noth wendig  zu 
machen.  Ja,  es  möchte  sogar  scheinen,  als  ob  die  ältere  Theorie  einer  magne- 
tischen Erregung  der  Materie  gleichzeitig  mit  der  neuern  der  Inductionsströmc 
herangezogen  werden  müsse,  um  den  Rotationsmagnetismus  vollständig,  und 
namentlich  auch  dann  zu  erklären,  wenn  sogar  Nichtleiter  für  Elektricität  eine 
Wirkung  auf  benachbarte  Magnete  ausüben. 

Die  erste  Beobachtung  Araoo's,  welche  zu  den  vielfältigen  Untersuchungen 
des  Rotationsmagnetismus  Anlass  gab,  wurde  später  mit  Erfolg  bei  magnetome- 
trischen  Bestimmungen  in  Anwendung  gebracht,  um  mit  einem,  Dämpfer  ge- 
nannten Apparat  unzeitige  Schwingungsbewegungen  der  Magnetometerstäbe  mög- 
lichst rasch  zu  vernichten.    Der  Dämpfer  besteht  einfach  aus  einem  Rahmen 
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von  starkem  Kupfer,  welcher  das  Magnetometer  in  geringem  Abstand  umgiebt. 
Bei  absoluten  Declinationsbcstimmungen  ist  es  allerdings  misslich ,  einen  Dämpfer 
anzuwenden,  denn  es  ist  schon  durch  die  gewöhnlichsten  Galyanometerbeobach- 
tungen  geläufig  geworden,  dass  das  käufliche  Kupfer  wegen  seines  Eisengehaltes 
die  Magnetnadeln  ablenkt.  —  Insofern  endlich  eine  Untersuchung  der  Inductiotis- 
wirkung  des  Erdmagnetismus  auf  bewegte  Metallmasscn  durch  die  Erklärungen 
des  Rotationsmagnetismus  veranlasst  wurde,  gehört  hierher  noch  eine  andere 
Anwendung  der  Induction  tur  Messung  der  magnetischen  Neigung,  wie  sie  durch 
das  Inductionsinclinatorium  bewirkt  werden  kann.  Wegen  einer  Beschrei- 
bung desselben,  mag  auf  den  hierhergehörigen  Paragraphenanhang  verwiesen 
werden. 

1.  Faraday  1  brachte  sofort  nach  der  ersten  Entdeckung  der  Induction  die- 
selbe mit  den  Erscheinungen  des  Rotationsmagnetismus  in  Beziehung.  Er  wies  nach, 
dass,  wenn  eine  Metallscheibe  sich  in  der  Nachbarschaft  eines  Magneten  bewegt, 
stets  Inductionsströme  entstehen,  welche  die  Entdeckung  Arago's  und  Anderer  weit 
befriedigender  erklären,  als  die  Annahme  einer  durch  die  Rotation  entstehenden 
magnetischen  Vertheilung  in  unmagnetischen  Substanzen.  Eine  aus  dem  vorigen 
Paragraphen  N.  Iii.  zu  entnehmende  allgemeine  Regel  mag  für  die  folgenden  Nach- 
weise als  Richtschnur  dienen:  Wird  nämlich  ein  Drath  vor  einem  Magnetpol 
bewegt,  so  wird  in'ihm  ein -Strom  von  solcher  Richtu ng  inducirt,  dass 
ein  gleichgerichteter  unmittelbar  im  Drathe  erregter  Strom  unter  Ein- 
fluss  desselben  Magnetpoles  dem  Drathe  die  entgegengesetzte  Be- 
wegung ertheilep  würde.  Der  Inductiousstrom  steht  also  unter  gewöhnlichen 
Umständen  stets  senkrecht  *uf  der  Bewegungsrichtung. 

Faradav  bedient  sich  nun  beim  Nachweis  der  durch  Magnetismus  in  der  ro- 
tirenden  Scheibe  inducirteu  Ströme  des  in  Fig.  229  veranschaulichten  Apparates. 
Es  sind  A  und  S  der  Nord-  und  der  Südpol  eines  mächti- 
gen magnetischen  Magazines.  Auf  denselben  wurden  die 
Eisenstangen  n  und  s  derart  befestigt,  dass  die  einander 
zugewandten  Enden  noch  xj<l  Zoll  von  einander  abstanden. 
Der  hier  concentrirtc  Magnetismus  wirkte  auf  eine  an  horizon- 
taler Mcssingwelle  drehbare  Kupferscheibe  r,  deren  Peripherie 
sich  zwischen ,  den  Polanhängen  bewegte.  Der  Rand  der 
Scheibe  war  amalgamirt  und  auf  demselben  wurde  vörläulig 
zwischen  beiden  Polen  ein  mit  dem  einen  Ende  eines  Gal- 
vauoineterdrathes  In  Verbindung  stehender  Metallstill 
schleifend  aufgedrückt,  während  eine  Verlängerung  des 
andern  Drathendes  um  die  A\e  der  Scheibe  geschlungen 
war.  Wurde  nun  die  Scheibe  in  Drehung  versetzt,  so 
entstand  stets  eine  Ablenkung  der  Galvanometernadel,  die  um  so  stärker  war,  je 
rascher  die  Scheibe  gedreht  wurde.  Die  Stromesrichtung  stimmte  übereiu  mit  der 
vorstehenden  Regel,  wenn  man  den  jedesmal  zwischen  den  beiden  Ucbcrleitem  be- 
findlichen Halbmesser  der  Scheibe  als  den  inducirteu  Drath  betrachtet.  Rotirtc 
nämlich  die  von  dem  Nordpol  n  her  gesehene  Scheibe  in  der  Richtung  der  Bewegung 
eines  Uhrzeigers ,  so  bewegte  sich  der  Strom  von  der  Axe  der  Scheibe  nach  deren 
Umfange,  ging  also  im  Galvanometer  vom  Umfang  nach  der  Axe.  Stand  der  Nord- 
pol allein  vor  der  Scheibe ,  so  bewirkte  er  bei  der  angenommenen  Rotationsrichtung 
einen  gleichen  Strom  Avie  der  Südpol  hinter  der  Scheibe.  Eine  Verwechselung  der 
Pole  jedoch  oder  eine  Umkehr  der  Drehungsrichtung  bewirkte  auch  eine  Umkehr 
der  Stromesrichtung.    Berührte  der  zum  Galvanometer  überleitende  Stift  den  Um- 
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fang  der  Scheibe  nicht  zwischen  den  beiden  Polanhängen  n  und  v,  sondern  wurde  die 
Berührungsstelle  um  50°  bis  60°  nach  vorn  oder  hinten  verschoben,  so  behielt  doch 
der  Strom  immer  dieselbe  Richtung  bei,  wenn  auch  seine  Starke  mit  der  Entfernung 
von  der  ursprünglichen  Berührungsstelle  rasch  abnahm.  Auch 'änderten  sieh  die  Er- 
scheinungen nicht  wesentlich,  wenn  die  Scheibe  gehoben  wurde,  bis  die  Polauhängc 
unmittelbcr  über  ihrer  A\e  standen.  —  Waren  beide  Miiltiplicatoreudcn  mit  Ueber- 
leitern  "versehen,  welche  gegen  den  Scheibenrand  schleifend  drückten,  so  konnte 
noch  augenscheinlicher  nachgewiesen  werden,  dass  der  zwischen  den  Polanhängen 
austretende  Strom  der  stärkste  war,  denn  es  ging  die  Stromesrichtung  in  die  ent- 
gegengesetzte über,  je  nachdem  der  vordere  oder  der  hintere  Stift  zwischen  den 
Anhängen,  und  der  andere  ausserhalb  derselben  aufgehalten  wurde,  es  trat  aber 
kein  Strom  auf,  wenn  beide  lleberlcjter  gleichweit  auf  entgegengesetzten  Seiten  von 
dieser  Stelle  grösster  Wirkung  abstanden  [8  3  —  99].  Dreht  sich  endlich  die  Scheibe 
ohne  Ueberleiter  zwischen  den  Polen,  so  muss  der  zwischen  ihnen  iuducirte  radiale  . 
Strom  über  den  minder  inducirten  seitlichen  Theilen  der  Scheibe  abwärts  fliesseu 
und  daselbst  geschlossene  Wirbel  bilden,  die  in  entgegengesetztem  Sinne  sich 
symmetrisch  zu  den  Projectionen  der  Pole  auf  die  Scheibe  gruppiren.- 

Wie  im  Kupfer ,  so  wurden .  in  allerhand  Metallen ,  sogar  in  dichter  Kohle  ln- 
duetiousströme  nachgewiesen,  wenn  sie  zwischen  den  Polen  eines  Magneten  rotirten. 
In  Salzlösungen  und  Säuren,  die  iu  kreisrunden  Schalen  oder  geschlossenen  Köhren 
zwischen  Magnetpolen  rotirten,  konnte  jedoch  Faraday  erst  bei  spätem  Nach- 
forschungen fvergl.  §.  3  4,  N.  V.]  Inductiousströme  nachweisen  [  1 3  2  J .  -A~-»V 

Eine  Modiiication  des  vorigen  Versuches  ging  dahin,  dass  ein  Kupfcrstrelffeb 
pg  der  Fig.  430  in  der  Richtung  des  bei  g  stehenden  Pfeiles  zwischen  zwei  Magnet- 
polen n  und  s  (oder  den  gleichbezeichneten 
Polansätzen  der  vorigen  Figur)  seiner  Läuge 
nach  hindurchgezogen  wurde,  während  zwei 
mit  den  Enden  eines  Galvanometers  in  Ver- 
bindung stehende  Stifte  a  und  6  an  die  den 
Polen  nächsten  Stellen  der  Streifenrändc 
schleifend  angedrückt  wurden.  Das  Ualvano- 
t,UJ  meter  wies  einen  Strom  nach,  der  in  Streifen, 

entsprechend  dein  vorigen  Versuch  von 
unten  nach  oben  ging.  Wie  zu  erwarten  war,'  änderte  sich  die  Stromesrichtung 
mit  der  Bewegungsrichtung  des  Streifens  oder  mit  einer  Verwechselung  der  Pole.  ' — 
Wurde  ferner  einer  der  Stifte  b  oder  a  an  der  Stelle  p  angesetzt,  während  der 
andere  an  seinem  Orte  verbheb,  so  war  der  Strom  zwar  schwächer,  behielt  jedoch 
dieselbe  Richtung,  als  ob  beide  Stifte  an  ihrer  vorigen  Stelle  geblieben  wären. 
Wurden  aber  beide  Stifte  in  p  und  g  angesetzt,  so  rcsulflrtj  ;b<ei  der  früheren  Be- 
wegungsrichtung des  Streifens  kein  Strom,  wohl  aber  tra^eJa  solcher  wieder  her- 
vor bei  einer  transversalen  Bewegung  des  Streifens  (nach  der  Richtung  ab),  und 
zwar  ganz  nach  den  im  Vorstehenden  gepflogenen  Nachweisen.  —  Wurden  statt  der 
bisher  angewandten  permanenten  Magnete  aualog  wirkende  galvanische  Spiralen  oder 
Elektromagncte  substituirt,  so  änderte  sich  nichts  iti  der  Qualität  der  entstehenden 
Ströme  (101—  |»S].  —  Was  die  'Richtung  der  Inductionsströme  betrifft,  sobald 
die  permanenten  Magneten  n  und  s  durch  entsprechende  elektrodynamische  Cylindcr 
vertauscht  werden,  so  dürfte  es  den  Anschein  haben,  als  ob  die  den  jetzigen  Er- 
örterungen an  die  Spitze  gestellte  allgemeine  Regel  nicht  in  Einklang  stünde  mit 
der  im  vorigen  Paragraphen  unter  N.  III.  aufgestellten.  Dagegen  ist  aber  dasselbe 
zu  erwähnen,  was  sc  hon  §.  31.  N.  IV.  in  Bezug  auf  die  reeiproken  elektromagnetischen 
Erscheinungen  gesagt  wurde,  dass  nämlich,  .wenn  die  Spiralen  mit  ihren  Enden  dem 
bewegten  Leiter  gegenüberstehen,  die  hohlen  Seiten  der  entfernten  Spiralwindungen 


Digitized  by  Google 


§.  35.  ZIRICKKÜHRIXG  DES  ROTATIONSMAGNETfSMliS  Al'F  IXDL'CTIOX.  379 


eine  überwiegende  Wirkung  ausüben  über  die  convexen  Seiten  der  näheren 
Windungen. 

Hiemach  erklären  sieh  nun  die  Erscheinungen  des  Rotationsmagnetismus  ohne 
Schwierigkeit.  Man  denke  sich  nämlich  einen  der  beiden  inducirenden  Magnetpole 
der  Fig.  229,  etwa  den  Pol'»  parallel  zur  Ebene  der  Scheibe  beweglich,  und  ver- 
folge die  Rückwirkung  des  von  ihm  inducirten  Stromes  nach  der  bekannten  AMPERE'schen 
Regel ,  so  wird  man  finden ,  dass  der  Pol  nach  derselben  Richtung  in  Bewegung  ver- 
setzt wird,  nach  welcher  die  Scheibe  sich  dreht.  Die  Bewegung  des  Poles  ist  aber 
langsamer  als  die  der  Scheibe,  damit  immer  wieder  unter  seinem  Einfluss  ein  Strom 
inducirt  werden  kann. 

Es  leuchtet  hieraus  ein,  dass  eine  Unterbrechung  der  Continuität  der  Scheibe 
durch  radiale  Einschnitte  eine  beträchtliche  Kraft  Verminderung  hervorbringen  müsse, 
denn  da  auf  diese  Weise  ein  seitliches  Abtliessen  der  Ströme  behindert  wird,  wird 
auch  das  Zustandekommen  derselben  erschwert.  •  Eine  noch  grössere  Kraftver- 
minderung tritt,  aber  ein,  wie  auch  C.hristie's  2  Versuche  bestätigen,  wenn  niau 
von  einer  Kupferscheibe  den  äussersten  Ring  im  Betrag  von  f/Ä  bis»  l/6  des  Durch- 
messers absägt  und  dann  mit  Zwischenlösung  von  einem  Papierstreifchen  wieder 
aufsetzt.  Stellt  man  hiermit  den  ARAGD'schen  Versuch  derart  an,  dass  der  Magnet- 
pol stets  der  Trennnngsstelle  gegenüber  bleibt,  so  wird  die  Rotationskraft  auffallend 
vermindert.  Wäre  eine  magnetische  Vcrtheihmg  die  nächste  Ursache,  dann  könnte 
eine  so  beträchtliche  Verminderung  nicht  statt  haben.  —  Dass  ferner  die  Kraft  des 
Rotationsmagnetismus  nicht  der  magnetischen  Vertheilungsfähigkeit ,  sondern  dem 
elektrischen  Leitungsvermögen  der  Metalle  parallel  geht,  stützt  ebenfalls  Faraday's 
Erklärung  [127].  —  Arago  und  Andere  fanden  aber  auch  für  Nichtleiter  einen  Ein- 
fluss auf  eine  bewegte  benachbarte  Magnetnadel.  •  Hierauf  lässt  sich  jedoch  eine 
Erklärung  blos  durch  Inductionsströme  nur  gezwungen  anwenden  [130]. 

Ein  entscheidender  Versuch  für  die  Erklärung  durch  Induction  und  gegen  die 
Erklärung  durch  magnetische  Vcrtheilung  ist  noch  folgender:  Zwei  Magnetstäbc  ns 
und  ab  in  Fig.  254  werden  übereinander  so  an  einem  Seidenfadcn  aufgehangen ,  dass 
sich  beide  nur  gleichzeitig  bewegen  können.  Eine  hori- 
zontale Kupferscheibe  wird  durch  die  gewöhnlichen  Mittel 
in  Drehung  versetzt,  während  ihr  Rand  sich  stets  zwischen 
beiden  Magneten  befindet.  Würde  nun  eine  magnetische 
VertheUung  in  der  Scheibe  der  (irund  des  Rotations- 
magnetismus  sein,  so  müsste  das  Nadelsystem  am  leich- 
testen der  Scheibe  folgen,  wenn  beide  gleichnamigen  Pole 
übereinander  liegen,  und  am  wenigsten,  wenn  beide 
Magnete  entgegengesetzte  Richtung  haben.  Da  aber  das 
System  umgekehrt  im  ersten  Falle  gar  nicht  folgt,  im  letzten  aber  mit  dem  .Maximum 
der  Kraft,  so  kann  der  Grund  mir  in  der  Erregung  von  Inducüonsströmeu  gesucht 
werden  [244  —  248]  3. 

Den  letzten  Versuch  vervollständigte  Faraday  dahin,  dass  er  ihn  auf  die  von 
Sttroeos  vorgeschlagene  Art  den  Rotationsmagnetismus  zu  messen  übertrug 
(vergleiche  §.  33,  N.  IV.).  Die  Ergebnisse  für  zwei  Schemen  von  Kupfer  und  Eisen 
sind  in  der  folgenden  Tabelle  zusammengestellt.  Dieselbe  enthält  unter  den  ver- 
schiedenen Bedingungen  der  Ueberschriften  die  Schwingungszahlen  für  immer  die- 
selbe Elongationsabnahme  der  schwingenden  Scheiben. 
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Aus  diesen  Versuchen  leuchtet  über  der  Unterschied  zwischen  der  unmittelbaren 
magnetischen  und  der  Inductionswirkung  ein.    Bei  dem  magnetischen  Eisen  heben  . 
nämlich  entgegengesetzte  Pole  au  entgegengesetzten  Seiten  der  Scheibe  ihre  Wir- 
kung fast  auf,  wogegen  gleichnamige  Pole  sich  unterstützen,  während  bei  dem 
unmagnetischen  gutleitenden  Kupfer  das  umgekehrte  stattfindet. 

II.  Eine  andere  Erklärung  musste  für  die  §.  33,  N.  II.,  mitgetheilten  Versuche 
Barlo w  s  eintreten,  indem  Qualität  und  Quautität  der  Nadelablenkung  nicht  znr  Genüge 
aus  dem  Früheren  hergeleitet  werden  könneu.  Diese  Erklärung  ergab  sich  durch  die 
Untersuchungen  der  Inductionswirkung  des  Erdmagnetismus  auf  rotirendc  Körper, 
welche  Faraday  ebenfalls  vornahm.  Zuvörderst  wurde  eine  Kupferscheibe  in  hori- 
zontaler Ebene  gedreht  und  durch  Ueberleitcr  ihr  amalgamirtcr  Rand  und  ihre  Axe 
mit  einem  Multiplicator  in  Verbindung  gesetzt,  Drehte  sich  die  Seheibe  wie  ein  nach 
oben  gekehrter  Uhrzeiger,  so  konnte  ein  von  der  Axe  nach  dem  Umfang  gehender 
Strom  wahrgenommen  werden.  Bei  umgekehrter  Drehtmgsrichtung  wurde  auch  die 
Stromesrichtung  die  entgegengesetzte.  Wurde  nun  die  Scheibe  in  einer  senkrecht 
zur  Neigungsnadel  stehenden  Ebene  gedreht,  so  war  der  Strom  am  stärksten,  bei 
einer  Drehung  dagegen  in  einer  zur  Nelgungsnadel  parallelen  Ebene  sank  der  Strom 
so  sehr  auf  ein  Minimum  herab ,  dass  er  durch  diese  IVlittel  nicht  dargethan  werden 
konnte.  Einen  Nachweis  desselben  gab  jedoch  später  Nobili  1 ,  sowie  auch  die  so- 
gleich zu  besprechende  Wiederholung  des  BARLOwschen  Versuches  die  Existenz 
dieser  Ströme  unzweifelhaft  macht.  Was  die  Abmessungen  der  rotkenden  Scheibe 
betrifft,  so  hat  eine  Kupferscheibe  von  %  Zoll  Durchmesser  und  '/s  Zo11  Dickc 
noch  einen  merklichen  Strom  gegeben,  wenn  sie  in  einer  Quecksilberfläche  rotirte, 
die  mit  einem  metallnen  Bande  zur  Ueberleitung  des  Stromes  umgeben  war 
(  150  —  155]. 

Niich  diesen  Voruntersuchungen  wiederholte  Faraday  die  Versuche  Barlow's. 
Eine  hohle  Messüigkugel  von  4  Zoll  Durchmesser  wurde  an  einen  Drath  gesteckt 
und  durch  denselben  mit  der  Hand  gedreht.  In  der  Nachbarschaft  war  eine  aus 
zwei  Nähnadeln  und  einem  langen  Strohhalm  gefertigte  gewöhnliche  astatische 
Magnetnadel  unter  einer  Glasglocke  aufgehangen.  Stand  nun  das  Nadelpaar  östlich 
von  der  Kugel  und  zwar  die  oberste  in  der  Ebene  des  Mittelpunktes  der  Kugel  und 
war  die  Rotationsaxe  der  letzteren  gleichzeitig  im  magnetischen  Meridian  und  senk- 
recht zur  Neigungsnadel  orlentirt,  so  wurde,  wenn  die  obersten  Kugeltheilchen  von 
Ost  nach  West  rotirten,  das  Nordende  der  Nadel  abgestossen.  Auf  der  Westseite 
dagegen  wurde  das  Nordendc  der  Nadel  bei  gleicher  Drebungsrichtung  angezogen  • 


•  In  «Irr  deutschen  Icberseiiung  ( l'ocgendoriTa  Annulcn  2o,  S.  I.'iöi  hm  sieb  in  N.  16t  bei  Erörterung  die>e* 
Verhallens  ein  Irrthum  eingeschlichen.  N«cli  der  französischen  Ueberaeizung  (Annale*  de  chume  et  de  phyxique 
50.  S.  lä)  ninss  es  nnmlirh  heilen:  ..Rotirte  die  Kugel  von  Ost  aufwärts  nach  West,  ao  ging  der  gezeichnete 
Pol  osiwart*:  wenn  die  Kugel  atyr  im  entgegengesetzten  Sinne  rotirte.  dann  ging  der  ge- 
zeichnete Toi  westwärts,  oder  nach  der  Kugel  hin."  Indem  in  der  ersten  Version  die  gesperrt  gedruckten 
Worte  ausgelassen  «ind.  tun  dort  gerade  der  umgekehrte  Sinn  hervor. 
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Auf  Fig.  252  ist  dieses  Verhallen  dargestellt.    Es  bedeuten  die  Buchstaben  OSWW 
die   Anfangsbuchslaben  der  Himmelsrichtungen,   der  ge-  s 
tiederte  Pfeil  die  Drehungsrichtung  auf  dein  Aequator  der 
Kugel  und  die  ungetiederten  Pfeile  die  Magnetnadel.  Um 
sich  diese  Ablenkungen  zu  erklären,  braucht  man  nur  den 
obern  Theil  der  Kugel  als  einen  Drath  zu  betrachten,  der  o 
sich  von  0  nach  W  über  den  tmgezeichnctcn  (  Südmagne- 
tismus enthaltenden)  Pol  der  Erde  hinwegbewegt,  und  man 
wird  nach  der  obigen  allgemeinen  Anschauung  linden,  dass 
dann  ein  Strom  in  der  Richtung  von  V  nach  8  inducirt  « 
wird.   Sieht  man  ebenso  den  untern  Theil  als  einen  Drath  F'9' 
an,  der  von  \V  nach  0  bewegt  wird,  so  muss  der  in  ihm  inducirte  Strom  von  S 
nach  A*  gehen.    Ein  so  entstandener  geschlossener  Strom  umgiebt  aber  die  Kugel 
im  Sinne  der  Bewegung  eines  Uhrzeigers  mit  nach  H   gekehrtem  Zifferblatt,  und 
somit  verhält  sich  diese  letztere  Seite  wie  ein  Südpol ,  der  den  Nordpol  einer 
entgegengehaltenen  Nadel  anzieht,  wogegen  sich  die  Ostseite  wie 'ein  Nordpol  ver- 
hält und  den  Nordpol  der  Nadel  abstösst.    Die  Eisenkugel  in  Baäiow's  Versuch 
wirkte  aber  gerade  so,  wie  hier  die  Messingkugel.  —  Auch  bei  beträchtlicher  Neigung 
der  Rotationsaxe  war  noch  eine  Ablenkung  der  Magnetnadel  wahrnehmbar.  Erst 
wenn  die  Rotationsaxe  mit  der  Richtung  der  Inclinationsnadel  zusammenfiel,  hörten 
die  Wirkungen  auf,  und  die  Kugel  wirkte  analog  der  Scheibe  im  ersten  Versuch.  — 
Faraday  fugt  hinzu:  „die  Elektricität  der  einen  Art  wird  man  an  ihrem  Aequator, 
die  der  andern  Art  an  ihren  Polen  sammeln  können",  sagt  jedoch  keineswegs ,  dass 
er  diesen  Versuch  wirklich  angestellt  habe  [160 — 167]. 

Um  die  hier  zur  Sprache  kommende  Wirkung  des  Erdmagnetismus  noch  ein 
facher  nachzuweisen,  wurde,  wie  schon  oben  angedeutet,  ein  8  Fuss  langer  Drath 
zu  einem  Rechteck  gebogen  und  mit  seinen  Enden  -durch  ein  Galvanometer  ge- 
schlossen. Wurde  nun  der  Drath  um  eine  seiner  Seiten  bewegt,  so  geschah  je 
nach  der  Richtung  der  Bewegung  seiner  obern  Seite  gegen  die  magnetische  Erd- 
kraft ein  Ausschlag  am  Galvanometer,  der  sich  nach  der  soeben  gegebenen  Erörr 
temng  stets  voraussagen  Hess  [170— -179,  auch  schon  137 J. 

An  diese  Nachweise  der  Ursachen  des  Rotationsmagnetisinds  knüpfen  sich  nun 
noch  die  folgenden  Erörterungen.  Die  rotationsmagnetischen  Versuche  lassen  es 
nämlich  unentschieden ,  ob  die  einzelnen  Leiter  um  deswillen  mehr  oder  weniger 
kräftig  auf  die  Nadel  wirken ,  weil  sie  unter  sonst  gleichen  Umständen  eine  ver- 
schiedene elektromotorische  Kraft  haben,  oder  ob  dieses  daher  rührt,  dass  sie  einen 
verschiedenen  Widerstand  bei  derselben  elektromotorischen  Kraft  dem  Inductions- 
strom  entgegensetzen.  Fände  nun  das  erstere  Verhalten  statt,  dann  glaubte 
Faraday  durch  Dräthe  von  verschiedenen  Metallen,  wenn  sie  von  Süd  nach  Nord 
aufgespannt  sich  mit  der  Erde  um  deren  Axe  und  unter  dem  gleichzeitigen  Einfluss 
des  Erdmagnetismus  drehen,  auch  dann  Ströme  zu  gewinnen,  wenn  er  sie  wider- 
sinnig mil  einander  vernüpfte.  Um  das  zu  prüfen,  spannte  er  einen  Kupferdrath 
und  einen  Eisendrath  jeden  von  1)0  Fuss  Länge  neben  einander  auf,  verband  ihre 
Nordenden  unmittelbar  und  die  Südenden  durch  einen  Multiplicator:  erhielt  aber  keinen 
Ausschlag.  Daraus  schloss  er,  dass  nicht  Wegen  Verschiedenheit  der  elektromoto- 
rischen Kraft  ,  sondern  nur  wegen  Verschiedenheit  in  .  der  Leitungsfähigkeit  der  Sub- 
stanzen die  rotationsmagnetischen  Versuche  verschieden  ausfallen.  Doch  dürfte  dem 
entgegengestellt  werden,  dass  nur  dann  überhaupt  ein  Inductionstrom  zu  erwarten 
ist,  wenn  die  zu  inducirenden  Massentheilchen  ihre  Lage  gegen  den  inducirenden 
Magneten  ändern,  was  hier  nicht  zutrifft  [183].  —  Es  war  daher  eine  Wiederholung 
dieser  Versuche  unter  Anwendung  kräftiger  Stahlmagneteu  statt  des  Erdmagnetis- 
mus erwünscht.     Namentlich   wurden  zwei   verschiedene  Metalle  oder  ein  Metall 
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und  eine  Flüssigkeit  mit  einander  combinirt  und  in  ganz  gleicher  Weise  dein  Ein- 
fluss  eines  Magueten  ausgesetzt,  doch  so,  dass  der  zu  inducirende  Strom  in  beiden 
Substanzen  entgegengesetzte  Richtung  haben  tuusste.  Wäre  nun  ein  Unterschied 
ui  der  Erregungsfähigkeit  vorhanden  gewesen,  so  hätte  ein  eingcschaltenes  Gal- 
vanometer einen  Strom  nachweisen  müssen.  Das  war  aber  nicht  der  Fall  und  so-  • 
mit  rührte  das  Mehr  oder  Minder  der  durch  die  einzelnen  Substauzen  erzielten 
Ströme  blos  von  einem  Unterschied  im  Leitungsvermögen  her  [193 — III], 

Der  obige  Einwand  hat  ebenfalls  keine  Gültigkeit,  wenn  das  durch  die  Fluth 
unabhängig  von  der  täglichen  Drehung  der  Erde  in  der  Ostwestrichtung  bewegte 
Themsewasser  benutzt  wurde,  um  zu  erforschen,  ob  es  im  Stande  sei  durch  Ein- 
fluss  des  Erdmagnetismus  Inductionströme  zu  entwickeln.  Ein  mit  einem  Galvano- 
meter in  Verbindung  stehender  über  die  Themse  reichender  und  auf  beiden  Seiten 
in  deren  Wasser  tauchender  kupferdrath  wies  jedoch  keinen  Strom  so  entschieden 
nach ,  dass  derselbe  nicht  durch  allerhand  störende  Ursachen  verdeckt  worden 
wäre  [190]. 

Dahingegen  dürfte  der  soeben  motivirte  Einwand  massgebend  sein  bei  Beant- 
wortung der  Frage,  ob  die  magnetische  Erde  an  sich  infolge  ihrer  täglichen  Axcn- 
drehung,  freie  negative  Elektricität  an  dem  Acqnator  und  freie  positive  an  beiden 
Polen  ausschiede?  Muss  dieses  auch  in  Abrede  gestellt  werden,  so  ist  es  da 
gegen  nicht  unwahrscheinlich,  dass  das  Nord-  und  Südlicht  einer  Luductiouswirkung 
der  magnetischen  Erdkraft  auf  die  hinter  der  täglichen  Rotation  zurückbleibenden 
polaren  oder  derselben  vorauseilenden  äquatorialen  Luftströme  zu  Banken  sei 
[184  und  192j.  Haben  doch  Arago  und  Andere  nachgewiesen,  dass  auch  die 
schlechtesten  Elcktricitätsleiter  nicht  ohne  Einwirkung  auf  die  schwingende  Magnet- 
nadel sind  [§.  33.  N.  V.  und  VII.]. 

III.  Nach  den  in  den  vorigen  beiden  Nummern  mitgetheilten  allgemeinen  Zurück- 
führüngen  des  Rotationsmaguctismus  auf  die  Principicn  der  Magnetoinduction  und 
des  Elektromagnetismus  versuchten  Nobili  und  Antinori4"'"1  ft  speciellere  Nachweise 
zu  geben.  Infolge  dessen  rcclamirte  Faraday  6  in  einem  Rriefe  au  Gay-Lussac  seine 
Prioritätsrechte  und  verlieh  gleichzeitig  einigen  Erörterungen  präcisere  Deutung,  ohne 
jedoch  wesentliche  Aenderungon  in  die  allgemeinen  Anschauungen  zu  bringen.  Bald 
darauf  veröffentlichte  Nobili  :  allein  eine  Uebcrtragung  der  frühern  Untersuchungen 
auf  die  analoge  Induction  einer  bewegten  Mctallmas*e  durch  einen  elektrodynamischen 
Cylinder.  Hierzu  kommt  noch  eine  Untersuchung  von  Sturgeon  s,  welche  auf 
andern  Wegen  zu  denselben  Ergebnissen  führt.  Der  Inhalt  aller  dieser  Abhandlungen 
mag  im  Folgenden  zusammengestellt  werden. 

Faraday  hatte,  wie  schon  zu  Eingang  von  N.  I.  mitgetheilt  wurde,  durch 
Prüfungsdräthe  nachgewiesen,  und  Nobili  und  Antinori  fanden  es  bestätigt,  dass, 
wenn  eine  Metallscheibe  sich  unter  einem  cxccntrisch  zu  ihr  stehenden  Magnetpol 
dreht,  Ströme  auf  derselben  entstehen,  welche  im  Allgemeinen  die  Richtung,  der 

durch  die  Protection  des  Poles  gehenden  Radien  haben. 
Fehlen  nun  die  Ueberleiter,  so  gleichen  sich  diese  Ströme 
zu  beiden  Seiten  des  Poles  über  der  Scheibe  hinweg  aus. 
Redeutet  z.  B.  der  Kreis  zum  Mittelpunkt  c  in  Fiy.  io-3 
.die  im  Sinne  des  Pfeiles  r  rotirende  Scheibe  und  ist  V  die 
Projection  eines  über  ihr  befindlichen  Nordpolcs,  dann 
lassen  sich  durch  die  Ueberleiter  Ströme  üi  der  Richtung 
des  Pfeiles  f  nachweisen,  und  diese  gleichen  sich  aut 
der  Scheibe  in  geschlossenen  Curveu  aus  ungefähr  wie 
die  zu  den  Mittelpunkten  s  und  n  gezeichneten.  Wie  schon 
die  Buchstaben  andeuten,  repräsentiren  aber  beide  Curveu 
zw  im  vorliegenden  Falle  Süd-  nnd  Nordpole,  denn  die  um 
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s  gezeichnete»  Ströme  laufen  im  Sinne  der  Bewegung  eines  Uhrzeigers,  die  um  » 
gezeichneten  im  entgegengesetzten  um  ihren  Mittelpunkt.  Wäre  der  erregende 
Pol  ein  Südpol,  oder  wäre  die  Rotationsrichtung  der  Scheibe-  die  entgegengesetzte, 
dann  würde  auch  die  Richtung  der  Ströme  die  umgekehrte  sein.  Allgemein  lassen 
sich  die  Erscheinungen  dahin  zusammenzufassen:  In  dem  sich  dem  inducir en- 
den Pol  annähernden  Theil  der  Scheibe  entwickelt  sich  ein  System 
von  Strömen,  welches  dem  Pole  feindlich  ist,  und  in  dem  sich  von  dem 
inducirenden  Pole  entfernenden  Theil  entwickelt  sich  ein  Stromsystem, 
welches  demselben  befreundet  ist. 

Sturgeox  kam  zu  denselben  Ergebnissen,  indem  er  eine  horizontale  Knpfer- 
scheibe  unter  Einfluss  eines  kräftigen  dieselbe  mit  seinen  Polen  umfassenden  Hufeisen- 
magneten rotiren  Hess,  und  eine  kleine  Kompassnadel  über  der  Scheibe  aufstellte. 
War  die  Nadel  bei  ruhender  Scheibe  gegen,  den  grossen  Magneten  eompeusirt, 
so  erhielt  sie  sofort  eine  Ablenkung,  sobald  die  Scheibe  in  Bewegung  versetzt 
wurde.  Aus  der  Richtung  der  Ablenkung  konnten  Schlüsse  auf  die  Richtung  der 
Inductionsströme  gezogen  werden.  Wenn  Sturgeon,  wie  Prideaüx  9  darauf  auf- 
merksam macht,  grade  die  entgegengesetzte  Stromesrichtung  von  der  im  Vorstehen- 
den nachgewiesenen  angiebt,  so  beruht  dieses  wohl  auf  einem  leicht  möglichen 
Versehen. 

Aus  der  nähern  Beschaffenheit  der  gefundenen  Stroinsysteme  erklären  sich  nun 
die  von  Arago  eingeführten  drei  zu  einander  rechtwinkligen  Componcutcii  der  gc- 
sammten  Wechselwirkung  zwischen  Scheibe  und  Magneten  wie  fdlgt: 

a.  Parallel  zur  Tangente  an  der  Scheibe.  Da  der  Nordpol  .V  von  der  Re- 
gion s  angezogen  und  von  der  Region  n  abgestossen  wird,  so  bewirkt  die  daraus 
hervorgehende  und  parallel  zur  Tangente  am  nächsten  Punkte  der  Scheibe  zerlegte 
Resultante  einen  Bewegungsantrieb  des  Poles  in  der  Richtung  der  Rotation.  Für 
einen  magnetischen  Südpol  würden  die  Richtungen  der  Inductionsströme  die  umge- 
kehrten sein,  ihm  vorauf  würde  also  eine  Stromcurve  gehen,  welche  einen  Nord- 
pol, lind  ihm  folgen  eine  Stromcurve,  welche  einen  Südpol  repräsentirt.  Somit  er- 
hält aber  auch  der  magnetische  Südpol  einen  Bewegungsantrieb  in  der  Richtung  der 
Rotation-  der  Scheibe. 

b.  Senkrecht  zur  Ebene  der  Scheibe.  Faradav  hat  schon  früher.  [  1 25  ]  . 
die  Meinung  ausgesprochen,  und  wir  werden  sogleich  sehen,  wie  sie  sich  durch 
die  Versuche  von  Nobili  und  Astinori  bestätigte,  dass  eine  gewisse  Zeit  ver- 
gehe, bis  die  Theilchen  des  rotirenden  Metalles  den  Zustand  annehmen,  den  sie 
unter  Einfluss  des  Magneten  bekommen.  Es  fallt  also  der  -Halbmesser  fc  der 
Scheibe,  zu  welchem  das  Curvensystem  symmetrisch  liegt,  nicht  genau  zusammen 
mit  dem  Halbmesser  gc,  welcher  senkrecht  unter  der  Mitte  des  Poles  A'  liegt, 
sondern  ist  gegen  denselben  im  Sinne  der  Drehung  etwas  nach  vorn  verrückt. 
Sonach  befindet  sich  aber  der  Pol  .V  mehr  über  dem  System  n  als  über  dem  Sy- 
stem *,  und  wird  folglich,  wenn  er  sich  nur  senkrecht  zur  Ebene  der  Scheibe  be- 
wegen kann,  abgestossen  werden. 

c.  Parallel  zum  Halbmesser  der  Scheibe,  auf  welchen  die  Pro- 
jection  des  Magnetpoles  fällt.  Wie  früher  Seite  343  auseinandergesetzt 
wurde,  stellt  sich  eine  in  verticaler  Ebene  und  parallel  zu  einem  Halbmesser  der 
unter  ihr  rotirenden  Scheibe  bewegliche  Magnetnadel  über  dem  Mittelpunkt,  sowie 
»n  einem  gewissen  Abstände  von  demselben  stets  senkrecht  z'i  deren  Ebene,  wie 
"*  und  ri's"  in  Fig.  214,  während  zwischen  diesen  beiden  Stellen  der  untere 
Pol  nach  der  Mitte  gezogen  wird,  wie  nV,  dagegen  ober  in  grösserer  Ent- 
fernung bis  zum  Rande  der  Scheibe  vom  Mittelpunkte  zurückweicht,  wie  n"V. 
Zur  Erklärung  dieser  Thatsache  möge  zuvörderst  der.  einfachere  Fall  herangezogen  , 
werden,'  bei  welchem  Wh  ein  Metallstreifen  ab  cd  der  Firh  234  (Seite  3H4)  von 
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.•solcher  Breite,  dass  sich  auf  ihm  die  entstehenden  Inductionsströinc  ungestört  aus- 
gleichen können ,  in  der  Richtung  des  Pfeiles  r  unter  einem  magnetischen  Nordpol  JV 

hinwegbewegt.     Unter  diesen  Umständen   wird  ein 

   ,b  Strom  von  der  Richtung  des  Pfeiles  f  inducirt,  welcher 

bei  weiterer  Ausbreitung  zu  geschlossenen  Strömen 
Veranlassung  giebt,  wie  sie  durch  die  Kreise  um  s 
und  n  angedeutet  werden  mögen.  Die  Berührungs- 
1  'stelle  beider  Curvcn  wird  nun  nach  dem  Gesagten 
etwas  vor  AT  liegen  müssen,  beide  Curven  liegen  aber 
symmetrisch  gegen  die  Linie,  auf  welcher  die  Projection  des  Poles  sich  bewegt, 
wenn  sich  dieselbe  nicht  wesentlich  dem  einen  oder  andern  Rande  des  Streifens 
annähert.  Bewegt  sich  aber  nicht  ein  Streifen  unter  dem  Magnetpol,  sondern  rotirt 
eine  Scheibe  unter  demselben,  so  kayn  dreierlei  eintreten. 

1)  Es  stehe  der  Magnetpol  \-  in  Fiy.  i.3.>  (Seite  382  )  so  nahe  am  Mittelpunkt 
der  unter  ihr  rotirendeu  Scheibe,  dass  sein  (durch  die  zu  Ar  concentrische  Kreis- 
linie dargestellter)  Wirkungskreis  auf  der  einen  Seite  den  Rand  der  Scheibe  nicht 
erreicht,  auf  der  andern  aber  über  den  Mittelpunkt  derselben  hinausreicht.  Unter 
diesen  Bedingungen  liegt  die  Berührongsstelle  der  beiden  inducirten  Stromcurven 
um  s  und  n  nicht  allein  in  der  Rotationsrichtung  vor  A,  sondern  sie  liegt  auch 
vom  Mittelpunkt  c  weiter  entfernt  als  A.  Das  letztere  findet  aus  zwei  Gründen 
statt.  Zuvörderst  wird  von  zwei  Punkten,  welche  gleichweit  von  A'  abstehen, 
welche  aber  eine  Verschiedene  Entfernung  vom  Drehungsinittelpunkt  c  haben,  der 
entferntere  wegen  der  grossem  Rotationsgeschwindigkeit  eine  stärkere  Stromerregung 
erfahren  als  der  nähere.  Zwischen  Ar  und  c  wird  also  die  Stromerregung  schwächer 
sein,  als  zwischen  A'  und  der  Peripherie,  weswegen  die  Ströme  in  der  ersten 
Region  früher  umbiegen  werden  als  in  der  letztem.  Dazu  kommt  aber  ferner,  dass 
diejenigen  Theilchcn,  welche  sich  noch  im  Wirkungskreis  des  Magneten  befinden, 
aber  jenseit  von  c  liegen,  wegen  der  entgegengesetzten  Bewegungsrichtung  auch 
eine  entgegengesetzte  Strominduction  erfahren.  Haben  die  Ströme  der  ersteren 
Theilchcn  die  Richtung  des  Pfeiles  f,  so  kommt  den  letzteren  die  Richtung  des 
Pfeiles  ft  zu.  Die  letztere  Ursache  kann  nun  zwar  keine  Umkehr  der  bisher  be- 
trachteten Stromesrichtungen  hervorbringen ,  wohl  aber  verzögert  sie  die  Bewegung 
derselben  auf  der  centralen  Seite  und  wirkt  sonach  vereint  mit  der  erstexen  Ur- 
sache zu  einer  Verschiebung  der  Wirkuugsmittelpunkte  der  Stromsysteme  nach  der 
Peripherie  der  Scheibe.  Eine  solche  Verschiebung  hat  aber  zur  Folge,  dass  die 
abstossende  Wirkung  der  Region  n  auf  den  Pol  AT  nicht  allein  grösser  ist,  als  die 
anziehende  der  Region  s,  sondern  dass  auch  die  Resultante  aus  beiden,  auf  den 
durch  A  gehenden  Halbmesser  gc  projicirt,  einen  Bewegungsautrieb  nach  dem 
Mittelpunkt  der  Scheibe  veranlasst.  • 

2)  Liegt  ferner  der  Nordpol  A,  wie  in  Fig.  235,  so  nahe  an  dem  Umfang  der 

Scheibe,  dass  sein  Wirkungskreis  um  das  schraffirte  Stück 
über  die  Scheibe  hinausfällt,  ohne  auf  der  andern  Seite 
über  deren  Mittelpunkt  c  hinüberzugreifen,  dann  liegt  die 
Berührungsstelle  der  beiden  um  n  und  s  gehenden  Strom- 
curven dein  Mittelpunkt  näher  als  der  Pol  A.  Jetzt  ist 
nämlich  das  Geschwindigkeitsverhältniss  zwischen  awei  auf 
demselben  Halbmesser  der  Scheibe  befindlichen  und  gleich- 
weit von  Ar  nach  innen  und  aussen  abstehenden  Punkten 
nicht  so  bedeutend  verschieden  als  im  vorigen  Falle. 
Dazu  kommt  noch,  dass  eine  grössere  Menge  nach  dem 
Ontrum  gelegener  Theilchen  von  A  inducirt  wird,  als 
diejenige  ist,  welche  nach  der  PeYipherie  zu  liegen:  es 
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werden  also  nicht  allein  die  beiden  Stromtheüe  f  und  ft  gleiche  Richtung  haben . 
sondern  es  wird  ft  sogar  soweit  im  Vortheil  sein  können,  dass  auf  dieser,  Seite  die 
Strombewegung  länger  die  Richtung  nach  dem  Centrum  verfolgt  als  bei  f.  Unter 
solchen  Umständen  überwiegt  aber  nicht  allein  die  abstossende  Wirkung  der  Region  n 
wie  früher  über  die  anziehende  der  Region  s,  sondern  es  fällt  auch  jetzt  die  Pro- 
jeetion  der  Resultante  aus  beiden  auf  den  durch  jV  gehenden  Halbmesser  gc  in  den 
peripherischen  Antheil  desselben ,  d.  h.  es  wird  der  Pol  .V  zu  einer  Bewegung  nach 
dem  Umfang  der  Scheibe  veranlasst. 

3)  Zwischen  den  beiden,  durch  die  Figg.  235  und  233  dargestellten  Orten 
entgegengesetzter  Antriebe  muss  sich  endüch  ein  Abstand  des  Poles  A?  von  dem 
Mittelpunkt  c  linden,  wo  der  erstere  weder  nach  dem  Umfang,  noch  nach  dem 
Mittelpunkt  getrieben  wird,  also  seine  ursprüngliche  Lage  behält. 

Die  Vertheilung  der  Inductionsströme  auf  der  rotirendch, Scheibe  modiheirt  sich 
nun,  wenn  statt  des  bisher  betrachteten  einzelnen  Poles,  deren  zwei  von  entgegen- 
gesetzter Natur  auf  dieselbe  einwirken.  Sei  in  Fig.  236  osten  die  im  Sinne  des 
Pfeiles  bei  r  rotirende  Scheibe  und  seien  A'  und  S  die 
Projectionen  der  "beiden  über  ihr  befindlichen  Pole,  dann 
können  vorzugsweise  auf  dem  Durchmesser  ns  mittelst 
Prüfungsdräthen  und  Galvanometer  Inductionsströme  von 
der  Richtung  der  beigesetzten  Pfeile  nachgewiesen  werden. 
Diese  ursprünglich  inducirten  Ströme  müssen  sich  über 
denjenigen  Stellen  der  Scheibe  ausgleichen,  welche  ent- 
fernter von  den  Polen  stehend ,  durch  deren  inducirende 
Wirkung  weniger  betroffen  werden.  So  entstehen  ge- 
schlossene Stromsysteme,  welche  von  der  Gestalt  der 
punktirt  gezeichneten  Linien  nicht  sehr  abweichen  dürfen. 
Das  System  auf  der  Seite  w  wirkt  nun ,  indem  es  die 
Bewegung  eines  Uhrzeigers  verfolgt,  ähnlich  einem  Südpol, 

das  im  entgegengesetzten  Sinne  sich  ausgleichende  Stromsystem  auf  der  Seite  o 
wirjU  dagegen  ähnlich  einem  Nordpol;  und  sonach  veranlassen  beide  die  erregenden 
Pole  Ar  und  S  der  Bewegungsrichtung  der  Scheibe  zu  folgen,  wenn  sie  anders  be- 
weglich über  ihr  aufgehangen  sind. 

De  Haldat  10  suchte  sich  nun  ein  angenähertes  Urtheil  über  die  Geschwindig- 
keit zu  verschaffen,  mit  welcher  der  Einfluss  des  Magneten  auf  die  unter  ihm  ro- 
tirende Scheibe  von  Statten  geht.  Er  hing  zwei  Magnetstäbe  nahe  über  und 
senkrecht  zu  einer  rotirenden  Kupferscheibe  so  auf,  dass  sie  sich  um  den  gemein- 
schaftlichen Schwerpunkt  drehen  konnten ,  während  sie  entgegengesetzte  Pole  der 
Scheibe  zuwandten.  Indem  er  nun  die  Anzahl  von  Umdrehungen  der  Scheibe  und 
die  der  Magnetstäbe  mit  einander  verglich  und  dabei  Rücksicht  nahm  auf  den 
Abstand  zwischen  Scheibe  und  Magneten,  auf  das  Trägheitsmoment  der  letztem  und 
auf  den  von  ihnen  beschriebenen  Kreis,  glaubte  er  sich  zu  der  Folgerung  berechtigt, 
dass  ein  jeder  Punkt  der  Scheibe  in  V«oeo  Secunde  die  ganze  Phase  zwischen  zwei 
aufeinander  folgenden  Gleichgewichtszuständen  durchzumachen  habe.  " 

Trotz  dieser  bedeutenden  Geschwindigkeit  steht  aber  immer  noch  die  für  eine 
Zustandsänderung  der  Theilchen  und  die  für  ihre  Rotationsbewegung  notwendige 
Zeit  in  einem  messbaren  Verhältniss.  Durch  einen  sinnreichen  "Versuch  w  ies  nämlich 
Nodili  die  oben  schon  zur  Erklärung  benutzte  Voraussetzung  nach ,  dass  die  Axe 
des  in  Fig.  236  dargestellten  Curvensystemes  und  mit  ihr  das  System  selbst  im 
Sinne  der  Bewegung  gegen  den  durch  .V  und  8  bezeichneten  Durchmesser  ver- 
schoben sei.  Er  legte  nämlich  bei  feststehenden  Magnetpolen  die  Drathcnden  des 
prüfenden  Galvanometers  in  den  Gegenden  o  und  »c  an ,  und  verschob  sie  so  lange. 
Ins  das  Galvanometer  .keinen  Strom  mehr  anzeigte.    Unter  dieser  Bedingung  musste 
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der  alsdann  durch  die  Prüfungsdräthe  bestimmte  Durchmesser  senkrecht  auf  den 
Stromcurven  stehen.  Wiederholte  er  den  Versuch  für  verschiedene  Rotations- 
geschwindigkeit der  Scheibe,  so  rückte  .die  Stelle  i#>  immer  mehr  nach  S  und  o 
immer  mehr  nach  A",  es  musste  also  auch  der  Durchmesser  ns  des  stärksten 
Inductionsstromes  gegen  den  durch  die  Projectionen  A  und  S  der  Pole  gehen- 
den Durchmesser  in  gleichem  Maassc  im  Sinuc  der  Drchungsrichtuug  verschoben 
werden. 

Was  den  Fall  betrifft,  wo  ein  senkrechter  Magnctstab  über  der  Mitte  der  in 
horizontaler  Ebene  rotirenden  Scheibe  steht,  so  hatten  Nobili  und  Antinori  die 
Ursache  seines  indifferenten  Verhaltens  darin  Anden  wollen,  dass  er  überhaupt  gar 
keine  Ströme  inducire.  Faraday  wies  aber  unter  diesen  Umständen  Ströme  nach, 
wenn  er  die  prüfenden  Galvanometerenden  mit  der  Axe  und  mit  der  Peripherie  der 
Scheibe  in  schleifende  Berührung  brachte.  Dagegen  wandte  aber  Nobili  mit  Recht 
ein,  dass  die  so  beobachteten  Ströme  erst  infolge  dessen  zu  Stande  kämen,  dass 
die  Prüfungsdräthe  angelegt  würden.  Ohne  dieselben  befände  sich  dagegen  die 
Scheibe  nur  in  einem  Spannungszustand,  wie  er  in  Fig.  248  auf  Seite  359  dar- 
gestellt und  am  zugehörigen  Ort  nachgewiesen  worden  ist.  — '  Der  Unterschied 
zwischen  dem  centralen  und  dem  excentrisch  zur  rotirenden  Scheibe  stehenden 
Magneten  tritt  im  folgenden  sinnreichen  Versuch  ganz  besonders  hervor.  Legt 
man  nämlich  auf  den  untern  Pol  eines  über  dem  Centrum  einer  horizontalen  roli- 
renden  Kupferscheibe  aufgestellten  Magneten  ein  dünnes  Eiscnscheibchen,  so  bleibt 
dasselbe  unbeweglich,  wenn  es  gut  centrirt  ist.  Sobald  es  jedoch  ein  wenig  ex- 
centrisch steht,  rotirt  es  mit  der  Scheibe. 

Nobili  versucht  nun  darzuthun,  dass  wenn  ein  Magnet  auf  einer  Scheibe  be- 
festigt ist,  und  gleichzeitig  mit  ihr  rotirt,  oder  wenn  er  allein  oder  statt  seiner 
ein  elektrodynamischer  Cylindcr  um  die  eigene  Axe  rotiren ,  der  besprochene  Span- 
nungszustand ebenfalls  eintrete.  Darauf  inuss  aber  erwidert  werden,  was  oben 
(Ende  von  N.  II.)  bei  Gelegenheit  der  analogen  Hypothese  für  die  rotirendc  magne- 
tische Erde  entgegnet  wurde,  dass  nämlich  eine  Acuderung  in  der  gegenseitigen 
Lage  des  inducirenden  und  des  iuducirten  Körpers  zu  jeder  Induction  nothwendig 
sei.  Es  ist  auch  Nobili  keineswegs  gelungen,  die  freie  Elektricität  nachzuweisen, 
die  infolge  dieses  Spannungszustandes  am  Aequator  und  an  den  Polen  der  Magnete 
hätte  auftreten  müssen. 

IV.  Gegen  die  vorstehenden  Ansichten  über  eine  Stromvcrtheilung  auf  der 
ARAGO  schen  Scheibe  ist  wiederholt  Rcdcnkeu  erhöben  worden ,  und  zwar  mit  Ueber- 
gehung  eines  sehr  irrelevanten  Einwandes  von  dk  Haldat  10  zuvörderst  von 
Lamokt  u.  Drehte  derselbe  nämlich  eine  horizontale  Scheibe  unter  einer  Decli- 
oattonsnadcl ,  so  folgte  die  letztere  der  Drehungsrichtung  am  leichtesten,  wenn  die 
Drehuiigsmittelpunkte  senkrecht  übereinander  standen;  bei  einer  gewissen  Excen- 
tricität  blieb  aber  die  Nadel  ohne  Ablenkung  und  wurde  ihr  Drehpunkt  noch  weiter 
nach  dem  Rand  der  Scheibe  verschoben,  so  erhielt  sie  sogar  einen  entgegen- 
gesetzten Bewegungsantrieb.  Ferner  wurde  die  dämpfende  Kraft  beobachtet,  welche 
ein  Magnetometerstab  durch  zwei  Wos  unter  seinen  Polen  liegende  Kupferplatten 
erfuhr.  Es  zeigte  sich,  dass  diese  Kraft  ungeändert  dieselbe  blieb,  mochten  die 
Platten  mit  einander  in  leitender  Verbindung  stehen  oder  nicht.  Beide  Versuche 
lassen  sich  aber  nicht  durch  die  initgethcilte  Anschauung  bezüglich  der  Strom- 
vcrtheilung auf  der  Scheibe  erklären.  —  Bei  einem  andern  Versuch  wurde  eine 
Declinationsnadcl  so  aufgehangen,  dass  die  unter  ihr  rotirendc  Scheibe  blos  auf 
einen  Pol  wirkte.  Für  verschiedene  Stellungen  des-  Poles  über  der  Scheibe  wurde 
seine  Ablenkung  durch  Spiegel.  Fernrohr  und  Skale  beobachtet,  die  gefundenen 
Zahlen  liessen  sich  aber  nicht  durch  die  Annahme  einer  einfachen  Induction  in 
Uebereinstimmung  bringen.    Die  Bedeutung  ehüger  anderer  noch  namhaft  gemachter 
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Versuche  leuchtet  aus  dem  mir  einzig  zugänglich  gewesenen  unvollständigen  Aus- 
zuge nicht  ein. 

Andere  Einwände  entnimmt  Matteucci  12  aus  folgenden  Versuchen.  Er  lässt 
eine  Scheibe  von  0,8  Mete/  Durchmesser  vor  den  Polen  eines  mächtigen  Elektro- 
magneten rotiren,  und  führt  schleifend  über  verschiedene  Hegionen  der  Scheibe  die 
Drathenden  eines  Galvanometers.  Stellt  aebd  in  Fig.  2')7  die  im  Sinne  der  ge- 
fiederten Pfeile  rotirende  Scheibe  dar  und  sind  AT  und 
S  die  Projectionen  der  beiden  Pole  des  hufeisenför- 
migen Magneten,  so  zeigen  sich  in  manchen  Rich- 
tungen stärkere  Ströme  als  in  anderen,  und  aus  wie- 
der anderen  Richtungen  lässt  sich  gar  kein  Strom 
nach  dem  Galvanometer  abzweigen.  Den  stärksten 
Strom  konnte  Matteucci  in  der  Richtung  des  die 
Projectionen  der  Pole  verbindenden  Durchmessers  ab 
nachweisen.  Was  aber  die  Richtungen  ohne  galvano- 
metrische Wirkung  betrifft,  von  denen  nach  dem 
Früheren  schon  Nobili  eine  interessante  Anwendung 
machte,  so  können  dieselben  einen  doppelten  Grund 
haben.  Entweder  ist  nämlich  an  den  hierdurch  be- 
stimmten Orten  überhaupt  gar  keine  Spannung  vorhanden,  und  diese  mögen  neu- 
trale Linien  heissen,  oder  die  Spannung,  ist  au  allen  Stellen  dieser  Orte  von  gleicher 
Stärke  und  von  gleichem  Vorzeichen^  und  diese  mögen  stromlose  Linien  genannt 
werden.  Die  neutralen  und  die  stromlosen  Linien  haben  nun  das  Gemeinsame, 
dass  man  keinen  Ausschlag  erhält,  wenn  man  beide  Prüfungsdräthe  auf  die  Linien 
selbst  aufsetzt,  dass  man  aber  entgegengesetzte  Ausschläge  bekommt,  wenn  man 
einen  der  Prüfungsdräthe  auf  der  Linie  fest  hält,  während  man  den  andern  rechts 
oder  links  von  der  Linie  auf  die  Scheibe  setzt.  Der  Unterschied  beider  Arten  von 
Linien  besteht  aber  darin,  dass  man  bei  neutralen  Linien  auch  dann  keinen  Aus- 
schlag erhält,  wenn  , man  einen  Prüfangsdrath  auf  denselben  festhält,  und  den  andern 
auf  Punkte  der  Scheibe  aufsetzt,  welche  sich  gänzlich  ausserhalb  des  Wirkungskreises* 
der  Magnetpole  befinden,  wogegen  stromlose  Linien  unter  diesen  Umständen  auf 
das  Galvanometer  wirken.  Matteucci  will  nun  den  Durchmesser  cd,  welcher 
senkrecht  auf  dem  Durchmesser  der  stärksten  Wirkung  steht,  als  eine  neutrale 
Linie  erkannt  haben,  während  sie  nach  Nobili' s  Annahme  eine  stromlose  wäre. 
Ebenso  soll  nach  Matteucci's  Angabe  die  durch  die  Mittelpunkte  von  N  und  5 
gehende  und  mit  der  Scheibe  concentrische  Kreislinie  6<  eine  neutrale  Linie  sein. 
In  dieser  Weise  würde  die  Oberfläche  in  vier  Regionen  von  positiver  und  vier 
andere  von  negativer  Spannung- abgetheilt,  wie  solche  in  der  Figur  mit  -}-  und  — 
bezeichnet  sind.  Den  Charakter  der  stromlosen  Linien  zeigten  die  mit  f.  J.  3.  4. 
5.  bezeichneten  Orte.  Nach  dem  Grundsatz  nun,  dass  die  Verzweigungen  der 
Inductionsströme  auf  den  stromlosen  Linien  senkrecht  stehen  müssen,  glaubte 
Matteucci  statt  der  frühern  Annahme  von  zwei  Stromwirbeln  auf  jeder  Hälfte  deren 
vier  in  den  vier  Quadranten  der  Scheibe  annehmen  zu  müssen,  von  denen  einer  durch 
die  punktirte  Linie  auf  der  Figur  dargestellt  ist.  So  zweckmässig  nun  auch  die 
hier  eingeschlagene  Untersuchungsmethode  ist,  so  ist  doch  nicht  recht  abzusehen, 
wie  die  geschlossene  (punktirte)  Strorticurvc  zweimal  die  neutrale  Linie  6  schneiden 
kann.  Ingleichen  muss  bemerkt  werden,  dass  eine  Zurückführung  der  Versuchs- 
ergebnisse auf  die  Theorie  der  Inductionsströme  nicht  gegeben  worden  ist. 

Einige  andere  Versuche  Matteucci's  lassen  sich  zum  Theil  ebenfalls  nicht 
unter  die  obigen  allgemeinen  Gesichtspunkte  bringen.  So  wurde  ein  Elektromagnet 
in  Rotation  versetzt  (das  Nähere  ist  nicht  mitgetheilt),  während  über  ihm  verschiedene 
Körper  aufgehangen  waren.    Die  auf  letztere  ausgeübte  Wirkung  wurde  entweder 
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durch  Torsion  eines  Silbcrdrathes  oder  durch  die  Anzahl  von  Drehungen  gemessen, 
mit  welchen  dieselben  in  einer  gewissen  Zeit  den  Drehungen  des  Magneten  folgten. 
Wurde  ein  Würfel  von  dünnen  Kupferplatten  hergerichtet,  welche  durch  isolirenden 
Firniss  zusammengeklebt  waren  und  hing  derselbe  mit  horizontal  gerichteten  Piatten, 
so  folgte  er  der  Einwirkung  des  rotireuden  Magneten  nicht,  hatten  aber  die  Platten 
eine  verticale  Stelluug.  so  folgte  Cr  sehr  leicht.  Im  letzten  Falle  waren  die  Bahnen 
der  inducirten  Ströme  nicht  unterbrochen  <  ?). 

Ganz  ähnlich  verhielten  sieh  Würfel  von  krystallisirtem  Wismuth.  Sie  rotirten 
leichter,  wenu  die  Spaltungsllächen  vertical,  als  wenn  sie  horizontal  standen;  noch 
leichter  folgten  jedoch  Würfel  von  amorphem  Wismuth. 

Endlich  wurden  feine  durch  starke  galvanische  Ströme  niedergeschlagene  Pulver 
von  Silber,  Kupfer,  Wismuth  mit  Kolophonium  zusammengeschmolzen,  sodass  das 
Gemenge  die  Elektrizität  noch  vollkommen  isolirte  und  sich  diamagnetisch  verhielt. 
Wurden  daraus  Kugeln,  geformt  und  über  dem  rotireuden  Magneten  aufgehangen, 
so  folgten  sie  seiner  Bewegung,  Silber  und  Kupfer  aber  leichter  als  Wismuth.  — 
Aehnlich  sind  Versuche  De  Haldat's  13  der  eine  Scheibe  von  trockenem  Holz  mit 
eingelegten  Metallplättchen  versehen  unter  einem  Magneten  rotiren  liess,  und  beob- 
achtete, dass  letzterer  der  Bewegung  folgte.  —  Hier  gleichwie  bei  der  von  Arago 
und  von  Harris  nachgewiesenen  dämpfenden  Wirkung  von  Isolatoren  auf  die  schwin- 
gende Nadel  ist  allerdings  eine  Erklärung  durch  Inductionsströme  schwierig. 

V.  Noch  verdienen  zwei  Vorrichtungen  kurz  erwähnt  zu  werden,  deren 
nähere  Betrachtung  der  Lehre  vom  Erdmagnetismus  vorbehalten  bleiben  muss,  es 
ist  der  Dämpfer  zum  Magnetometer  und  das  Inductionsinclinatorium. 

Der  Dämpfer  wurde  zuerst  von  Gaess  14  bei  dem  Magnetometer  angebracht, 
um  unzeitige  Schwingungsbcwegungen  möglichst  rasch  zu  vernichten.  Derselbe 
besteht  einfach  aus  einem  Doppeiraluneu  von  möglichst  starkem  Kupfer  {bei  einem 
2 5  pfundigen  Stab  wog  der  Dämpfer  13  Pfund),  welcher  zu  beiden  Seiten  gegen 
den  Magnetomcterstab  gestellt  wird,  denselben  möglichst  eng  umgiebt,  ohne  doeb 
seinen  Schwingungen  ein  mechanisches  Hiudcrniss  entgegenzusetzen.  J)iesc  Umgebung 
'von  Kupfer  wirkt  wie  die  Scheibe  unter  der  schwingenden  Nadel  in  Arago's  ur- 
sprünglichem Versuch.  Nun  ist  bekanntlich  mehrfach  nachgewiesen  worden,  dass 
die  Bückwirkung  einer  Kupfermasse  auf  einen  benachbarten  Magneten  proportional 
ist  der  relativen  Geschwindigkeit  beider.  Ferner  verlangt  die  Theorie  der  Pendel- 
bewegung,  dass  alsdann  eine  Abnahme  der  aufeinander  folgenden  Schwingungsbögen 
in  geometrischer  Progression  eintreten  muss ,  wenn  dem  Pendel  ein  dauernder  Wider- 
stand entgegengesetzt  wird-,  welcher  der  in  jedem  Moment  statthabenden  Geschwin- 
digkeit proportional  ist.  Nehmen  aber  die  Schwingungsbögen  selbst  in  geometrischer 
Reihe  ab,  so  nehmen  die  Logarithmen  derselben  in  arithmetischer  Reihe  ab,  und 
diese  Abnahme  der  Logarithmen  zweier  aufeinander  folgender  Schwingungsbögen 
nennt  Gauss  das  logarithmischc  Decrement.  Da  nun  der  Dämpfer  die  gestellte 
Forderung  erfüllt,  so  muss  der  Theorie  gemäss  das  logarithmische  Decrement  auch 
für  eine  unter  Einfluss  eines  Dämpfers  schwingende  Nadel  eine  coustante  Zahl  sein, 
und  man  ist  sonach  im  Stande,  aus  der  beobachteten  Dauer  einiger  ihrer  Grösse  nach 
ebenfalls  beobachteten  aufeinander  folgenden  Schwingungsbögen  von  endlicher  Grösse 
die  Schwingungsdauer  für  unendlich  kleine  Schwingungsbögen  so  wie  die  Ruhelage 
der  Nadel  zu  ermitteln.  Wenn  nun  auch  die  Versuche  nicht  vollkommen  mit  den 
aus  der  Theorie  gezogenen  Consequenzen  übereinstimmen ,  wenn  es  vielmehr  scheint, 
als  ob  hier  noch  irgend  eine  andere  bisher  unbekannte  Thätigkeit  ins  Spiel  käme, 
so  ist  die  Uebereinstimmung  doch  so  genügend,  dass  die  theoretischen  Angaben 
zu  brauchbaren  Ergebnissen  führen. 

Die  Theorie  verlangt  ferner  beim  Vorhandensein  eines  jeden  nach  Art  der 
Dampfer  wirkenden  Widerstandes  eine  —  wenn  auch  geringe  —  Vergrösserung 
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der  Schwingungsdauer  der  Nadel  gegen  diejenige  Dauer,  die  ihr  infolge  der  Magnet- 
kraft der  Knie  allein  zukömmt.  Dieser  Unterschied  ist  so  gering,  dass  ihn  Arago  und 
Seebeck  nicht  nachweisen  konnten  (vergleiche  §.  33,  N.  II.  und. III.).  Die  von  Gacss 
angeführten  Beobachtungen  haben  ihn  aber  unzweifelhaft  dargethan. 

In  einer  Abhandlung  von  Abria  15  findet  sieh  ebenfalls  ein  Nachweis  der  ge- 
ringen Zunahme  der  Schwingungsdauer  eines  Magnetstabes  durch  Gegenwart  einer 
dämpfenden  Kupferscheibe.  Ausserdem  benutzt  Adria  die  Formeln,  welche  die 
Abhängigkeit  der  Schwingungsdauer  der  Nadel  von  dem  logarithmischen  Decrement 
zeigt,  um  aus  einer  Beobachtung  des  letzteren  die  Ablenkung  zu  berechnen ,  welche 
der  ruhenden  Nadel  durch  die  mit  einer  gewissen  Geschwindigkeit  gedrehte  Scheibe 
ertheilt  wird.  Eine  Beihe  von  23  Versuchen  stimmt  genügend  mit  den  berechneten 
Ergebnissen.    Uebrigcns  lehrt  aber  die  Abhandlung  nichts  Neues. 

Weber  s  10  Inductionsincliiiatnrium  hat  den  Zweck  mit  Hülfe  der  luduetiousslröme 
die  magnetische  inclinatlon  unabhängig  von  der  Schwerkraft  zu  messen,  die  be- 
kanntlieh  bei  allen  bisherigen  lnclinatoricn  um  deswillen  von  störendem  Einfluss 
ist.  weil  eine  Drehung  der  Nadel  um  den  Schwerpunkt  mit  absoluter  Genauigkeit 
nicht  erreicht  werden  kann.  Das  Instrument  besteht  aus  einein  starken  kupfernen 
Ring  a  in  Fitj.  2.")S,  welcher  mit  Kurbel  r  und  Trieb  /  um  die  Axc  td  in  rasche 
Drehung  versetzt  werden  kann.  Auf 
der  Seite  d  geht  durch  die  hohle 
Orehuugsaxe  eine  feste  Axe,  au  welche 
die  Bussole  >>  coix  entrisch  zum  Hinge 
gesteckt  werden  kann,  ohne  an  dessen 
Drehung  Autheil  zu  nehmen.  Bei  einer 
horizontalen  Stellung  der  Axe  wird 
die  Bussole  mit  der  Hülse  rf,  bei 
verticaler  Stellang  derselben  mit  der 
Hülse  r  aufgesteckt. 

Wird  nun  der  Bing  um  die 
horizontale   und   im  magnetischen 


Fig.  IT*. 


Meridian  orientirte  Axe  in  Dotation  versetzt,  so  entsteht  in  demselben  infolge  des 
verticalen  Antheiles  des  Erdmagnetismus  ein  Iuductionsstrom ,  welcher  der  im 
Innern  befindlichen  Nadel  eine  eoustaute  von  der  Drchgcschwiudigkeit  abhängige 
Ablenkung  ertheilt.  l  ud  ist  diese  Ablenkung  aus  der  mit  der  Drchuugsaxe  zu- 
sammenfallenden natürlichen  Lage  nicht  sehr  bedeutend,  so  erregt  auch  die.ln- 
ductiousw'irkuug  der  Nadel  im  Binge  keinen  sehr  in  Betracht  kommenden  Strom. 
(He  Nadelablenkung  steht  nun  aber  in  folgender  Abhängigkeit  von  der  Stärke  des 
verticalen  Antheiles  der  magnetischen  Erdkraft.  Es  ist  nämlich  die  Stärke  /  des 
im  Bing  in  jedem  Moment  iuducirtcu  Stromes  , 

t)  der  verticalen  Erdkraft  7"  direet, 

i)  der  vom  Ring  umschlossenen  Kreisfiächc  nr7  direet, 

3)  dem  Cosinus  des  Winkels  q  .  welchen  die  Hingebeue  mit  der  Verticalen  macht, 
direet, 

4)  dem  Drehungswinkel  d<i  direet, 

.5)  dem  Leituugswiderstaud  w  des  Binges  umgekehrt 

Proportional    Demnach  ist 


r 

—  •  7i  r 


vo&(f  -  äff. 


ferner  ist  die  ablenkende  Kraft  <l  K  dieses  Kreisstromes  auf  die  in 
P'inkt  befindliche  Dechnationsnadel 


seinein  Mittel- 
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1)  der  Stromstärke  /  direct, 

2)  dem  Nadclmagnetismus  M  direct, 

3)  der  Ringperipherie  2nr  direct, 

4)  dem  Cosinus  des  Winkels  <p  der  Kingebene  mit  der  Vcrticalen  direct, 

5)  dem  Quadrate  jes  Hinghalbmessers  r  umgekehrt 

proportional.    Es  Ist  also 

...         7"        ..  .       w    31  nr 

d  A  —   —  -  •  » r  •  cos  <f  •  d  if  •  M  •         cos  ff 

=  ^-L  7"  j/  cos  tp7d(f  , 

woraus  sich  die  ablenkende  Kraft  A"  für  x/.i  Umdrehung  Ii  ml  et,  wenn  die  vorige 
Formel  von  —  bis    |  —  Tür  <f  integrirt  wird.    Demnach  ist 

3 

7i  r 

A'  =  —  MV. 

Die  ablenkende  Kraft  A'„  durch  »  Umdrehungen  in  der  Zeiteinheit  ist  sonach 

Diese  Kraft  würde  die  Nadel  senkrecht  zum  magnetischen  Meridian  stellen;  die 
Richtkraft  der  Erde  strebt  sie  aber  in  dessen  Ebene  zurückzuführen.  Die  letztere 
ist  nun  gleich  dem  Product  aus  dein  Magnetismus  der  Nadel  M  und  der  horizon- 
talen Erdkraft  T.  Bezeichnet  man  domgemäss  den  Winkel,  um  welchen  die  Nadel 
vom  Meridian  abgelenkt  wird,  mit  r,  so  ist 

inn*r  MT 
tg  r  _  

in  7i  V 


tg«, 


wenn  i  der  luclinatiouswinkel ,  also  tg  i  das  Vcrhältniss  zwischen  der  verticalen 
und  horizontalen  Erdkraft  ist.  Hieraus  leuchtet  aber  ein,  dass  die  Tangente  des 
durch  den  rotirenden  Ring  au  der  Bussolennadel  bewirkten  Ablenkungs- 
winkels stets  der  Tangente  der  am  Orte  des  Versuches  statthabenden 
Inclination  proportional  ist. 

Um  den  Apparat  zu  gebrauchen,  ist  es  nöthig,  den  constanten  Cocftkicnten 
2  n  tt  'f 

  für  eine  gewisse  Umdrehungsgeschwindigkeit  ein  für  alle  mal  zu  bestimmen. 

Dieses  geschieht  am  besten,  wenn  mittelst  einer  guten  Inclinationsnadel  in  einem 
Falle  der  Werth  von  i,  und  mittelst  des  Inductionsinclinatorium  der  Werth  von  r 
für  eine  gewisse  Rotationszahl  n  bestimmt  wird.    Dann  ist  der  fragliche  Coefficient 

2nn3r  tgi 
w  Tg  i 

und  kann  zu  jeder  beliebigen  Messung  mit  demselben  Instrument  benutzt  werden. 

Mit  diesem  Apparat  würde  man  auch  im  Stande  sein,  absolute  Inclinations- 
bestimmungen  zu  machen,  wenn  mau  ihn  nach  einander  mit  horizontal  stehender 
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Axc  zur  Messung  der  verticalcn  Erdkraft  und  mit  vcrtical  stehender  Axc  zur  Mes- 
sung der  horizontalen  Erdkruft  benutzt.  Im  letzten  Falle  steht  aber  die  Nadel  für 
eine  selbstständigc  Inductionswirkuiig  auf  den  Hing  zu  günstig,  als  dass  diese  ver- 
nachlässigt werden  könnte.  * 

Dieser  Umstand  nun.  sowie  der,  ,,dass  sich  mit  jenem  Instrumente  die  magne- 
tometrische  Einrichtung  zur  feineren  Beobachtung  nicht  verbinden  Hess",  welche 
die  Messung  des  horizontalen  Antheiles  des  Erdmagnetismus  so  erfolgreich  gemacht 
hat,  veranlasste  Weber  17  die  Methode  dahin  abzuändern,  dass  die  bezeichneten 
Uehelstäude  vermieden  werden.  Anstatt  nämlich  den  Iuductionsring  auch  gleich- 
zeitig als  Multiplicator  wirken  zu  lassen,  werden  hier  beide  gesondert.  Der  Erd- 
magnetismus inducirt  einen  Strom  in  einer  starken,  ziemlich  riachen  Spirale,  deren 
Enden  mit  den  Enden  eines  einen  Magiictnnictcrstab  umgebenden  Multiplicators  in 
Verbindung  stehen.  Zur  Vermeidung  aller  Unregelmässigkeiten,  welche  ein  Com- 
uiutator  einführen  könnte,  wird  die  Inductionsrolle  blos  um  180°  rasch  gedreht 
und  die  Wirkung  des  dadurch  entstehenden  Inductionsstosses  am  Magnetometer 
mit  Fernrohr,  Spiegel  und  Skale  beobachtet.  Zur  Vcrgrösserung  der  Ablenkung 
weiden  die  recht-  und  rückläufigen  Inductionsstösse  im  Takte  des  hin-  und  her- 
schwingenden Stabes  wiederholt.  Werden  nun  diese  Wirkungen  durch  eine  Be- 
wegung des  Inductors  um  seine  horizontale  und  demnächst  um  seine  vertieale  Axe 
wiederholt,  so  ermöglicht  sich  dadurch  in  gleich  genauer  Weise  eine  Messung  des. 
vertikalen  und  des  horizontalen  Antheiles  des  Erdmagnetismus  etwa  nach  den  im 
Vorstehenden  angegebenen  Principien.  Aus  beiden  Beobachtungen  ergiebt  sich  aber 
das  Maass  der  Induration. 
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36.    Magnelocluktrische  und  elektrodynamische  Inüuctionsapparatc 

Bevor  .wir  weiter  gehen  in  Betrachtung  der  verschiedenen  Formen,  in  denen 
Inductionsströme  auftreten,  und' in  der  Entwicklung  ihrer  Theorie,  müssen  zwei 
Klassen  von"  Apparaten  ausführlicher  besprochen  werden,  welche  sowohl  an 
sich  als  auch  als  Hülfsmittel  für  die  folgenden  Erörterungen  von  Wichtigkeit 
sind,  nämlich  die  magnetoelektrischen  und  die  elektrodynamischen  In- 
ductioilsapparate. 

Von  den  vielen  Vorrichtungen,  welche  angegeben  wurden,  um  durch  mecha- 
nische Bewegung  von  Magneten  kräftigere  Inductionsströme  zu  gewinnen,  ist 
die  wichtigste  der  magnetoelektrischen  Rotationsapparat.  Es  ist  nämlich  aus  §.  >M 
bekannt,  dass  in  einer  geschlossenen  Drathspirale  ein  Iuductionsstrom  entsteht, 
wenn  man  in  dieselbe  einen  Magnetpol  einführt,  und  dass  ein  Strom  von  ent- 
gegengesetzter Richtung  hervorgerufen  wird,  wenn  man  den  Magneten  wieder  aus 
derselben  entfernt.  Voraussichtlich  wird  aber  der  Zweck  besser  erreicht  werden, 
wenn  man  einen  Magneten  innerhalb  einer  Drathspirale  entstehen  oder  vergehen 
x  lässt,  und  das  geschieht  am  leichtesten  dadurch,  dass  mau  einen  innerhalb  der 
Spirale  befindlichen  Kern  von  weichem  Eisen  durch  Annähern1  an  einen  Magnct- 
S  pol  magnetisirt.  und  durch  Entfernen  wieder  in  den  magnetischen  Nullzustand 
zurückkehren  lässt.    Nähert  man  alsdann  denselben  Eisenkern  dem  entgegen- 
gesetzten Pol  des  Magneten  au,  so  entsteht  in  der  ihn  umgebenden  Spirale 
wieder  ein  Strom  von  derselben  Richtung  als   der  war,  der  beim  Entfernen 
vom  ersten  Fol  inducirt  wurde,  und  entfernt  mau  dann  den  Kern  wiederum  vom 
zweiten  oder  nähert  ihn  dem  ersten  Fol  abermals  an,  so  bekommt  der  Strom 
wieder  die  erste  Richtung.    Der  magnetoelektrische  Rotationsapparat  ist  nun  so 
beschaffen,  dass  er  in  bequemer  Weise  jene  Verrichtungen  vollführt  und  gleich- 
zeitig den  beständig  wechselnden  Strom  so  umkehrt,  dass  er  im  Schliessungs- 
bogen  dauernd  dieselbe  Richtung  behält.    Dieser  Apparat  dankt  seinen  ersten 
Ursprung  den  Söhnen  des  Meehanikus  Fixn  in  Paris.   Er  trat  zuerst  in  der  an- 
spruchlosen  Form  einer  physikalischen  Curiosität  auf,  seine  Bedeutung  wurde 
aber  bald  erkannt,  und  man  verwendete  viel  Scharfsinn,  um  ihn  auf  den  jetzigen 
Zustand  der  Vollkommenheit  zu  bringen.    Um  die  Verbesserung  haben  sich 
Saxton,  Ci.arke,  Ettinuhaisen.  Poggendorff ,  Petrina,  Stöhrer,  Sinsteden 
verdient  gemacht.    Als  Repräsentant  aller  verschiedenen  Formen  mag  hier  ein 
von  Stöhrer  construirter  und  in  Fig.  230  ( 'Seite  .'W3 )  abgebildeter  Rotations- 
apparat  beschrieben  werden,  weniger  deswegen,  weil  er  als  der  vollkommenste 
zu  erachten  wäre,  sondern  darum,  weil  diese  Form  die  übersichtlichste  und 
gleichzeitig  die  verbreitetste  ist. 

Auf  einem  erhöhten  und  zur  Verwahrung  kleiner  Nchcnutcnsilien  benutzten 
hohlen  Postament  p  liegt  der  aus  sieben  Lamellen  zusammengesetzte  Hufeisen- 
magnet .WS.  Derselbe  wird  in  seiner  Lage  durch  ein  Querholz  a  gehalten, 
welches  mittelst  der  Fnssschraube  der  Säule  b  gegen  den  Magneten  drückt. 
Vor  den  Polen  ;V  und  Ä  des  Magneten  rotirt  nun  der  Inductor  und  dieser  be- 
steht aus  dem  eisernen  Querstück  mn,  auf  welches  zwei  Eisencylinder  mittelst 
der  bei  m  und  n  vorstehenden  Schrauben  befestigt  sind.     Die  Eisencylinder 
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Stockei  in  Hulzspulen,  welche  mit  dünnem  übcrsponncnen  Kupferdrath  bis  zur 
Dicke  der  Rollen  />/  umwunden  sind.  Das  Qiierstüek  und  die  Eiscncylinder  bilden 
in  «lieser  Zusammensetzung  einen  hufeisenförmigen.  Anker,  welcher,  wie  in  der 
Zeichnung,  vor  den  Magnetpolen  stehend  die  stärkste  magnetische  Verthcilung 


besitzt,  der  aber  bei  einer  Drehung  um  90°  seine  Polarität  verliert,  und  bei 
weiter  fortgesetzter  Rotation,  wenn  f  vor  s  und  rj  vor  n  zu  stehen  kommt,  die 
umgekehrte  Polarität  annimmt.  Infolge  dieses  Wechsels  der  magnetischen  Ver- 
keilung wird  dann  in  den  umgebenden  Drathrollen  ein  Strom  inducirt.  wenn 
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anders  deren  Enden  in  geeigneter  Weise  zu  einem  geschlossenen  tinlaufe  verbunden 
sind.   Um  den  Inductor  in  Rotation  zu  versetzen,  ist  er  an  der  eisernen  Axe  cd 
befestigt,  welche  durch  das  Rad  r  und  die  um  dasselbe  gelegte  Schnur  ohne 
Ende,  bewegt  wird.   In  c  und  in  e  hat  die  Rotationsaxe  ihre  beiden  Lager.  Das 
bei  c  ist  durch  eine  in  der  Zeichnung  zur  HälAc  sichtbare  Schraube  so'  vorge- 
richtet, dass  die  Axe  in  ihrer  Längsrichtung  verschoben  werden  kann,  wodurch 
der  Inductor  in  grösserem  oder  geringerem  Abstand  von  den  Polenden  des 
Magneten  rotirt  und  somit  sich  die  Stärke  des  inducirten  Stromes  modificirt. 
Auf  der  Rotationsaxe  ist  ausser  dem  Inductor  noch  der  Holzcylindcr  h  befestigt, 
welcher  drei  Schraubenzwingen  trägt  zur  Aufnahme  der  vier  Drathendcn  beider 
liidiictionsrollen.    Zwei  dieser  Schraubenzwingen  sind  in  metallischer  Berührung 
mit  zwei  Kupferstreifen,  von  denen  der  eine  über  den  Holzcylindcr  hinab  un- 
mittelbar nach  der  eisernen  Axe  führt,  während  der  andere  auf  den  Kupferring 
k  aufgelöthet  ist    Der  letztere  ist  von  der  eisernen  Axe  vollkommen  isolirt. 
und  zwar  einerseits  durch  einen  hinter  ihm  liegenden  Elfenbeinring,  andererseits 
durch  eine  zwischen  Axe  und  Kupferring  gekittete  hölzerne  Hülse.    Auf  dem 
Ende  der  Rotationsaxe  zwischen  k  und  d  befindet  sich  der  Commutator,  welchen 
Fig.  240  in  halber  Grösse  darstellt.    Hier  ist  i  die  Verbindungsstelle  des  einen 
Kupierst  reifens  mit  der  Axe  und  k  die  des  andern  mit  dem  Kupferring.  Auf 
die  Axe  kann  nun  die  Vorrichtung  sq dt  aufgeschoben  werden.   Dieselbe  besteht 
aus  einer  hohlen  Blechaxe,  welehe  oben  und  unten  mit  den  eisernen  Scheiben 
s  und  d  bedeckt  ist.    I  eher  jene  Blechaxe  ist  eine  zweite  hohle  Blechaxe  ;/, 
jedoch  mit  isidirendrm  hölzernen  Zwischenfutter  aufgeschoben,  welche  an  ihren 
Enden  die  eisernen  Scheiben  q  und  /  trägt,  doch  so,  dass  auch  diese  letzteren 
mit  den  Scheiben  s  und  d  in  keiner  metallischen  Berührung  stehen.    Die  Um- 
fange aller  vier  Scheiben  sind,  wie  es  die  Figur  zeigt,  bis  fast  zur  Hälfte  aus- 
gefeilt und  sind  so  gegen  einander  gestellt,  dass  die  erste  und  zweite,  sowie  die 
dritte  und  vierte  sich  gegenseitig  zu  einer  vollen  Scheibe  ergänzen,  dass  aber 
die  Ausschnitte  der  ersten  und  dritten  (s  und  /)  nach  einer  Seite,  die  der 
zweiten  und  vierten  Scheibe  (q  und  d)  nach  der  entgegengesetzten  gewendet 
sind.   Während  das  äussere  Scheibenpaar  s  und  d  in  unmittelbarer  metallischer 
Berührung  steht  mit  der  Rotationsaxe  und  durch  dieselbe  mit  dem  Kupferstreifen  t. 
ist  an  dem  innern  Scheibenpaar  und  zwar  bei  q  eine  Stahlfeder  qv  eingeschraubt, 
welche  gegen  den  Ring  k  drückt  und  durch  diesen  eine  Verbindung  mit  dem 
andern  Kupferstreifen  herstellt.    Nun  schleifen  von  zwei  breiten  Stahlfedern, 
wie  die  Hauptfigur  zeigt,  die  eine  gleichzeitig  auf  den  obern  beiden  Scheiben  s  und 
y,  die  andere  gleichzeitig  auf  den  untern  beiden  Scheiben  d  und  /.    Diese  Federn 
werden  durch  ein  Elfenbeinstück  festgedrückt  und  führen  zu  den  beiden  Schrauben- 
klemmen ,r  und  s.  welche  dazu  dienen,  die  Enden  des  Schliessungsbogens  auf- 
zunehmen, und  welche  wie  der  Federhalter  von  einem  auf  einer  Säule  stehenden 
Hojzklötzchen  getragen  werden. 

Um  die  örientirung  in  der  Stromesrichtung  zu  erleichtern,  sind  auf  die  beiden 
Anfänge  der  Inductionsdräthe  weisse  und  an  beiden  Enden  schwarze  Perlen  auf- 
gesteckt, die  Dräthe  selbst  sind  aber  auf  beide  Rollen  im  entgegengesetzten 
Sinn  aufgewunden,  damit  sich  der  Strom  in  beiden  gleichzeitig  von  den  weissen 
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zu  den  schwarzen  Perlen,  oder  umgekehrt  bewegt ,  während  beide  Rollen  stets  sich 
unter  entgegengesetzten  inducirenden  Einflüssen  befinden.  —  Nun  ist  eine  zwei- 
fache Verbindung  der  Drathenden  möglich.  Hat  man  nämlich  im  Schliessungs- 
bogen  einen  grossen  Widerstand  zu  überwinden,  wie  z.  B.  bei  physiologischen 
Versuchen,  so  vermehrt  man  die  elektromotorische  Kraft  und  zugleich  den 
Widerstand  im  Apparat  dadurch,  dass  man,  wie  es  die  Figur  andeutet,  das  Drath- 
ende  mit  schwarzer  Perle  der  einen  Rolle  und  das  mit  weisser  Perle  der  andern 
Rolle  gleichzeitig  in  die  mittlere  Schraube  auf  dem  Holzcylinder  h  und  die  anderen 
beiden  Schrauben  gesondert  einklemmt.  Hat  man  dagegen  nur  einen  geringen 
Widerstand  zu  bewältigen,  wie  etwa  bei  Glüh  versuchen,  so  vermindert  man  den 
Widerstand  in  dem  Apparat  dadurch,  dass  man  die  mittlere  Schraubenklemme 
unbenutzt  lässt  und  beide  Drathenden  mit  den  weissen  Perlen  gleichzeitig  in  die 
eine,  beide  mit  den  schwarzen  Perlen  in  die  andere  der  noch  übrigen  Schraubcn- 
klemmen  einsteckt. 

Ist  nun  in  dem  einen  oder  in  dem  andern  Falle  die  Vorrichtung  gerade  so 
beschaffen,  dass  der  Strom  in  die  links  liegende  Schraubenklemmc  eintritt,  wenn 
die  Spule  f  sich  vom  Nordpol  N  entfernt  und  dem  Südpol  S  annähert,  dann 
bewegt  sich  derselbe  den  Kupferstreifen  entlang,  tritt  bei  i  (Nebenfigur)  in 
die  Rotationsaxc  und  geht  von  dieser  nach  den  Scheiben  s  oder  d,  um  von  hier 
in  eine  der  beiden  schleifenden  Federn  einzutreten.  Soll  aber  der  Strom  stets 
dieselbe  Richtung  im  Schliessungsbogen  behalten ,  so  muss  der  Comniutator  so 
gestellt  werden,  dass  während  der  ganzen  Bewegung  der  Rolle  f  von  A*  bis  S 
dieselbe  Feder  auf  derselben  Scheibe  schleift,  es  muss  also  gleichzeitig,  wenn 
iV  von  f  verlassen  wird,  die  Scheibe  /  von  der  Feder  verlassen  und  die  Scheibe 
d  von  derselben  berührt  werden.  Unter  diesen  Umständen  wird  aber  der  Strom 
von  d  nach  der  Schraubenklemme  z  übergeben  können  und  den  Schliessungs- 
bogen in  der  Richtung  zx  durchfliessen.  Von  .t  geht  er  durch  die  andere 
schleifende  Feder  nach  der  Scheibe  q,  über  v  nach  dein  Kupferring  k,  alsdann 
nach  der  Schraubenklemme  auf  der  rechten  Seite  des  Holzcylinders  h  und  so 
zu  den  inducirten  Rollen  zurück.  Hat  nun  aber  die  Rotationsaxe  und  alles,  was 
mit  ihr  in  fester  Verbindung  steht,  einen  halben  Kreislauf  vollendet,  so  wird  f 
von  S  und  g  von  AT  inducirt,  die  Stromesrichtung  wird  die  umgekehrte,  und  die 
rechte  Schraubenklemmc  auf  h  ist  jetzt  seine  Eintrittsstelle.  Von  dieser  bewegt 
sich  dann  aber  der  Strom  über  k  und  v  nach  q  und  t.  Bei  der  mittlerweile 
stattgehabten  Drehung  hat  aber  die  zu  z  fuhrende  Feder  die  Scheibe  d  verlassen 
und  schleift  auf  dem  hohen  Rande  von  /,  nimmt  also  abermals  den  Strom  auf, 
führt  ihn  in  der  frühem  Richtung  zx  durch  den  Schliessungsbogen,  von  wo 
aus  ihn  die  andere  Feder  aufnimmt  und  an  die  Rolle  5  abgiebt,  damit  er  durch 
die  Rotationsaxc  über  i  nach  der  linken  Schraubenklemme  auf  h  und  somit  zu 
den  inducirten  Spiralen  zurückkehren  kann.  — 

Gleich  den  magnetoelektrischen  sind  auch  die  elektrodynamischen  Inductions- 
apparate  nur  allmälig  zu  dem  jetzigen  Zustande  der  Vollkommenheit  gediehen. 
Im  Allgemeinen  werden  dieselben  je  nach  den  beabsichtigten  Zwecken  andere 
Einrichtungen  bekommen  müssen  und  namentlich  ist  zu  physiologischen  Wir- 
ktingen ein  ungleich  geringerer  Aufwand  an  Material  und  Sorgfalt  erforderlich. 
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;ils  wenn  physikalische  Erscheinungen  dargestellt  werden  sollen.  Immerhin  ist 
aber  das  Wesentliche  der  Gonstruction  in  allen  Fallen  gleich.  Von  den  magnetn- 
elcktrischen  Maschinen  unterscheiden  sie  sich  principicll  dadurch,  dass  in  jenen 
Magnetismus  und  mechanische  Bewegung  die  inducirenden  Agentieu  sind,  während 
hier  direet  oder  indirert  der  galvanische  Strom  in  den  Momenten  des  Entstehens 
und  Vergehens  die  Inductionsströme  hervorruft.  Wesentliche  Bestandteile  der 
elektrodynamischen  Apparate  sind  sonach  ein  inducirender  und  ein  indurirter 
Drath.  sowie  eine  Vorrichtung,  um  im  erstem  den  Strom  rasch  zu  unterbrechen 
und  wiederherzustellen.  Beahsichtigt  man  eine  verstärktere  Wirkung,  so  kommt 
dazu  noch  als  ausserwesentlichcr  Bestandteil  ein  Eisenkern  oder  besser  ein 
Bündel  von  Eiscndräthcn,  welche  in  den  zur  Spirale  aufgewundenen  induciren- 
den Drath  gesteckt  werden  und  dessen  Wirkung  durch  die  bei  jeder  Strom- 
schwankung statthabende  magnetische  Aenderung  unterstützen. 

Nach  diesen  Erfordernissen  construirte  in  den  Jahren  1  H.">()  oder  1H.il 
Herr  Mechanikus  Ri  iimkorff  1    in  Paris   den    in   Fiy.  2il  wiedergegebenen 


InducUonsapparat.  Ist  derselbe  auch  noch  mancher  Verbesserung  fähig,  so 
ist  er  doch  der  kräft'mste  und  vollkommenste  von  allen  .bisher  bekannt  ge- 
wordenen Apparaten.  Der  inducirende  Drath  hat  ungefähr  i  Millimeter  Durch- 
messer und  ist  in  drei  Lagen  auf  eine  294  Millimeter  hinge  Papprolle  gewunden, 
welche  mit  zwei  kreisrunden  Seitenplatten  ab  aus  starkem  Spiegelglas  versehen 
ist.  Mit  Zwischenlegung  von  gelirnisstem  und  an  die  Glaswände  seitlich  ange- 
klebtem Papier  wird  auf  die  so  gewonnene  inducirende  Spirale  der  Inductions- 
dr.ith  gewunden.  Letzterer  ist  wie  der  erste  mit  Seide  umsponnen,  aber  ausser- 
dem noch  stark  in  Schcllackfirniss  getränkt,  und  wird  von  Lage  zu  Lage  aber- 
mals mit  diesem  isolirenden  Material  überzogen.  Der  inducirte  Drath  hat  etwa 
10000  Meter  Länge  und  kaum  1 3  Millimeter  Dicke.  Die  vier  Enden  dieser 
beiden  Dräthe  kommen  aus  Durchbohrungen  in  den  Glasplatten  zum  Vorschein. 
Das  innere  Ende  des  inducirenden  Drathes  fuhrt  zu  einer  Klemmschraube,  welche 
von  der  Platte  «  in  der  Zeichnung  verdeckt  wird,  und  das  äussere  Ende  ist  an 
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dein  Ständer  c  befestigt.    Die  beiden  Enden  des  inducirten  Drnthes  führen  zu 
den  Messingfassungen  d  und  e,  welche  der  bessern  Isolatiuu  wegen  auf  Glas- 
füssen  stehen.  Die  innere  Höhlung  der  Spiralen  ist  mit  einem  Bündel  gefirnisster 
Eisendräthe  ausgefüllt .  welche  aus  beiden  Glasplatten  wie  bei  f  hervorragen, 
und  hier  mit  emer  aufgeschraubten  eisernen  Deckplatte  versehen  sind.    Iii  die 
Rander  der  Glasplatten  sind  Hohlkehlen  eingeschliffen ,  um  starke  Kupferdräthe 
aufzunehmen,  die  zur  Befestigung  der  Rollen  auf  einem  Bodenbrett  mn  von  unten 
durch  Schraubenmuttern  gehalten  werden.  —  Dem  inducirenden  Drath  wird  nun 
vermittelst  des  bei  k  angedeuteten  und  in  §.  3,  Fig.  //,  näher  beschriebenen 
Commutators  der  Strom  von  höchstens  drei  Platinzinkelementen  zugeführt,  indem 
man  deren  Poldräthe  in  die  zu  beiden  Seiten  des  Commutators  stehenden  Klemm- 
schrauben befestigt,  von  denen  die  eine  verdeckt,  die  andere  in  x  sichtbar  ist. 
Von  einem  der  beiden  Axenlager  des  Commutators  führt  eine  Metallleitung  auf 
dem  Wege  gh  nach  dem  Unterbrecher  bei  i,  während  das  andere  Axcnlager 
mit  derjenigen  Klemmschraube  in  Verbindung  steht,  welche  das  innere  Ende  des 
inducirenden  Drathes  aufnimmt.   Zwischen  c  und  h  steht  nun  die  Unterbrechungs- 
vorrichtung, welche  jede  beliebige  der  in  §.  3,  N.  IV.  aufgeführten  Gestalten  haben 
kann,  die  aber  hier  eine  von  de  la  Rive,  sowie  von  Wagner'2  angegebene  Form 
besitzt.    Der  kupferne  Ständer  c  ist  nämlich  oben  mit  einer  sattelartigen  Zu- 
schärfung  zur  Aufnahme  eines  entsprechend  eingekerbten  Kupferarmes  versehen 
welcher  letztere  am  andern  Ende  ein  Eisenstück  o,  Hammer  genannt,  trägt. 
Der  Hammer  ist  nach  unten  mit  einem  Platinblech  belegt,  und  dieses  ruht  auf 
einem  kupfernen,  oben  ebenfalls  mit  Platin  belegten  Fortsatz  i  der  vom  Commu- 
tator  kommenden  Leitung,  welcher  der  Amboss  heissen  mag.     Zur  bessern 
Stromleitung  ist  mittelst  der  Schraube  p  an  den  Stiel  des  Hammers  ein  dünner 
kurzer  Silberdrath  befestigt,  der  abwärts  nach  dein  Stäuder  c  führt  und  dort 
andererseits  befestigt  wird.  Der  Weg  des  inducirenden  Stromes  ist  nun  folgender: 
Tritt  er  z.  B.  in  die  Schraubenklemme  s  ein  und  führt  ihn  der  Commutator  zu 
dem  innern  Ende  der  inducirenden  Spirale,  dann  durchläuft  er  die  letztere  und 
kommt  bei  dem  Ständeis. e  wieder  zum  Vorschein,  worauf  er  durch  den  Hammer 
po  nach  dem  Amboss  i  geht  und  dann  auf  dem  Wege  hg  nach  dem  Commu- 
tator und  zu  seiner  Quelle  zurückkehrt.    Bei  dieser  Gelegenheit  magnetisirt  er 
das  Eisendrathbündel,  infolge  dessen  der  Hammer  o  gegen  f  gezogen  und  somit 
vom  Amboss  abgehoben  wird.    Die  dadurch  entstehende  Unterbrechung  des 
Stromes  inducirt  im  dünnen  Drath  einen  Nebenstrom,  entmagnetisirt  aber  gleich- 
zeitig das  Drathbündel,  wodurch  der  Hammer  wieder  abwärts  fällt,  den  Strom 
schliesst,  eine  abermalige  Induction  bewirbt  und  so  sein  Spiel  zwischen  Oeffhen 
und  Sch Hessen  fortsetzt    Die  bei  dieser  Gelegenheit  inducirten  Ströme  können 
sich  nun  ausgleichen,  wenn  ein  Schliessungsbogen  die  beiden  Säulenköpfe  d 
und  e  verbindet.    Um  das  Spiel  des  Hammers  zu  verlangsamen  oder  zu  be- 
schleunigen, dient  die  Schraube  r,  indem  dieselbe,  nach  Bedürfniss  stärker  oder 
schwächer  gegen  das  Bodenbrett  gepresst,  den  Amboss  und  mit  ihm  den  Hammer 
hebt  oder  senkt. 

Nocn  ist  der  beiden  Schraubenzwingen  v  und  w,  sowie  des  Condcnsators 
Erwähnung  zu  thun,  zu  welchem  dieselben  führen.    So  gut  wie  nämlich  der 
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primäre  Strom  beim  Aufhören  und  Beginnen  einen  secundären  Strom  in  einem 
benachbarten  Stromleiter  erzeugt,  so  erzeugt  er  auch,  wie  später  noch  näher 
ausgeführt  werden  wird,  einen  solchen  auf  seiner  eigenen  Bahn.  Dieser  Gegcn- 
strom,  wie  er  genannt  wird,  macht  sich  besonders  beim  Oeflhcn  des  primären 
Stromes  bemerklich  und  kommt  dann  zu  Stande,  wenn  die  Drathspirale  durch 
einen  Leiter  zweiten  Ranges  geschlossen  bleibt,  nachdem  der  primäre  Strom  ge- 
üfflict  worden  ist.  Schliesst  man  nun  z.  B.  die  Schraubenklemmen  i*  und  tv,  von 
denen  die  eine  mit  dem  Amboss,  die  andere  mit  dem  Ständer  c  und  sonach 
mit  dem  Hammer  in  leitender  Verbindung  bleibt,  etwa  durch  den  menschlichen 
Körper,  so  wird  dadurch  wegen  der  geringeren  Leitungsfähigkeit  der  Strom 
in  der  inducirenden  Spirale  nur  unmerklich  geschwächt;  dagegen  aber  kann  der 
Gegenstrom  nach  dem  Oeflhen  des  primären  Stromes  zu  Stande  kommen,  indem 
er  sich  durch  die  gebotene  Nebenschlicssung  ausgleicht. 

Aber  auch  ohne  Einschaltung  eines  Schliessungsbogens  zwischen  v  und  tu 
kömmt  der  Gegenstrom  zum  Theil  wenigstens  zu  Stande,  indem  die  im  Drathe 
eireulirenden  Elektricitäten  eine  genügende  Spannung  besitzen,  um  den  bei  der 
Trennung  von  Hammer  und  Amboss  entstehenden  Zwischenraum  zu  durchschlagen. 
Hierdurch  wird  aber,  wie  ebenfalls  noch  näher  erörtert  werden  soll,  der  im 
Nebendrathe  beabsichtigte  Inductionsstrom  bedeutend  beeinträchtigt  Zur  Ver- 
meidung dieses  Ucbclstandes  brachte  Fizeau  3  einen  Condcnsator  an.  Dieser 
besteht  aus  einem  260  Centitncter  langen  und  1 7  Centimeter  breiten  Wachstafft- 
streifen  auf  beiden  Seiten  bis  fast  zum  Rand  mit  starkem  Stanniol  bedeckt,  welcher 
mit  geeigneter  Zwischenlegung  von  andern  Wachstafftstrcifen  zusammengefaltet 
wird,  sodass  er  in  einem  dünnen  in  das  hohle  Bodenbrett  mn  eingepassten 
Kasten  Platz  findet.  Die  beiden  Stanniolbelege  stehen  unter  sich  in  keiner 
metallischen  Verbindung,  sind  aber  jedes  mit  einer  nach  unten  führenden  Ver- 
längerung der  Schrauben  v  und  w  in  Berührung.  Die  Wirkung  dieses  Conden- 
sators  denkt  man  sich  nun  so,  dass  die  bei  der  Trennung  von  Hammer  und 
Amboss  zum  Ueberspringen  geneigten  Elektricitäten  auf  den  Wegen  ihv  und  oew 
abgeleitet,  sich  auf  den  beiden  Belegen  ansammeln  und  ?omit  zu  viel  an  Dichtig- 
keit verlieren,  um  den  entstehenden  Zwischenraum  überspringen  zu  können. 
Dahingegen  gleichen  sie  sich  wieder  aus,  sobald  der  Hammer  auf  den  Amboss 
zurückfällt,  um  bei  einer  abermaligen  Trennung  Raum  für  eine  neue  Conden- 
sation  zu  lassen. 

Will  man  nun  die  Wirkung  des  Inductionsstromes  untersuchen,  so  werden 
die  beiden  Messingfassungen  d  und  e,  zu  denen  der  inducirte  Drath  fuhrt,  durch 
die  Enddräthe  des  Schliessungsbogens  verbunden.  Die  hier  in  Erscheinung 
tretenden  Thatsachen  mögen  aber  erst  später  im  Zusammenhang  mit  anderen 
beschrieben  werden. 

I.  Als  erste  mngnetnclektrische  Maschine  muss  eine  Vorrichtung  von  dal  Nkgro  4 
bezeichnet  werden.  Dieselbe  bestand  aus  vier  (wnhrseheinlich  hufeisenförmigen) 
Magneten  und  vier  Paaren  cylindrischcr  Spiralen.  Die  Spiralen  waren  auf  einem, 
die  Magnete  auf  einein  andern  Tische  parallel  neben  einander  befestigt,  sodass  wenn 
der  letztere  dem  ersteren  rasch  angenähert  oder  von  ihm  entfernt  wurde,  die 
Magnetpole  in  die  Spiralen  gestossen  oder  aus  denselben  gezogen  wurden.  Die 
Spiraleendcn  waren  in  geeigneter  Weise  mit  einem  Galvanometer  in  Verbindung 
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gesetzt,  um  demselben  Ablenkungen  zu  ertheilen.  Diese  Maschine  ist  kaum  be- 
kannt geworden. 

II.  Anders  verbält  es  sich  mit  der  von  den  Söhnen  des  Mechanikus  Pixn  6 
in  Paris  aus  dem  Jahre  '4  832  herrührendeu  Construction ,  indem  dieselbe  die  Grund- 
lage der  noch  jetzt  gebräuchlichen  magnetoelektrischcu  Maschinen  bildet.  Ein  huf- 
eisenförmiger Stahlmagnet  mit  pandlelogrammatischem  Querschnitt  und  ein  ähnlich 
gebogenes  Stück  weiches  Rundeisen  standen  in  verticaler  Ebene  einander  gegen- 
über. Letzteres  diente  als  Anker  und  war  mit  liO  Meter  übersponnenem  Kupferdrath 
bewunden,  dessen  Enden  in  ein  darunter  befindliches  Gcfäss  mit  Quecksilber  bis 
beinahe  auf  dessen  Oberfläche  reichten.  Während  nun  der  Anker  fest  stand ,  konnte 
der  Magnet  um  die  vertieale  Axc  seiner  Form  mittelst  einer  Kurbel  gedreht  werden, 
sodass  durch  abwechselnde  Annäherung  seiner  Pole  an  die  Enden  des  Ankers  dieser 
bei  jeder  Drehung  seine  Polarität  zweimal  wechselte.  Die  dadurch  im  Drathe  ent- 
stehenden Inductionsströme  glichen  sich  aus,  wenu  dessen  Enden  durch  das  infolge 
der  Kurbelbewegungeu  erschütterte  Quecksilber  metallisch  mit  einander  verbunden 
wurden  r  und  gaben  sich  beim  Unterbrechen  der  Schliessung  durch  Funken  zu  er- 
kennen. Mit  einer  demnächst  construirten  grössern  Maschine*,  deren  Magnet  fOO 
Kilogramm  Tragkraft  besass  und  deren  Anker  mit  100  0  Meter  Kupferdrath  um- 
wunden war,  wurden  ausser  Funken  auch  noch  starke  Erschütterungen  und  unwill- 
kürliche Bewegungen  in  den  Fingern  erzielt,  wenn  diese  in  zwei  gesonderte  Flüssig- 
kertsgefässe  tauchten,  zu  denen  die  Drathcnden  führten.  Ingleichcn  konnten  Aus- 
schläge der  Goldplättchcn  am  Condensator  und  Wasserzersetzuug  beobachtet  werden. 
Während  bei  der  ersten  Maschine  für  jede  Umdrehung  des  Magneten  eine  Stroiu- 
uinkchr  im  Schliessungsbogen  stattfand,  hatte  jetzt  Pixu  schon  einen  Commutator 
nach  Amperes  Construction  mit  dem  rotirenden  Magneten  verbunden,  um  die 
Stromesrichtung  constant  zu  erhalten.  Mit  dieser  Abänderung  konnte  in  gleicher 
Zeit  eine  grössere  Menge  Wasser  zersetzt  werden,  als  ohne  dieselbe. 

Pixu's  Maschine  wurde  zuerst  wesentlich  vervollkommnet  durch  Saxton  7 . 
Das  erste  vollständige  Exemplar  einer  solchen  Maschine  war  bei  der  Naturforscher- 
Versammlung  in  Cambridge  im  Juni  1833  ausgestellt.  Bei  Saxton's  Maschine  Ist 
der  Hufeisenmagnet  fest  und  der  Anker  beweglich.  Erstercr  liegt  horizontal  und 
besteht  aus  mehren  einzelnen  Lamellen.  Vor  seinen  Polcndcn  bewegt  sich  au 
horizontaler  Axe  der  kreuzförmige  Anker  mit  vier  Inductionsspulen.  Zwei  einander 
gegenüberstehende  Spulen  sind  aus  dünnem,  die  beiden  andern  aus  dickem  Drath 
aufgewunden.  Jedes  Paar  wird  gesondert  gebraucht,  je  nachdem  man  einen  grossen 
oder  einen  kleinen  Widerstand  zu  überwinden  hat,  während  das  andere  ungeschlossen 
bleibt.  Von  den  jedesmaligen  beiden  freien  Enden  eines  Paares  steht  nun  das  eine 
mit  der  metallenen  Welle  in  fester,  das  andere  aber  je  nach  Bedürfniss  in  wech- 
selnder Verbindung  mit  einer  metallenen,  auf  die  Welle  geschobenen,  aber  von  ihr 
isolirten  Hülse.  In  Fig.  242  ist  das  vordere  Ende  der  Welle  w  und  die  aufge- 
schobene Hülse  h  vergrössert  dargestellt.  Um  Funken 
zu  erhalten,  wird  auf  die  Welle  ein  lanzettförmiges 


MelallplättcJpen  f  aufgesteckt,  welches  bei  jeder  Um- 
jit 


drehung  mit  jeder  Spitze  einmal  in  ein  darunter  stehen- 
des Quccksilbergefäss  taucht.  Mit  der  Hülse  steht 
dagegen  die  Metallscheibe  e  in  Verbindung,  welche 
mit  dein  auialgamirteu  Rande  dauernd  dieselbe  Queck- 
süberoberfläche berührt.  Zu  physiologischen  und  che- 
mischen Versuchen  wird  das  Plättchen  f  abgenommen, 
und  die  Welle  w  unmittelbar  mit  dem  einen  Ende  des  Schliessungsbogens  in  Verbindung 
gesetzt,  während  das  andere  zu  dem  Quecksilber  der  Scheibe  e  geführt  wird.  — 
Um  die  Verbindung  mit  den  beiden  Rollenpaarcn  willkürlich  herzustellen,  ist  der 
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Fuss  der  Scheibe  bei  </  mit  einem  Einschnitt  versehen,  in  welchen  zwei  ent- 
sprechende Enden  u  und  r  eines  jeden  Paares  der  lnductionsdräthe  ragen.  Durch  theil- 
weise  Drehung  des  Eusses  kann  nun  entweder  a,  wie  in  der  Zeichnung,  oder  c 
mit  der  Scheibe  in  metallische  Hcrührung  gebracht  werden.  —  Während  in  dieser 
Weise  die  Stromesrichtung  bei  jeder  Drehung  des  Ankers  zweimal  im  Schliessungs- 
bogen  wechselt,  kann  ein  Strom  von  stets  gleicher  Richtung,  aber  freilich  von  nur 
halber  Stärke  erzielt  werden,  wenn  statt  der  beiden  Spitzen  ein  Plättchen  f  mit 
nur  einer  Spitze  aufgesetzt  wird. 

Eine  von  Ritchie  8  angegebene  Abänderung  der  vorigen  Construction  besteht 
darin,  dass  er  getrennte  Quccksilbergefässe  für  die  Scheibe  e  und  die  Spitze  f  an- 
wendet, dass  er  sich  blos  eines  Rollenpaares  bedient,  dieses  aber  mit  je  zwei 
Dräthen  von  verschiedener  Dicke  umwindet,  die  je  nach  Bedürfniss  gesondert  be- 
nutzt werden,  und  dass  er  statt  der  massiven  Eisencylinder  eiserne  Röhren  von 
grösserer  Länge  substituirt. 

Die  Hufeisenmagneten  Saxton's  substituirt  Mullins  9  durch  zwei  parallele 
Maguctbündel ,  deren  nicht  unmittelbar  zur  Induction  dienende  Pole  durch  einen 
eisernen  Bogen  mit  einander  verbunden  sind.  Ritchie  10  weist  die  einleuchtende 
Unzwcckmässigkeit  dieser  Einrichtung  nach.  Sie  ist  jedoch  später  mit  einigen  Ab- 
änderungen nicht  ohne  Vortheile  durch  Scoresby  11  wieder  in  Vorschlag  gekommen. 

Eine  ebenfalls  nicht  sehr  wesentliche,  doch  aber  bekannter  gewordene  Ab- 
änderung von  Saxton's  Maschine  hat  Clahke  12 ,  Mechaniker  in  London,  angegeben. 
Sic  unterscheidet  sich  von  ihrem  Vorbild  vorzugsweise  dadurch,  dass  die  Magnet- 
rauiellcn  senkrecht  stehen,  und  der  Inductor  sich  an  einer  horizontalen  Welle  vor 
den  Vorderllächen  derselben  -  vorüber  bewegt,  Für  verschiedene  Zwecke  werden 
auf  den  blos  zwcilhciligcn  Inductor  Spulenpaare  mit  dünnerem  oder  mit  dickerem 
Drathc  aufgesetzt.  Eine  grössere  Bequemlichkeit  als  die  entsprechenden  Vorrich- 
tungen Saxton's  bieten  aber  die  stromvermittclnden  Theile  der  Maschine  dar.  Es 
sind  nämlich  wie  dort  die  Drathenden  der  Inductorrollen  einerseits  mit  der  Welle 
und  andererseits  mit  einer  auf  dieselbe  geschobenen,  aber  von  ihr  isolirten  Hülse  ver- 
bünden, und  auf  diesen  schleifen  zwei  Stahlfedern,  welche  die  Uebcrieitung  des 
Stromes  zu  den  darunter  stehenden  Quecksilbergefässen  vermitteln.  Die  Nebeu- 
apparate,  welche  Wasseizcrsetzung,  Funkenerscheinungcn ,  Glühen  von  Platindrath, 
Magnetisiren  von  weichem  Eisen,  Entzünden  von  brennbaren  Flüssigkeiten,  Licht- 
erscheinung zwischen  Kohlenspitzen  u.  s.  w.  durch  die  mit  dem  Apparat  gewonnenen 
Ströme  darstellen,  sind  dieselben,  welche  noch  jetzt  den  inaguctoelektrischcn  Appa- 
raten vielfach  beigegeben  werden. 

Indem  Saxton  7  wegen  dieses  Apparates  Clahke  des  Diebstahls  beschuldigte, 
«rechtfertigte  sich  der  Letztere  13  und  hob  das  Wesentliche  der  von  ihm  getroffenen 
Abänderung  hervor. 

III.  Einen  abermals  vervollkommneten  Inductionsapparat  zeigte  von  Etting- 
hausen 14  1837  auf  der  Naturforscherversammlung  zu  Prag  vor.  Die  Magnetlamelleu 
haben  gleiche  Breite,  aber  verschiedene  Länge.  Die  längern  liegen  horizontal  auf 
einem  etwas  erhöhten  Tischehen  und  die  kürzeren  stehen  auf  deren  Polc^den  senk- 
recht mit  der  Biegung  nach  oben  gekehrt.  I  nter  den  ersteren  rotirt  um  eine  senk- 
rechte Axe  der  Inductionsankcr,  der  ungefähr  dieselbe  Form  hat  als  der  auf  Fig.  2i6 
abgebildete.  Der  Anker  rotirt  also  wie  bei  Clarke's  Apparat,  vor  den  flachen 
Seiten  der  unteren  Lamellen  und  nicht  vor  deren  Polenden,  und  wird  durch  Kurbel, 
Rad  und  Schnur  ohne  Ende  in  gewöhnlicher  Weise  bewegt.  Die  wesentlichste 
Abänderung  gegen  die  älteren  Apparate  besteht  aber  darin,  dass  die  Quecksilber- 
verbindung gänzlich  beseitigt  ist.  Vielmehr  sind  auf  die  metallene  Axe  zwei  metallene 
Wülste  aufgesetzt,  der  eine  unmittelbar,  der  andere  mittelst  eines  isolirenden  Holz- 
futters.   Die  Drathenden  des  Induetors  sind  au  diese  Wülste  befestigt,  und  auf 
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ihre  Oberfläche  .schleifen  Federn,  welche  die  Ströme  an  seitlich  stehende  Metall- 
säulen  und  durch  dieselben  an  den  Schliessungsbogen  überliefern.  Der  untere 
Wulst  besteht  zur  einen  Hälfte  aus  einer  vollen,  zur  andern  blos  aus  einer  halben 
Scheibe.  Soll  nämlich  ein  Wechsel  der  Stromesrichtung  vermieden  werden,  so 
schleift  die  Feder  auf  der  ausgeschnittenen,  wo  nicht  auf  der  vollen  Hälfte. 

Wesentliche  Verbesserungen  brachte  Poggendorff  Ia  an  der  sAXTON'schen 
Maschine  an,  um  den  wechselnden  Strom  ohne  Verlust  in  einen  gleichgerichteten 

umzuwandeln.  Die  in  Fig.  24Ö  wiedergegebene  Vorrichtung  hatte  er  von  I.  Inn  aus 

kennen  gelernt.  Nach. derselben  wird  über  die  massive  den  Indtictor 
tragende  Axe  fi  die  hohle  und  durch  Holz  von  der  ersten  getrennte 
Axe  «  geschoben.  Die  beiden  Drathenden  des  Inductors  'werden 
bezüglich  mit  beiden  Axen  in  metallische  Verbindung  gebracht.  Nun 
trägt  die  Hohlaxe  die  beiden  Metallspitzcn  i  und  2,  die  massive 
Axe  die  beiden  Spitzen  .1  und  4 ,  welche  alle  in  einer  Ebene  liegen, 
und  von  denen  sich  zwei  ohne  Berührung  kreuzen,  wie  es  die 
Figur  nachweist!  Beim  Uotireu  des  Ankers  tauchen  nun  diese  Spitzen 
umzech  in  zwei  Quecksilbcrgefässe  a  und  6  ein,  welche  den  Strom 
in  stets  gleicher  Richtung  dem  mit  ihnen  in  Verbindung  gesetzten  Schliessnngs- 
bogen  überliefern. 

Diese  Vorrichtung  hat  noch  die  Unbequemlichkeit,  dass  sie  den  Strom  zwei- 
mal bei  jeder  Umdrehung  unterbricht.    Werden  nun  die  Metallspitzcn  der  vorigen 
Figur  in  metallene  Sectoren  erweitert,  wie  m  und  n  in  Fig.  244,  so  fällt  der  Uebel- 
stand  fort.    Die  letzte  Figur  ist  so  gezeichnet,  als  ob  man  den 
Apparat  der  vorigen  Figur  in  der  Hichtung  der  Axe  betrachtete, 
als  ob  die  Spitze  3  sich  zu  dem  Sector  n,  die  Spitze  i  zum  Sector  m 
erweitert  hätten,  und  als  ob  die  analogen  Erweiterungen  der  andern 
beiden  Spitzen  1  und   i  durch  m  und 


n  tre< 


deckt  würden.  Wird 


nun  das  Quecksilber  in  die  darunter  stehenden  Gcfässe  bis  zu  einer        /■.,,.  m. 
Höhe  00  eingegossen,  sodass  beim  Rotiren   der  Sertor  m  gerade 
eintaucht,  wenn  n  austaucht,  so  findet  keine  Stroiuunterbrechung  statt. 

Der  weitere  Uebelstand  endlich ,  dass  noch  immer  Quecksilber  die  Ucberleitung 
bildet,  wird  durch  die  Vorrichtung  der  Fig.  245  beseitigt.  Hier  ist  ß(i  die  massive 
Metallaxe,  mit  welcher  der  Indtictor  rottrt.  Auf  derselben 
steckt  unmittelbar  die  metallene  Scheibe  H  und,  durch  eine 
isolirende  Holzhülse  getrennt,  die  gleichgrosse  Metallscheibc 
A.  Die  Drathenden  des  Inductors  werden  entsprechend  den 
Andeutungen  auf  der  Figur  mit  der  Axe  A  in  Verbindung 
gebracht.  Ferner  ist  A  wie  R  auf  der  Peripherie  jedes 
zur  einen  Hälfte  mit  Holz  ausgelegt,  doch  so  dass  das  Holz 
der  einen  Scheibe  dem  Metall  der  andern  diametral  gegen- 
überliegt.   Auf  beiden  Scheiben  schleifen  endlich  von  unten 

und  von  oben  die  beiden  gabelförmig  getheiltcn  Metallfedcru  a  und  6,  welche  zu 
den  Enden» des  Schliessungsbogens  führen.  Werden  nun  die  Uebergängc  zwischen 
Metall  und  Holz  so  gestellt,  dass  die  Federn  in  demselben  Moment  über  sie  hinweg- 
gleiten, in  welchem  der  Inductor  vor  den  Magnetpolen  vorbeigeht  und  den  Strom 
wechselt,  so  ist  leicht  ersichtlich,  dass  solche  Umkehr  sich  nicht  durch  den 
Schliessungsbogen  fortsetzen  kann.  Diese  Vorrichtung  ist  unter  dem  Namen 
Oertling's  Commutator  bekannt,  zum  Unterschied  von  Stöhrer's  Commutator 
(vergleiche  Fig.  240),  der  oben  im  Text  beschrieben  wurde. 

IV.   Mit  Benutzung  der  bisherigen  Erfahrungen  construirtc  Petrika  16  Maschinen 
von  vorzüglicher  Güte.    Auch  bei  diesen  rotirt  der  Inductionsanker  über  den  breiten 
Flächen  der  Lamellen,    wie    bei   den  Maschinen  Clarkes.     Die  Magnete  liegen 
Kncyklop.  «1  PhMik.  XfX.   v.  Fkilitikch.  gahan.  Fernewirk.  26 
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horizontal,  und  der  Iuductor  rotirt  unter  ihnen  um  eine  verticale  Axe.  Neu  und 
eigentümlich  ist  aber  die  folgende  Vorrichtung,  die  dazu  dient,  die  physiologischen 
Wirkungen,  die  Funkenerscheinungen ,  sowie  die  Magnetisirung  des  Stahles  zu  ver- 
stärken. In  Fig.  246  sind  die  Inductionsrollen  durch  a  und  b  und  das  die  Eisen- 
kerne derselben  verbindende  Querstück  durch  c 
dargestellt.  Diese  rotiren  um  die  Axe  cd,  welche 
durch  ein  feststehendes  Brett  mo  hindurchgeht. 
Auf  der  Axe  ist  ein  Holze v linder  npqr  befestigt 
und  in  diesen  sind  zwei  Mctallbleche  eingelegt, 
welche  auseinander  gebreitet  die  Form  von 
«'/' ,  st  in  Fiy.  247  besitzen.  Jedes  dieser  Bleche 
ist  an  den  ^teilen  p  und  n  mit  einem  der  Drath- 
enden  des  Inductors  verbunden.  Auf  den  obern 
Abtheilungen  s'  und  s  der  Bleche  schleifen  nun 
die  beiden  Metallfedern  1  und  2  und  auf  den 
untern' Abtheilungen  t'  und  t  die  Federn  3  und  4. 
Alle  vier  Federn  werden  in  zwei  metallene  Ständer 
A-  und  /  eingeklemmt,  welche  auf  dem  Brett  mo 
stehen  und  ausserdem  noch  Löcher  zur  Aufnahme 
der  beiden  Ueberlcitungsdräthe  5  und  6  haben. 
Die  beiden  obern  Federn  dienen  dazu,  den  im 
Iuductor  wechselnden  Strom  mit  constanter 
Hichtuug  dem  Schliessungsbogen  •">  6  zu  über- 
liefern. Zu  dem  Ende  werden  sie  so  gestellt, 
dass  sie  in  demselben  Moment  die  isolirenden 
Trennungsstellen  zwischen  *'  und  *  der  Metall- 
streifen  (welche  mit  0"  und  180°  in  der  Neben- 
figur bezeichnet  sind)  überspringen,  wenn  der  inducireude  Anker  die  Lage  von  Pol 
zu  Fol  des  Magneten  hat.  Die  beiden  untern  Federn  3  und  4  dagegen  haben  den 
Zweck,  den  Inducirtefl  Strom  im  Allgemeinen  unmittelbar  zu  schliessen  und  nur 
dann,  mit  dem  gleichzeitig  entstehenden  und  später  zu  besprechenden  sogenannten 
Gegenstrom  in  den  Schliessungsbogen  Ii  6  übergehen  zu  lassen,  wenn  der  Strom 
die  grösste  Stärke  hat.  Zu  dem  Kndc  werden  dieselben  am  vortheilhaftcsten  so  abge- 
glichen, dass  sie  die  Trcnuungsstellen  zwischen  /  und  t'  überspringen,  wfenn  der  Iu- 
ductor die  zur  Verbindungslinie  der  Magnetpole  senkrechte  Lage  hat.  Es  ist  leicht  zu 
übersehen,  dass  die  hier  beabsichtigte  Wirkung  in  noch  stärkcrem  Masse  erreicht 
wird,  wenn  die  untern  Thcilc  f'  und  /  der  beiden  Metallstreifen  sägezahnartig  aus- 
geschnitten sind  und  die  Federn  3  und  4  die  Unterbrechung  und  Wiederherstellung 
des  Stromes  im  Schliessungsbogen  so  oft  bewirken,  als  isolircnde  Zwischenstellen, 
respective  Metallzähne  vorhanden  sind.  Ferner  ist  ersichtlich,  dass  zur  Erreichung 
der  beabsichtigten  Wirkung  nur  eine  der  beiden  Federn  3  oder  4  nöthig  ist,  wie 
denn  auch  Petrin*  bei  grössern  für  physikalische  Laboratorien  bestimmten  Appa- 
raten die  eine  Feder  fortlässt. 

Was  die  letzteren  Apparate  betrifft,  so  unterscheiden  sich  dieselben  von  den 
zu  medicinischen  Zwecken  bestimmten  ausser  durch  grössere  Magnete  noch  be- 
sonders dadurch,  dass  der  Iuductor  aus  zwei  übers  Kreuz  stehenden  Ankern  zu- 
sammengesetzt ist,  von  denen  der  eine  ein  Spulenpaar  mit  langem  und  dünnem, 
der  andere  eines  mit  kurzem  und  dickem  Drath  trägt,  um  nach  Bedürfniss  die 
Wirkung  einer  vielplattigen  und  einer  grossplattigen  Säule  darzustellen.  Beide 
Paare  führen  ihre  Drathenden  zu  gesonderten  Commutatoren ,  die  untereinander 
auf  der  Spindel  des  Inductors.  wie  npqr  in  der  \origen  Figur,  befestigt  sind,  und 
gegen  vier  gesonderte  Ständer  analog  k  und  /  ihre  Ströme  abgeben.  'Hierdurch 
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ist  der  Vortheil  erzielt,  dass  man  beide  Arten  von  Strumen  nach  Willkür  gleich- 
zeitig oder  nach'  einander  benutzen  Hann.  Will  man  chemische  Zersetzungen,  Gliih- 
erscheinnngen  oder  elektromagnetische  und  elektrodynamische  Wirkungen  durch  den 
Apparat  bewirken,'  so  müssen  die  Federn  3  und  4  weggenommen  werden. 

V.  Um  einen  magnetoelektrischcn  Strom  von  möglichster  Stärke  herzustellen. 
. construirte  Herr  Stöhrer  17  ausser  dem  im  Text  beschriebenen  noch  einen  in 
Fig.  24S  in  l/6  der  natür- 
lichen Grösse  dargestellten 
Inductionsapparat  von  be- 
trächtlicheren Dimensionen, 
als  sie  bisher  angewendet 
worden  waren.  Drei  Huf- 
eisenmagnete a  b c ,  von 
denen  jeder  aus  mehren  La- 
mellen bestellt,  sind  mit  den 
Polen  nach  oben  in  einem 
von  drei  Säulen  getragenen 
Brett  ek  befestigt.  Die  fi 
Pole  liegen  in  einer  hori- 
zontalen Ebene  und  bilden 
Hu  regelmässiges  Sechs- 
eck. Ueber  diesen  drehen 
sich  um  die  verticale  Axe 
qh  sechs  ebenfalls  regel- 
mässig gestellte  Inductoreu, 
von  denen  auf  der  Zeich- 
nung nur  die  vier  mit  i  be- 
zeichneten sichtbar  sind. 
Die  Eisenkerne  der  letztern 
stehen  auf  dem  eisernen 
Ring  rr  und  sind  in  der 
gewöhnlichen  Welse  mit 
Drutlirollen  umgeben.  Der 
Eisenring  ist  an  einer  Holz- 
scheibe mm  befestigt,  und  diese  ist  mit  der  eisernen  Rotatiousaxe  in  fester  Verbin- 
dung. Letztere  wird  von  dem  Schwungrad  d  mittelst  Diemen  in  Drehung  versetzt 
und  wird  durch  Pfannen  in  g  und  f  in  vertiealer  Lage  erhalten.  Am  obersten  Ende 
bei  h  trägt  die  Rotatiousaxe  den  Commtitator,  der  ganz  eingerichtet  ist  wie  der 
im  Text  beschriebene ,  nur  mit  dem  Unterschied,  dass  jede  seiner  vier  Stahlscheiben 
drei  Ausschnitte  hat,  wie  sie  durch  %  in  der  Nebenfigur  angedeutet  sind,  um  den 
Strom  der  drei  Paare  von  Inductionsrollen  umzusetzen,  während  dort  für  ein  ein- 
ziges Paar  nur  ein  Ausschnitt  nothwendig  war.  Auf  den  Stahlscheiben  schleifen 
die  beiden  Stahlfedern  o  und  o,,  welche  wie  dort  in  Messingklötzchen  eingeklemmt 
und  mittelst  eines  elfenbeinernen  Halters  angedrückt  werden.  Die  Federn  werden 
mit  ihrem  Zubehör  'gehalten  durch  das  gekrümmte  Rohr  t  und  stehen  längs  des- 
selben jede  für  sich  in  leitender  Verbindung  mit  den  zwei  Klemmschrauben,  in 
welchen  die  zum  Schlicssungsbogcn  rührenden  Dräthc  p  und  pt  festgehalten  werden. 

Die  I  i  Drathcnden  der  sechs  Inductionsrollen  können  nun  in  vierfacher  Weise 
mit  einander  verknüpft  und  so  verschiedenen  Widerständen  im  Schliessungsbogen 
angepasst  werden.  Das  etwas  umständliche  Verfahren  ist  in  der  stöhr ERSchen 
Abhandlung  nicht  enthalten,  wurde  vielmehr  nachträglich  von  Müller  18  beschrieben. 
Die  sämrntlichen  Drathcnden  münden  nämlich  in  der  an  der  Axe  befestigten  Holz- 
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Scheibe  m  m;  und  über  derselben  befindet  sieh  eine  andere  an  der  Axe  mit  Reibung  dreh- 
bare Scheibe,  welche  mit  den  Handhaben  nn  auf  vier  verschiedene  Marken  eingestellt 
werden  kann,  um  4)  jede  Rulle  einzeln  mit  den  beiden  zum  Commutator  führenden 
Dräthcn  zu  verbinden,  um  2)  je  zwei  Spiralen  oder  3)  je  drei  Spiralen  endweise  unter 
einander  und  dann  mit  den  Commutatordräthen ,  und  um  endlich  4)  alle  sechs  Spiralen 
unter  einander  und  erst  deren  letzte  Enden  mit  den  C.ommutatordräthen  zu  verbinden.  —  . 
In  Fiy.  249  sind  die  beiden  Scheiben  in  vergrössertem  Massstabe  im  Durchschnitt 

dargestellt,  nun  bedeutet  die  an  der  Rotationsaxe 
f h  feste,  nn  die  drehbare  Scheibe.  Zwei  Drath- 
enden  (tu,  welche  in  diesem  Durchschnitt  enthalten 
sind,  führen  zu  zwei  auf  der  untern  Scheibe  ange- 
schraubten Met.dlfcdern,  auf  denen  wiederum  die  Ver- 
hiudiingsdräthe  ruhen,  welche  zu  zwei  Mctallringen 
$8  und  uti  auf  der  obern  Scheibe  führen.  Erst  die 
letzteren  sind  durch  die  angedeuteten  "Dräthe  mit 
dem  Commiitator  in  Verbindung.  Wie  die  beiden 
Dratheudeu  «  und  m,  verhalten  sich  nun  alle  zwölf, 
und  so  werden  zwölf  Federn  nothwendig,  welche 
auf  der  Fiu.  2ö0  in  der  Ansicht  von  oben  darge- 
stellt und  mit  i  ...  12  bezeichnet  sind.  Jede  Fcderf 
bildet  das  Ende  eines  Drathcs  und  die  zuge- 
hörigen Spiralen  sind  durch  die  mit  I  ...  VI 
bezeichneten  Schlingen  angedeutet.  Um  huii 
den  oben  genannten  Bedürfnissen  zu  entsprechen, 
müssen  in  der  obein  Scheibe  vier  zu  den  Ringen 
s  und  u  führende  Drathsystcme  angebracht 
werden,  die  man  sich  leicht  construiren  kann, 
wenn  man  die  Zeichnung  der  letzten  Figur  vier- 
mal wiederholt,  und  jede  nächste  gegen  die 
vorhergehende  um  etwas  mehr  im  Bogen  ver- 
schiebt, als  die  Breite  einer  Feder  beträgt. 
Es  ist  alsdann  nicht  schwer,  mit  Berücksich- 
tigung der  Stromesrichtung  in  den  Spiralen 
1  ...  VI  diejenigen  Verbindungen  in  jede  Wieder- 
holung einzuzeichnen,  welche  stattliuden  inuss, 
um  den  vier  verschiedenen  Zwecken  zu  ent- 
sprechen, und  dann  nach  diesen  Zeichnungen 
die  Dräthc  in  der  obem  Scheibe  anzuordnen.  Soll  z.  B.  die  zweite  Verbindung 
dargestellt  werden ,  derzufolge  je  zwei  Spiralen  unter  einander  und  diese  gewonnenen 
drei  Paare  mit  dein  Commutator  zu  vereinigen  sind,  so  würde  mau  unter  Voraus- 
setzung gleicher  Stromesrichtuug  in  allen  Spiralen  folgendermassen  verfahren.  Man 
hätte  alsdann  in  der  Scheibe  nn  (der  vorigen  Figur)  drei  Dräthc  zu  ziehen,  welche 
in  der  cutsprechenden  Lage  aus  derselben  nach  unten  hervorragend  die  Federn 
2  und  3,  6  und  7,  <0  und  fl  unter  einander  in  metallische  Berührung  bringen, 
drei  andere  rnüssten  dann  die  Federn  t,  5  und  9  jede  mit  dem  Metallring  .«s  und 
noch  drei  andere  die  Federn  4 ,  8  und  1 2  mit  dem  Metaliring  u  u  in  Verbindung 
setzen.  — 

Eine  Bemerkung  Zantkdescui's  19  bezüglich  der  Verwendbarkeit  der  magneto- 
elektrischen  Maschinen  bringt  nichts  Neues.  Fast  dasselbe  ist  zu  sagen  über  eine 
Abhandlung  Petrina's  2°,  in  welcher  die  Vorzüge  der  von  ihm  nach  Clarkks  Vor- 
gang gewählten  Anordnung  vor  der  nach  Saxton's  Vorgang  von  Herrn  Stöhrer 
befolgten  Anordnung  auseinander  gesetzt  wird.    Allerdings  ist  nicht  leugnen,  dass 
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die  erstere  Anordnung  den  Vorzug  besitzt,  den  Anker  näher  an  die  Pole  des 
Magneten  zu  bringen,  die  ja  oft  in  I  Zoll  Abstand  von  dessen  Enden  liegen;  doch 
darf  nicht  verkannt  werden,  dass  die  Magnetkraft  in  dem  von  jeder  Stelle  des  In- 
duetors  beschriebenen  Kreise  nicht  symmetrisch*  zur  Verbindungslinie  der  Pole  ver- 
theilt ist,  sodass  in  derjenigen  Inductorrollc,  welche  bei  der  Drehung  von  jener 
Linie  nach  der  Biegung  des  Magneten  sich  bewegt,  ein  Strom  von  anderer  Inten- 
sität erregt  wird,  als  in  der  nach  den  Enden  des  Magneten  fortschreitenden  Rolle. 
Ob  aber  der  letztbezeichnete  U  ebelstand  den  genannten  Vortheil  compensirt,  dürfte 
bezweifelt  werden.  Jedenfalls  ist  die  ältere  Anordnung  dann  vorzuziehen,  wenn 
es  gilt,  Wie  bei  den  grösseren  stöhr er  sehen  Apparaten,  mehr  als  ein  Magnet- 
system zur  Anwendung  zu  bringen. 

VI_  Den  grossen  stöhr  kr  sehen  Apparaten  gegenüber  vertheidigt  Sinsteden  21 
die  kleineren,  blos  mit  einem  Hufeisenmagazin  versehenen,  und  meint  durch  dieselben 
bedeutendere  Wirkungen  zu  erhalten,  als  jene  aufzuweisen  im  Stande  seien.  Seine 
Apparate  sind  mit  zwei  kreuzweis  stehenden  und  einstweilen  noch  gesondert  zu 
gebrauchenden  lirmictorpaaren  versehen ,  von  denen  das  eine  aus  dickem,  das  andere 
aus  dünnem  Kupferdrath  aufgewunden  ist.  Während  nun  bisher  stets  die  Eisen-  * 
kerne  derselben  aus  massiven  Eiseneylindem  gefertigt  wurden,  und  während,  wie 
später  noch  angerührt  werden  wird,  Dove  sich  ausdrücklich  gegen  Kerne  erklärt, 
welche  aus  Eisendrathbündeln  bestehen,  giebt  Sinsteden  den  letzteren  den  Vor- 
zug. Ein  bedeutender  Theil  der  Abhandlung  beschäftigt  sich  mit  der  Beschreibung 
der  zur  Gewinnung  der  Magazine  angewandten  Magnetisirungsmethode,  welche  schon 
oben  §.  *  I ,  N.  V.  besprochen  worden  ist. 

Andere  Untersuchungen  Sinstedens  22  bezwecken  die  Beantwortung  der  Frage, 
welche  der  bisher  angewandten  Lagen  der  Bewegungsebenen  des  Inductors  gegen 
die  Ebene  der  Magnete  am  zweckmässigsteu  sei.  Er  kommt  zu  dem  Resultate,  doss 
die  von  Saxton  zuerst  in  Anwendung  gebrachte  Lage,  bei  welcher  die  Inductoren 
vor  den  Polcnden  der  Magnete  rotiren,  constantere  Ströme  namentlich  dann  gebe, 
wenn  die  Querschnitte  der  Polenden  nicht  viel  grösser  seien,  als  die  der  Inductor- 
kerne.  Dahingegen  gebe  die  von  Clark e  gewählte  Stellung,  welche  nachher  von 
Petrina  wieder  in  Anwendung  gekommen  ist,  kräftigere  physiologische  Wirkungen 
und  stärkere  Funken,  was  sich  daraus  erklärt,  dass  eine  wesentliche  Aenderung 
des  magnetischen  Zustandes  in  den  Induetorkernen  und  somit  auch  eine  Strom- 
erreguug  nur  dann  statthabe,  wenn  der  Inductor  von  einem  Maguetschcnkel  auf  den 
andern  übergeht. 

Gegen  jene  Vergleichungeu  nimmt  "Herr  Stöhrer  23  seine  Apparate  in  Schutz 
und  meint,  dass  auch  diese  seit  der  ersten  Beschreibung  derselben  wesentlich  ver- 
vollkomment  worden  seien.  Wohl  mit  Recht  führt  er  an,  es  seien  dieselben  wegen 
einer  sehr  beträchtlichen  •elektromotorischen  Kraft  im  Stande  bedeutende  Wider- 
stände zu  überwinden,  und  wenn  sie  auch  bei  geringen  Widerständen  schwächere 
Leistungen  darböten,  so  gewähre  ihnen  z.  B.  die  Anwendung  zur  Telegraphie  grosse 
Bedeutung  für  die  Zukunft.  Ausser  den  schon  behandelten  Magnetisirungsinethoden 
enthält  die  Mittheilung  mehre  technische  Angaben  bezüglich  der  Bearbeitung  des 
Stahles  und  der  Darstellung  der  Eisenkerne.  Was  die  letzteren  betrifft,  so  ver- 
theidigt er  die  massiven  Kerne  gegen  die  aus  Drathbündeln  bestehenden,  ohne  je- 
doch messende  Versuche  anzustellen. 

VII.  In  England  wurden  die  magnetoelektrischen  Maschinen  nach  einer  Mit- 
theilung  von  Hamel  24  schon  seit  1836  angewandt,  um  den  durch  sie  erzeugten* 
Strom  zur  galvanischen  Versilberung  und  Vergoldung  zu  benutzen.  John  Steven 
Woolwich  Hess  sich  1 84 1  diese  Anwendung  patentiren  und  construirte  Maschinen 
in  beträchtlichem  Massstabe,  die  mittelst  Dampfkraft  in  Bewegung  versetzt  wurden. 
Nun  hatte  die  grösste  dieser  Maschinen  die  Eigentümlichkeit,  dass  doppelt  so  viele 
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Inductorrolleu  als  Magnetpole  in  Anwendung  gebracht  waren.  Sie  bestand  nämlich 
iins  8  Hufeisenmagneten  von  je  I  i  Lamellen ,  welche  von  den  Polenden  bis  au  das 
äusserstc  Ende  der  Biegung  2 '/2  Fuss,  in  der  Breite  21/2Zoll,  in  gesammter  Dicke 
i  Zoll  und  zwischen  den  Polcnden  6  Zoll  nassen.  Diese  Magnete  liegen  im  kreise 
mit  allen  Polen  nach  dem  Mittelpunkt  gewandt.  In  diesem  befindet  sich  die  Axe 
eines  Bades  von  2'/2Fuss  Durchmesser,  welches  an  der  Peripherie  16  Inductnren 
mit  fast  6  Zoll  langen  Eisenkernen  trägt.  Die  Drehung  des  Bades  erfordert  etwa 
eine  Pferdekraft  und  wird  700  mal  in  jeder  Minute  bewirkt. 

Hierdurch  veranlasst,  untersuchte  Sinsteden  26  die  Erfolge  einer  gleichzeitigen 
Benutzung  der  Doppelinductorcn  näher  und  fand  dadurch  ein  „wesentliches  Ver- 
stärkungsmittel"  seines  blos  mit  einem  M;igneten  ausgerüsteten  Botationsapparates. 
Dieses  Mittel  besteht  darin,  dass  er  die  schon  trüber  in  Anwendung  gebrachte» 
übers  Kreuz  gestellten  zwei  Paare  Inductionsrolleu  nicht  mehr  getrennt,  sondern 
gleichzeitig  benutzt ,  und  zu  dem  Ende  beide  aus  derselben  Drathsorte  anfertigt. 
Sollen  aber  die  vier  Bollen  gleichzeitig  zur  Erregung  eines  selben  Stromes  ge- 
braucht werden,  so  müssen  sie  an  jeder  Stelle  ihrer  vor  den  M%netpolen  zu  be- 
schreibenden Kreisbahn  alle  gleichzeitig  sich  entweder  unter  denselben  oder  unter 
entgegengesetzten  Phasen  der  Erregung  befinden.  Die  unter  gleicher  Phase  be- 
findlichen beiden  Bollen  unterstützen  sich  unmittelbar,  die  unter  entgegengesetzter 
aber  erst  mit  Hülfe  des  Commutators.  Wäre  diese  Bedingung  nicht  erfüllt,  sonderu 
würde,  um  ein  extremes  Beispiel  zu  wählen,  ein  Spiralenpaar  gerade  am  stärksten 
inducirt,  während  das  andre  sich  an  der  Stelle  ohne  Erregung  befände,  so  würde 
das  letzte,  für  den  Fall  einer  paarigen  Verknüpfung,  eine  Nebenschliessung  zum 
eigentlichen  Schliessungsbogen  bilden,  und  für  den  Fall  einer  endweisen  Verknüpfung 
würde  es  nur  einen  todten  Widerstand  einschalten,  ohne  die  elektromotorische 
Kraft  des  ersten  Paares  zu  verstärken.  Sinsteden  findet  aber  die  geforderten 
Bedingungen  an  seinen  Apparaten  bestätigt,  denn  er  gewinnt  in  Wahrheit  eine  fast 
doppelt  so  grosse  Wirkung  bei  gleichzeitiger  Anwendung  beider  Bollenpaare  als 
bei  Anwendung  nur  eines  Paares.  Um  jedoch  die  Verstärkung  zu  erklären ,  müssen 
wir  auf  theoretische  Erörterungen  verweisen,  die  erst  eine  Stelle  in  §.  40  finden 
können. 

Abermals  einen  beträchtlichen  Fortschritt  bieten  Sinstedens4«  Bemühungen 
durch  Ausführung  eines  Princips,  welches  allerdings  schon  einmal  von  Petrina  *° 
herangezogen,  aber  falsch  gedeutet  worden  ist,  und  welches  demnächst  von  Jacobi  i7 
in  Anwendung  kam,  ohne  jedoch  weiter  beachtet  worden  zu  sein.  Dieses  Priucip 
besteht  darin,  nicht  allein  die  Poleuden  des  rotireuden  Ankers  zur  Inductions- 
wirkung  zu  benutzen,  sondern  vielmehr  den  ganzen  Anker  und  namentlich  dessen 
Mitte  mit  Drath  zu  umwinden.  Dieser  Vortheil  leuchtet  sofort  ein,  wenn  wir  auf 
die  Untersuchungen  von  Jacobi  und  Lenz  verweisen  —  §.  16,  N.  VI.  — ,  zufolge 
deren  bei  Elektromagneten  gerade  wegen  der  stärksten  luduetionswirkung  der  Mitte 
-  auf  die  dort  vorhandene  grösste  Quantität  des  Magnetismus  geschlossen  wurde. 
Und  wenu  auch  bei  der  im  vorliegenden  Fall  an  den  Enden  statthabenden  Erregung 
der  Eisenkerne  jenes  Verhältniss  etwas  geändert  wird,  so  bleibt  in  der  Mitte 

doch  immer  eine  gegen  die  Enden  über- 
wiegend stärkere  magnetische  Vertheilung 
Wie  nun  dieser  Vortheil  benutzt  wird,  lässt 
Sieb  aus  der  schematischen  Darstellung  der 
Fig.  254  übersehen.  Während  nämlich  früher 
die  Eisenkerne  vor  den  Polen  rotirteu  und 
durch  ein  vorgeschraubtes  Eisenki  euz  verbun- 
den wurden,  fällt  jetzt  das  Verbindungsstück 
fort  und  die  Eisenkerne  bewegen  sich  bei 
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ihrer  Rotation  zwischen  den  beiden  Srhenkelii  .V  und  S,  V,  und  S/  zweier  gegen- 
überliegender Hufeisenmagnete  hindurch.  Die  Magnete  sind  aus  gelb  angelassenem 
tiussstahl  gefertigt  und  wiegen  je  l7!/a  Pniud,  Sie  haben  eine  eonstante  Trag- 
kraft von  MO  Pfund.  Der  innere-  Abstand  der  Schenkel  beträgt  36/„  Zoll  und  ihre 
Divke  il  4  Zoll.  Die  vier  Eisenkerne  sind  aus  möglichst  dünnem  weichen  Eisen- 
drath zusammengesetzt,  sind  3'/^  Zoll  lang,  I  Zoll  dick  und  wiegen  je  I  Pfund. 
Auf  jeden  Eisenkern  sind  z  Pfund  überspomicncn  Kupferdrathes  von  1  Millimeter 
Dicke  in  8  40  Windungen  gelegt.  —  Ausser  dem  erwähnten  Haupt  vortheil  wird  aber 
auch  die  Magnetkraft  durch  diese  Anordnung  noch  um  deswillen  hüber  ausgenutzt, 
weil  jetzt  die  Inductoren  den  Pulen  näher  kommen,  und  weil  bei  Hufeisenmagneten 
die  Vertheilang  wegen  der  gegenseitigen  Wirkung  beider  Schenkel  auf  den  Innen- 
seiten eine  stärkere  ist  als  an  irgend  anderen  Stellen. 

Ein  besonderes  Interesse  bieten  noch  die  theoretischen  Erörterungen  dar.  mittelst 
deren  die  Vortheile  der  aus  Drath  zusammengesetzten  Eisenkerne  vor  den  massiven 
nachgewiesen  werden.  Es  kommt  nämlich  vor  Allem  darauf  an,  dass  die  Kerne  der 
liiductorcn  möglichst  rasch  Magnetismus  aufnehmen,  und  denselben  ebenso  rasch 
wieder  abgeben.  Setzt  man  nun  auf  die  Pulenden  eines  Hufeisenmagneten  zwei 
Eisenstäbe  in  der  Richtung  von  deren  Axcu  auf  und  verbindet  dieselben  durch 
Querstäbe,  so  lassen  sich  durch  eine  kleine  Prüfungsnadel  an  allen  Berührungs- 
stellen je  zweier  Stücke  um  so  leichter  beide  entgegengesetzte  freie  Magnetismen 
nachweisen,  je  unvollkommener  die  Heriihruug  ist.  Die,  Art  und  Weise  dieser  Ver- 
theilung  führt  aber  zu  der  Annahme,  dass,  wenn  ein  massiver  Anker  wie  sn  in  dem 
Schema  der  Fig.  252  auf  die  Pole  iV  und  S  eines  Hufeisens  auferlegt  wird ,  in 
ihm  die  magnetische  Yerthciiung  eine  Richtung  hat ,  wie 
sie  durch  die  eingezeichneten  Pfeile  angedeutet  wird.  An 
den  Rerührungsstellen  des  Ankers  und  der  Pole  zeigt  sich 
jedoch  freier  Magnetismus  von  der  den  benachbarten  Polen 
entgegengesetzten  Art,  und  indem  dieser  sich  zu  neutrali- 
siren  strebt,  benutzt  er  die  nicht  unmittelbar  magnetisch 
erregte  Eisenmasse  a  des  Ankers  um  durch  diese  hindurch  Mf 
eine  Ausgleichung  fortzusetzen.  Dem  entsprechend  verhält 
sich  aber  der  massivc.Anker,  wenn  man  ihn  allein  betrachtet,  irte  eta  geschlofsenci 
Magnet.  In  geschlossenen  Magneten  dauert  jedoch ,  auch  wenn  sie  aus  dem  weichsten 
Eisen  bestehen,  der  magnetische  kreishilf  in  der  Forin  des  remauenten  Magnetis- 
mus noch  lauge  fort,  nachdem  die  vcrtheileude  Ursache  aufgehört  hat  zu  wirken, 
und  so  erklärt  sich  die  Trägheit  massiver  Anker  beim  Annehmen  und  Abgeben  des 
Magnetismus.  —  Redeute  dagegen  $'  n'  in  Fig.  253  einen  Anker,  der  nach  der 
Richtung  der  Horizontallinien  aus  einzelnen  Dräthcu  zu- 
sammengesetzt ist.  In  ihm  ist  eine  magnetische  Yerthciiung 
durch  die  Pole  V,  und  S,  nach  der  Qucrrichtuug  infolge 
der  Üiscontinuität  des  Eisens  sehr  erschwert,  die  Ver- 
keilung-findet  also,  wic'-solches  durch  die  eingezeichneten 
Pfeile  angedeutet  ist,  allein  parallel  zu  der  Längsaus- 
dchnung  der  Dräthc  statt.  Unter  solchen  Umständen  ist 
aber  ein  geschlossener  magnetischer  Kreis  in  der  Masse  des 
Ankers  nicht  wohl  anzunehmen,  und  somit  erklärt  es  sich, 
"dass  derselbe  sofort  nach  dem  Entfernen  der  Magnetpole  seinen  Magnetismus  verliert 
und  ihn  ebenso  momentan  mit  dem  Anlegen  derselben  wieder  gewinnt.  Als  Stütze 
für  diese  Ansichten  wird  noch  hinzugefügt,  dass  ein  vor  einem  Hufeisenmagneten 
liegender  massiver  Anker,  einem  runden  auf  einem  Tisch  liegenden  Eisen  entgegen- 
gehalten, dieses  anzieht,  während  ein  aus  Dräthcu  zusammengesetzter  Anker  das- 
selbe abstösst.    Die  beiden  Magnetpole  erregen  nämlich  in  beiden  Fällen  in  dem 
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Eisenstück  die  ihnen  entgegengesetzten  Pole  an  den  nächsten  Enden.  Der  massive 
Anker  sn  hat  aber  auf  der  von  jY  abgewandten  Seite  Nordpolarität,  und  auf  der 
von  S  abgewandten  Südpolarität,  woher  sich  die  Anziehung  erklärt,  während  der 
discoutinuirliche  Anker  sfnl  auf  der  ganzen  Seite  s,  Südpolarität,  und  auf  der  ganzen 
Seite  n,  Nordpolarität  hat,  woraus  sich  die  Abstossung  erklärt.  —  Diese  besonders 
grosse  Beweglichkeit  des  Magnetismus  in  den  discoutiuuirlichcn  Drathankern  macht 
dieselben  aber  entsprechend  der  Erfahrung  besonders  geschickt,  als  Eisenkerne  bei 
magnetischen  Inductionsmaschinen  verwandt  zu  werden. 

VIII.  Ohne  Pixifs  Apparat  zu  kennen,  indem  eine  Beschreibung  desselben 
erst  am  20.  März  1833  der  königlichen  Gesellschaft  zu  London  mitgethcilt  wurde, 
construirte  Ritchie  28  eine  auf  ähnlichen  Grundlagen  beruhende  Maschin*.  Vier  mit 
Kupferband  umwundene  Eiscustäbe  waren  parallel  und  in  geringem  Abstand  symme- 
trisch zu  einer  horizontalen  Axe  befestigt  und  konnten  mit  derselben  im  Kreis 
gedreht  werden.  Ein  unter  dieser  Vorrichtung  stehender  Hufeisenmagnet  wurde 
beim  Drehen  von  jedem  dieser  Stäbe  an  beiden  Polen  fast  gestreift,  wodurch  die- 
selben momentane  magnetische  Polarität  aufnahmen  und  somit  auf  die  umgebenden 
Kupferstreifen  inducirend  wirkten.  Alle  so  entstehenden  Ströme  wurden  durch  eine 
einfache  Vorrichtung  zu  zwei  Näpfchen  geführt,  welche  den  Schliessnngsbogen 
aufnahmen.  Um  einen  Strom  von  constanter  Richtung  zu  erhalten,  war  der  Ap- 
parat so  beschallen,  dass  blos  der  beim  Annähern  inducirte  Strom  zu  Stande  kam, 
während  der  beim  Entfernen^  inducirte  verloren  ging. 

Ferner  beschrieb  Watkins  29  einen  Apparat,  welcher  nichts  anderes  ist  als 
ein  magnetoelektrischcr  Elektromagnet,  der  durch  seinen  beständigen  Polwcchsel 
eine  benachbarte  Magnetnadel  in  Drehung  erhält. 

Ein  Versuch  Stukgbo>'s  30  ging  dahin,  einen  Strom  von  constanter  Richtung 
in  einer  Kupferdrathspirale  ohne  Eisenarmatur  durch  Magnetoinduction  hervorzu- 
rufen.   Zwischen  den  Schenkeln  eines  Hufeisenmagneten  nas  in  Fig.  264  wird  um 

die  mit  dessen  Symmetrieaxe  zusammenfallend«? 
Spindel  rr'  eine  Kupferdrathspirale  in  Rotation  ver- 
setzt, deren  Windungen  parallel  der  Linie  ciief  ge- 
legt sind.  Die  Enden  dieser  Spirale  sind  mit  einem 
zu  zwei  Quccksilbcruäpfchcri  führenden  Com  Imitator 
verbunden ,  welcher  den  ursprünglich  wechseln- 
den Strom  in  constanter  Richtung  dem  andererseits 
Hg  ssl  mit   jenen    Näpfchen    in    Verbindung  gebrachten 

Schliessungsbogcn  überliefert.  Mit  diesem  Apparat 
sind  allerdings  galvanometrische,  physiologische,  chemische  und  Lichtversuche  mit 
Erfolg  angestellt  worden,  doch  ist  die  Stromstärke  der  Erwartung  entsprechend 
nicht  sehr  erheblich. 

Ganz  ähnlich  Ritchie's  Apparat  ist  eine  Vorrichtung  Dujakdin's  31  beschaffen, 
bei  welcher  ein  Eisenstab  durch  Rotation  um  eine  ihm  parallele  Axe  den  Polen  eines 
Hufeisenmagneten  bald  angenähert,  bald  von  ihnen  entfernt  wird.  Die  Rotation  ge- 
schieht im  Innern  einer  grossen  Kupferdrathspirale,  welche  durch  einen  lnductions- 
strom  auf  diese  Vorgänge  reagirt.  —  Eine  andere  ebenfalls  früher  von  Ritchie  32 
und  später  von  Dujahdin  31  in  Vorschlag  gebrachte  Maschine  ist  wesentlich  be- 
schaffen wie  die  gewöhnlichen,  nur  dass  nicht  der  rotirende  Anker,  sondern  die 
Polenden  des  ruhenden  Hufeisenmagneten  oder  gleichzeitig  jener  und  diese  mit  den" 
Inductionspiralcn  umwunden  sind.  Die  letztern  empfinden  also  die- in  ihrem  Innern 
vorgehenden  Veränderungen  des  Magneten,  mit  denen  er  auf  die  vor  ihm  statthaben- 
den Bewegungen  des  Ankers  zurück  wirkt.  —  Bezüglich  einer  dritten  Vorrichtung,  die 
namentlich  für  praktische  Zwecke  geeignet  sein  soll,  sind  nur  Andeutungen  ge- 
geben 33 ,  aus  denen  jedoch  Bbequ et  34  Veranlassung  zu  einer  Reclamation  entnahm. 
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Eine  magnetoelcktrisehe  Maschine,  welche  durch  den  Erdmagnetismus  erregt 
wurde,  construirten  Palmieri  und  Santi  Linari  3*,  indem  sie  10  mit  isolirtcm 
Kupferdrath  umwundene  Fhuteidäufe  auf  eine  horizontale  Axe  steckten  und  mittelst 
derselben  im  magnetischen  Meridian  in  rasche  Rotation  versetzten.  Der  erzielte  In- 
ductionsstroni  war  stark  genug  um  empfindliche  Schläge  zu  ertheilen,  Wasser  zu 
zersetzen  und  Funken  zu  erzielen.  —  Aber  auch  ohne  Kerne  von  weichem  Eisen 
erlangte  Palmieri  36  durch  fortgesetzte  Bemühungen  ähnliche  Resultate,  indem  er 
Drathrollen  von  grossem  Durchmesser  und  von  elliptischer  Gestalt  benutzte.  Mit 
einer  solchen  elliptischen  Spirale,  deren  grosse  Axe"  2,i  Meter  und  deren  kleine  0,6 
Meter  raass,  welche  i 00^ Windungen  hatte'  und  um  die  grosse  senkrecht  zum  magne- 
tischen Meridian  gestellte  Axe  gedreht  wurde,  erhielt  er  Funken,  chemische  und 
physiologische  Wirkungen. 

IX.  Pachytrop  nennt  Dove  3r  eine  Vorrichtung,  welclie  zum  Zweck  hat,  in 
einfacher  Weise  die  beiden  Drathrollen  des  magnetoelcktrischen  Induktionsapparates 
entweder  zu  einem  Stromleiter  von  doppelter  Länge  —  für  physiologische  and 
chemische  Versuche  —  oder  zu  einem  Leiter  von  doppeltem  Querschnitt  und  ein- 
facher Länge  —  für  physiologische  Versuche  —  zu  verbinden.  Die  von  Dove  be- 
schriebene Vorrichtung  ist  in  den  beiden  Lagen  durch  die  Figg.  2oo  und  236  dar- 


gestellt. Die  beiden  grösseren  nebeneinander  liegenden  Kreise  bedeuten  die  in  der 
Richtung  der  Axen  und  vom  Anker  her  gesehenen  Rollen.  Ferner  bedeuten  a  und  a 
die  beiden  Innern,  b  und  ß  die  beiden  äussern,  und  p  und  n  diejenigen  beiden 
Drathcnden,  welche  bezüglich  zur  Welle  des  luduetionsapparates  oder  zu  der 
von  derselben  isolirten  Hülse  rühren.  Nun  ist  auf  der  Rückseite  des  Ahkers  eine 
in  der  Zeichnung  weiss  gelassene  Platte  von  isolirender  Substanz  aufgeschraubt, 
und  auf  dieser.sind  wiederum  vier  Kupferplättchcn  befestigt/  Unter  drei  der  letzteren 
sind  die  Drathenden  a,  b  und  ft  eingeklemmt  und  unter  dem  vierten  ein  Drathende, 
welches  nach  n  führt  und  gleichzeitig  mit  u  coinmunicirt.  Unter  diesen  vier  Plätt 
eben  lasst  sich  mittelst  einer  Handhabe  eine  in  zwei  Hälften  gespaltene  zur  Rotations- 
axe  des  Apparates  concentrische  Kupferscheibe  drehen,  in  welcher  ein  ausge- 
schnittenes Stück  durch  Elfenbein  ersetzt  ist.  Je  nach  den  Lagen  der  Handhabe,  ' 
wie  sie  beide  Figuren  darstellen,  und  somit  je  nach  den  Lagen  des  Durchschnittes 
und  des  Ausschnittes  der  Kupferscheibc ,  lässt  sich  leicht  verfolgen ,  dass  im  ersten 
Falle  der  Strom  den  Weg  pbafiun  —  welcher  mit  physiologisch  bezeichnet 

werden  mag  —  im  zweiten  aber  den  Weg  p         N  —  welcher  physikalisch 

heissen  mag  —  verfolgt. 

Einfacher  ist  der  von  Stöhrer  38  construirte  und  seinem  kleinen  Apparate 
(Fig.  239)  beigegebene  und  in  F,g.  257  (Seite  410)  dargestellte  Pachytrop.  Die  auf 
beiden  Figuren  mit  h  bezeichnete  Holzrollc  ist  nämlich  auf  der  Oberseite  geebnet 
und  daselbst  mit  vier  im  Kreise  stehenden  Metallplättchcn  1.  S.  3.  4.  versehen.  Unter 
diese  sind  die  vier  von  den  Rollen  kommenden  Drathenden  eingeklemmt  und  zwar 
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die  beiden  an  den  schwarzen  Perlen  kenntlichen  unter  1  uud  2  und  die  mit  weissen 
Perlen  versehenen  unter  die  ebenfalls  nebeneinander  liegenden 
Plättchen  3  und  4.  Concentrisch  zu  den  Plättchen  lässt  sich  mittelst 
einer  Handhabe  eine  Scheibe  drehen,  welche  an  ihrer  Peripherie 
mit  zwei  unter  einander  nicht  in  leitender  Verbindung  stehenden 
Metollgabeln  versehen  ist.  Ocffiiung  und  Abstand  dieser  Gabeln  ist 
nun  so  gewählt,  dass  bei  einer  Bewegung  der  Handhabe  nach  links 
durch  die  linke  Gabel  beide  schwarz  bezeichneten  Enden,  und  durch 
die  rechte  Gabel  beide  weiss  bezeichneten  in  metallische  Berührung 
kommen.  Da  aber  der  mit  t  bezeichnete  ^um  Comrmitator  führende 
Drath  zu  dem  Plättchen  i ,  und  der  mit  A- bezeichnete  zu  dem  Platt- 

luj.  zJ7.  • 

chen  4  führt,  so  würde  in  dieser  Lage  der  Commutator  und  mit  ihm 
der  Schliessungsbogen  den  Strom  einer  einfachen  Zahl  von  Windungen  mit  doppeltem 
Querschnitt  empfangen.  Wird  dagegen  die  Handhabe  möglichst  weit  nach  rechts 
gedrückt,  so  verbindet  die  rechts  liegende  Gabel  die  beiden  mittleren  Dräthc,  während 
die  links  liegende  Gabel  ausser  Function  gesetzt  ist;  der  Schliessungsbogen  empfängt 
somit  den  Strom  einer  doppelten  Zahl  von  Windungen  mit  einfachem  Querschnitt. 

X.  Halten  wir  den  im  Text  gemachten  Unterschied  zwischen  magnetoelek- 
trischen  und  elektrodynamischen  Inductionsapparaten  fest,  so  möchte  sich  eine  stufen- 
weise Heranbildung  der  letztern  bis  zur  RUHMKORFFschcu  Maschine  in  folgender 
Weise  entwickeln  lassen. 

Pohl  39  construirtc  eine  Maschine  zur  Gewinnung  von  IuductionsstrÖmcn  mittelst 
eines  Elektromagneten ,  vor  dessen  Polen  ein  mit  vielen  von  einander  isolirtcn 
Drathwindungen  umgebener  Anker  ruhte.  Der  Elektromagnet  wurde  blos  durch 
ein  einfaches  grossplattiges  galvanisches  Element  erregt,  und  mittelst  eines  Gyro- 
tropen  im  raschen  Wechsel  in  seiner  Polarität  verändert.  Dadurch  entstand  in  dem 
Drath  des  Ankers  ein  Strom  von  solcher  Beschaffenheit ,  wie  er  nur  durch  eine 
viclpi;ittigc  Säule  hätte  hervorgebracht  werden  können.  Mit  der  Axe  des  Gyro- 
tropeu  war  noch  ein  anderer  Gyrotrop  in  Verbindung  gesetzt,  der  den  gewonnenen 
luductionstrom  der  Art  umsetzte,  dass  er  den  Schliessungsbogen  beständig  in  der- 
selben Richtung  durchfloss.  Der  Apparat  ist  also  nichts  anderes  als  eine  unwe- 
sentliche Modilicatiou  von  Faraday's  geschlossenem  Eisenring,  §.  34,  N.  HI. 

Aehnlich,  nur  ungleich  unvollkommener,  ist  ein  von  Gidds  40  beschriebener 
Apparat  beschaffen.  Die  inducirendc  Spirale  ist  nämlich  auf  einer  Hälfte  oder  in 
der  Mitte  eines  geraden  Eisenstabes  und  dem  entsprechend  die  luductionsspirale  auf 
der  andern  Hälfte  oder  auf  den  beiden  Enden  eines  geraden  Eisenstabes  aufge- 
wunden. Der  erste  Drath  war  mit  einer  stroinunterbrechenden  Vorrichtung  ver- 
sehen und  die  Enden  des  andern  wurden  mit  dem  Schliessungsbogen  in  Verbindung 
gesetzt. 

Von  gleich  untergeordnetem  Werthe  sind  Wright's41  Versuche,  um  die  vor- 
teilhafteste Form  der  Inductionsspiralcu  zu  linden,  sowie  Hknley's  42  Construction 
einer  lnductionsmaschine.    Beide  dürften  kaum  etwas  Erwähnenswcrthes  darbieten. 

Nicht  viel  mehr  ist  zu  sagen  von  Stripe's  43  Vorrichtung.  Dieselbe  hat  nur 
um  deswillen  ein  Interesse,  weil  sie  unter  einem  andern  Naiucn  mit  unwesentlichen 
Abänderungen  neuerdings  wieder  in  Aufnahme  gekommen  ist.  Das  wesentlichste 
Kennzeichen  dieses  Apparates  bestellt  darin,  dass  ein  Eisenkern  in  die  gemeinschaft- 
liche Hülse  der  indueirendeu  uud  inducirten  Drathspiralc  mehr  oder  weniger  einge- 
senkt werden  kann,  um  danach  die  Wirkung  nach  Bcdürfniss  zu  ändern.  Als  Unlcr- 
hrechuugsvorrichtung  wird  Ritchies  rottender  Elektromagnet  (Fig.  419  auf  Seite  310) 
in  Anwendung  gebracht. 

Wichtiger  jedoch  ist  eine  Beobachtung  Massoxs  44,  dahin  gehend,  dass  die 
Wirkung  des  Induetionss  ti  omes,  ein  Maximum  erreicht,  wenn  man  «ten 
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primären  Strom  immer  häufiger  unterbricht,  und  dass  dieses  Maximum 
einer  desto  grösseren  Unterbrechungszahl  entspricht,  wenn  «I i o  Stärke 
des  primären  Stromes  erhöht  wird.  —  Dieselbe  Beobachtung  und  gleichzeitig 
die  Erklärung  davon  findet  sich  mitgetheilt  in  einer  Correspondenz  zwischen  Nesuit 
und  Sturgeon  4*.  Ersterer  hatte  nämlich  einen  aus  zwei  gesonderten  Spiralen 
mit  einliegendem  Eiscndrathhüudel  bestehenden  Inductionsapparat  von  beträchtlichen 
physiologischen  Wirkungen  construirt,  •Wessen  imlucirender  Strom  mittelst  eines 
Zahnrades  und  schleifender  Metallfeder  sehr  rasch  unterbrochen  und  wiederher- 
gestellt werden  konnte.  Indem  er  nun  die  Meinung  äusserte,  dass  mit  zunehmen-" 
der  Häufigkeit  der  Unterbrechungen  auch  die  Stärke  der  Inductionswirkung  vermehrt 
werde,  wandte  Sturgeon  ein,  dass  bei  beträchtlicher  Vermehrung  der  Unter- 
brechungen dieselbe  endlich  eine  Einbusse  erfahren  müsse.  Der  Magnetismus  im 
Eisenkern  gehrauche  nämlich  eine  gewisse  Zeit,  um  entstehen  und  vergehen  zu 
können,  und  wenn  die  Zeit  zwischen  zwei  Unterbrechungen  zu  dem  bezeichneten 
Vorgang  zu  kurz  sei,  so  müsse  der  davon  abhängige  Antheil  der  gesammteu  In- 
ductionswirkung ebenfalls  aussen  bleiben.  Nesbit  folgte  nun  dieser  Aufforderung 
und  fand  wirklich  bei  mehr  als  3000  Unterbrechungen  in  der  Minute  ein  Nachlassen 
der  Inductionswirkung. 

XI.  Den  ersten  auch  für  physikalische  Wirkungen  kräftigeren  Inductionsapparat,  ge- 
wissermassen  das  Vorbild  des  rühm  kor  FF'schen,  construirten  Masson  und  Brequet48. 
Namentlich  bedienten  sie  sich  zu  ihren  später  zu  beschreibende!!  Versuchen  einer 
hohlen  Spirale  AI  in  Fiij.  238,  bestehend  aus  zwei  nebeneinander  aufgewundenen,  mit 
Baumwolle  umsponnenen  Kupferdräthcn  von  je  650 
Meter  Länge,  ferner  zweier  massiver  Gewinde  X  von 
ebenfalls  6ö0  Meter  Kupferdrath  und  eines  Gewindes 
von  derselben  Drathlängc,  das  sich  von  .V  nur 
durch  eine  kleinere  Oefluung  unterschied.  Die  massi- 
ven Gewinde  .V  konnten  gerade  in  die  cylindrische 
Höhlung  von  AI  eingeschoben  oder  konnten  mit  einem 
27  Kilogramm  schweren  Eisencylinder  von  gleichen 
Abmessungen  vertauscht  werd.cn.  —  Wrcgcn  Wieder- 
holung und  Erweiterung  der  masson - BREQUET'schen 
Versuche  von  Sinsteden*7  mit  noch  kräftigeren  Spi- 
ralen muss  ebenfalls  auf  später  verwiesen  werden. 

•Hierher  gehört  auch  eine  besondere  Anwendung 
des  schon  früher  —  §  30,  N.  III.  —  beschriebenen 
sTÖHRER'schen  elektromagnetischen  Rotationsappa- 
rates. Wenn  man  nämlich  die  Klemmschraube  t  in 
den  Fing.  tS(>  1111,1  fs*  auf  Seite  312  direct  mit  der 
Feder  4  in  Verbindung  setzt,  dann  bewegt  sich  der 
galvanische  Strom  von  k  über  a  durch  die  horizon- 
tale Welle  nach  den  Windungen  des  Elektromagneten 
«/  und  kehrt,  ohne  die  Multiplicatorwindungen  bc 
zu  durchlaufen,  unmittelbar  über  =  zu  seiner  Quelle  zurück.  Nun  ist  das  Rad  r  mit 
einer  Kurbel  versehen,  und  wenn  man  durch  dieselbe  das  Rad  und  somit  vermittelst 
der  horizontalen  Welle  den  Elektromagneten  in  dem  Multiplicator  in  rasche  Rotation 
versetzt,  so  erregt  er  in  demselben  Inductionsströme  von  stets  wechselnder  Richtung. 
Da  nun  aber  der  Multiplicatordrath  in  den  Federn  t  und  ö  endet,  und  diese  auf 
den  Commutatorscheiljcn  schleifen,  so  wird,  wie  man  leicht  übersieht,  der  wech- 
selnde Iiiductionsstrom  mit  constanter  Richtung  einem  Schlicssungsbogen  überliefert, 
der  die  beiden  Federn  I  und  3  mit  einander  in  Verbindung  setzt.  Soweit  dürfte 
also  der  Apparat  als  eme  Modification  des  SAXTONSchcu  betrachtet  werden,  bei 
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welcher  der  gewonnene  luductionsstrom  stark  genug  ist,  um  heftige  Stusse  zu 
ertheilen  und  Platindrath  zum  Glühen  zu  bringen  u.  s.  w.  Wenn  mau  nun  die 
Rotation  des  Mugneten  mit  einein  Gewicht  bewirkt,  welches  an  einer  um  die  Axe 
des  Rades  r  geschlungenen  Schnur  aufgehängt  ist,  so  dreht  sich  der  Magnet  mit 
derselben  Geschwindigkeit,  mag  der  Multiplicator  weggenommen  sein,  oder  mag  er 
sich  uiigcsciilossen  an  seiner  Stelle  befinden.  Sobald  man  aber  den  Multiplicator 
durch  Verbindung  (|er  Federn  I  und  3  nü&elst  eines  starken  Drathcs  schliesst,  so 
erfolgt  sofort  eine  Abnahme  in  der  Geschwindigkeit  der  Rotation,  und  zwar  eine 
um  so  grössere,  mit  je  grösserer  Kraft  der  Magnet  in  Bewegung  versetzt  worden 
Mar.  Die  Erklärung  dieser  Thatsachc  liegt  auf  der  Hand.  Der  rotirende  Magnet 
inducirt  nämlich  in  der  Multiplicatorspiralc  einen  Strom  von  solcher  Richtung,  dass 
er  allein  dem  Magneten  die  entgegengesetzte  Bewegung  ertheilen  würde.  Da  der 
letztere  aber  schwächer  ist  als  die  inducirende  Kraft,  so  wird  diese  —  welche  am 
letzten  Ende  nichts  anderes  ist  ,  als  das  bewegende  Gewicht  —  blos  beeüiträcbtigt, 
und  sonach  ist  eine  Verlangsamuug  der  Rotation  des  Magneten  das  Ergebniss  des 
Vorganges. 

Vielseitige  Anwendung,  namentlich  bei  Versuchen  mit  Inductionsströmen  ge- 
währt ein  von  Wartmann  48  angegebener  Apparat.  Derselbe  besteht,  wie  die 
Figtj.  2ö9  bis  264  schematisch  darstellen,  aus  drei  gleich  grossen  Metallrädern 


Fig.  i6S.  Fig.  263.  Ftg.  i6t. 


'  i »  ri '  r\ '  imt  Je  * i  Zähnen  an  der  Peripherie ,  deren  Lücken  mit  hartem  Holz  aus- 
gelegt sind.  Alle  drei  stecken  auf  derselben  horizontalen  Welle  und  können  mit 
ihr  im  Kreise  gedreht  werden.  Auf  jedem  schleifen  drei  Metajlfedern ,  und  zwar  je 
eine  o(,  a,.  <is,  an  der  Seite  des  Rades,  sodass  sie  beständig  mit  ihm  in  metallischer 
Berührung  bleibt,  und  je  zwei  andere  auf  der  Peripherie  dcsselbon,  doch  so,  dass 
die  einen  6,,  6,,  6J(  stets  auf  dem  Metall  oder  auf  dem  Holz  ruhen,  wenn  die 
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andern  /?, ,  auf  dem  Holz  oder  auf  dem  Metall  ruhen.    Die  beiden  äussern 

Räder  sind  gegen  die  Federn  gleich  gestellt,   das  mittlere  ist  aber  so  gerichtet, 

dass  die  Lj^J  Feder   stets  das  jJJ^,|J  berührt,  wenn  die  entsprechenden  Federn 

der  äusseren  Räder  das  ii?e/a"l  berühren.    Bezeichnet  man  nun  den  positiven  und 

(Holz  )  r 

negativen  Pol  des  Rheomotors  mit  p  und  n,  und  bezeichnet  man  mit  m  und  /  die 
Enden  der  inducirenden  und  mit  x  und  y  die  beiden  Enden  der  inducirten  Spirale, 
so  kann  mau  durch  verschiedene  Verbindungen  dieser  Pole  und  Drathendeu  mit  den 
Federn  des  Apparates,  sowie  durch  geeignete  Verknüpfung  der  letztern  unterein- 
ander die  in  den  Figuren  dargestellten  sechs  besonders  häufig  vorkommenden  Com- 
binationen  bilden.    Die  Figuren  selbst  sind  an  sich  verständlich.    Es  dient  aber: 

\)  Die  Verbindung  der  Fig.  2S9  dazu,  um  den  Strom  im  unmittelbaren 
Schliessungsbogen -des  Rheomotors  discontinuirlich  zu  macheu. 

2)  Die  Verbindung  der  Fig.  260  ist  geeignet,  um  den  Strom  einer  Kette  in 
dem  Schlicssungsbogen  a2  a,  altcrnircu  zu  lassen. 

'  3)  Verbindet  man  nach  Art  der  Fig.  261 ,  dann  gehen  die  Inductionsströmc 
in  dem  Bogen  xy  in  alternirender  Richtung,  indem  blos  das  Rad  r5  zur  Unterbrechung 
des  primären  Stromes  benutzt  wird. 

4)  Die  Combination  der  Fig.  262  lässt  in  der  inducirten  Spirale  und  deren 
Verbindungstheilen  blos  den  Schliessungsstrom  und 

5)  die  Combination  der  Fig.  263  blos  den  Oeflnungsstrom  zu  Stande  kommen, 
indem  im  vorigen  Falle  die  inducirte  Spirale  mit  der  inducirenden  zugleich  ge- 
schlossen und  geöffnet  wird,  in  diesem  Falle  aber  die  eine  gerade  jg£öffii!&t 

wird,  wenn  die  andere  jKe^,iet      j  wird. 

( geschlossen ) 

f»)  Bei  der  Verbindung  der  Fig.  264  endlich  gehen  beide,  der  Oeffnungs-  wie 
der  Schliessungsstrom  in  derselben  Richtung  durch  die  leitende  Verbindung  der 
beiden  Federn  6,  und  ftr 

XII.  In  Bezug  auf  den  im  Text  beschriebenen  elektrodynamischen  Iuductions- 
ap parat  muss  noch  bemerkt  werden,  dass  derselbe  in  der  von  Herrn  Ruhmkorff 
ihm  gegebenen  Form  wohl  schwerlich  den  letzten  Grad  der  Vollkommenheit  erreicht 
hat,  dass  vielmehr  sogar  schon  seit  dem  Termin,  bis  zu  welchem  unser  Buch  zu 
berichten  hat,  ganz  wesentliche  Verbesserungen  angebracht  worden  sind.  Wenn 
auch  im  Allgemeinen  auf  die  dahin  einschlagenden  Abhandlungen  von  Pogg  endo  uff, 
Gaugain,  Du  Moncel,  Stöhrkr,  Sinsteden,  Halske  u.  A.  verwiesen  werden  muss, 
so  dürfte  es  doch  der  Wichtigkeit  des  Gegenstandes  entsprechen,  wenn  theils  schon 
ausgeführte,  theils  einer  weiteren  Beachtung  würdige  Verbesserungsvorschläge  dem- 
nächst kurz  zusammengestellt  werden. 

Zuvörderst  hat  der  ruhmkor  ff  sehe  Apparat  die  Unbequemlichkeit,  dass  alle 
seine  Bestandtheile  zu  einem  unveränderlichen  Ganzen  mit  einander  verbunden  sind. 
Um  den  Einfluss  jedes  einzelnen  Bestandteiles  auf  die  Gesammtwirkung  des  Appa- 
rates ermessen  zu  können,  ist  es  aber  nothwendig,  an  jedem  derselben  Modifi- 
kationen eintreten  zu  lassen,  ohne  dadurch  die  übrigen  in  ihrer  Anordnung  zu  stören. 
Trennung  der  einzelnen  Bestandtheile  ist  also  das  nächste  Erforderniss  und  für  jeden 
derselben  dürften  bis  auf  Weiteres  folgende  Anordnungen  zweckmässig  erscheinen. 

I)  Die  Inductionsrollc.  Um  starke  elektrische  Spannungen  an  den  Enden 
der  Inductionsrolle  zu  erzielen,  wird  eine  möglichste  Isolation  der  einzelnen  Win- 
dungen erforderlich,  widrigenfalls  sich  die  Elektricitat  zwischen  denselben  Kanäle 
bahnt,  durch  welche  sie  sich  ohne  au  die  Enden  zu  gelangen,  ausgleicht.  Eine 
Umspinnung  mit  Seide  genügt  nicht.    Eine  bessere  Isolation  gewährt  eine  Tränkung 
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des  umsponnenen  Drathes  in  Schellackfirniss  oder  eiu  Uebcrstreiehcn  jeder  aufge- 
wundenen Lage  mit  einer  heisseu  Mischung  von  gleichen  Theilcn  Wachs  und 
Schellack.  Doch  tritt  auch  hier  der  Nachtheil  entgegen,  dass  nach  dem  Erhärten 
deswillen  die  einmal  durchschlagenen  Stellen  für  immer  den  Uchergang  der 
Elektricität  erleichtern.  Flüssige  Isolatoren  wie  Terpentinöl,  oder  weiche,  wie 
eine  Mischung  aus  Wachs  und  venetianischem  Terpentin  helfen  jenem  Ucbelstmid 
wohl  ab,  führen  aber  den  neuen  mit  sich,  dass  sie  eine  grössere  räumliche  An- 
näherung der  Drathwindungcn  an  einigen  Stellen  und  dein  entsprechende  grössere 
Entfernung  an  andern  nicht  verhindern  und  somit  wiederum  das  Ueberschlagen  der 
Elektricität  erleichtern.  Demzufolge  möchte  eine  Tränkung  des  Drathes  vor  dem 
Aufwinden  in  Kautschuklösung  der  Erwägung  unterbreitet  werden.  Man  würde 
hierbei  allerdings  mit  der  Klebrigkcit  derselben  vor  dem  völligen  Eintrocknen  zu 
kämpfen  haben,  könnte  dem  aber  durch  Aufstreuen  eines  isolirenden  Pulvers  (von 
Hernstein  oder  einem  andern  Harz)  begegnen.  Noch  .vollständiger  würde  alsdann 
die  Isolation  bewirkt  werden,  wollte  man  zwischen  jede  aufgewundene  Drathlage 
eine  dünne  Lamelle  von  unviilkanisirtcm  Kautschuk  ausbreiten,  oder  noch  besser 
nach  der  sogleich  zu  besprechenden  Anordnung  verfahren. 

Ein  weiterer  Uebelstand  der  «uHMKORFF'schen  Construction  ist  darin  zu  suchen, 
dass  die  einzelnen  Lagen  der  Inductionsrollc  sich  sofort  über  die  ganze  Länge  der- 
selben erstrecken,  indem  dadurch  an  den  Enden  der  Holle  Windungen  von  so 
grosser  Spannungsdifferenz  über  einander  zu  liegen  kommen,  dass  infolge  dessen 
ein  Durchschlagen  der  Zwischenschichten  erleichtert  wird.  Zweckmässiger  ist  es 
daher,  den  zu  inducirenden  Drath  in  drei  oder  mehren  Abtheilungen  aufzuwinden, 
und  diese,  nachdem  sie  über  die  zu  inducirendc  Rolle  geschoben  sind,  end weise 
mit  einander  zu  verbinden.  —  Aber  nun  fragt  es  sich,  welches  Material  zu  den 
Spulen  zu  benutzen  sei,  aufweiche  der  Drath  gewunden  werden  soll.  Es  ist  dazu 
namentlich  Holz,  Pappe,  Glas  und  Gutta  -  Pcrtscha  vorgeschlagen  worden.  Was  Holz 
und  Pappe  betrifft,  so  isoliren  sie  nicht  genügend  und  müssen  in  ziemlicher  Dicke 
angewendet  werden,  wenn  sie  sich  nicht  verziehen  sollen.  Glas  ist  zu  zerbrechlich 
und  Gutta -Pcrtscha  von  zu  geringer  Dauer.  Um  aber  dennoch  das  letztere  Material 
wegen  der  bekannten  sonstigen  Vortheile  verwenden  zu  können,  möchte  es  gcratheu 
sein,  die  Holle  unabhängig  von  der  Spule  zu  winden,  und  zwar  in  folgender  Weise: 
Auf  einen  Stab  von  geeigneter  Dicke  werden  zwei  Seitenwände  voirllolz  geschoben 
und  in  solchem  Abstand  mit  Schrauben  oder  Keilen  befestigt,  dass  er  der  beab- 
sichtigten Breite  der  Inductionsrollc  entspricht.  Zwischen  beiden  Scitenwänden  wird 
der  Stab  durch  leicht  zu  findende  Mittel  so.  weit  verdickt  als  der  Hohlraum  der 
Holle  betragen  soll.  In  diese  provisorische  Spule  wird  nun  der  Drath  nach  Art  der 
Fifi  26'5\  abwechselnd  mit  Seidenband,  das  vorher  in  Kautschuk-  oder  ScheUack- 
^  lösung  getränkt  war,  geschichtet.    Die  Figur  stellt 

J   nämlich  einen  Längsschnitt  der  Rolle  zur  einen  Hälfte 
schematisch  dar.    Die  kleinen  Kreise  bedeuten  die 
Drathdurchschnittc  und  die  zwischen  ihnen  befindlichen 
V-ft.-A-.-i../1  u        Linien  die  Randlagen.     Würde  man  in  a  z.  B.  die 


Windungen  beginnen,  so  würde  man  zuvor  auf  dem 


Grund  der  Spule  Randstreifen  parallel  zur  Axe  be- 
a     festigen  und  auf  dieselben  einige  Windungen  legen, 
,9'  6S'  dann  die  Bänder  über  die  letzteren  zurückschlagen 

und  den  Rest  der  ersten  Lage,  sowie  einige  Windungen  der  zweiten  Drathlage 
über  diese  Bandstreifen  bringen.  Werden  dann  die  Bänder  wieder  längs  der  Axe 
zurückgelegt  und  fährt  man  in  dieser  Weise  fort  zu  winden,  so  halten  sich,  wie 
leicht  zu  sehen  ist,  die  Randlagen  und  die  Drathwindungen  gegenseitig  auch  dann 
noch  in  der  angewiesenen  Form,  wenn  man  den  Holzkern  und  die  festen  Seiten- 
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wände  entfernt.  Dass  man  durch  Verkitten  der  einzelnen  Lagen  mit  warm  aufge- 
tragenem Schellack  und  Wachs  oder  mit  andern  derartigen  Mitteln  dem  Ganzen  mehr 
Festigkeit  geben  kann,  ist  ersichtlich,  sowie  denn  auch  nur  erwähnt  zu  werden 
braucht,  dass  bei  dieser  Anordnung  di  jeuigen  Drathwindungen  am  stärksten  und 
zwar  durch  zwei  Bnudlagen  von  einander  isolirt  sind,  in  welchen  die  Spaunungs- 
differenz  am  bedeutendsten  ist,  während  die  isolirende  .Zwischenschicht  da  ganz 
fehlt,  wo  die  SpannungsdifTerenz  die  geringste  sein  muss. 

Da  nun  die  Wirkung  der  inducirenden  Spirale,  namentlich  aber  die  des  einzu- 
legenden Eisendrathbündels  in  der  Mitte  grösser  ist  als  an  den  Enden,  ist  es  zweck- 
mässig, nach  den  vorstehenden  Angaben  mehre  Hollen  von  verschiedener  Drathlängc 
anzufertigen  und  diese  symmetrisch  auf  einen  Hohlcylinder  von  Gutta- Pertscha  mit 
Z wische nlegung  von  isolircnden  Platten  aus  gleichem  Material  zu  stecken,  damit  sie 
endweise  zu  einer  gemeinsamen  Inductorrollc  verknüpft  werden  können. 

i)  Die  inducirende  Rolle  ist  in  ihrer  Construction  so  einfach,  dass  kaum 
eine  andere  Bemerkung  zu  dem  im  Text  Gesagten  hinzugefügt  zu  werden  braucht, 
als  dass  es  zur  Vervielfältigung  der  Versuche  wünschenswerth  erscheint,  statt  eines 
einzigen  zwei  Dräthe  nebeneinander  aufzuwinden ,  die  endweise  oder  neben  einander 
verknüpft  oder  einzeln  gebraucht  werden  können.  Was  dagegen  die  Stellung  der 
inducirenden  und  somit  auch  die  der  über  sie  zu  schiebenden  Inductionsrolle  be- 
trifft, so  ist  eine  verticale  Stellung  der  von  Ruhmkorff  gewählten  horizontalen 
bei  weitem  vorzuziehen.  Wenn  man  bedenkt,  dass  in  dieser  Lago  blos  eine  Seite 
isolirt  zu  werden  braucht  und  dass  eine  Sonderung  der  einzelnen  Apparattheile  sich 
leichter  bewirken  lässt,  so  wird  die  Abänderung  genügend  motivirt  sein. 

3)  Der  Eisenkern  besteht  in  Ruhmkorff's  Spirale  aus  einem  Bündel  dicker 
Dräthe,  von  denen  jeder  auf  der  Cylinderilächc  gefimisst  ist.  welche  aber  alle  mit 
beiden  Enden  eine  aufgeschraubte  Eisenplatte  berühren.  Wie  sich  später  heraus- 
stellen wird,  wirken  die  Eiseudräthe  um  deswillen  kräftiger  als  ein  massiver  Eisen- 
kern, weil  der  auf  der  Gesammtoberfläche  bei  Aenderungen  des  primären  Stromes 
hervorgerufene  Inductionsstrom  nicht  zu  Stande  kommen  kann.  Wenn  nun  auch 
eine  Ausgleichung  desselben  ausserhalb  der  Spirale,  wie  es  bei  einer  gemeinsamen 
Berührung  aller  Dräthe  mit  der  metallenen  Deckplatte  der  Fall  sein  muss,  der 
beabsichtigten  Wirkung  auf  die  Inductionsrolle  nur  einen  geringen  Eintrag  thut,  so 
kann  doch  auch  diese  vermieden  werden,  wenn  man  die  Deckplatten  gänzlich  fort- 
lässt.  Ferner  sind  dünne  Eiseudräthe  den  dicken  bedeutend  vorzuziehen,  indem 
sie  leichter  herzustellen  sind  und  bei  gehöriger  Güte  des  Materials  den  Magnetismus 
leichter  annehmen  und  abgeben  als  die  dickem  Dräthe.  Eine  besondere  Isolation 
ihrer  Oberfläche  ist  kaum  nothwendig.  indem  sie  durch  das  Glühen  mit  einer  schlecht 
leitenden  Oxydhaut  überzogen  sind. 

Einen  weitern  Vortheil  kann  man  bezüglich  der  Construction  des  Eisendrath- 
bündels  aus  dem  in  §.  17,  N.  IV.  Gesagten  ziehen.  Bedenkt  man  nämlich,  dass  die 
magnetische  Erregung  der  galvanischen  Spirale  nur  bis  zu  einer  gewissen  Tiefe  in 
das  Innere  eines  Eisenkernes  eindringt,  so  wird  man  in  Uebereinstimmung  mit  der 
Erfahrung  denselben  Erfolg  erzielen,  wenn  man,  statt  des  massiven,  sich  ein  hohles 
Drathbündel  anfertigt,  indem  man  die  Einzeldräthe  mehrfach  über  einander  auf  einen 
Pappcylindcr  parallel  zu  dessen  Axc  befestigt.  Aus  den  citirten  Mittheilungen  so- 
wie aus  noch  specielleren  Erfahrungen  geht  hervor,  dass  ein  solches  hohles  Bündel 
ebenso  stark  wirkt,  wie  ein  massives  von  gleichem  Durchmesser,  also  stärker  als 
wenn  dieselbe  Anzahl  von  Dräthen  zu  einem  massiven  Bündel  zusammengefasst  wird. 

Ungleich  kräftiger  als  ein  einfaches  Drathbündel  zeigt  sich  aber  ein  hufeisen- 
förmig gebogenes,  dessen  einer  Schenkel  in  dem  gemeinschaftlichen  Hohlraum  der 
inducirenden  und  inducirten  Spirale  liegt,  während  der  andere  sieh  ausserhalb  beider 
Spiralen  befindet,  und  dessen  beide  Pole  durch  einen  vorgelegten  Anker  geschlossen 
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werden.  Die  in  §.  20,  N.  I.  und  II.  besprochenen  Untersuchungen  von  Magnus 
und  Foc gen dorff  lassen  keinen  Zweifel  über  den  Grund  dieser  Erscheinung.  Noch 
stärker  dürfte  vielleicht  die  Wirkung  sein,  wenn  die  ausserhalb  der  Spirale  rück- 
wärts gebogenen  Kisendräthe  dieselbe  ringsum  wie  eine  Hülle  umgeben.  Es  kam« 
wenigstens  auf  eine  Probe  an,  die  nach  dem  was  in  §.  16  auf  Seite  126  über 
Mariamm's  Versuche  gesagt  wurde,  nicht  ganz  ohne  Anhalt  sein  dürfte. 

WcnigeT  hervortretend  ist  die  Ursache  einer  andern  Beobachtung,  dcrzufolge 
die  Wirkung  noch  bedeutender  vermehrt  werden  soll,  wenn  das  Ilufeisenbündel 
durch"  einen  vorgelegten  kräftigen  permanenten  Hufeisenmagneten  dauernd  geschlossen 
bleibt,  während  der  in  der  magnetisirten  Spirale  liegende  Schenkel  durch  das  Schliessen 
derselben  in  gleichem  Sinne  erregt  wird,  als  schon  durch  den  Stahlmagneten  ge- 
schieht, Die  kräftigere  Wirkung  dieser  Zusammenstellung  kann  unmöglich  daher 
rühren,  dass  eine  grössere  Menge  von  Magnetismus  durch  das  Oeffhen  und  Schliessen 
des  erregenden  Stromes  zur  Vcrthcilung  käme,  als  wenn  der  permanente  Magnet 
durch  einen  Anker  von  weichem  Eisen  ersetzt  ist.  Vielmehr  lässt  sich  die  Er- 
scheinung mir  dadurch  erklären,  dass  beim  Oeffnen  des  Stromes  die  rückwärts 
gehende  Bewegung  des  Magnetismus  rascher  geschieht  bei  Anwesenheit  als  bei  Ab- 
wesenheit des  permanenten  Magneten. 

i)  Der  Stromunterbrecher  bedarf  vor  Allem  einer  Aenderung.  Der  an  der 
ursprünglichen  Einrichtung  gewählte  wagner'scIic  Hammer  hat  nämlich  den  wesent- 
lichen Nachtheil,  dass  er  den  Strom  verhältnissmässig  zu  kurze  Zeit  geschlossen 
und  zu  lange  Zeit  geöflhet  erhält,  abgesehen  davon,  dass  er  unmittelbar  mit  den 
übrigen  Apparattheilen  in  Verbindung  gesetzt  ist.  Die  weiteren  Untersuchungen 
haben  aber  übereinstimmend  geltend  gemacht:  I)  dass  ein  abgesonderter  Unterbrecher 
in  den  primären  Strom  eingeschalten  werden  inuss,  und  dass  demselben  eine  solche 
Einrichtung  zu  geben  sei,  infolge  deren  er  den  grössten  Antheil  seiner  Oscillation 
auf  die  Schliessung  und  nur  den  geringsten  auf  die  Oeffnung  des  Stromes  verwendet. 
Das  letztgenannte  Erforderniss  motivirt  sich  namentlich  dadurch,  dass  dem  Eisenkern 
die  genügende  Zeit  gegeben  werden  muss,  um  sich,  entsprechend  der  gewählten 
Stromstärke,  mit  Magnetismus  zu  sättigen.  Dcingemäss  hätte  der  Unterbrecher  am 
passendsten  aus  einem  abgesonderten  kleinen  Hufeisenclektromagnetcn  zu  bestehen, 
dessen  Anker  während  der  Unthätigkeit  durch  eine  stark  gespannte  Spiralfeder  von 
den  Polen  zurückgezogen  wird.  Auf  dem  Anker  wird  durch  eine  ungleich  schwächere 
Feder  die  stromschliessende  Platinplatte  befestigt  und  ihre  Stellung  durch  Schrauben 
regulirt,  In  dieser  Weise  hat  der  Anker,  wenn  er  durch  den  thätigen  Magneten 
angezogen  wird,  einen  geraumen  Weg  zurückzulegen,  bis  sich  die  Platte  von  dem 
ihr  gegenüberstellenden  und  mit  dem  einen  Pol  der  erregenden  Säule  in  Verbindung 
stehenden  Platinstift  entfernt,  und  so  den  Strom  öffnet,  wogegen  der  einmal  ge- 
öffnete Strom  durch  die  starke  Spiralfeder  bald  wieder  geschlossen  wird. 

ö)  Der  Condensator  endlich  ist  vielfach  und  namentlich  um  deswillen  ver- 
ändert worden,  weil  die  Ursache  seines  bedeutenden  Einflusses  auf  den  Inductions- 
strom  noch  keineswegs  befriedigend  erkannt  worden  ist.  Immerhin  ist  man  aber 
wieder  auf  die  \on  Kickm  ihm  ursprünglich  gegebene  Form  und  beträchtliche 
Ausdehnung  zurückgekommen.  Allerdings  haben  die  Beobachtungen  gelehrt,  dass 
in  vielen  Fällen  die  Grösse  des  Condensators  bis  auf  ein  paar  Quadratzoll  lierab- 
gebracht  werden  kann,  doch  geben  diese  kleineren  bei  zwar  gleicher  Schlagweitc 
doch  minder  dicke  Funken,  und  versagen  namentlich  dann  den  Dienst  gänzlich,  wenn 
mau  durch  Veimehrung  der  Windungen  der  indueirenden  Spirale  die  Wirkung  der- 
selben erhöht. 

1  IUiiMKnuKKs  Apparat  scheint  nur  nach  und  nach  bekannt  geworden  zu  sein,  indem  eine 
se.ine  Einführung  bezweckende  Abhandlung  sich  nicht  vorfindet.  Vergl.  Cosmos.  \  .  260 ; 
ferner  *  Silliman  Am.  hmrn.  H4H8R3). 
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§.  37.   Induction  durch  galvanische  Ströme  und  durch  Elektromagnete  im 

Schliessungsdrathe  selbst.  Gegenstrom. 

Gleichwie  galvanische  Ströme  bei  ihrem  Beginn  und  bei  ihrem  Verschwinden 
in  benachbarten  geschlossenen  Leitern  momentane  Ströme  induciren,  so  rufen 
sie  auch  ganz  ähnliche  Ströme  in  ihrem  eigenen  Leiter  hervor,  wenn  ein  be- 
nachbarter geschlossener  Leiter  nicht  gegenwärtig  ist.  Diese  im  Leiter  des 
primären  Stromes  selbst  inducirten  sccundären  Ströme  werden  Gegenströme 
(Extracurrents)  genannt.  Sie  verhalten  sich  wesentlich  ganz  wie  die  Neben- 
ströme, doch  treten  besonders  dadurch  Modiflcationen  ein,  dass  der  beim 
Schlicssen  der  Kette  entstehende  Anfangsgegenstrom  durch  den  primären 
Strom  verdeckt  nnd  überwogen  wird,  da  er  im  Allgemeinen  nur  gleichzeitig 
mit  diesem  in  ein  und  demselben  Leiter  umlaufen  kann,  während  der  beim 
Oeffhen  der  Kette  auftretende  Endgegenstrom  einer  Nebenschliessung  des 
Erregers  bedarf,  welche  mit  dem  primären  Schliessungsbogen  einen  leitenden 
Umlauf  unterhält,  nachdem  die  Verbindung  desselben  mit  dem  Erreger  schon 
gelöst  worden  ist.  Fehlt  die  Nebenschliessung,  so  entgehen  auch  die  Nachweise 
des  Endgegenstromes.  Man  könnte  dagegen  einwenden,  dass  das  Auftreten 
mehr  oder  weniger  glänzender  Funken  beim  einfachen  Oeffhen  einer  Kette  mit 
langem  Schliessungsdrath  eine  Aeusserung  des  Endgegenstromes  sei,  welche 
keiner  Nebcnschliessung  bedarf.  Doch  lässt  sich  die  Trennungsstclle  selbst,  inner- 
halb welcher  der  Funke  auftritt,  noch  immer  als  eine  Nebenschliessung  nach  der 
Oeffhung  der  Kette  betrachten,  denn  dieselbe  ist  so  überaus  kurz,  dass  nachge- 
wiesenermassen  gewiss  nicht  Vi  ooo  Secunde  zwischen  dem  Moment  der  Trennung 
und  dem  Auftreten  des  Funkens  verfliessen  kann. 

Diese  Funken  aber  und  die  beim  Oeffhen  der  Kette  hervortretenden 
Zuckungen,  wenn  der  menschliche  Körper  als  Nebenschliessung  dient,  waren  es, 
welche  Faraoay  zuerst  zu  einer  nähern  Untersuchung  veranlassten,  und 
welche  somit  zur  Entdeckung  der  Gegenströme  führten.  Da  die  genannten  Er- 
scheinungen desto  mehr  hervortreten,  je  länger  der  zur  Schliessung  der  Kette 
dienende  Drath  ist,  wurde  es  wahrscheinlich,  dass  sie  von  Inductionsströmen 
herrühren,  die  in  dem  Drathe  beim  Oeffhen  der  Kette  inducirt  werden.  '  Wenn 
aber  wirklich  bei  dieser  Gelegenheit: Inductionsströme  entstehen,  so  mussten  die 
schon  an  den  Nebenströmen  nachgewiesenen  Gesetze  auch  hier  sich  wieder- 
finden lassen.  Ein  Schliessungsdrath  einer  einfachen  Kette  der  nur  wenige  Zoll 
lang  ist,  zeigt  durchaus  keine  Aeusserungen  eines  Gegenstromes.  Bei  weüerer 
Verengerung  desselben  tritt  zuerst  ein  Funke  auf,  im  Moment  wo  die  Kette 
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geöffnet  wird.  Ist  der  Drath  ausgespannt,  so  ist  der  Funke  schwächer  als  wenn 
der  nämliche  Drath  zu  einer  cylindrischen  Spirale  aufgewunden  ist.  Das  erklärt 
sich  daraus,  weil  im  letzten  Falle  jede  einzelne  Windung  nicht  allein  in  sich 
selbst,  sondern  auch  in  den  benachbarten  einen  secundaren  Strom  erregt  Be- 
findet sich  ein  Eisenkern  in  der  Höhlung  der  Spirale,  so  wird  der  Oeffhungs- 
funke  stärker,  denn  die  während  der  Schliessung  erlangte  magnetische  Polarität 
inducirt  je  beim  Verschwinden  einen  Strom  von  derselben  Richtung  wie  der 
magnetisirende  Strom,  wenn  er  unterbrochen  wird.  Hand  in  Hand  mit  dem 
Auftreten  der  Funken  gehen  auch  die  physiologischen  Wirkungen.  Schliesst 
man  eine  Kette  durch  einen  langen  Spiraldrath,  in  welchem  womöglich  Eisen- 
massen liegen,  und  ausserdem  mittelst  zweier  Handhaben  durch  den  Körper,  so 
empfindet  man  im  Moment  des  Oeffnens  der  Kette  je  nach  der  Länge  der  Spirale 
heftige  Schläge  und  Zuckungen.  Auch  chemische  Wirkungen  erhält  man  mit 
Hülfe  des  Endgegeustromes,  wenn  man  statt  des  menschlichen  Körpers  im  vorigen 
Versuch  einen  Elektrolyten  einschaltet.  Bedient  man  sich  des  Jodkaliumstärke- 
kieisters,  so  ist  man  dadurch  sogar  im  Stande,  die  Stromesrichtung  nachzuweisen. 
Es  findet  nämlich  während  der  Dauer  der  Schliessung  eine  Bläuung  der  Stärke 
durch  das  ausgeschiedene  Jod  nur  am  positiven  Pole  statt.  Sobald  man  aber 
den  Hauptstrom  unterbricht,  sodass  beide  Schliessungen,  Spirale  und  Zcrsetzungs- 
zelle,  noch  zu  einem  continuirlichen  Leiter  vereinigt  bleiben,  so  tritt  sofort  auch 
an  der  andern  Elektrode  eine  Bläuung  auf.  Das  beweist  aber  eine  umgekehrte 
Stromesrichtung  in  der  Nebenschliessung  durch  die  Zersetzungszelle,  also  die- 
selbe Richtung  des  Endgegenstromes  in  der  Spirale,  welche  auch  der  primäre 
Strom  gehabt  hatte.  —  Durch  galvanometrische  Versuche  lässt  sich  dieses  Er- 
gebniss  bestätigen. 

Erleidet  sonach  der  durch  einen  langen  Drath  geschlossene  Strom  infolge 
des  Oeflhens  eine  momentane  Verstärkung  durch  Hinzukommen  eines  gleichge- 
richteten Inductionsstromes,  so  muss  voraussichtlich  im  Moment  des  Schliessens 
eine  gleichgrosse  Schwächling  des  primären  Stromes  durch  einen  entgegengesetzt 
gerichteten  Strom  stattfinden.  Faraday  wies  diesen  Anfangsge^enstrom  in  ganz 
analoger  Weise  nach  wie  den  Endgegenstroin,  namentlich  benutzte  er  den  Um- 
stand ,  dass  jener  in  einer  zur  Spirale  geführten  Nebenschliessung  dem  in  dieselbe 
abgezweigten  primären  Strom  gleichgerichtet  sein  musste.  Am  überzeugendsten 
weist  man  die  Existenz  des  Anfangsgegenstromes  nach,  wenn  man  eine  einfache 
Kette  gleichzeitig  durch  eine  Soirale  und  durch  ein  wenig  empfindliches  Galvano- 
meter, etwa  durch  eine  einfache  Tangentenbussole,  schliesst.  Arretirt  man  nun" 
die  Nadel  an  ihrer  neuen  Gleichgewichtslage,  so  jedoch,  dass  sie  wohl  noch 
weiter  ausschlagen ,  nicht  aber  zurückgehen  kann,  öffnet  demnächst  die  Kette  und 
schliesst  sie  von  neuem,  so  bekommt  die  Nadel  einen  Stuss,  der  sie  von  der 
Hemmung  weiter  abwärts  treibt.  Der  Stoss  rührt  aber  von  einem  Inductions- 
strom  her,  denn  schliesst  man  die  Kette  ohne  Gegenwart  der  Spirale  blos  durch 
die  Tangentenbussole  und  wiederholt  dieselbe  Manipulation,  so  bleibt  die  Nadel 
in  Ruhe. 

Doch  ist  dieses  nicht  der  einzige  Versuch,  durch  den  der  Anfangsgegen- 
strom zur  Evidenz  nachgewiesen  worden  ist.  Es  mag  statt  aller  nur  noch  einer  an- 
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gedeutet  werden,  mit  Hülfe  dessen  es  sogar  möglich  ist,  diesen  und  den  End- 
gegenstrom  zu  messen  und  unter  einander  und  mit  dem  primären  Strom  zu 
vergleichen.  Führt  man  nämlich  eine  Schliessung  eines  kräftigen  Rheomotors  in 
einem  gewissen  Sinne  um  einen  Magnetometerstab  umher  und  lässt  man  eine 
andere  gleichzeitige  Schliessung  im  entgegengesetzten  Sinne  um  denselben  kreisen, 
und  haben  beide  Wege  gleiche  Leitungsfähigkeit,  60  compensiren  sich  ihre  Wir- 
kungen auf  den  Magnetstab  vollständig,  und  er  wird  nicht  abgelenkt.  Ist  nun 
aber  in  eine  Leitung  eine  Spirale  eingeschalten,  welche  in  der  andern  fehlt,  und 
geht  von  derselben  ein  Strom  aus,  so  werden  sich  diesem  gegenüber  offenbar 
beide  Leitungen  wie  eine  einzige  den  Magnetstab  in  gleichem  Sinne  umkreisende 
Doppelleitung  verhalten.  Werden  nun  auf  solche  Weise  die  von  der  Spirale 
ausgehenden  Gegenströme  beim  Oeflhen  und  Schliessen  der  primären  Kette 
gemessen  und  geschieht  ein  Gleiches  durch  eine  andere  in  die  Hauptleitung  ein- 
geschlossene Messvorrichtung  für  den  primären  Strom  selbst,  dann  ist  eine'Ver- 
gleichung  der  drei  Ströme  möglich.  Dabei  zeigt  sich  aber,  dass  bei  gleichblei- 
bender Stärke  des  primären  Stromes  der  Anfangsgegenstrom  stets  dieselbe 
Stärke  hat  wie  der  Endgegenstrom,  und  dass  beide  der  Stärke  des  inducirenden 
primären  Stromes  proportional  sind. 

Endlich  mag  noch  erwähnt  werden,  dass  man  auch  auf  das  Wesen 
der  Gegenströme  die  Construction  von  Inductionsapparaten  begründete,  und 
namentlich  die  heftigen  physiologischen  Wirkungen  zu  therapeutischen  Zwecken 
zu  benutzen  suchte. 

1.  Als  Faraday  1  sich  mit  der  Darstellung  des  magnetoelektrischen  Funkens 
beschäftigte,  erwähnte  er  eines  von  William  Jenkins  (gemeinschaftlich  mit  Masson2) 
construirten  Apparates,  der  den  Zweck  hatte  Zuckungen  hervorzurufen,  und  von 
folgender  Beschaffenheit  war.  Ein  zur  Spirale  aufgerollter  Kupferdrath  diente  als 
Schliessung  eines  einfachen  galvanischen  Elements.  An  seinen  Enden  waren 
metallene  Handgriffe  angebracht,  und  fasste  man  diese  mit  beiden  Händen,  brachte 
sie  in  Berührung  und  entfernte"  sie  wieder,  so  erhielt  man  einen  Schlag,  wenn  in 
der  Spirale  sich  ein  Eisenstab  befand.  Der  Schlag  blieb  aber  aussen,  wenn  die 
Spirale  ohne  Eisenstab  zu  demselben  Experiment  benutzt  wurde.  Die  Erscheinung 
war  um  so  auffallender,  als  offenbar  bei  Anwesenheit  des  Eisens  keine  grössere 
Elektricitätsmenge  durch  die  erregende  Kette  in  Umlauf  gebracht  wird  als  bei  Ab- 
wesenheit desselben.  Bei  einer  weiteren  Verfolgung  dieser  Erscheinungen  zeigte 
sich  die  noch  auffallendere  Thatsache ,  dass  ein  langer  Schliessungsdratb  beim  Oeffnen 
der  Kette  einen  stärkeren  Funken  gab  als  ein  ^  kurzer.  Faraday  meinte  zunächst, 
•  der  Drath  werde  infolge  des  durchgehenden  Stromes  magnetisch,  „wiewohl  die 
Richtung  des  Magnetismus  in  demselben  eigentümlich  sei,  und  sehr  verschieden 
von  der  im  weichen  Eisen,  wenn  solches  sich  in  der  Spirale  befinde";  das  Auf- 
hören des  Magnetismus  beim  Oeffnen  des  Stromes  veranlasse  einen  secundären 
Strom  und  mit  demselben  das  Hervorbrechen  des  Funkens.  Je  länger  also  der 
Drath  sei,  desto  mehr  werde  Magnetismus  entwickelt  und  dem  entsprechend  sei 
auch  die  Rückwirkung  auf  den  Oeffnungsstrom  eine  grössere. 

Das  Unbefriedigende  dieser  Erklärung  veranlasste  Faraday  zu  einer  näheren 
Erwägung  und  Untersuchung,  deren  Ergebnisse  niedergelegt  wurden  in  der  nennten 
Reihe  seiner  Experimentaluntersuchungen  über  Elektricität  3. 

Es  handelte  sich  darum,  den  Grund  zu  ermitteln,  warum  eine  durch  einen 
langen  spiralförmig  aufgewundenen  Drath  geschlossene  Kette  beim  Oeffnen  einen 
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leuchtenden  Funken  zeigte  und  Zuckungen  fühlen  Hess,  wenn  die  Spirale  mittelst 
Handhaben  durch  den  menschlichen  Körper  geschlossen  blieb,  nachdem  ihre  Ver- 
bindung mit  der  Kette  geöffnet  war;  während  diese  Erscheinungen  ausblieben,  wenn 
die  Kette  statt  mit  der  Spirale  mit  einem  kurzen  Drath  geschlossen  wurde.  Da  die 
in  Rede  stehenden  Erscheinungen  also  blos  von  dem  Si  hlicssungsbogen  der  Kette 
ahhiengen,  so  brauchte  blos  dieser  variirt  zu  werden  [1059].  War  eine  einfache 
Kette  durch  die  Drathwindungen  eines  Elektromagneten  geschlossen,  so  zeigten  sich 
im  Moment  des  Oeffnens  die  Wirkungen  am  besten,  im  Moment  des  Schliessens 
traten  aber  weder  Funken  noch  Schläge  in  der  Nebenschliessung  auf  [1060].  Ein 
langer  Spiraldrnth  ohne  Eisenkern  gab  ebenfalls  beim  Oeffnen  einen  Funken  und 
einen  wenn  auch  schwachen  Schlag.  Funken  und  Schläge  zeigten  sich  nicht  stärker, 
wenn  ein  Kupferstab  in  die  Spirale  gesteckt  wurde,  wohl  aber  durch  einen  Stab 
von  weichem  Eisen  [1061].  Ferner  wurde  von  zwei  gleichlangen  Dräthen  dereine 
spiralförmig  aufgerollt,  der  andere  aber  so  auf  dem  Boden  eines  Zimmers  ausge- 
breitet, dass  seine  einzelnen  Theile  nicht  aufeinander  wirken  konnten.  Durch  die- 
selbe Kette  erregt,  fielen  die  beim  Oeffnen  auftretenden  Funken  und  Schläge  für 
ersteren  Drath  weit  stärker  aus,  als  für  letzteren.  Der  Schlag  des  letzteren  konnte 
nur  durch  die  Zunge  empfunden  oder  durch  Zuckungen  an  Froschpräparaten  versicht- 
bart  werden  [1064  —  66].  Wurde  der  offene  Drath  bis  auf  eine  Länge  von 
10 — 12  Zoll  verkürzt,  so  trat  noch  ein  kleiner  Funke  hervor,  bei  einer  weiteren 
Verkürzung  bis  zu  1  oder  3  Zoll  war  aber  kein  Funke  mehr  und  noch  viel  weniger 
ein  Schlag  zu  beobachten.  Dahingegen  verstärkten  sich  hei  einer  Verlängerung  des 
Schlicssungsdrathcs  trotz  der  gleichzeitig  eintretenden  Verminderung  der  Strom- 
stärke sowohl  Funken  als  Schläge  mehr  und  mehr  [1067  ].  Henry  4  beobachtete 
später,  und  das  ist  leicht  zu  erklären,  dass' die  Verstärkung  ein  Maximum  erreiche, 
und  dass  bei  weiterer  Verlängerung  des  Drathes  die  Wirkungen  wieder  abnehmen.  — 
Diese  Versuche  zeigen  offenbar,  dass  die  stärkeren  Schläge  und  helleren  Funken 
von  einem  momentanen  Strome  herrühren,  welcher  in  dem  Schliessungsdrathe  beim 
Oeffnen  der  Kette  gebildet  wird  [  1078].  Läuft  neben  einem  langen  Schliessungs- 
bogen  ein  anderer  geschlossener  Drath  her,  so  wird  beim  Oeffnen  des  ersteren  be- 
kanntlich im  letzteren  ein  dem  primären  gleichgerichteter  Strom  inducirt.  Ist  aber 
der  zweite  Drath  nicht  vorhanden,  so  inducirt  der  Schliessungsdrath  in  sich 
selbst  beim  Oeffnen  der  Kette  einen  gleichgerichteten  Strom  von 
momentaner  Dauer.  Sonach  ist  es  erklärlich,  dass  ein  kurzer  Drath  schwächere 
Funken  und  schwächere  Schläge  beim  Oeffnen  giebt  als  ein  längerer.  Ebenso  wird 
deutlich,  dass  ein  Drath  als  Schraube  aufgerollt,  stärker  wirkt,  als  wenn  er  aus- 
gebreitet liegt,  indem  im  ersten  Falle  jede  Windung  auf  jede  andero  inducirend 
wirkt.  Dasselbe  geschieht  in  noch  erhöhtcrem  Maasse  durch  den  beim  Oeffnen  des 
Stromes  verschwindenden  Magnetismus,  wenn  in  dem  Spiraldrath  ein  Eisenkern  liegt, 
denn  auch  der  verschwindende  Magnetismus  trachtet  einen  Strom  von  derselben 
Richtung  desjenigen  zu  erregen,  dem  er  sein  Entstehen  verdankt  [1094  —  95]. 

Den  Einlluss  eines  längeren  Schliessungsbogens  kann  man  nach  dem  Vorgang 
von  Nobili  a  und  Antihori  sehr  anschaulich  machen ,  wenn  man  den  einen  Erreger 
eines  einfachen  galvanischen  Paares  direct  mit  einem  Ende  eines  langen  spiralförmig 
aufgewundenen  Kupferdrathes  in  Verbindung  setzt  und  das  andere  blos  mit  .einem 
kurzen  geraden  Kupferdrath  versieht.  Legt  man  nun  beide  Spiralenden  nahe  neben 
einander,  und  streicht  mit  dem  geraden  Drathstück  über  dieselben  hinweg,  so 
schliefst  man  kurz  nach  einander  die  Kette  ohne  und  mit  der  Spirale.  Im  ersten 
Falle  entsteht  ein  sehr  kleiner,  im  letzten  ein  grosser  Funke. 

Farxday  nennt  den  im  Schliessungsdrath  einer  Kette  selbst  entstehenden  In- 
duetionsstrom  Extracurrent ,  Jacobi  *  übersetzt  dieses  mit  Neben  ström  oder 
secundären  Strom  und  nannte  ihn  früher  {Memoire  sur  l'applicaiion  de  IMeetro- 


Digitized  by  Google 


422 


FINFTER  ABSCHNITT.  STRÖME  DURCH  1NDLCTI0N. 


§.  37. 


tnagnetisme  etc.)  Cuntrc-courant  oder  Gegenstrom.  Moser  7  nennt  ihn  succc- 
direnden  Strom. 

Dass  nun  aber  die  aufgestellte  Hypothese  vom  Auftreten  eines  secundären 
Stromes  im  langen  Schliessungsdrathe  selbst  die  rirhtige  ist,  davon  zeigt  eine 
Reihe  anderer  Versuche,  welche  Faiiaday  mittheilt.  So  giebt  ein  in  der  Mitte  zu- 
sammengebrochener Drath,  dessen  beide  Theile  nahe  nebeneinander  liegen  und  der 
dann  spiralförmig  aufgewunden  ist  oder  ausgestreckt  liegt,  keinen  Unterbrechungs- 
funken  [  1090.  1098].  —  Ferner  wurden  sechs  Dräthe  von  l/.23  Zoll  Dicke  und  5 
Fuss  Länge  neben  einander  liegend  zu  einem  Bündel  vereinigt  und  mit  ihren  Enden 
an  zwei  dicke  Kupferdräthe  gelöthet.  Bewegte  sieh  durch  diese  Vorrichtung  ein 
Strom,  so  entstand  ein  stärkerer  Oeffnungsfunke,  wenn  die  Dräthe  nahe  an  einander 
lagen,  als  wenn  sie  aus  einander  gelegt  wurden.  Ein  anderer  ähnlicher  Versuch 
zeigt,  dass  der  in  benachbarten  Dräthen  inducirte  secundäre  Strom  (Nebenstrom) 
geringere  Intensität  hat,  als  der  im  Schliessungsdrath  selbst  inducirte  (Gegenstrom ). 
Es  wurde  nämlich  ein  massiver  Drath  von  1  9  Fuss  Länge  und  0,2  Zoll  Dicke  ver- 
glichen mit  einem  fast  gleich  langen  Bündel  von  20  Einzeldräthen  mit  fast  gleichem 
Gesammtquerschnitt  (je  V23  Zoll  Dicke),  und  es  zeigte  erslerer  einen  merklich 
stärkeren  OefTnungsfunken  als  letzteres  (IUI,  1112). 

Wenn  aber  wirklich  ein  Inductionsstrom  beim  Oeffnen  eines  galvanischen  Um- 
laufes in  dem  Scbliessungsbogen  selbst  entsteht,  so  ist  es  uolhwendig,  auch  noch 
die  aftderen  Wirkungen  nachzuweisen ,  welche  ein  solcher  hervorzubringen  im  Stande 
ist.  Zu  dem  Ende  wurde  ein  galvanisches  Element  zk  der  Fig.  266  mit  der  Doppel- 
schliessung epdng  und  epxng  versehen.  Bei  d  konnte 
E|    jj  der  Drath  eines  Elektromagneten,  ein  Spiraldrath  oder  ein 
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langer  ausgestreckter  Drath  eingeschalten  werden,  und  bei 
jj  verschiedene  Prüfungsmittel,  als  Galvanometer  u.  s.  w. 
für  denjenigen  Strom,  welcher  auftritt,  sobald  die  Kette 
bei  e  oder  g  geöffnet  wird.  Befand  sich  nun  bei  d  ein 
Elektromagnet  oder  eine  Spinde  von  dickem  Drath,  und 
wurde  bei  r  ein  Platindrath  von  solcher  Dicke  und  Länge 
eingeschalten,  dass  er  während  der  Dauer  des  primären  Stromes  gerade  noch  nicht 
zum  Glühen  kam,  so  trat  stets  im  Moment  des  Unterbrechens  das  Glühen  auf,  zum 
Beweis,  dass  in  diesem  Moment  ausser  dem  eben  verschwindenden  noch  ein  anderer 
Strom  im  Umlauf  gesetzt  wird  [1081.  1 083 J.  —  Befand  sich  ferner  bei  x  eine 
Schicht  Jodkalium  von  solchem  Widerstand,  dass  es  keine  merkliche  Zersetzung  er- 
fuhr, so  schied  sich  beim  Oeffnen  der  primären  Kette  sofort  auf  der  Seite  71  Jod 
aus.  Es  war  dadurch  also  nicht  .nilein  eine  chemische  Wirkung  nachgewiesen,  sondern 
auch  die  Thatsache,  dass  der  beim  Oeffnen  auftretende  Gegenstrom  in  der  Neben- 
schliessung  nxp  die  entgegengesetzte  Richtung,  also  in  der  Hauptschliessung  pdn 
die  gleiche  Richtung  des  ursprünglichen  Stromes  besass.  Eine  chemische  Zersetzung 
konnte  jedoch  nur  mit  Hülfe  eines  Elektromagneten  deutlich  beobachtet  werden 
[  1084].  —  Demnächst  wurde  bei  a-  ein  Galvanometer  eingeschalten  und  die  Nadel 
desselben  in  ihrer  natürlichen  Lage  durch  einen  Stift  zurückgehalten.  Erfuhr  nun 
der  Strom  bei  g  oder  e  eine  Unterbrechung,  so  schlug  die  Nadel  nach  der  entgegen- 
gesetzten Seite  von  der  Hemmung  aus.  Das  geschah  aber  nicht,  wenn  die  Kette 
durch  das  Galvanometer  allein  geschlossen  war  [1087]. 

Ist  nun  so  der  Gegenstrom  beim  Oeffnen  der  Kette  auf  einen  secundären  Strom 
im  Schliessungsdrath  selber  zurückgeführt,  so  stand  zu  erwarten,  dass  sich  auch 
beim  Schliessen  einer  Kette  durch  einen  langen  Drath  ein  Gegenstrom  nachweisen 
lassen  würde.  Hatte  aber  der  OeffnungSstrom  die  Richtung  des  primären,  so  be- 
sitzt voraussichtlich  der  Schlicssungsstroin  die  entgegengesetzte  Richtung,  und  da 
i'r  sich  im  Leiter  des  primären  Stromes  selbst  bewegt,  so  kann  unter  den  ge- 
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wohnlichen  Umständen  seine  Wirkung  keine  andere  sein,  als  eine  Verzögerung  oder 
Beeinträchtigung  des  letzteren.  Mit  Hülfe  der  in  Fig.  266  skizzirten  Vorrichtung 
konnten  aber  auch  die  Wirkungen  des  Anfangsgegenstromes  gesondert  dargestellt 
werden.  Zu  dem  Ende  befand  sich  wie  früher  bei  d  eine  Spirale  mit  oder  ohne  Eisen- 
kern, und  bei  x  wurde  zuvörderst  wiederum  ein  Platindrath  eingeschalten,  der 
durch  den  ursprünglichen  Strom  gerade  noch  nicht  zum  Glühen  kam,  wohl  aber 
durch  eine  etwas  stärkere  Kraft.  Sowie  nun  dieser  Drath  infolge  des  Emi- 
gegenstromes aufglühte,  so  geschah  es  auch  im  Moment,  wo  bei  g  oder  e  die  Be- 
rührung vollzogen  wurde.  Schon  aus  diesem  Versuch  lässt  sich  auf  die  Richtung 
des  Anfangsgegenstromes  schliessen.  Da  er  nämlich  den  in  der  Leitung  pn  fliessen- 
den ursprünglichen  Strom  verstärkt,  so  muss  er  an  dieser  Stelle  mit  demselben 
gleiche  Richtung  haben.  Da  er  aber  an  der  Stelle  d  entspringt,  muss  er  in  der 
Schliessung  ndp  die  entgegengesetzte  Richtung  des  daselbst  kreisenden  primären 
Stromes  besitzen  [Ii  04].  —  Nicht  minder  reagirte  der  Anfangsgegenstrom  auf  eine 
bei  x  eingeschaltene  Jodkaliumschicht.  Wenn  nämlich  die  Hauptleitung  bei  e  oder  g 
recht  häufig  geschlossen  wurde,  so  schied  sich  in  derselben  Zeit  eine  grössere 
Menge  Jod  auf  der  Seite  p  aus,  a*e  wenn  während  einer  gleichen  Dauer  der  Strom 
geschlossen  blieb.  Da  aber  jeder 'Schliessung  eine  Oeffnuug  vorausgehen  musste,  die 
Wirkung  des  Endgegenstromes  jedoch  den  Versuch  getrübt  haben  würde,  so  war  es 
nöthig,  vor  jeder  Oeffnung  der  Hauptleitung  auch  die  Nebeuleitung  bei  n  oder  p  zu 
öffnen ,  und  die  letztere  wieder  zu  schliessen ,  bevor  eine  abermalige  Berührung  bei 
e  oder  g  statt  hatte  [1102].  —  Endlich  wurde  bei  x  ein  Galvanometer  einge- 
schaltet und  dessen  Nadel,  nachdem  sie  infolge  des  durchgeleiteten  primären  Strom- 
zweiges zur  Ruhe  gekommen  war,  durch  eine  Hemmung  am  Rückgehen  gehindert. 
Wurde  nun  der  Strom  bei  e  oder  g  geöffnet  und  abermals  geschlossen,  so  ging 
die  Nadel  noch  über  die  ihr  angewiesene  Lage  hinaus.  Der  Drath  pdn  schien  also 
im  Moment  des  Schliessens,  ganz  in  Uebereinstimmung  mit  der  vom  Gegenstrom 
gebildeten  Vorstellung,  gleichsam  ein  schlechterer  Leiter  zu  sein,  als  er  während 
der  Dauer  der  Schliessung  war. 

IL  Bald  nach  Faraday's  Untersuchungen  wurde  eine  Anzahl  von  Wicderhd- 
lungen  und  Bestätigungen  derselben  bekannt  gemacht.  Zuerst  ist  Henry  4  zu  nennen, 
der  die  neuen  Versuche  vor  der  amerikanischen  naturwissenschaftlichen  Gesellschaft 
zeigte.  Besonders  starke  Schläge  erhielt  er,  wenn  er  sich  eines  langen  abwechselnd 
mit  Seide  zu  einer  flachen  Spirale  aufgewundenen  Kupferbandes  bediente.  Ferner 
zerlegte  er  Wasser  mit  Hülfe  einer  langen  wiederholt  geöffneten  und  geschlossenen 
einfachen  Kette,  was  bekanntlich  unter  gewöhnlichen  Umständen  nicht  gelingt.  , 
Umgekehrt  benutzte  er  den  Funken  des  Endgegenstromes  zur  Entzündung  von  Knall-  - 
gas.  Besonders  trat  die  verstärkende  Wirkung  bei  Anwendung  einfacher  Elemente 
hervor,  wogegen  Batterien  von  vielen  Plattenpaaren  kaum  eine  Verstärkung  durch 
den  langen  Schliessungsbogen  erfuhren.  Es  war  aber  in  jedem  Falle  für  den  Effect 
gleichgültig,  an  welcher  Stelle  seines  Umlaufes  der  Strom  unterbrochen  werden  mochte. 

Besonders  durch  Henry's  Versuche  veranlasst  ,  veröffentlichte  auch  Sturgeon  8 
ein  paar  Bcobachtungsreihen  über  den  Gegenstrom,  doch  sind  dieselben  von  recht 
geringer  Ausbeute.  Nur  die  eine  Beobachtung  mag  als  auffallend  erwähnt  werden, 
dass  bei  Schliessung  ein  und  desselben  Erregers  durch  zwei  gleiche  und  gleichlangc 
Dräthc,  von  denen  der  eine  über  einen  geraden,  der  andere  über  einen  hufeisen- 
förmig gebogenen,  sonst  aber  dem  ersteren  gleichen  Eisenstab  gewunden  war, 
stets  stärkere  Oeffnungsschläge  im  ersten  als  im  letzten  empfunden  wurden.  — 
Eine  Abhandlung  von  Page»  über  denselben  Gegenstand  eröffnet  ebenfalls  keine 
neuen  Gesichtspunkte. 

Bei  Gelegenheit  der  Besprechung'  von  Faraday's  Untersuchungen  im  Rcpcr- 
torium   für  Physik  äussert  Moser  7  Zweifel  über  dessen  Erklärungen.    Er  meint 
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vielmehr  nachzuweisen,  dass  weder  beim  Oeffnen  noch  beim  Schliessen  eines  gal- 
vanischen Erregers  neue  Ströme  magneto- elektrischer  Art  eintreten,  wogegen  sich 
alle  von  Far\day  beobachteten  Erscheinungen  unter  folgenden  Voraussetzungen  er- 
klären Hessen: 

1)  Die  galvanischen  Ströme  bilden  sich  nicht  instantan  (d.  h.  die  Erregung  in 
der  Kette,  oder  die  der  durch  einen  Magneten  inducirten  mag  wohl  instantan  sein, 
allein  da  es  immer  andere  Theilchen  giebt,  die  nicht  erreg}  werden,  sondern  blos 
den  Strom  leiten,  so  wird  wegen  dieser  eine  gewisse  Zeit  vergehen,  ehe  die  Ströme 
wirklich  vorhanden  sind).    Ebenso  wenig  hören  sie  instantan  auf. 

.  2)  Je  langsamer  innerhalb  gewisser  Grenzen  die  Ströme  aufhören,  desto  ent- 
schiedener sind  ihre  Effecte;  statt  der  einmaligen  starken  Action  hat  man  dann  et- 
was anhaltendere,  wenn  auch  schwächere  Wirkung. 

3)  Gleichgerichtete,  neben  einander  liegende  Ströme  verzögern  gegenseitig  die 
Bewegung,  falls  sie  unterbrochen  werden,  und  zwar  geschieht  dieses  durch  das 
wechselseitige  Binden  entgegengesetzter  Magnetismen;  umgekehrt  gerichtete  Ströme 
dagegen  beschleunigen  dieselbe. 

Jacodi  10  entkräftet  nun  diese  Behauptungen ,  indem  er  eine  Reihe  von  Zwei- 
feln aufwirft,  welche  die  gegen  Faraday  gerichteten  Versuche  offen  lassen,  und 
indem  er  neue  Versuche  beibringt,  welche  für  Faraday's  Ansichten  zeugen.  Einen 
schon  von  Moser  angegebenen  Versuch  erweitert  er  in  folgender  Weise:  Es  wurde 
bei  x  in  der  in  Fig.  266  dargestellten  Vorrichtung  eine  Bussole  mit  einfachem,  genau 
im  magnetischen  Meridian  stehenden  Drath  eingeschalten,  während  sich  bei  d  ein 
Elektromagnet  befand.  Die  Nadel  wurde  durch  einen  in  der  Vorrichtung  kreisenden 
Strom  um  30°  abgelenkt  und  alsdann  durch  irgend  ein  Mittel  in  Schwingungen 
versetzt.  Haben  die  Schwingungen  eine  solche  Weite  erlangt,  dass  die  Nadel 
gerade  im  magnetischen  Meridian  umkehrt ,  so  ist  an  dieser  Stelle  die  Beschleunigung 
durch  den  Strom  am  stärksten,  die  durch  den  Erdmagnetismus  aber,  sowie  die  Be- 
harrung gleich  Null.  Wenn  nun  in  dem  bezeichneten  Moment  der  Strom  unter- 
brochen wurde,  so  schlug  die  Nadel,  offenbar  die  Existenz  des  Endgegenstromes 
beweisend ,  noch  um  7 0  bis  1 0  0  nach  der  entgegengesetzten  Seite  aus.  Das  geschah 
sogar,  freilich  in  geringerem  Maassc,  wenn  das  Extrem  der  Schwingungen  über  den 
Meridian  hinausgegangen  war.  Ist  dagegen  die  Schliessung  durch  den  Elektro- 
magneten bei  d  nicht  vorhanden,  so  bleibt  die  Nadel  stehen,  wenn  die  vorige 
Versuchsmethode  wiederholt  wird.  —  Aber  auch  ohne  Gegenwart  einer  zweiten 
Schliessung  weist  Jacodi  den  Nebenstrom  nach.  In  Fig.  267  bedeutet  a  eine  kupferne 
Röhre,  f  3  Y2  englische  Fuss  lang  und  I  V2  Zoll  im  Durchmesser.    Dieselbe  wurde 

mit  213  4  Windungen  von  ühersponnenem  Kupferdrath  umgeben.    Die  . 

•  ^     Enden  dieser  Spirale  standen  mit  einem  Inductionsapparat  6  und  mit 

einem  Multiplicator  c  in  Verbindung.  Wurde  durch  den  Inductionsapparat 
ein  momentaner  constanter  Strom  erzeugt,  so  konnte  durch  den  Sinus 
des  halben  Ablenkungswinkels  der  Multiplicatornadcl  (vergl.  Seite  iOk)  . 
dessen  Stärke  gemessen,  und  aus  dieser  und  dem  bekannten  Leitungs- 
widerstand der  Strombahn  die  elektrische  Kraft  berechnet  werden  Es 
fanden  sich  nun  als  Mittel  aus  mehren  Versuchen  die  auf  der  folgen- 
den Tafel  verzeichneten  Ergebnisse,  und  zwar  für  die  beiden  Fälle, 
wenn  kein  Eisenkern  in  dem  Kupfercylinder  lag,  und  wenn  sich  ein 
solcher  von  I31/«  Fuss  Länge  und  \  %  Zoll  Durchmesser  in  dem- 
Fuj.  PS7.       ^Iben  befand. 
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—  1168 

A'=:  2207 

Die  elektromotorische  Kraft  A'  kann  aber  betrachtet  werden  als  die  Differenz  der 
ursprünglichen  elektromotorischen  Kraft  A  und  einer  elektromotorischen  Gegenkraft 
A" ,  welche  durch  das  Magnetisircn  der  in  der  Spirale  liegenden  Eisenstange  her- 
vorgerufen wird.  Demnach  ist  aber  A"=  A  —  vi' =331.  Setzt  man  ,4=100, 
so  ist  demnach  A"=  13.  „Diese  Versuche",  fugt  Jacobi  hinzu,  „zeigen  unzwei- 
deutig, dass  beim  Magnetlsiren  des  Eisens  ein  reactiver  Gegenstrom  entsteht,  dessen 
Erregungsstelle  die  Spirale  des  Eisenkernes  selbst  ist.  Es  lässt  sich  schlicssen, 
dass,  wo  Magnetismus  durch  elektrische  Ströme  erzeugt  wird,  ein  constanter  Zu- 
stand oder  ein  stabiles  Gleichgewicht  nur  nach  einer  Reihe  von  Oscillationcn  der 
magnetischen  Intensität  eintreten  können.  Wodurch  erlöschen  aber  diese  Oscil- 
lationen?  das  muss  noch  untersucht  werden;  vorläußg  mag  man  es  der  Coercitiv- 
kraft  oder  einer  andern  der  Reibung  ähnlichen  Kraft  zuschreiben." 

HI.  Eine  andere  Versuchsmethode  als  Faraday  wandte  Dove  11  an,  um  die 
Aeusserungen  des  Gegenstromes  überhaupt  zu  vervielfältigen  und  um  insbesondere 
das  Wesen  des  Anfangsgegenstromes  in  ein  helleres  Licht  zu  setzen,  als  es  bisher 
geschehen  war.  Dove  bediente  sich  zur  Erzeugung  des  primären  Stromes  eines 
magnetoelektrischen  Inductionsapparates  nach  Oertung's  Construction  [§.  36,  N.  III.], 
an  welchem  behufs  der  beabsichtigten  Versuche  noch  eine  Reihe  von  Nebenvor- 
richtungen angebracht  wurden,  die  aus  Fig.  268  ersichtlich  sind.  Der  mit  Kupfcr- 
drathspiralen  umge- 
bene rotirende  Anker 
befand  sich  an  der 
eisernen  Welle  A  B 
und  stand  alsdann 
senkrecht  zur  Ver- 
bindungslinie beider 
Pole,  wenn  der  Rand 
u  eines  in  die  Metall- 
walze wt  eingesetz- 
ten Holzstückes  ge- 
rade unter  der  Spitze 
der  von  3.  herkom- 
menden Feder  sich  * 
befand.  Die  Walze  1 
u',  war  mit  der  Welle 
AB  in  unmittelbarer 
metallischer  Berüh- 
rung und  der  Holz- 
etnsatz  u  umfasste 
90°.  Ausser  wt  stak 

noch  die  massive  Mc-  r«.  26*. 
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UiUwalze  wl  und  die  mit  zwei  halbkreisförmigen  Holzeinsätzen  versehene  Walze  wt 
auf  derselben  Welle,  beide  waren  aber  durch  ein  Holzfutter  von  derselben  isoürt. 
Das  eine  Drathendc  p  der  Inductionsrollen  war  an  der  Welle,  das  andere  n  an  der 
Walze  tr,  befestigt.  Zu  den  Seiten  befanden  sich  fünf  metallene  Ständer ,  von  denen 
uns  zunächst  die  drei  mit  C,  I)  und  E  bezeichneten  interessiren.  Von  jedem  dieser 
Ständer  geht  eine  Feder  aus,  welche  mit  dem  andern  Ende  auf  einer  der  obern 
Walzen  schleift,  und  zwar  laufen  die  Federn  9.  und  3.  auf  tc,  und  5.  auf  wr 
Vorläufig  federn  9.  und  5.  dauernd  auf  dem  Metall,  während  3.  entweder  einmal 
bei  jeder  Umdrehung  durch  den  Holzeinsatz  u  oder  zweimal  durch  diesen  und  noch 
einen  entsprechenden  Einsatz  auf  der  Rückseite  der  Walze  wt  von  deren  Metall 
abgehoben  wird,  wenn  der  rotirendc  Anker  sich  in  einer  der  beiden  zur  Verbin- 
dungslinie der  Magnetpole  senkrechten  ( äquatorialen )  Lagen  befindet.  —  In  die 
Schraubenzwingen  1.  und  6.  wurden  die  Enden  einer  Spirale  eingeklemmt,  welche 
Extraspirale  heissen  mag,  welche  durch  S  angedeutet  ist,  und  die  aus  zwei 
Rollen  von  je  400  Fuss  übersponnenen  Kupferdrathes  von  '/2  Linie  Dicke  bestand. 
Die  Höhlung  in  den  Rollen  hatte  S  Zoll  Durchmesser  und  43/4  Zoll  Länge.  In  den 
Schraubenzwingen  8.  4.  und  7.  staken  die  Dräthe  I.  II.  und  III.,  welche  zu  Neben- 
schliessungcn  durch  den  menschlichen  Körper,  durch  Zersetzungszellen,  durch  das 
Galvanometer  führten. 

So  wurde  es  möglich,  eine  jede  der  Nebenschliessungen  nach  dem  Schema 
der  Fig.  269  in  dreifacher  Weise  zu  bewirken.    Es  stellt  nämlich  a  den  stromge- 

benden  Anker  dar,  S  die  Extraspirale,  u  die  Unterbrechung 
durch  die  Feder  3.,  und  1.  II.  III.  sind  die  Wege  zu  den  Neben- 
schlicssungen. 

Sobald  sich  nun  der  Anker  aus  der  axialen  in  die  äqua- 
toriale Lage  bewegt,  steigt  die  Intensität  des  in  seiner  Um- 
spinnung entwickelten  primären  Stromes,  welcher  mit  p 
bezeichnet  werde.  Dadurch  entsteht  in  der  Extraspirale  der 
dem  primären  Strom  entgegengesetzt  gerichtete  Anfangs- 
Fig.  %69.  gegenstrom,    welcher  mit  A   bezeichnet    werde.     Im  Mo- 

ment der  Unterbrechung  bei  u  entsteht  aber  der  dem  pri- 
mären gleichgerichtete  Endgegenstrom,  welcher  mit  E  bezeichnet  werde. 
Fügt  man  demnach  die  Nebenschliessung  zwischen  I.  und  II.  ein,  so  bleibt  nach 
dem  Oeffnen  in  u  Anker  und  Extraspirale  zugleich  geschlossen,  man  erhält  also  so- 
wohl (Jen  primären,  als  den  Anfangsgegenstrom,  als  den  Endgegenstrom.  Befindet 
sich  feruer  die  Ncbcnschliessung  zwischen  I.  und  III.,  so  erhält  man  blos  den 
primären  und  den  Anfangsgegenstrom,  denn  sobald  in  u  geöfTnet  wird,  ist  der  in 
S  sich  bildende  Endgegenstrom  ausserhalb  der  Schliessung.  Ist  endlich  II.  mit  III. 
verbunden,  dann  bleibt  nach  dem  Oeflnen  in  u  blos  die  Extraspirale  geschlossen, 
und  man  erhält  sonach  (einen  im  Vergleich  mit  S  bedeutenden  Widerstand  für  die 
Nebenschliessung  vorausgesetzt)  blos  den  Endgegenstrom.  Soll  endlich  die  Wirkung 
von  p  gesondert  werden ,  so  braucht  nur  statt  der  Extraspirale  ein  parallel  zu  sich 
selbst  hin-  und  herlaufender  Drath  von  gleichem  Widerstand  eingeschalten  zu  werden, 
in  welchem  ein  Gegenstrom  nicht  entstehen  kann.  Hieraus  ergiebt  sich  aber  das 
folgende  übersichtliche  Schema: 
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Nehcnscliliessungen. 

Für  die  Extraspirale. 

Für  den  coniprnsi- 
renden  Dratb. 

i.  n. 

p  —  A  -f-  B 

P 

i.  in. 

p  —  A~ 

V 

ii.  in. 

E 

• 

Kein  Strom. 

Physiologische  Versuche.  Wurde  ohne  Einschaltung  der  Extraspirale  und 
ohne  Verbindung  von  I.  mit  6.  der  menschliche  Körper  zwischen  I.  und  III.  ein- 
geschalten, so  konnte  selbst  mit  nassen  Handhaben  und  continuirlich  schleifenden 
Federn  keine  Wirkung  bei  der  zu  den  Versuchen  benutzten  schwachen  Maschine 
wahrgenommen  werden,  obschon  der  Strom  in  jeder  der  beiden  axialen  Lagen  des 
Ankers  seine  Richtung  wechselte.  Die  Wirkung  von  p  allein  auf  den  Körper  konnte 
also  vernachlässigt  werden.  Wird  dagegen  1.  und  6.  durch  den  sich  compeusirenden 
Drath  geschlossen,  so  muss  bei  jeder  Unterbrechung  in  u  ein  Extrastrom  in  den 
inductorrollen  entstehen  und,  indem  er  sich  zu  dem  primären  addirt,  Zuckungen 
in  der  Schliessung  von  I.  und  III.  hervorrufen.  Bei  dieser  Gelegenheit  wurden  nun 
stärkere  physiologische  Wirkungen  erhalten,  wenn  ein  an  der  Maschine  befindlicher 
Pachytrop  [vergleiche  §.  36,  N.  X.]  auf  physiologisch,  als  wenn  er  auf  physikalisch 
stand.  Dahingegen  überwogen  dieselben  physiologischen  Wirkungen  nach  Ein- 
schaltung der  Extraspirale,  wenn  der  Pachytrop  auf  physikalisch  stand,  indem  in 
diesem  Falle  der  primäre  Strom  den  eingelegten  Eisenmassen  einen  stärkeren  Magnetis- 
mus erthcüt. 

Wird  I.  und  III.  durch  den  Körper  geschlossen,  so  sind  die  Erschütterungen 
bei  eingeschalteter  Spirale,  d.  i.  p — A,  schwächer  als  ohne  dieselbe,  wo  blos  p 
auftritt.  Sie  werden  aber  noch  mehr  geschwächt  durch  Mittel,  welche  den  In- 
duetionsstrom  verstärken.  Namentlich  geschieht  dieses  durch  Eisendrathbündel, 
weniger  durch  Bündel  in  geschlossenen  Blechröhren,  durch  massive  Kerne  von  Eisen 
oder  Stahl.  Was  also  den  Anfangsgegen ström  verstärkt,  vermindert 
die  Differenz  p — A. 

Wird  II.  und  III.  =  E  geschlossen,  so  sind  die  Schläge  ebenfalls  stärker,  wenn 
der  Pachytrop  auf  physikalisch,  als  wenn  er  auf  physiologisch  steht.  Die  Er- 
schütterungen werden  jetzt  aber  stärker  durch  jene  Mittel,  welche  überhaupt  die 
Inductionswirkungen  verstärken.  Die  Mittel  also,  welche  nach  dem  Voran- 
gehenden den  negativen  Anfangsstrom  verstärken,  erhöhen  auch  die 
Intensität  des  positiven  Endstromes. 

Wird  I.  und  l\.  =  p  —  A  -f-  E  geschlossen,  so  zeigen  sich  die  Erschütterungen 
merklich  ebenso  stark  mit,  als  ohne  Extraspirale.  Nur  bei  Einlagen  eines  massiven 
Eisenkernes  in  dieselbe,* nicht  aber  bei  anderen  Eisensorten  tritt  eine  geringe,  aber 
deutliche  Schwächung  hervor,  und  diese  erklärt  sich  durch  eine  Verspätung  der 
Entmagnetisirung  nach  dem  Oeffnen  der  Spirale.  Es  geht  aber  hieraus  hervor,  dass 
der  Anfangsgegenstrom  und  der  Endgegenstrom  merklich  gleich  stark 
sind.  Eine  vollkommene  Gleichheit  hat  später  Edlund  nachgewiesen  (vergleiche 
die  folgende  Nummer). 

Dieselben  Ergebnisse  werden  erhalten,  wenn  die  Unterbrechung  bei  u  nicht  in 
der  äquatorialen  Lage  geschieht,  sondern  zwischen  dieser  und  der  axialen  in  der 


'  Es  könnte  nach  der  Darstellung  der  l'rg.  i69  scheinen,  als  ob  die  Verbindung  I.  III.  mit  p  +  A  bezeichnet 
»erden  müsste.  Verfolg  man  aber  die.  Strom»-»ricblungen  auf  der  Fig.  IS«.  $o  überzeugt  man  »ich,  das*  der 
Anfangsgegenstrom  in  der  Nebenschliessung  I.  Hl.  die  entgegengesetzte  Hicbuing  vorn  primären  Strom  hat. 
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Mitte,  was  sich  durch  eine  Drehung  der  Walze  ir,  um  45°  erreichen  lässt.  In 
denjenigen  Nebcnschliessungen  nun,  in  denen  der  Endgegenstrom  thätig  ist,  nämlich 

I.  und  II.  —  p  —  A  ~h  E  oder  II.  und  III.  =  E,  zeigte  sich  die  sonderbare  Erschei- 
nung, dass  bei  langsamem  Drehen  eine  Verstärkung  der  physiologischen  Wirkung 
wahrgenommen  wurde,  wenn  in  der  Extraspiralc  ein  Kern  von  weichem  Eisen  lag, 
dass  aber  bei  raschem  Drehen  des  Ankers-  diese  Verstärkung  verschwindet ,  und  dass 
sie  bei  noch  rascherem  Drehen  wieder  zum  Vorschein  kommt.  Dieses  erklärt  sich 
dadurch,  dass  bei  langsamem  Drehen  das  Maximum  der  Verstärkung  der  Extraspirale 
mit  dem  Maximum  der  Verstärkung  durch  den  verschwindenden  Magnetismus  zu- 
sammenfällt, dass  aber  wegen  des  Zeitverbrauches  bei  dein  letzteren  Vorgang  beide 
Maxima  aus  einander  rücken  und  dadurch  dem  vorher  schwankenden  Strom  eine 
gleichmässigere  Intensität  ertheilen.  Bekanntlich  werden  aber  Ströme  von  gleich- 
massiger  Intensität  weit  schwächer  empfunden,  als  wenn  sie  einen  stets  wechseln- 
den Reiz  veranlassen. 

Lieh tersch ein u ngen.  Wenn  die  Extraspiralc,  die  Drathrollen  des  Ankers 
und  die  Federn  5.  und  3.  zu  einer  Kette  geschlossen  sind,  so  ist  dadurch  der  Fall 
dargestellt,  welcher  oben  mit  der  Schliessung  I.  II.  =  p  —  A  -f-  E  bezeichnet  wurde. 
Im  Moment  der  Oeffnung  bei  u  entsteht  nämlich  ein  Funke  infolge  des  Hauptstromes 
und  der  beiden  Gegenströme.  Sobald  aber  in  die  Extraspirale  ein  Kern  von  weichem 
Eisen  gelegt  wird,  vermindert  sich  die  Helligkeit  der  Funken  fast  bis  zum  Verlöschen, 
denn  der  Kern  verstärkt  den  Strom  A  mehr  als  den  Strom  E,  indem  sein  Magnetis- 
mus erst  geraume  Zeit  nach  der  Unterbrechung  verschwindet.   Wird  ausserdem  noch 

II.  und  III.  durch  einen  kurzen  Bogen  geschlossen,  so  tritt  der  Funke  wieder  her- 
vor, zum  Beweis,  dass  ein  Gegenstrom  das  Verlöschen  veranlasste,  denn  jetzt  g^eht 
der  Hauptstrom  fast  ganz  durch  die  neue  Schliessung  und  erregt  somit  nur  schwache 
Spuren  von  Gcgcnströmeu. 

Was  hier  ein  massiver  Kern  von  weichem  Eisen  thut,  geschieht  auch  durch 
Eisendräthe,  die  in  einem  Cylinder  von  Messingblech  eingeschlossen  sind.  Isolirte 
Eiseudräthe  dagegen  bringen  keine  derartige  Schwächung  der  Funken  hervor,  indem 
die  auf  ihrer  Gesammtoberfläche  vermiedenen  Inductionsströmc  das  Verschwinden 
ihres  Magnetismus  nicht  verzögern. 

Um  Versuche  mit  den  Lichterschcinungcn  anzustellen ,  welche  den  physiologischen 
Versuchen  durch  die  Nebenschliessungen  I.  und  III.  =  p  —  A ,  sowie  II.  und  III.  =  E 
entsprechen,  wurde  auf  die  Welle  AB  iloch  eine  von  ihr  isolirte  Walze  w4  ange- 
bracht, die  mit  einer  an  Grösse  und  Stellung  dem  Einsatz  u  in  w  entsprechenden 
Holzeinlagc  versehen  war.  Auf  dem  Metall  der  Walze  schleift  continuirlich  die  von 
dem  Ständer  G  ausgehende  Feder  1 4 ,  und  über  den  Holzeiusatz  bewegt  sich  die 
von  dem  Ständer  F  ausgehende  Feder  U.  Um  nun  die  Nebenschliessung  II.  III. 
'.darzustellen,  wird  der  Drath  II.  in  4.  und  lö.  und  der  Drath  III.  in  7.  und  Ii. 
eingeklemmt,  wodurch  also  die  Feder  14.  die  Fortsetzung  von  III.  darstellt.  Iu- 
gleichen  erhält  man  die  Nebenschliessung  I.  III.,  wenn  mau  den  Drath  I.  in  8.  und  I.". 
und  den  Drath  III.  in  7.  und  Ii.  einklemmt.  Während  nun  aber  bei  den  analogen 
physiologischen  Versuchen  der  durch  die  Nebenschliessungen  gehende  Antheil  des 
primären  Stromes  vernachlässigt  werden-  konnte,  wird  im  vorliegenden  Falle  ganz 
im  Gcgenthcil  vor  dem  Ocflhcn  der  Federn  3.  und  13.  nur  eine  geringe  Partie  des 
Stromes  durch  die  Hauptschliessung  der  Extraspirale  geführt.  Immerhin  kann  aber 
der  in  ihr  entstehende  Anfangsgegenstrom  sowie  seine  Verstärkung  durch  einge- 
legtes Eisen  als  ein  Widerstand  des  in  derselben  einführenden  Antheiles  vom  pri- 
mären Strom  betrachtet  werden.  Es  muss  also  in  demselben  Masse,  als  dieser 
Antheil  dadurch  geschwächt  wird,  der  durch  die  Nebenschliessung  gehende  Antheil 
verstärkt  werden.  In  der  That  wird  bei  der  jetzigen  Schliessung  I.  III.  =  p  —  A 
der  auf  der  Rolle  u>4  entstehende  Funke  beträchtlich  verstärkt  ,  wenn  ein  Eisenkern 
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in  der  Extraspirale  liegt,  wahrend  der  Funke  bei  u  fast  verschwindet.  Und  du 
Eiseucinlageu  in  der  Extraspirale  auch  den  Endgegenstrom  verstärken,  so  entstehen 
ebenfalls  glänzendere  Funken  auf  der  Rolle  w4  bei  der  Schliessung  4.  15.  und  7.  12. 
oder  II.  III.  —  E. 

Zur  Beantwortung  der  Frage,  ob  die  Funke»  augenblicklich  nach  Unterbrechung 
der  Leitung  auftreten,  oder  eine  inessbare  Zeit  nach  derselben,  wurde  der  Inductions- 
apparat  In  folgender  sinnreicher  Weise  benutzt.  Rotirt  der  Anker  im  Dunkeln,  blos 
von  dem  momentanen  Funken  beleuchtet,  so  scheint  er  an  einer  Stelle  seines  Um- 
laufes still  zu  stehen.  Vergeht  nun  eine  messbare  Zeit  zwischen  der  Unterbrechung 
bei  u  und  dem  Auftreten  des  Funkens,  so  muss  jene  Stelle  bei  langsamem  Drehen 
einem  früheren  Stadium  der  Bewegung  angehören  als  bei  raschem.  Der  Versuch 
zeigte  aber,  dass  die  Stellung  genau  dieselbe  blieb,  auch  dann  noch,  wenn  das 
Fadenkreuz  eines  Fernrohres  auf  eine  Marke  am  Anker  einvisirt  wurde.  Daraus  aber 
und  aus  den  bekannten  Umdrehungsgeschwindigkeiten  des  Ankers  musstc  geschlossen 
werden,  dass  zwischen  der  Unterbrechung  der  Leitung  und  dem  Auftreten 
des  Funkens  noch  nicht  '/1000  Sccunde  vergehen. 

Galvanometer.  Wird  ein  Galvanometer  zwischen  den  continuirlich  schleifen- 
den Federn,  gleichviel  ob  als  Haupt-  oder  als  Nebenschliessung  eingeschalten,  so 
zeigt  es  wegen  der  stets  wechselnden  Ströme  die  Erscheinung  der  doppelsinnigen 
Ablenkung  [§.  21,  N.II.],  und  weicht  infolge  derselben  nach  derjenigen  Richtung 
aus,  nach  welcher  die  Nadel  gegen  die  Windungen  geneigt  war.  Dasselbe  geschieht, 
wenn  eine  zweifache  Unterbrechung  in  beiden  äquatorialen  Lagen  des  Ankers  durch 
die  Feder  :i.  bewirkt  wird. 

Geschieht  aber  blos  eine  einmalige  Unterbrechung  .«  in  einer  der  beiden  äqua- 
torialen Lagen,  so  zeigt  sich  nur  dann  eine  doppelsinnige  Ablenkung,  wenn  das 
Galvanometer  zwischen  1.  und  II.  eingeschalten  ist.  Schliesst  es  aber  die  Leitungen 
l.  und  III.  oder  II.  und  III.,  dann  wird  es  immer  in  demselben  Sinne  abgelenkt,  in 
welchem  es  durch  den  primären  Strom  allein  abgelenkt  werden  würde.  Dieser  Vor- 
gang findet  seine  Erklärung,  wenn  man  berücksichtigt,  dass  der  gut  leitende  Gal- 
vanometerdrath  während  der  ganzen  drei  Quadranten,  während  welcher  die  Feder 
3.  das  Metall  berührt,  eine  Nebenschliessung,  und  nur  während  des  einen  Quadranten 
die  Hauptschliessuug  bildet,  während  dessen  die  Feder  auf  dem  Holzeinsatz  schleift. 
Es  folgt  aber  aus  dieser  Beobachtung,  dass  p  stets  grösser  als  A  sein  muss, 
dass  also  der  Anfangsgegenstrom  den  primären  nicht  umzudrehen  im 
Stande  ist. 

Chemische  Zersetzungen.  Um  endlich  auch  die  chemischen  Wirkungen  der 
Gegenströme  zu  untersuchen,  musstc  der  durch  die  Maschine  gewonnene  Strom 
eine  constante  Richtung  erhalten.  Zu  dem  Ende  wurden  zwei  in  Gestalt  eines  V 
gespaltene  Federn  mit  dem  Fuss  in  die  Schrauben  2.  und  10.  eingebracht,  sodass 
sie  mit  den  gespaltenen  Enden  gleichzeitig  auf  den  beiden  Walzen  «>,  und  fPa  lagen. 
Die  letzteren  waren  nun  derart  mit  Holzeinsätzen  versehen,  dass  immer  ein  Ende 
der  einen  Feder  gerade  dann  durch  Holz  isolirt  war,  wenn  das  entsprechende  der 
andern  Feder  auf  dem  Metall  derselben  Walze  ruhte,  und  dass  die  beiden  andern 
Enden  beider  Federn  umgekehrt  Metall  und  Holz  der  andern  Rolle  berührten.  So 
wurden  während  des  ganzen  Umlaufes  stets  gleichnamige  Elektricitäten  den  Stän- 
dern D  und  C  überliefert.  Nun  befand  sich  ein  Voltameter  ohne  Extraspirale  in 
dem  Hauptstrom  und  mass  die  gewonnene  Gasmenge.  Der  gegenwärtige  Leitungs- 
widerstand bestand  also  nur  aus  dem  Widerstand  des  Drathes  auf  den  Ankcrrollen  • 
und  dem  des  Voltameters.  Wurde  demnächst  auch  noch  die  Extraspirale  einge- 
schalten ,  so  verdoppelte  *  sich  dadurch  der  erste  Antheil  des  vorigen  Widerstandes 
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kaum,  die  jetzt  gemessene  Gasmenge  betrug  aber  nur  x/&  der  vorigen.  Bei  Ein- 
legen von  Eisen  in  die  Extraspirale  wurde  die  Gasmenge  «och  bedeutender  ver- 
mindert. Im  ersten  Falle  wirkte  blos  der  primäre  Strom  p,  im  zweiten  dagegen 
derselbe,  der  noch  bei  weitem  nicht  um  die  Hälfte  geschwächt  war,  weniger  dem 
Anfangsgegenstrom  und  vermehrt  um  den  Endgegenstrom.  Es  geht  aber  daraus 
hervor,  dass  der  Endgegenstrom  schwächer  sein  musste,  als  der  Anfangsgegenstrom. 
Doch  dürfen  wir  dieses  Ergcbniss  wegen  der  folgenden  Nummer  nur  für  "die  hier 
gerade  gewählte  Untersuchungsmethode  in  Anspruch  nehmen.  Der  Grund  ist  viel- 
leicht darin  zu  suchen,  dass  ein  Antheil  des  Endgegenstromes  sich  durch  Ueber- 
springen  der  soeben  durch  Abheben  der  Federn  entstandenen  Unterbrechung 
ausglich,  während  der  nach  der  entsprechenden  Schliessung  entstandene  Anfangs- 
gegenstrom seinen  Weg  durch  «las  Voltameter  verfolgen  musste. 

Versuche  mit  leerem  Drathanker.  So  wahrscheinlich  es  auch  sein  mag, 
dass  die  durch  Wechselwirkung  der  Spiralewindungcn  entstehenden  Inductionsströme 
sich  identisch  verhalten  mit  den  durch  Einfluss  von  eingelegten  Eisenmassen  er- 
zielten, hielt  es  Dovk  nicht  für  überflüssig,  die  Eingangs  dieser  Nummer  erörterten 
physiologischen  Versuche  noch  mit  einem  Anker  zu  wiederholen ,  welcher  aus  Holz 
statt  aus  Eisen  bestand,  und  mit  welchem  die  Inductorrollen  in  Rotation  versetzt 
wurden.  Die  Ergebnisse  blieben  aber  für  die  leeren  Rollen  dieselben  als  für  die 
mit  Eisenkernen  versehenen,  auch  war  es  gleichgültig,  ob  sie  mit  massivem  Eisen 
oder  mit  Drathbündeln  gefüllt  waren. 

IV.  Edlünd  12  bezweckte  zu  untersuchen,  ob  der  Gegenstrom  beim  Oeffnen 
dem  beim  Schliessen  gleich  sei.  Er  ersann  zu  dem  Ende  einen  Apparat,  in  welchem 
ein  primärer  Strom  seine  Wirkungen  auf  einen  schwebenden  Magnetstab  compen- 
sirte,  während  der  Anfangs-  und  der  Endgegenstrom  Ablenkungen  aus  dessen 
Gleichgewichtslage  bewirkten.  Nach  Anleitung  der  in  Fig.  270  gegebenen  Skizze 
lässt  sich  ein  Begriff  von  der  Versuchsmethode  gewinnen.  Es  bedeutet 
nämlich  ach  einen  aus  ein  oder  mehren  Paaren  bestehenden  galvanischen 
Erreger.  Derselbe  ist  doppelt  geschlossen  und  zwar  durch  die  Wege 
nfngh  und  ad  neb.  Während  die  Seiten  des  ersteren  parallel  gehen, 
kreuzen  sich  die  des  letzteren,  und  somit  haben  beide  an  dem  Um- 
lauf bei  n  entgegengesetzte  Richtung.  Hier  bewegen  sich  beide  Dräthe 
in  vielen  Windungen  um  einen  Magnometerstab.  Vorausgesetzt  nun, 
dass  die  Widerstände  beider  Schliessungen  einander  gleich  sind,  bringt 
der  primäre  Strom  keine  Ablenkung  hervor.  —  Um  ferner  einen 
Gegenstrom  darzustellen,  ist  in  die  Leitung  af  die  Spirale  «  einge- 
schalten, und  um  eine  gleiche  WidersUindsvermehrung  in  der  andern 
Leitung  zu  gewinnen ,  wurde  diese  um  eine  gleiche  Drathmasse  /  ver- 
längert, die  jedoch,  zur  Vermeidung  von  Inductionsströmen ,  auf  zwei 
um  drei  Meter  von  einander  abstehende  Glasstäbe  gewunden  war. 
Einer  jeden  Unterbrechung  der  Gesammtleitung  bei  a  folgte  nun  ein 
Fig.  *70  Endgegenstrom,  der,  wie  sich  leicht  ersehen  lässt,  die  Richtung  der 
gefiederten  Pfeile  hatte,  wenn  der  Hauptstrom  die  der  ungefiederten 
besass.  Im  Moment  des  Schliessens  entstand  der  Anfangsgegenstrom,  dessen  Rich- 
tung natürlich  der  der  gefiederten  Pfeile  entgegenging.  Der  Apparat  war  also  derart 
beschaffen,  dass,  während  der  primäre  Strom  keine  Wirkung  auf  das  Magnetometer 
übte,  die  beiden  (legenströme  dasselbe  ablenkten,  und  zwar  nach  entgegengesetzter 
*  Richtung. 

Bezeichnet  man  nun  mit  r  und  r,  die  Widerstände  bezüglich  in  der  parallele^) 
und  in  der  gekreuzten  Leitung,  einschliesslich  der  zugehörigen  Multiplicatorwindungcn, 
und  bezeichnet  R  den  Widerstand  in  der  Kette  acb;  drücken  ferner  A  und  E  die 
durch   das  Magnetometer  zu   messenden   Stärken   des   Anfangs-   und  Endgegen- 
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Stromes  aus,  bei  elektromotorischen  Kräften,  die  bezüglich  mit  Ar  und  kt  bezeichnet 
werden  mögen,  und  sind  /u  und  X  zwei  Constanten,  welche  der  Wirkung  der  beiden 
durch  r  und  r,  gehenden  Stromtheile  auf  das  Magnetometer  proportional  sind,  so 
gewinnt  man  die  folgenden  Gleichungen:  Zuvörderst  ist  die  Stromstärke  a  in  s, 
solange  als  die  den  Widerstand  R  darbietende  Leitung  nicht  unterbrochen  ist: 

 k   A-  (r,-hfl) 

°        r  _f_        1  r(r,-\-  H)  -t-  r,R 

V,  ~h  IT 

Die  Stärke  dieses  in  beiden  Leitungen  vom  Widerstand  rt  und  R  gemeinschaftlichen 
Stromes  verhält  sich  aber  zu  der  Stromstärke  at  im  Bogen  adeb  direct  wie  die 
Leitungsfahigkeiten  beider,  also  ist 

«.■■«--=  ±  ■{  +  t  =  "   «  +  '  . 


:  / 

kfi 


und  somit 

a,  = 

Demnach  ist  aber 


tk(rt~{-R)      )  k 


In  sehr  einfacher  Weise  ergiebt  sich 

r  -f-  r, 

Soll  nun  der  Apparat  so  vorgerichtet  sein,  dass  die  Wirkungen  des  primären 
Stromes  auf  das  Magnetometer  einander  gleich  und  entgegengesetzt  sind,  so  inuss 

ü.  =  1 
r  r, 

sein.  Wird  der  daraus  sich  ergebende  Werth  in  die  Gleichungen  für  A  und  E 
eingesetzt,  so  ist 

A  =  —     und     h  =r-  —  • 

Beide  Werthe  unterscheiden  sich  also  nur  noch  durch  die  elektromotorischen  Kräfte 
k  und  A-,  der  Spirale  s  beim  Schliessen  und  beim  Oeffnen  des  primären  Stromes. 
Kann  nun  aber  durch  Versuche  nachgewiesen  werden,  dass  die  Angaben  des  Magne- 
tometers beim  Oeffnen  und  beim  Schliessen  des  primären  Stromes  dieselben  bleiben, 
so  ist  damit  gezeigt,  dass  der  Anfangs-  und  der  Endgegenstrom  mit  gleicher  Kraft 
erregt  werden. 

Diesen  Nachweis  zu  führen,  gelang  jedoch  erst  nach  einer  ziemlich  bedeutenden 
Anzahl  von  Versuchsreihen.  Immer  war  nämlich  der  Schliessungsstrom  etwas  stärker 
als  der  OefTnungsstrom.  Der  Grund  lag  darin,  dass  der  primäre  Strom  selbst 
durch  eine,  wenn  auch  noch  so  schwache  Polarisation  gleich  nach  seinem  Entstehen 
eine  Beeinträchtigung  erfuhr,  also  beim  Oeffnen  sich  etwas  schwächer  zeigte  als 
beim  Schliessen.  Nachdem  aber  der  Grund  entdeckt  war,  hielt  es  nicht  schwer, 
die  vollkommene  Gleichheit  beider  Ströme  nachzuweisen,  denn  es  bedurfte  nur, 
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den  Rheomotor  durch  eine*  Seitenleitung  so  lange  geschlossen  zu  erhalten,  bis  sein 
Strom  nach  Oeffnung  derselben  in  die  zur  Untersuchung  benutzte  Hauptleitung  über- 
geführt werden  sollte,  und  nach  dem  Oeffiieu  dieser,  die  Schliessung  durch  die 
Seitenleitung  wieder  vorzunehmen.  So  zeigte  sich  also,  dass  die  beim  Oeffnen 
und  Schliessen  einer  galvanischen  Kette  durch  die  Einwirkung  des 
Stromleiters  auf  sich  selbst  entstehenden  Inductionsströme  gleich 
gross  sind,  wenn  die  inducircnde  Stromstarke  in  beiden  Fällen  die 
nämliche  ist.  Der  Unterschied  hei  Benutzung  von  Hydrokettcn,  welcher 
oft  wahrgenommen  wird,  rührt  von  einer  durch  die  Polarisation  in  der 
Säule  verursachten  Verminderung  der  inducirenden  Stromstärke  her. 

Nachdem  der  vorstehende  Satz  bewiesen  worden  war,  wurden  die  durch  ln- 
duction  gewonnenen  Ströme  mit  den  inducirenden  verglichen,  und  da  zeigte  sich, 
dass  die  beim  Oeffnen  und  Schliessen  einer  galvanischen  Kette  durch 
Einwirkung  des  Stromleiters  auf  sich  selbst  entstehenden  Inductions- 
ströme der  inducirenden  Stromstärke  proportional  sind. 

Wieder  andere  Versuchsreihen  wiesen  direct  nach,  dass  die  Inductions- 
ströme, die  durch  blosse  Schwankungen  der  primären  Stromstärke  ent- 
stehen, denselben  Gesetzen  gehorchen  als  die  vorigen,  welche  durch 
Aufhören  und  Wiederherstellen  des  primären  S tromes  erzeugt  werden. 
Es  wurden  nämlich  mittelst  einer  einfachen  Vorrichtung  sehr  rasch  grössere  oder 
kleinere  Widerstände  in  die  Hauptleitung  eingeschoben,  sodass  die  Stromstärke 
zwischen  den  Verhältnisszahlen  81,4  und  48,6  varüren  konnte.  Wie  zu  erwarten  war, 
zeigten  sich  die  dabei  gewonnenen  Gegenströme  den  durch  Oeffnen  und  Schliessen 
der  Kette  dargestellten  völlig  gleich. 

Endlich  untersuchte  Edlund  noch,  ob  die  Art  des  Oeffnens  und  Schliesseus 
einen  Einfluss  auf  den  entstehenden  Inductionsstrom  habe.  Es  zeigte  sich  aber,  dass 
die  Ausschläge  gleich  gross  waren,  wie  auch  die  Kette  geöffnet  oder 
geschlossen  werden  mochte,  sobald  nur  dio  dafür  nöthige  Zeit  so  kurz 
war,  dass  die  Einwirkung  des  Induction  sstromes  auf  die  Nadel  als  mo- 
mentan betrachtet  werden  konnte. 

V.  Ausser  der  Anwendung,  welche  Magnus  von  den  Gegenströmen  machte, 
um  mittelst  derselben  die  Wirkung  des  Ankers  auf  Magnete  zu  untersuchen,  und 
welche  schon  in  §.  50,  N.  I.  behandelt  worden  ist,  inuss  noch  die  von  Nekpf  13 
erwähnt  werden,  welche  dahin  ging,  auf  die  Wirkung  des  Endgegenstromes  einen 
Magnetelcktromotor  zu  begründen.  Es  wurde  nämlich  eine  Spirale  von  zwei 
neben  einander  laufenden  übersponnenen  Kupferdräthcn  auf  ein  Bündel  von  Eiscn- 
dräthen  (ursprünglich  auf  einen  massiven  Eisenkern)  aufgewunden.  Mittelst  dieser 
Vorrichtung  konnte  eine  galvanische  Kette  zur  Gewinnung  von  Inductionsströmen 
in  verschiedener  Weise  geschlossen  werden.  Entweder  verband  man  den  Rheo- 
motor mit  einem  der  beiden  Dräthe  und  schloss  den  andern  durch  einen  Bogen,  um 
den  in  diesem  hervorgerufenen  Nebenstrom  zu  benutzen,  wenn  der  primäre  Kreis 
durch  einen  eingcschaltcnen  Unterbrecher  geöffnet  oder  geschlossen  wurde.  Oder, 
und  das  war  die  häufigste  Verwendung,  man  verband  beide  Dräthe  neben  einander 
oder  endweise  mit  einem  Unterbrecher  und  mit  einem  oder  mehren  galvanischen 
Paaren ,  und  brachte  denjenigen  Bogen  als  Nebenschliessung  zur  Spirale  an ,  welcher 
den  beim  Oeffnen  des  Rheomotors  in  der  Spirale  entstehenden  Gegenstrom  empfinden 
sollte.  —  Ursprünglich  wandte  Neefp  das  von  ihm  so  genannte  Blitzrad  [§.  3 ,  N.  IV.] 
als  Unterbrecher  an.  Demselben  wurde  jedoch  bald  Wagner's  Hammer  subslituirt, 
bestehend  aus  einer  mit  dem  Spiraldrath  in  Verbindung  stehenden  Metallfeder,  die 
mit  ihrem  freien  Ende  auf  eine  mit  dem  andern  Pole  des  Stromkreises  in  Verbindung 
stehende  Metallplatte  drückt.  Ein  an  der  Feder  befestigtes  Eisenstück  liegt  unter 
dem  elektromagnetisirten  Eisenkern,  und  wird,  wenn  der  Strom  geschlossen  ist. 
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von  demselben  angezogen  um  ihn  zu  ömwn,  um  das  demnächst  un magnetische  Eisen 
zu  verlassen,  den  Strom  wieder  zu  schliessen,  und  um  so  das  begonnene  Spiel 
ohne  äussere  Nachhülfe  auf  unbestimmte  Zeit  fortzusetzen.  Der  Apparat  diente  zu 
physiologischen  und  namentlich  therapeutischen  Zwecken,  ist  aber  jetzt  durch 
zweckmässigere  Constructionen,  welche  in  §.  36  beschrieben  wurden,  aus  der 
Stelle  gedrängt. 

So  bekannt  der  NEEFP'sche  Apparat  auch  geworden  war,  konnte  er  doch  nicht 
umhin  noch  einmal  durch  Froment  14  erfunden  zu  werden. 
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§.  38.    Strome  höherer  Ordnungen. 

Gleichwie  ein  jeder  galvanische  Strom  beim  Entstehen  und  Vergehen  in 
einem  benachbarten  geschlossenen  Leiter  secundäre  Ströme  von  entgegengesetzter 
Richtung  inducirt,  können  auch  diese  secundären  Ströme  wieder  benutzt  werden^ 
um  Ströme  dritter  Ordnung  in  benachbarten  geschlossenen  Leitern  hervorzu- 
rufen, und  diese  Ströme  dritter  Ordnung,  um  Ströme  vierter  Ordnung  u.  s.  f. 
zu  erzeugen.  Indem  nun  aber  die  Ströme  zweiter  Ordnung  schon  von  momen- 
taner Dauer  sind,  müssen  die  von  ihnen  inducirten  Ströme  dritter  Ordnung  aus 
zweien  bestehen,  einem  von  ruckläufiger  Bewegung,  der  beim  Beginn,  und  einem 
von  gleichlaufender  Richtung,  der  beim  Vergehen  des  secundären  erregt  wird. 
Beide  werden  aber  wiederum  je  zwei  Ströme  induciren  müssen,  sodass  der 
Strom  vierter  Ordnung  aus  vier,  und  aus  demselben  Grunde  der  Strom  fünfter 
Ordnung  aus  acht  u.  s.  w.  sich  ent^egengerichteten  Strömen  bestehen  muss. 
Selbstredend  ist  nun  die  Dauer  aller  Einzelströme  zusammen,  aus  denen  ein  Strom 
höherer  Ordnung  besteht,  nicht  wesentlich  grösser,  als  die  Dauer  des  secundären 
Stromes,  sie  ist  gleich  dieser  momentan.  Und  da  nun  ferner  ohne  Zweifel  alle 
diese  Sonderströme  an  Stärke  einander  gleich  sind,  so  muss  es  auffallen,  dass 
sie  sich  nicht  in  ihren  Wirkungen  gegenseitig  vernichten,  und  dass  sie  über- 
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haupt  beobachtet  werden  können.  In  Wahrheit  hat  sich  aber  auch  bei  der 
Untersuchung  derselben  herausgestellt,  dass  sie  wesentlich  nur  gegen  solche 
Prüfungsmittel  reagiren,  welche  geeignet  sind,  einen  Zeitunterschied  zu  empfinden, 
wahrend  andere  Mittel,  welche  durch  grössere  oder  geringere  Plötzlichkeit  des 
Stosses  nicht  beeinflusst  werden,  die  Gegenwart  derselben  nicht  oder  nur  sehr 
unvollkommen  kund  zu  geben  im  Stande  sind.  Am  schroffsten  stehen  sich  in 
dieser  Hinsicht  die  physiologischen  und  die  galvanometrischen  Wirkungen  gegen- 
über. Die  Magnetisirung  des  Stahls,  die  Erwärmung  des  elektrischen  Thermo- 
meters und  die  Lichterscheinungen  verhalten  sich  wie  erstere,  das  Magnetisiren 
des  weichen  Eisens  und  die  chemischen  Zersetzungen  aber  sind  in  ihrer  Un- 
empfindlichkeit  dem  Galvanometer  ähnlich.  Da  man  nun  aber  mit  Hülfe  der 
Magnetisirung  von  Stahlnadeln  die  Richtung  der  magnetisirenden  Ströme  be- 
stimmen kann,  so  hat  dieses  Mittel  dazu  dienen  müssen,  die  der  Ströme  höherer 
Ordnung  zu  finden.  Es  stellte  sich  dabei  als  allgemeine  Regel  heraus,  dass 
die  Richtung  eines  Stromes  irgend  welcher  Ordnung  so  beschaffen 
sei,  als  ob  sein  erster  Einzelstrom  stärker  wäre  als  alle  übrigen. 
Demgemäss  würden  also  z.  B.  die  vom  secundären  Schliessungsstrom  abhängigen 
Ströme  dritter,  fünfter  u.  s.  w.  Ordnung  von  derselben,  die  Ströme  zweiter, 
vierter  u.  s.  w.  Ordnung  von  entgegengesetzter  Richtung  sein,  wie  der  primäre, 
und  für  den  secundären  Oefluungsstrom  würde  das  Umgekehrte  gelten. 

Ist  nun  die  Existenz  der  Ströme  höherer  Ordnung  festgestellt,  so  erklärt 
sich  daraus  manche  auffallende  Thatsachc.  Zuvörderst  lehren  die  gewöhnlichsten 
Versuche,  dass,  wenn  man  eine  Inductionsspirale  mittelst  Handhaben  durch  den 
Körper  schliesst,  die  Oeflhungströme  ungleich  stärker  empfunden  werden  als 
die  Schliessungsströme.  Indem  nun  beim  Schliessen  einer  Kette,  sowohl  im 
primären  Bogen  als  in  der  Nebenspirale  ein  secundärer  Strom  zu  Stande 
kommen  kann,  und  indem  der  erstere  in  der  Nebenspirale  einen  tertiären 
Doppelstrom  inducirt,  der  erst  dem  secundären  entgegengeht,  und  dann  ihm 
gleichgerichtet  ist:  so  wird  dadurch  die  von  dem  secundären  Strom  in  Bewegung 
gesetzte  Elektricitätsmenge  nicht  vermindert,  wohl  aber  wird  die  Dauer,  während 
welcher  dieselbe  im  Bogen  umläuft,  verlängert.  Wenn  aber  der  primäre  Strom 
geöffnet  wird,  dann  kann  sich  in  seinem  Leiter  ein  secundärer  Strom  nicht  oder 
nur  höchst  unvollkommen  entwickeln,  seine  Rückwirkung  auf  den  Strom  in  der 
Nebenspirale  fällt  also  fort,  und  dieser  verläuft  ohne  Verzögerung.  Nun  empfindet 
aber  der  Organismus  die  bewegte  Elektricität  besonders  dann,  wenn  er  plötzlich 
von  ihr  durchströmt  wird,  während  er  eine  gleiche  Elektricitätsmenge  ungleich 
schwächer  empfindet,  wenn  sie  auf  längere  Zeit  vertheilt  ist.  Und  daher  er- 
klärt es  sich,  dass  der  secundäre  Oeffhungsstrom  stärker  gefühlt  wird  als  der 
Schliessungsstrom. 

Die  Gegenwart  des  benachbarten  geschlossenen  Leiters  ist  es  also,  welche 
im  vorigen  Falle  den  Schliessungsstrom  schwächer  erscheinen  lässt  als  den 
Oeffhungsstrom.  Wie  nun,  wenn  auch  beim  Ausgleichen  des  Oeflhungsstromes 
durch  den  Organismus  ein  geschlossener  Leiter,  sei  es  eine  Spirale  oder  ein 
Blechschirm,  gegenwärtig  ist?  Offenbar  werden  dieselben  auch  schwächend  auf 
diesen  wirken.   Und  das  stimmt  mit  der  Erfahrung,  denn  Inductionsspiralen  auf 
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geschlossene  Blechcylinder  gewunden,  oder  solche  bei  denen  sich  einzelne  Win- 
dungen berühren,  geben  nur  sehr  mangelhafte  physiologische  Wirkungen.  — 
Dasselbe  gilt  aber  für  den  Gegenstrom  ebenso  wohl  wie  für  den  Nebenstrom, 
bei  ersterem  kommt  ja  fast  ohne  Ausnahme  nur  der  Oefthungsstrom  in  Anwendung. 

Hieraus  erklärt  sich  ferner  die  überwiegende  physiologische  Wirkung  der 
Eisendratbbiindcl  über  massive  Eisenkerne,  wenn  es  gilt  die  elektrodynamische 
Induction  durch  elektromagnetische  zu  verstärken.  Liegen  massive  Eisenkerne 
in  der  Inductionsrolle ,  dann  wirken  sie  wie  ein  geschlossener  Leiter,  denn  auf 
ihrer  Peripherie  können  verzögernde  secundäre  Ströme  zu  Stande  kommen.  Sind 
die  Eisenkerne  aber  in  isolirte  Dräthe  zerspalten,  dann  geschieht  die  beabsichtigte 
Wirkung  mit  unverzögerter  Plötzlichkeit ,  und  statt  des  niessenden  Stromes  wird 
die  schlagende  Welle  empfunden. 

Anders  steht  es  aber  um  die  galvanometrische  Wirkung.  Der  secundäre 
Anfangsstrom  lenkt  die  Nadel  mit  derselben  Kraft  ab  wie  der  Oeflhungsstrom, 
und  die  Wirkung  ist  dieselbe,  mag  ein  geschlossener  Leiter  sich  in  der  Nach- 
barschaft des  Inductionsdrathes  befinden  oder  nicht;  die  heftig  schlagenden 
Drathbündel  bewirken  keine  grössere  Ablenkung  der  Galvanometernadel  als  ein 
massiver  Eisenkern  von  gleichem  Umfang.  Für  das  Galvanometer  ist  die  nach- 
gewiesene Verzögerung  zu  gering,  es  empfindet  alle  Inductionsströme  als  momen- 
tane Ströme. 

Von  ganz  besonderem  theoretischen  und  praktischen  Interesse  ist  die  be- 
zeichnete Verschiedenheit  der  physiologischen  Wirkungsweise  massiver  und  zer- 
theilter  Eisenkerne  bei  galvanomctrischer  Gleichheit,  sobald  sie  als  Einlagen  in 
Inductionsrollcn  benutzt  werden.  „Eisen  in  Form  massiver  Stangen  oder  in  der 
Form  isolirter  Drathbündel  durch  den  Strom  einer  galvanischen  Kette  einer 
Thermosänle,  einer  kleist  sehen  Flasche  oder  Batterie,  oder  endlich  durch 
Annähern  an  einen  Stahlmagnetcn  magnetisch  erregt,  bedingt  elektrische  Ströme 
in  einem  es  umgebenden  Drathe.  Die  inducirende  Wirkung  derselben  Eisen- 
masse nun,  als  ununterbrochenes  Continuum,  ist  im  Allgemeinen  sehr  verschieden 
von  der  Wirkung  derselben  Eisenmassc,  wenn  sie  in  isolirte  Dräthe  aufgelöst 
ist;  diese  Verschiedenheit  ist  aber  anderer  Art,  je  nach  der  Weise,  wie  das 
Eisen  magnetisirt  wurde.  Bei  dem  Magnetisiren  nämlich  durch  Annähern  an 
einen  Stahlmagnetcn  steigert  sich  durch  Auflösen  desselben  in  Dräthe  keine 
Wirkung  des  vom  verschwindenden  Magnetismus  inducirten  Kernes,  auch  wirkt 
ein  von  einer  geschlossenen  leitenden  Hülle  umgebenes  Drathbündel  wie  ein  offen 
daliegendes.  Bei  dem  Magnetisiren  des  Eisens  durch  den  Schliessungsdrath  einer 
galvanischen  oder  Thermokette  dagegen  bleibt  bei  dem  Auflösen  des  Eisens  in 
Drathbündel  zwar  die  galvanometrische  Wirkung  des  Stromes,  welchen  der  bei 
dem  Oeflhen  der  Kette  verschwindende  Magnetismus  erzeugt,  dieselbe,  so  wie 
die  Eigenschaft  dieses  Stromes,  weiches  Eisen  zu  magnetisiren;  seine  physiolo- 
gischen Wirkungen,  die  bei  seiner  Unterbrechung  erscheinenden  Funken  und 
der  durch  ihn  im  Stahl  hervorgerufene  Magnetismus  sind  aber  viel  kräftiger. 
Umgiebt  man  das  Drathbündel  mit  einer  leitenden  Hülle,  so  verhält  es  sich  wie 
eine  massive  Eisenmasse.  Ist  die  Hülle  dagegen  der  Länge  nach  aufgeschnitten, 
so  wirkt  es  fast  so  kräftig  wie  ein  offen  liegendes.  —  Der  von  dem  Schliessungs- 
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dratb  in  den  Hüllen  inducirte  und  jene  Verschiedenheiten  bedingende  Strom 
lässt  sich  nachweisen,  wenn  man  die  Ränder  einer  der  Länge  nach  aufge- 
schnittenen  Hülse  durch  ein  Galvanometer  oder  ein  anderes  Rheoskop  schliesst. 
Aufgeschnittene  Röhren  mit  unverbundenen  Rändern  sind  ebenso  unwirksam  als 
umhüllende  Drathspiralen  mit  unverbundenen  Enden.  Sind  dagegen  die  Ränder 
geschlossen  oder  die  Enden  der  Spiralen  mit  einander  verbunden,  so  wirken 
beide  desto  kräftiger,  je  leitender  die  Substanz  ist,  aus  der  sie  bestehen.  Bei 
dem  Magnetisiren  der  ciserneu  Drathbündel  durch  Annähern  an  einen  Magnet 
sind  sie  dagegen  unwirksam,  weil  hier  kein  Schliessungsdrath  wie  bei  dem 
Elektromagnetismen  vorhanden  ist,  der  in  ihnen  einen  elektrischen  Strom  erregt " 

1.  Veranlasst  durch  die  Beobachtung  H.  Davy's,  dass  die  Magnetisirung  von 
Stahlnadeln  mittelst  Entladung  elektrischer  Flaschen  durch  zwischengelegte  Platten 
von  leitenden  und  isolirenden  Substanzen  ungehindert  von  Statten  gehe,  untersuchte 
Henry1  mit  Anwendung  von  galvanischer  Elektricität ,  und  kurz  darauf  Marianini  2 
mit  Anwendung  von  Maschinenelektricität  und  mit  ganz  analogen  Ergebnissen,  ob 
entsprechende  Erscheinungen  auch  für  Inductionsströme  beobachtet  werden  könnten. 
Die  Fragestellung  ging  dahin:  werden  in  einer  Inductionsspirale  Ströme  durch  eine 
primäre  Spirale  hervorgerufen,  wenn  zwischen  beiden  sich  eine  Metallplatte  befindet? 
Die  eigentümlichen  dabei  beobachteten  und  alsbald  mitzutheilenden  Erscheinungen 
führten  ihn  zur  Entdeckung  der  Inductionsströme  höherer  Ordnungen.  Es  war  kaum 
vorauszusehen,  dass  der  beim  Entstehen  auch  verschwindende  secundäre  Strom 
einen  andern  zu  induciren  im  Stande  wäre,  indem  der  beim  Entstehen  inducirte  den 
beim  Verschwinden  hervorgerufenen  entgegengesetzten  Strom  in  seinen  Wirkungen 
vernichten  müsste,  und  dennoch  konnten  die  Inductionsströme  dazu  benutzt  werden, 
immer  wieder  Ströme  zu  induciren.  Henry  nennt  nun  die  mittelst  der  primären 
Ströme  inducirten  secundäre  oder  Ströme  zweiter  Ordnung,  die  mittelst  dieser 
inducirteu  tertiäre  oder  Ströme  dritter  Ordnung  u.  s.  f. 

Um  nun  die  Ströme  höherer  Ordnungen  darzustellen,  bediente  sich  Henry 
flacher  Spiralen  aus  langen  Kupferstreifen  mit  zwischengelegten  isolirenden  Bändern 
aufgewunden,  und  gewöhnlicher  cylindrischer  Spiralen  von  übersponnenem  Kupfer- 
drath.  Diese  wurden,  um  z.  B.  Ströme  vierter  Ordnung  zu  induciren,  zusammen- 
gestellt, wie  Fig.  271  andeutet. 


Es  war 

a   ein    Kupferband      93  Fuss    lang  und  I  '/2  Zoll  breit, 
b   ein    Kupferband      60    „        „      ,,     \  */a    „  „ 
c    ein    Kupferband      60    ,,  % 
d   eine  Drathrolle     1660  Yard     ,.  V49  „  „ 

u.  s.  f. 

Bildete  a  einen  Tbeil  eines  galvanischen  Umlaufes,  in  welchem  sich  ausserdem  noch 
ein  Stromunterbrecher  befand,  so  leitete  dieser  den  primären  Strom,  und  inducirte 
in  b  den  secuiulären.  Durch  die  Spirale  c  glich  sich  derselbe  aus  und  diese  in- 
ducirte in  der  Spirale  d  den  tertiären  Strom,  welcher  sich  durch  die  mit  d  einen 
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geschlossenen  Umlauf  bildende  Spirale  e  ergoss,  um  in  der  benachbarten  Spirale  f 
den  Strom  vierter  Ordnung  zu  induciren.  In  g  befinden  sich  schliesslich  die  strom- 
prüfenden Mittel. 

Endete  nun  die  letzte  Spirale  in  Metallgriffen,  die  mit  nassen  Händen  gefasst 
wurden,  so  konnte'  selbst  noch  ein  Strom  fünfte«  Ordnung  von  einer  Person  bis 
zu  den  Armgelenken  gefühlt  werden.  Ein  Strom  dritter  Ordnung  wurde  von  85 
sich  anfassenden  Personen  gefühlt,  und  konnte  selbst  dann  noch  durch  die  Zunge 
empfunden  werden,  wenn  die  Spirale  d  18  Zoll  über  c  stand. 

Was  die  Richtung  betrifft,  so  wurde  dieselbe  durch  Einsthaltung  einer  kleinen 
Magnetisirungsspirale  bei  g  und  Prüfung  der  Polarität  eines  in  derselben  dein  Strome 
ausgesetzt  gewesenen  Stahlstäbchens  bcurtheilt.  Es  fanden  sich  die  beim  Ver- 
schwinden des  primären  Stromes  entstehenden  Ströme  zweiter,  vierter  .  .  .  Ordnung 
von  gleicher,  die  Ströme  dritter,  fünfter  .  .  .  Ordnung  aber  von  entgegengesetzter 
Richtung  wie  der  primäre.  —  Einer  spätem  Abhandlung  zufolge  stellte  Henry  3  auch 
die  Ströme  höherer  Ordnungen  beim  SchJiessen  der  primären  Kette  dar.  Die  Prüfung 
der  Richtung  geschah  auch  hier  durch  Magnetisirung  von  Stahlstäbchen  in  der 
Spirale  g  und  es  wurden,  wie  vorauszusehen  war,  jetzt  die  Ströme  dritter, 
fünfter  .  .  Ordnung  mit  dem  primären  gleichgerichtet,  und  die  Ströme  zweiter, 
vierter  .  .  Ordnung  ihm  entgegengerichtet  gefunden.  Auch  durch  das  Galvanometer 
wurde  die  Richtung  der  Ströme  höherer  Ordnungen  controllirt,  doch  zeigten  sich, 
wie  noch  näher  erörtert  werden  soll,  die  Angaben  desselben  schon  für  Ströme 
vierter  Ordnung  fast  unmerklich.  Es  wird  nicht  überflüssig  sein,  die  genannten 
Stromesrichtnngen  nochmals  tabellarisch  zusammenzustellen,  und  durch  (  f  )  und 
(— )  in  leicht  verständicher  Weise  zu  bezeichnen. 


II.  Auffallend  ist  es,  dass  für  physiologische  Versuche  und  für  die  Magneti- 
sirung des  Stahles ,  wohl  auch  für  die  Erzeugung  von  Funken  der  secundäre  Neben- 
stroin  beim  Schliessen  der  primären  Kette  ungleich  schwächer  auftritt  als  der  beim 
Oeffneu  derselben  entstehende,  während  für  galvanometrische,  chemische  und 
thermische  Versuche  sich  beide  als  gleich  herausstellen.  Schon  Faraday  4  beobach- 
tete stärkere  physiologische  Wirkungen  des  Schliessungs-  als  des  Oeffnungs- 
stromes,  den  Schlüssel  zur  Erklärung  geben  die  Ströme  höherer  Ordnungen.  Die 
erste  Klasse  von  Erscheinungen  tritt  nämlich  bei  gleicher  Stärke  um  so  entschiedener 
hervor,  in  je  kürzerer  Zeit  die  Aenderung,  welche  ein  Strom  von  beliebiger  Ordnung 
erleidet,  zusammengedrängt  ist,  während  es  bei  der  letztgenannten  Kategorie  blos 
auf  die  Grösse  des  Unterschiedes  ankommt,  und  nicht  auf  dessen  Plötzlichkeit. 
.,Nicht  der  absolute  Werth"  —  formulirt  Dtj  Bois  4  das  Gesetz  der  Nervenerregung  — 
„der  Stromdichtigkeit  in  jedem  Augenblick  ist  es,  auf  den  der  Bewegungsnerv  mit 
Zuckungen  des  zugehörigen  Muskels  antwortet,  sondern  die  Veränderung  dieses 
Werthes  von  einem  Augenblick  zum  andern,  und  zwar  ist  die  Anregung  zur  Be- 
wegung die  diesen  Veränderungen  folgt  um  so  bedeutender,  je  schneller  sie  bei 
gleicher  Grösse  vor  sich  gingen,  oder  je  grösser  sie  in  der  Zeiteinheit  waren.4' 
Wird  nun  ein  galvanischer  Strom  durch  einen  langen  Drath  geschlossen,  in  dessen 
Nähe  sich  ein  anderer  langer  Drath  befindet,  so  entsteht  ein  Inductionsstrom  sowohl 
in  der  Hauptleitung  (Gegenstrom)  als  auch  ein  solcher  in  der  Nachbarleitung 
(Nebenstrom).    Der  Gegenstrom  inducirt  aber  beim  Entstehen  in  dem  benachbarten 
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Leiter  einen  Strom  (-ha)  dritter  Ordnung,  welcher  seiner  eigenen  Richtung,  und 
somit  auch  der  des  Nebenstronies  entgegengeht.  Bei  seinem  Verschwinden  inducirt 
cr  nun  zwar  in  dem  benachbarten  Leiter  einen  Strom  ( — e)  von  gleicher  Richtung 
des  secundären ,  sodass  der  Endeffect  dieser  Wechselwirkung  ein  gegenseitiges  Auf- 
heben von  -\-a  und  — t  und  dqyi  zufolge  ein  ungeschwächtes  Auftreten  des  sccuii- 
dären  Nebenstromes  ist  für  alle  Prüfungsmittel,  die  blos  seine  Stärke  messen.  Durch 
diesen  Process  entsteht  aber  eine  Verzögerung  des  secundären  Stromes  in 
der  Nachbarleitung,  so  dass  alle  Prüfungsmiltel,  welche  wie  die  physiologischen 
gleichzeitig  auch  diesen  Eintluss  empfinden,  eine  Schwächung  des  Effectes  im  Gefolge 
haben.  —  Anders  ist  es  mit  dem  Oeffnungsstrom.  Hier  kann  der  secundäre  Strom 
in  der  Hauptleitung  nur  zum  geringen  Theil  zu  Stande  kommen,  nur  insoweit 
nämlich,  als  er  noch  stark  genug  ist,  den  entstehenden  Zwischenraum  zu  durch- 
schlagen, er  wird  also  auch  nur  einen  in  dem  Maasse  schwächeren  tertiären  Strom 
in  der  Nachbarleitung  induciren,  und  somit  den  hier  hervorgerufeneu  secundären 
Strom  in  der  Plötzlichkeit  seiner  Wirkungen  nicht  beeinträchtigen.  Statt  vieler 
Versuche  mag  als  Beleg  des  Gesagten  nur  folgender  Versuch  von  Henry  ange- 
führt werden.  Mit  einem  einfachen  DANiELLschen  Element,  welches  durch  eine 
60  Fuss  lange  Bandspirale  geschlossen  wurde,  und  mit  Benutzung  einer  auf  jene 
gelegten  Inductionsrolle  von  4  660  Yard  Kupferdrath  war  der  Oeffuungsschlag  sehr 
stark,  der  Schliessungsschlag  aber  nur  in  den  Fingern  oder  auf  der  Zunge  fühlbar. 

Hiermit  ist  aber  auch  der  Weg  an  die  Hand  gegeben,  den  Schliessungsschlag  in 
der  Nachbarspirale  fühlbarer  zu  machen.  Es  kommt  nämlich  nur  darauf  an,  den 
Gegenstrom  beim  Schliesscn  zu  schwächen,  ohne  dass  dadurch  der  primäre  Strom 
ebenfalls  geschwächt  wird.  Das  erreicht  man  aber  namentlich,  wenn  man  den 
primären  Bogen  durch  eine  grössere  Anzahl  von  Elementen  erregt.  Durch  Einschaltung 
von  neuen  Hydrokcttcn  wird  nämlich  der  Gesammt widerstand  vermehrt,  während 
bei  einem  rein  metallischen  Schliessungsbogen  die  Stärke  des  primären  Stromes 
wenigstens  nicht  wesentlich  vergrössert  zu  werden  braucht.  Der  Gegenstrom  aber, 
der  ja  im  Schliessungsbogen  entsteht,  wird  geschwächt,  denn  für  ihn  ist  eine  Ver- 
mchrnng  der  Elemente  nichts  anderes  als  ein  Widerstand  leistendes  Mittel.  In 
Wahrheit  fand  Henry,  dass,  wenn  der  vorige  Versuch  unter  Anwendung  von 
10  d an  1  ell  sehen  Elementen  wiederholt  wurde,  der  Schliessungs-  und  der  Oeffnungs- 
schlag  einander  gleich  waren;  bei  Anwendung  von  30  Elementen  soll  der  Schliessungs- 
schlag sogar  stärker  ausgefallen  sein  als  der  Oeffnungsschlag.  Durch  dieses 
Mittel  erhielt  er  sogar  ohne  primäre  Spirale  einen  Schlicssungsschlag.  Er  stellte 
nämlich  eine  Batterie  von  1 0  Elementen  im  Kreise  um  die  secundäre  Spirale  herum. 
Schloss  er  die  erstcren  in  sich  und  die  letztere  durch  den  Körper,  so  erhielt  er 
,  einen  Schliessungsschlag,  der  in  den  Händen  fühlbar  war,  während  der  Oeffnungs- 
schlag kaum  an  der  Zunge  empfunden  werden  konnte.  —  Ein  anderes  Mittel,  den 
Schliessimgsschlag  zu  verstärken,  ergiebt  sich  aus  dem  folgenden  Versuch.  Es 
wurden  zwei  Kupferbänder  von  je  60  Fuss  Länge  neben  einander  aufgewunden  und 
auf  dieselben  die  Inductionsspirale  gelegt.  Wurde  nun  mit  einem  der  Bänder  eine 
Kette  geschlossen,  während  die  beiden  Enden  des  andern  unverbunden  blieben,  so 
erhielt  man  einen  kaum  wahrnehmbaren  Schliessungsschlag,  während  der  Oeffnungs- 
schlag die  gewohnte  Stärke  hatte.  Wurden  aber  die  Enden  des  andern  Kupfer- 
bandes mit  einander  verbunden,  so  erhielt  man  beim  Schliesscn  des  ersten  Bandes 
einen  fast  eben  so  starken  Schlag  als  beim  Ocffnen.  Durch  Gegenwart  des  zweiten 
geschlossenen  Bandes  wird  nämlich  die  vorher  erörterte  Wechselwirkung  vorzugs- 
weise auf  dieses  bezogen,  da  es  der  primären  Schliessung  näher  liegt  als  die  eigent- 
liche .Inductionsspirale.  Hierdurch  wird  aber  die  letztere  von  dem  entgegenstehenden 
Strome  dritter  Ordnung  möglichst  befreit,  und  somit  die  physiologische  Wirkung 
des  Schlicssiingsstroraes  weniger  vermindert.    Die  des  Oeffnungsstromes  wild  aber. 
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wie  sich  sofort  zeigen  wird,  mehr  vermindert,  also  werden  beide  sich  ähnlicher  als 
für  das  offen  gelassene  zweite  Band.  Auch  dieser  Versuch  bestätigt  also,  dass  die 
Schwäche  des  Schliessungs Schlages  bei  Anwendung  einer  einfachen 
Kette  und  eines  langen  Gewindes  vorzugsweise  herrührt  von  dem 
entgegenwirkenden  Einfluss  des  secundären  Stromes,  der  in  dem 
primären  Leiter  selbst  inducirt  wird. 

Wie  schon  bemerkt  wurde,  wirkt  eines  der  wesentlichsten  Mittel  schwächend 
auf  den  Oeffhungschlag,  welches  einen  verstärkenden  Einfluss  auf  den  Schliessungs- 
schlag  äussert.  Es  ist  dieses  nämlich  eine  in  der  Nachbarschaft  der  inducirenden 
und  der  inducirten  Spirale  befindliche  dritte  geschlossene  Spirale.  Die  Erklärung 
liegt  nach  dem  Frühern  auf  der  Hand ,  denn  wenn  die  primäre  Spirale  geötihct  wird, 
inducirt  sie  in  beiden  benachbarten  geschlossenen  Leitern  Strome  von  gleicher 
Richtung  des  primären;  jeder  der  beiden  so  hervorgerufenen  Ströme  inducirt  aber 
sowohl  in  seinem  eignen,  als  in  dem  benachbarten  Leiter  Ströme  dritter  Ordnung, 
welche  entgegengesetzte  Richtung  besitzen ,  also  die  sie  erzeugenden  Ströme  zweiter 
Ordnung  verzögern  und  somit  deren  physiologische  u.  s.  w.  Wirkungen  schwächen. 
Henry  und  nach  seinem  Vorgang  Masson  und  Breqdet  6  legten  eine  Kupferspirale 
a'  der  Fiy.  272  zwischen  die  primäre  a  und  die  Inductionsspirale  a".  Wareu  die 
Enden  von  a'  metallisch  verbunden,  so  waren  die  Schläge 
durch  a  '  verschwindend  klein.  Dieselben  wurden  aber 
immer  wahrnehmbarer,  ein  je  grösserer  Widerstand  zwi- 
schen die  Enden  von  a  gebracht  wurde,  und  waren  sie 
un verbunden,  so  traten  die  Oeffnungsschläge  ebenso  stark 
auf,  als  ob  die  Zwischenspirale  gar  nicht  vorbanden  ge- 
wesen wäre.  Ganz  ähnlich  verhielt  sich  der  Gegenstrom, 
welcher  mittelst  der  Spirale  M  der  Fig.  2oH  auf  Seite  4  1  I 
bei  Schliessung  der  Enden  ab  durch  einen  Rheomotor  ^  nf 

und  einen  Unterbrecher,  sowie  durch  Nebenschliessung 
mit  dem  menschlichen  Körper  erhalten  wurde,  sobald  in  den  Nachbardrath  a'b' 
immer  grössere  Widerstände  eingeschalten  wurden.  Dasselbe  zeigte  sich  bei  einem 
ringförmigen  Gewinde,  welches  um  die  inducirende  Spirale  gelegt  wurde,  es  schwächte 
die  physiologischen  Wirkungen  bedeutend,  wenn  seine  Enden  mit  einander  ver- 
bunden waren.  Nicht  anders  wirkten  Messing-  oder  Eisencylindcr,  wenn  sie  zwischen 
beiden  Rollen  lagen.  —  In  einem  andern  Versuche  befanden  sich  zwei  Indoctions- 
rollen  so  in  der  Nachbarschaft  einer  primären  Rolle ,  dass  die  Schläge  beider  gesondert 
genommen  einander  merklich  gleich  waren.  Geschah  aber  die  Schliessung«durch  beide 
Rollen  gleichzeitig,  so  war  die  Erschütterung  merklich  geringer.  —  Hieraus  erklärt 
sich  aber  die  überaus  schädliche  Wirkung  zweier  sich  metallisch  berührender  Win- 
dungen in  Inductionsspiralen ,  während  in  Magnetisirungsspiralen  dieser  Nachtheil  in 
ungleich  geringerem  Grade  hervortritt.  Die  sich  berührenden  Windungen  bilden 
nämlich  einen  geschlossenen  Ring  und  schwächen  somit  den  Strom  in  allen  übrigen 
Windungen.  So  z.  B.  war  eine  Rolle  von  546  Yard  Kupferdrath  für  Inductions- 
versuche  sehr  wirksam  befunden  worden.  Sie  ertheilte  aber  kaum  noch  Spuren 
von  Schlägen,  nachdem  eine  KLEiST'sche  Flasche  durch  dieselbe  entladen  und  da- 
durch der  isolirende  Firniss  an  der  einen  oder  andern  Stelle  zerstört  worden  war. 
Da  der  Einfluss  auf  die  Inductionsfunkcn  wesentlich  derselbe  ist  wie  auf  die  In- 
ductionsschläge,  gilt  das  Gesagte  ebensogut  für  diejenigen  lnductionsapparate ,  bei 
denen  vorzugsweise  eine  Darstellung  der  Lichterscheinungen  beabsichtigt  wird,  wie 
z.B.  für  die  »UHMKORFP'schen  Apparate  (§.  36),  und  deswegen  wurde  a.  a.  0. 
z.  B.  besonders  darauf  aufmerksam  gemacht,  sie  nicht  durch  zu  starke  primäre 
Ströme  zu  erregen,  damit  ein  Ueberschlagen  der  secundären  Ströme  von  einer 
Windung  zur  andern  nicht  eine  dauernde  Berührung  derselben  hervorrufe. 
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Statt  eine  dritte  Spirale  in  der  Nachbarschaft  der  primären  aufzustellen,  kann 
aber  auch  die  primäre  Spirale  selbst  schwächend  auf  die  secundäre  wirken  wie  in 
folgendem  Versuche.  Es  wurde  die  primäre  Spirale  durch  Quecksilbernäpfchen  mit 
dem  Rheomotor  in  Verbindung  gesetzt.  Sollte  nun  der  Strom  aus  derselben  ent- 
fernt werden,  ohne  dass  sie  gcöfTuct  zu  werden  brauchte,  so  wurde  ein  kurzer 
dicker  Verbindungsdrath  von  einem  Näpfchen  zum  andern  übergeführt.  Durch  dieses 
Mittel  wurden  aber  die  Inductionsschläge  der  secundären  Spirale  ebenfalls  auf  ein 
Minimum  herabgebracht. 

Wie  der  Nebenstrom  verhält  sich  nun  auch  der  Gegenstrom.  Wird  eine  Kette 
durch  eine  lange  Spirale  geschlossen,  und  befindet  sich  derselben  sehr  nahe  eine 
andere  geschlossene  Spirale,  so  treten  nur  schwache  Funken  und  Schläge  beim 
OefTncu  hervor.  Ist  aber  die  andere  Spirale  ungeschlossen,  so  sind  die  Schläge  so 
stark,  als  ob  sie  gar  nicht  gegenwärtig  wäre.  Werden  die  Enden  derselben  einan- 
der blos  sehr  nahe  gebracht,  so  schlägt  zwischen  ihnen  ein  Funke  über,  wie  schon 
Faraday  7  bemerkte. 

Wie  geschlossene  Spiralen,  nur  ungleich  kräftiger,  wirken  Metallplatten,  wenn 
sie  zwischen  die  inducirende  und  die  inducirte  Spirale  eingeschalten  werden.  Und 
das  war  der  Ausgangspunkt  von  Henry's  Untersuchung.  Wird  nämlich  eine  Eisen- 
platte, oder  irgend  eine  andere  Metallplatte  zwischen  beide  Spiralen  geschoben,  so 
werden  sofort  alle  Inductionsschläge  vernichtet.  Platten  von  isolirenden  Substanzen 
verhalten  sieh  aber  wirkungslos.  Waren  die  Metallplatten  sehr  dünn  —  etwa  Zinn- 
folie oder  eine  0,1  Zoll  dicke  Zinkscheibc  —  so  konnten  noch  Wirkungen  wahr- 
genommen werden,  die  mit  der  Stärke  des  Rheomotofs  und  der  Dünne  der  Platte 
wuchsen.  Eine  mit  einem  Ausschnitt  versehene  Bleiplatte,  oder  zwei  dergleichen 
isolirt  auf  einander  liegende  Platten,  deren  Ausschnitte  sich  nicht  deckten,  waren 
ohne  schwächende  Wirkung.  Der  hemmende  Einfluss  trat  aber  sofort  wieder  her- 
vor, wenn  die  Ausschnitte  an  den  Enden  mit  Dräthcn  in  leitende  Verbindung  ge- 
bracht wurden.  Befand  sich  in  diesen  Drathleitungen  eine  Magnetisirungsspirale. 
so  wies  eine  in  derselben  befindliche  Stahlnadel  bei  jeder  primären  Entladung  einen 
secundären  Strom  nach.  —  Um  den  Einfluss  der  Zwischenplatten  auf  den  Neben- 
strom zu  untersuchen,  brachte  R.  Philips  8  zwei  sich  vollständig  compensirende 
Nebenspiralcn  auf  beiden  Seiten  einer  flachen  Hauptspiräle  an.  Beide  widersinnig 
mit  einer  Magnetisirungsspirale  verbunden  wirkten  nicht  auf  eine  eingelegte  Stahl- 
nadcl.  Wurden  aber  zwischen  eine  oder  beide  Nebenspiralen  und  die  Hauptspirale 
Metallplatten  geschoben,  so  konnte  durch  den  Sinn  der  hervorgerufenen  Magncti- 
sirung  die  hemmende  Wirkung  erkundet  werden.  Aus  verschiedenen  Versuchen 
ging  namentlich  hervor,  dass  der  Einfluss  der  Dicke  und  dem  Leitungs- 
vermögen der  Zwischenplatten  proportional  ist,  und  der  Einfluss  auf 
den  Schliessungsstrom  geringer  ist  als  auf  den  Oeffnungsstrom. 

Für  die  Praxis  ist  aus  den  vorstehenden  Nachweisen  über  die  Wirkungen  der 
Zwischenplatten  zu  entnehmen,  dass  man  Inductionsspiralen ,  welche  zu  physiolo- 
gischen und  andern  Inductionsversuchcn  benutzt  werden  sollen,  wo  eine  Ver- 
zögerung der  Nebenströme  von  Einfluss  ist,  niemals  auf  geschlossene  Metallcylimlor 
winden  darf.  Will  mau  sich  der  im  übrigen  so  bequemen  Blechcylindcr 
bedienen,  so  müssen  dieselben  ihrer  Länge  nach  aufgeschlitzt  werden, 
analog  den  Bleiplatten  in  Henry's  Versuch. 

III.  Henry  hat  nicht  selbst  eine  Erklärung  davon  gegeben,  dass  überhaupt 
Ströme  höherer  Ordnung  nachgewiesen  werden  können,  und  dass  sie  eine  bestimmte 
auf  den  Sinn  des  secundären  Stromes  bezügliche  Richtung  besitzen.  Hat  man 
aber  einen  einfachen  Strom  zweiter  Ordnung  von  einer  gewissen  Richtung  dar- 
gestellt, so  muss  derselbe  in  einer  Nachbarleitung  notwendigerweise  beim  Beginn 
einen  ihm  entgegengesetzten  und  beim  Verschwinden  einen  ihm  gleichgerichteten 
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Strom  dritter  Ordnung  induciren.  Ingleichen  muss  ein  Strom  vierter  Ordnung  aus 
vier  und  ein  Strom  nter  Ordnung  aus  2"~*  abwechselnd  entgegengesetzt  gerichteten 
Einzelströmen  bestehen,  welche  voraussichtlich  absolut  dieselbe  Stärke  besitzen  und 
sich  somit  gegenseitig  aufheben  werden.  Erst  Abria  9  versuchte  eine  Erklärung, 
indem  er  etwa  meint,  dass,  wenn  alle  Antheile,  aus  denen  die  Ströme  höherer 
Ordnungen  bestehen,  durch  die  einzelnen  Apparattheile  gleich  gut  fortgeleitct  würden, 
auch  ihre  Rückwirkungen  auf  die  niedem  Ströme  unter  allen  Umständen  dieselben 
sein  müssten.  Es  würde  also  z.  B.  der  Schlicssungsstrom  ebenso  stark  für  das  Gefühl 
ausfallen  als  der  Oeffnungsstrom.  Da  aber  dieses  nicht  der  Fall  sei,  würden  ge- 
wisse Stromesrichtungen  durch  die  in  demselben  Drath  circulireoden  und  durch  den 
benachbarten  geschlossenen  Umlauf  hervorgerfenen  Ströme  höherer  Ordnung  unter- 
stützt oder  beeinträchtigt,  und  daraus  entstünden  die  besondern  Wirkungen  der 
Ströme  höherer  Ordnung  auf  das  Gefühl  u.  s.  w.,  welche  durch  das  Galvanometer 
nicht  nachweisbar  s^id. 

Mit  dieser  Erklärung  können  wir  um  deswillen  nicht  einverstanden  sein,  weil 
ein  verschiedenes  Leitungsvcrinögen  eines  und  desselben  Bogens  für  entgegenge- 
setzt gerichtete  Ströme  gleicher  Qualität  unmöglich  zu  Grunde  gelegt  werden  darf. 
Ungezwungener  möchten  vielmehr  die  folgenden  Erörterungen  erscheinen.  Wenn  wir 
mit  (-{-)  die  Richtung  des  primären  Stromes  bezeichnen  und  mit  ( — )  die  ent- 
gegengesetzte, so  lassen  sich  die  Richtungen  der  Einzelströme,  aus  denen  irgend 
eine  Ordnung  zusammengesetzt  ist,  tabellarisch  zusammenstellen  wie  folgt: 


Stromes- 
ordnung. 

Richtung  der  Einzelströme. 

\. 

2. 

.  3. 
4. 
5. 

■+■ 

Z                 *  -f- 
-+-               —                 —  h 

-h       ■+■       —         -+■  -h 
H  1  1 — 1  h  H  1  h 

■ 

Ein  Blick  auf  diese  Zusammenstellung  zeigt  nun,  dass  der  Wechsel  der  Sonderströme 
um  desto  häufiger  und  um  so  rascher  stattfindet,  einer  je  höhern  Ordnung  sie  an- 
gehören, und  dass  im  Vergleich  mit  der  oben  Seite  437  gegebenen  Tabelle  für 
das  die  Richtung  der  Ordnung  bestimmende  Prüfungsmittel  immer  der  beginnende 
Strom  massgebend  ist.  Wenn  nun  auf  physiologischem  Wege  die  Ströme  höherer 
Ordnung  wahrgenommen  werden  können,  so  darf  das  nicht  auffallen,  denn  die 
Schläge  der  KLEisTSchcn  Flasche  werden  ebenfalls  wohl  empfunden,  und  bestehen 
bekanntlich  mehr  noch  als  die  der  höheren  Ordnungen  aus  einer  grossen  Reihe  hin- 
und  rückläufiger  Einzelströme.  Auch  für  galvanische  Ströme  hat  Masson  1w  zum 
Ueberfluss  nachgewiesen,  dass  ihre  physiologischen  Wirkungen  nicht  geschwächt 
werden,  wenn  sie  im  raschen  Wechsel  nach  entgegengesetzter  Richtung  ihre  Bahn 
durchlaufen.  Ingleichen  geben  die  Ströme  der  Flasche  Funken  wie  die  hier  in 
Rede  stehenden,  und  auch  hierzu  ist  eine  stets  gleiche  Richtung  nicht  nothwendig. 
Wenn  aber  die  Richtung  der  Ströme  höherer  Ordnung  durch  die  Magnctisirung  von 
Stahlnadeln  bestimmt  worden  ist,  so  lässt  sich  dieses  auf  die  bekannte  Erfahrung 
zurückführen,  dass,  wenn  dem  Stahl  eine  gewisse  Polarität  durch  eine  gegebene 
Kraft  ertheilt  worden  ist,  jedesmal  nur  durch  eine  beträchtlich  grössere  vertheilende 
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Kraft  diese  Polarität  genommen  oder  in  die  entgegengesetzte  verwandelt  werden 
kann.  Ist  also  demzufolge  die  in  der  Magnetisirungsspirale  befindliche  Nadel  durch 
den  ersten  Stoss  eines  Stromes  irgend  welcher  Ordnung  magnetisirt  worden,  so 
behält  sie  die  von  dessen  Richtung  abhängige  Polarität  bei,  wenn  auch  demnächst 
noch  einer  oder  mehre  Stössc  von  mehrfach  wechselnder  Richtung  auf  sie  ein- 
wirken. —  Mit  gleicher  Leichtigkeit  lassen  sich  die  (in  N.  VII.  zu  besprechenden) 
schwachen  chemischen  Wirkungen  mit  der  gegebenen  Anschauung  in  Einklang 
bringen,  und  nicht  minder  erklärlich  ist  es,  dass  das  Galvanometer  schon  kaum  auf 
Ströme  vierter  Ordnung  reagirt,  dass  vielmehr  „die  Nadel  nur  noch  zuckt,  als  ob 
sie  von  dem  allerkürzesten  Stosse  getrieben  würde,  während  sie  von  den  Strömen 
fünfter  Ordnung  bei  deutlicher  physiologischer  Wirkung  nicht  mehr  afficirt  wird."  — 

IV.  Den  Erklärungsgrund  für  die  verschiedenen  physiologischen  Wirkungen  des 
Oeflhungs-  und  Schlicssungsstromcs  derselben  primären  Kette  haben  wir  fast  zu 
wiederholen ,  wenn  wir  diejenige  Verschiedenheit  in  den  magnetoelektrischen  Wir- 
kungen erörtern  wollen,  die  zuerst  von  Bacuhoffner  11  an  rofssiven  Eisenkernen 
und  an  Dratheinlagen  beobachtet  wurde.  Es  geben  nämlich  Inductionsspiralen,  in  denen 
Kerne  von  Eisendrathbündcln  liegen,  ungleich  stärkere  physiologische  Wirkungen, 
als  wenn  massive  Eisenkerne  von  gleichem  Gewicht  sich  in  denselben  befinden,  und 
die  verstärkende  Wirkung  tritt  ebensogut  für  den  Gegenstrom  als  für  den  Neben- 
strom ein.  —  Stürgeon  12  wiederholte  und  erweiterte  diese  Versuche.  Er  con- 
strulrte  nämlich  eine  Spirale  von  einem  dicken  260  Fuss  langen  Kupferdrath,  über 
welche  eine  andere  von  dünnem  UUO  Fuss  langem  Drath  gewunden  wurde.  Die 
erstere  bildete  nebst  einer  Feder,  die  auf  der  Peripherie  eines  drehbaren  gezahnten 
Rades  zur  Stromunterbrechung  schleifte,  die  Schliessung  einer  Kette,  und  die 
Enden  der  letzteren  wurden  mit  den  Händen  gefasst.  Die  hierdurch  entstandenen 
Schläge  waren  schon  schmerzhaft  und  die  Funken  ziemlich  hell.  Schläge  wie  Funken 
wurden  aber  vermehrt,  wenn  ein  cylindrischcr  Eisenstab  in  die  Rollen  zu  liegen 
kam.  Im  letztem  Falle  trat  wieder  eine  Verminderung  der  Erscheinungen  ein,  wenn 
sehr  rasch  gedreht  wurde,  ja  sie  verschwanden  vollständig,  wqnn  die  Drehungen  bis 
zu  32  400  Unterbrechungen  in  I  Minute  vermehrt  wurden,  zum  Beweis,  dass  zur 
Magnctisirung  und  Entmagnetisirung  des  massiven  Eisenkernes  eine  merkliche  Zeit 
erforderlich  ist.  —  Wurde  ferner  der  Eisenstab  mit  einem  Flintenlaufstück  vertauscht, 
so  waren  die  Schläge  noch  stärker,  und  noch  bedeutender  wurden  sie  vermehrt 
durch  einen  Cylinder  von  verzinntem  Eisenblech.  Sturgeon  behauptet  sogar,  und 
das  wahrscheinlich  mit  Unrecht,  dass  die  Wirkung  der  letzteren  Einlage  noch 
kräftiger  gewesen  sei,  als  wenn  Eisendräthe  nach  Bachhoffnkr's  Angabe  benutzt 
wurden ,  sicher  sei  aber  keine  Erhöhung  der  Wirkung  gegen  die  des  Blechcylinders 
allein .  eingetreten ,  wenn  die  Eisendräthe  in  denselben  und  mit  ihm  in  die  Spi- 
rale gelegt  wurden.  Eine  Platte  vom  dünnsten  verzinnten  Eisenblech  dagegen  und 
von  doppelter  Breite  als  das  zum  Cylinder  benutzte,  zu  einer  compacten  Spirale 
zusammengerollt,  brachte  nur  einen  geringeren  Eflect  hervor. 

Die  Erklärung  dieser  sonderbaren  Erscheinungen  verdanken  wir  Magnus  i3. 
Derselbe  wies  zuvörderst  nach,  dass  nicht  die  grössere  Weichheit  des  zum  Drath 
gewöhnlich  benutzten  Eisens  den  Grund  abgiebt,  denn  harte  Eisendräthe,  ja  sogar 
Stahldräthe  gaben  ebenfalls  stärkere  Zuckungen,  als  massive  Kerne  von  weichem 
Eisen.  Die  Wirkung  beruht  also  auf  der  Trennung  der  Masse.  Damit  stimmt  über- 
cin,  dass  sich  besponnene  Dräthe  etwas,  wenn  auch  nicht  gerade  viel  stärker  zeigten 
als  narktc.  Auf  eine  Magnetnadel  wirkten  Drathkerne  allerdings  etwas  stärker,  als 
massive  Eisenkerne  von  gleichem  Gewicht,  aber  nicht  in  dem  Verhältniss,  wie  auf 
den  Körper.  Es  ist  also  nicht  der  stärkere  Magnetismus,  sondern  ein  stärkerer 
Inductionsstrom  heim  OcfTnen  der  Kette  die  Ursache  der  Verschiedenheit.  Namentlich 
ist  aber  der  Grund  in  einer  Unterbrechung  der  stromlcitcnden  Substanz  des  Eisen- 
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keriies  senkrecht  zur  Axenrichtung  zu  suchen,  denn  wurden  die  Dräthe  in 
sosE  Sches  Metall  eingeschmolzen  oder  nur  mit  einer  hohlen  Metallrühre  umgeben, 
so  wirkten  sie  nicht  mehr  stärker  wie  ein  massiver  Eisenkern.  Die  Wirkung 
trat  jedoch  sofort  wieder  hervor,  sobald  die  Metallhüllen  der  Länge  nach  aufge- 
schlitzt wurden. 

Das  führt  nun  zur  Einsicht  in  den  Vorgang.  Der  massive  Eisenkern  wirkt 
nämlich  in  der  in  Rede  stehenden  Combination  nicht  allein  durch  seine  Magnctisir- 
barkeit,  sondern  er  verhält  sich  auch  wie  ein  geschlossener  Leiter.  Demzufolge 
wird  beim  OefTncn  der  Hauptleitung  auf  seiner  Oberfläche  ebenso  wie  im  Inductions- 
drath  ein  secundärer  Strom  von  gleicher  Richtung  mit  dem  primären  inducirt.  Beide 
secundärc  Ströme  werden  noch  verstärkt  durch  das  Verschwinden  des  Magnetismus. 
Nun  wirkt  aber  der  auf  der  Oberlläche  des  Eisenkernes  sich  ausgleichende  Strom 
verzögernd,  einerseits  auf  das  Verschwinden  des  Magnetismus  und  somit  indirect 
auf  das  Entstehen  des  von  diesem  abhängigen  grössern  Antheiles  vom  secundären 
Strom  im  Inductionsdrath,  andererseits  aber  auch  durch  Hervorrufiing  eines  rückläufigen 
Stromes  dritter  Ordnung  in  demselben  Drathe.  Und  so  kommt  es,  dass  für  physio- 
logische und  dem  ähnliche  Wirkungen  d*er  durch  den  verschwindenden  Magnetismus 
in  einem  eingelegten  Eisenkerne  sich  entfaltende  Inductionsstrom  nicht  seine  volle 
Wirksamkeit  üben  kann ,  wenn  der  Eisenkern  massiv  ist.  Wird  aber  der  Eisenkern 
parallel  zur  Axe  zerspalten,  so  wird  das  zum  Entstehen  des  secundären  Stromes 
nöthige  Continuum  der  Leitung  unterbrochen  und  die  damit  fortfallende  Verzögerung 
erklärt  die  starken  Schläge  der  Inductionsrollen  mit  einliegenden  Eisendräthen. 
Rationell  ist  es  dem  Gesagten  zufolge,  die  Eisendräthe  einzeln  zu  lackiren.  Doch 
wirkt  die  auf  denselben  sich  bildende  Oxydschicht  im  Allgemeinen  schon  isolirend 
genug,  so  dass  nur  für  besonders  sorgfältige  Versuche  die  umständliche  Arbeit  des 
Lackirens  erforderlich  wird. 

Daraus  erklärt  sich  die  gleichfalls  starke  Wirkung  des  geschlossenen  Hohl- 
cylinders  von  verzinntem  Eisenblech,  sowie  die  schwächere  Wirkung  des  Flinten- 
laufes in  Sturoeon's  Versuchen.  Daraus  erklärt  sich  ebenfalls,  dass  ein  zu  einem 
Cylinder  aufgerolltes  Stück  Eisenblech  wie  die  Drathbündel  wirkt.  Im  Rlechcylinder 
können  die  secundären  Ströme  wegen  der  geringen  Leitungsfähigkeit  und  Dünne 
des  Materials  weniger  zu  Stande  kommen  als  im  Flintenlauf,  und  somit  den  aller- 
dings schwächern  Magnetismus  weniger  verzögern.  Werden  jedoch  beide  der  Länge 
nach  aufgeschlitzt,  so  kommt  der  Einfluss  des  stärkern  Magnetismus  im  Flintenlauf 
wieder  zum  Vorschein,  denn  dieser  wirkt  kräftiger  als  der  Rlechcylinder.  Eine  die 
Drathbündel  umgebende  metallische  Hülle  vertritt  das  Continuum  der  Oberfläche 
beim  massiven  Eisenkern.  Besteht  diese  Hülle  nun  aus  einer  Eisenröhre  von  einiger 
Dicke,  so  wirkt  dieselbe  mit  eingelegten  Dräthen  nicht  stärker  als  ohne  dieselben. 
Daraus  geht  aber  hervor,  dass  eine  massive  Eiseustange  ebensowohl  nur  durch  ihre 
Peripherie  auf  die  umgebenden  Drathwindungen  inducirend  wirkt,  wie  sich  nur  auf 
#der  Peripherie  und  bis  zu  einer  geringen  Tiefe  Magnetismus  entwickelt  [§.  4  7,  N.  IV.], 
und  daraus  lässt  sich  ferner  entnehmen,  dass  auch  massive  Drathbündel  nicht  stärker 
wirken  als  solche,  welche  blos  bis  zu  einer  gewissen  Dicke  eine  hohle  nicht  metal- 
lische Röhre  umgeben  [§.  36,  N.  XII.  3]. 

Dass  übrigens  die  für  das  Verschwinden  des  Magnetismus  im  Eisenkern  statt- 
habende Verzögerung  nicht  den  alleinigen  Erklärungsgrund  der  bezeichneten  Er- 
scheinung abgiebt,  sondern  dass  ausserdem  auch  noch  die  directe  Verzögerung  des 
im  Inductionsdrath  beabsichtigten  secundären  Stromes  durch  den  auf  der  Eisenober- 
fläche  zu  Stande  kommenden  in  Rechnung  gezogen  werden  inuss,  lehrt  ein  Versuch 
von  Masson  und  Brequet  ö.  Wurde  nämlich  ein  galvanischer  Strom  durch  die 
ganze  Länge  beider  mit  einander  endweise  verknüpfter  Dräthe  a  und  6  der  Spirale 
M  in  Fig.  258  auf  Seite  4H   geführt  und  dann  der  beim  Ocflhen  entstehende 
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Gegenstrom  durch  den  menschlichen  Körper  entladen,  so  wurde  sogar  die  Wirkung 
vermindert,  wenn  man  einen  Eisencylinder  von  der  Gestalt  und  Grösse  der 
Spirale  Ar  in  die  Höhlung  von  M  stellte.  Es  konnte  sich  nämlich  wegen  der  Kürze 
des  Cylinders  nur  sehr  wenig  Magnetismus  entwickeln,  dagegen  kam  aber  auf  der 
unverhältnissmässig  grossen  Oberfläche  ein  starker  Inductionsstrom  zu  Stande, 
weleher  sogar  fähig  war,  den  entgegengesetzten  Einfluss  des  Magnetismus  zu  über- 
wiegen. 

Aus  diesen  Untersuchungen  geht  aber  hervor,  dass  es  zweckmässig  ist, 
zu  Induction s versuchen  mit  dem  Schlie s sungs drath  einer  Säule  sich 
der  Eisenbündel  statt  der  massiven  Eisenkerne  zu  bedienen.  Soll  der 
Schlicssungsdrath  auf  Metalls puhlen  gewunden  werden,  so  müssen 
diese  wenigstens  der  Länge  nach  aufgeschlitzt  sein. 

V.  Faraday  14  hatte  ursprünglich  zum  Zweck  theoretischer  Ermittelungen  eine 
Reihe  von  Versuchen  angestellt,  welche  den  obigen  Mittheilungen  gegenüber  das 
sonderbare  Ergcbniss  lieferten,  dass  die  Inductionsströmc ,  sobald  sie  mit  dem  Gal- 
vanometer geprüft  wurden,  keine  Aenderung  durch  leitende  oder  isolirende  Zwischen- 
plattcn  erfuhren.  Es  wurden  zuvörderst  zwei  Inductionsrollcn  mit  darinnen  be- 
findlichen Eisenkernen  7/A  Zoll  von  einander  entfernt  in  gerader  Linie  aufgestellt, 
zwei  der  Drathenden  unter  einander  und  die  beiden  andern  mit  dem  Galvanometer 
verbunden.  Wurde  demnächst  in  dem  Zwischenraum  ein  Magnetpol  in  Amplituden 
von  V«  Zoll  hin  und  her  bewegt,  so  entstand  ein  beträchtlicher  Ausschlag  am  Gal- 
vanometer. Nun  wurden  zwischen  den  Magneten  und  einen  der  beiden  Eisenkerne 
0,7  bis  0,9  Zoll  dicke  Platten  von  Schellack,  Schwefel,  Kupfer  u.  a.  m.  einge- 
schalten, so  jedoch,  dass  sie  blos  während  einer  Bewegungsrichtung  des  Magneten 
sich  im  Felde  befanden,  bei  der  entgegengesetzten  aber  sich  entfernten:  es  war 
jedoch  nicht  der  geringste  Einfluss  auf  die  Galvanometernadcl  bemerkbar.  Eine 
Eiscnplatte  dagegen ,  ja  nur  ein  eiserner  Nagelknopf  zwischen  Magnetpol  und  Eisen- 
kern gestellt,  hatten  beträchtlichen  Einfluss.  Ohne  Wirkung  war  ferner  eine  ün 
Wechsel  der  Bewegung  des  Magnetpoles  rotirende  und  stillstehende  Kupferplatte. 
Geoau  so  erfolglos  war  es,  wenn  die  Spiralen  mit  den  Eisenkernen  durch  flache 
Iuductionsspiralcn  ohne  Eisenkerne  und  der  oscillircnde  Magnet  durch  eine  ähnliche 
beiden  parallele  und  von  einem  intermittirenden  galvanischen  Strom  durchflossene 
Spirale  ersetzt  wurden.  Auch  dann  konnte  noch  kein  Unterschied  wahrgenommen 
werden,  wenn  beide  äussere  Spiralen  gesondert  mit  den  vier  Enden  eines  IMflerenti.il- 
galvanometers  verbunden  waren,  und  Kupfer-  oder  andere  Platten  zwischen  einer 
derselben  und  der  mittleren  inducirenden  Spirale  sich  befanden:  war  vor  Einschaltung 
der  Platten  die  Nadel  compensirt  worden,  so  blieb  sie  es  auch  nach  derselben 
[1709  — 1723].  Immerhin,  meint  Faraday,  müsse  aber  doch  ein  Unterschied 
vorhanden  sein,  ob  zwischen  inducirender  und  inducirter  Spirale  ein  Leiter  oder 
ein  Isolator  eingeschalten  sei,  und  diesen  Unterschied  sucht  er  in  der  Zeit,  welche 
zur  Entwickelung  des  Inductionsstromes  verbraucht  wird.  Das  Galvanometer  ist# 
aber  für  dieselbe  nur  in  geringem  Grade  empfindlich,  vielmehr  giebt  es  nur  den 
Endbetrag  der  Wirkung  an,  wenn  die  zur  Entwickelung  nöthige  Zeit  im  Verhältniss 
zur  Schwingungsdauer  der  Nadel  sehr  kurz  ist  [1730]. 

Eine  Erweiterung  dieser  Versuche  gab  Henry  3,  ohne  jedoch  zu  einem  präciseren 
Ergebniss  zu  gelangen.  Er  näherte  einer  von  einem  kräftigen  Strome  durchflossenen 
Spirale  eine  mit  einem  Galvanometer  verbundene  lnductionsspirale  von  oben  her 
an,  oder  entfernte  sie  wieder.  Der  dadurch  erregte  Ausschlag  blieb  nun  derselbe, 
ob  sich  zwischen  beiden  eine  Kupfer  platte  befand  oder  nicht,  oder  ob  letztere  mit 
bewegt  wurde  oder  fest  lag.  Ebenso  blieb  der  Ausschlag  derselbe,  wenn  ei» 
Eisenkern  mit  ehier  zum  Galvanometer  führenden  Spirale  umgeben  war  und  mit 
entgegengesetzten  Magnetpolen  berührt  wurde,  gleichviel  ob  zwischen  ihm  und  der 
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Spirale  eine  Kupferblechröhre  lag  oder  nicht.  War  ferner  beim  Schliessen  einer  Kette 
der  Inductionsstrom  so  schwach,  dass  er  eine  Stahlnadel  nicht  zu  magnetisircn  ver- 
machte und  nur  Empfindungen  in  den  Fingern  hervorbrachte,  beim  Oeffnen  der- 
selben Kette  aber  so  stark,  dass  er  die  Nadel  bis  zur  Sättigung  magnetisirte  und 
Schläge  ertheilte,  die  bis  in  die  Brust  empfunden  wurden,  so  war  doch  die  Angabe 
des  Galvanometers  in  beiden  Fällen  dieselbe.  Ein  gleiches  zeigte  sich,  wenn  durch 
eines  der  oben  angegebenen  Mittel  der  Schliessungsschlag  zum  Ueberwiegen  gebracht 
wurde.  Die  Magnetisirung  des  weichen  Eisens  verhielt  sich  wie  das  Galvanometer, 
die  des  Stahles  dagegen  wie  das  Gefühl. 

In  völliger  Uebereinstimtnung  mit  den  oben  gegebenen  Nachweisen  fand  Henry, 
dass,  wenn  auch  die  Ströme  dritter,  vierter,  fünfter  Ordnung  physio- 
logisch und  magnetisirend  ziemlich  kräftig  wirken,  sie  doch  auf  das 
Galvanometer  nur  äusserst  geringen  Einfluss  üben.  Es  wurde  ein  secun- 
därer  Strom  durch  Entfernung  des  Gewindes  von  der  primären  Spirale  so  geschwächt, 
dass  er  für  das  Gefühl  schwächer  war  als  ein  tertiärer.  Dennoch  lenkte  ersterer 
das  Galvanometer  um  25°,  letzterer  nur  1°  ab.  Die  Ströme  höherer  Ordnung 
wirkten  im  letzteren  Sinne  aber  noch  geringer,  sie  geben  wahrscheinlich  nur  die- 
jenigen Zuckungen  der  Galvanometernadel,  deren  Grund  demnächst  nach  Dove's 
Vorgang  nachgewiesen  werden  soll. 

VI.  Auf  eine  Erklärung  der  Verschiedenheit  in  der  galvanometrischcn  und 
physiologischen  Wirkung  derselben  Ströme  lässt  sich  Henry  nicht  ein,  er  macht 
nur  auf  das  Vorhandensein  scheinbar  zweier  Arten  von  Strömen  aufmerksam,  deren 
eine  vorzugsweise  im  Stande  sei,  stärkere  Widerstände  zu  überwinden,  ohne  in 
Betracht  zu  ziehen,  dass  bei  der  Magnetisirung  des  Stahles  im  OHM'schcn  Sinne 
wenigstens  im  Allgemeinen  kein  grösserer  Widerstand  überwunden  zu  werden  braucht, 
als  bei  der  Ablenkung  der  Galvanometernadel.  Durch  eine  fast  gleichzeitige  Reihe 
von  Untersuchungen  thut  nun  endlich  Dove  10  jene  von  Faraday  aufgestellte  Ansicht 
dar,  und  erweitert  dieselbe  zu  dem  allgemeinen  Satz,  dass  die  Zeit,  während 
welcher  ein  Strom  bis  zum  Maximum  seiner  Wirksamkeit  aufsteigt 
oder  von  diesem  wieder  bis  zum  Verschwinden  zurückgeht,  ausser 
der  Stärke  des  sich  abgleichenden  Gegensatzes  in  Rechnung  ge- 
zogen werden  muss,  wenn  es  gilt  nachzuweisen,  wie  inducirte 
Ströme  bei  galvanometrischer  Gleichheit  physiologisch  ungleich 
wirken  können. 

\)  Bei  diesen  Untersuchungen  kam  eine  Vorrichtung,  Diffcrentialinductor 
genannt,  in  Anwendung,  die  für  galvanische  und  Thermoelektricität  aus  zwei 
gleichen  hohlen  Holzcylindern  bestand,  über  welche  je  29  Windungen  isolirten 
Kupferdrathes  zur  Schliessung  einer  Kette  gelegt  wurden,  und  aus  zwei  über  die- 
selben passenden  Inductionsspiralen,  gebildet  aus  je  100  Fuss  dünnen  Kupferdrathes. 
In  eine  der  magnetisirenden  Spiralen  wurde  ein  Eisen-  oder  Stahlkern  der  in  der 
folgenden  Tabelle  näher  bezeichneten  Sorten  von  ff  Zoll  7  Linien  Länge  und 
f  f  7a  Linien  Durchmesser  gelegt  und  in  den  andern  glcichlange  Eisendräthe  oder 
auch  weiche  oder  harte  Stahldräthe  von  verschiedenen  Dicken,  so  lange,  bis 
die  Inductionswirkung  beim  Oeflnen  der  primären  Kette  und  bei  einer  widersinnigen 
Verknüpfung  der  Inductionsspiralen  sich  entweder  für  das  Galvanometer  oder  für 
das  Gefühl  compensirten.  War  nun  einer  der  massiven  Kerne  für  das  Galvano- 
meter durch  Dräthe  compensirt  worden,  so  traten  noch  heftige  Wirkungen  für 
das  Gefühl  zu  Gunsten  der  Dräthe  ein,  und  war  für  das  Gefühl  compensirt  worden, 
so  schlug  im  Gegentheil  das  Galvanometer  noch  zu  Gunsten  der  massiven  Kerne 
aus.  In  der  folgenden  Tabelle  ist  die  zur  Compensation  verschiedener  Eisen- 
und  Stahlsorten  nöthige  Stückzahl  von  1,02  Linien  dicken  weichen  Eisendräthen 
*  erzeichnet: 


Digitized  by  OooqIc 


HO  +  x 

15 

.92 

*4 

91 

9 

45 

18 

43 

8 

41 

10 

S8 

7 

27 

1  1 

446  .      FÜNFTER  ABSCHNITT.  STRÖME  DURCH  INDLX'TION.  §.  38. 

Für  das 
Calvanometer.  Gefühl. 

Schmiedeeisen  *  

Graues  Eisen  aus  dem  Tiegelofen  

Weicher  Stahl   

Graues  Eisen  aus  dem  Kupoloofen  mit  warmem  Wind  geblasen 
Weisses  Eisen  aus  dem  Kupoloofen  mit  kaltem  Wind  geblasen 

Weisses  Eisen ,  Ticgelguss  

Harter  Stahl  

Graues  Eisen  aus  dem  Kupoloofen  mit  kaltem  Wind  geblasen 

*  Bei  Schmiedeeisen  reichte  die  in  die  Holispuhlo  flehende  Anzahl  von  110  Uräthen  noch  nicht  zur  Compert- 
salion  am  Galvanometer  hin.    Ganz  Ahnlich  verhielt  sich  eine  massive  Nickelslange. 

» 

Stets  ist  also  zur  Compensatio!!  am  Galvanometer  eine  grössere  Menge  Drath  nöthig, 
als  zur  Compensatio!)  für  das  Gefühl,  und  die  für  das  Galvanometer  gegebenen  Ver- 
hältnisse blieben  auch  bei  einer  Versechsfachung  des  in  der  Kette  befindlichen 
Widerstandes  noch  bestehen,  so  dass  die  Ursache  der  verschiedenen  Wirkung  nicht 
auf  den  grössern  durch  den  Körper  dargebotenen  Widerstand  geschoben  wer- 
den darf. 

Dafür  aber,  dass  der  Grund  des  Unterschiedes  in  einer  verschiedenen  Dauer 
der  Entladung  zu  suchen  ist,  spricht  folgender  Umstand.  Werden  nämlich  die  ent- 
gegengesetzten Inductionsströme  durch  das  Galvanometer  entladen,  so  bleibt  die 
Nadel  niemals  still  stehen,  sondern  zeigt  zuerst  eine  Zuckung  zu  Gunsten  der 
Dräthc,  aus  welcher  sie  dann  langsamer  in  die  Gleichgewichtslage  zurückkehrt. 
Sogar  wenn  die  Wirkung  des  massiven  Kernes  überwiegt,  findet  das  Zucken  noch 
statt,  nur  folgt  dann  ein  grösserer  Ausschlag  der  Nadel  nach  der  andern  Seite. 
Die  Erklärung  mag  sich  an  das  Schema  der  Fig.  273  anschliessen.    Es  werde  die 

Entladungsdauer  für  das  Drathbündel  durch  ac  und  die 
für  den  massiven  Kern  durch  ae  gemessen,  und  die  in 
jedem  Moment  statthabenden  Stromintensitäten  mögen 
durch  die  Ordinaten  zu  jenen  Linien  als  Abcissen  auf- 
getragen werden.  Dann  repräsentirt  die  Fläche  abc  die 
im  ersten,  die  Fläche  afe  dagegen  die  im  zweiten  Falle 
sich  entladende  Elektricitätsmenge.  Sind  beide  Flächen 
an  Inhalt  einander  gleich,  dann  wird  dadurch  ausge- 
sprochen, dass  auch  die  sich  entladenden  Elektricitäts- 
mengen  einander  gleich  seien.  Wie  aber  leicht  zu  sehen 
ist,  wird  bei  einer  gleichzeitigen  und  entgegengesetzten 
Entladung  beider  Ströme  durch  dasselbe  Galvanometer 
l,g'  nur  für  die  Abscissc  von  d  Gleichgewicht  eintreten, 

während  vorher  ein  Ausschlag  zu  Gunsten  von  b,  nachher  zu  Gunsten  von  f  ge- 
schieht. Es  wird  sogar  noch  das  analoge  Verhalten  auftreten,  wenn  der  zweite 
Strom  überwiegt  über  den  ersten,  wie  man  ersieht,  wenn  man  die  punktirte  Curve 
statt  der  ausgezogenen  afe  substituirt.  Ingleichen  übersieht  man,  dass  der  hier 
zur  Sprache  kommende  erste  Ausschlag  grösser  wird,  wenn  die  beiden  gleichen 
und  entgegengesetzten  Ströme  an  Stärke  gewinnen. 

Misst  nun  das  Galvanometer  in  beiden  Fällen  die  Menge  der  in  Bewegung  ge- 
setzten Elektricität,  so  zeigt  die  in  obiger  Tabelle  zusammengestellte  Versuchsreihe, 
dass  die  physiologische  Wirkung  abhängt  t)  von  der  Discontinuität  der  Eisenmasse 
und  3)  von  der  Beschaffenheit  derselben,  insofern  es  a.  verschieden  geeignet  ist, 
Magnetismus  zu  erregen,  insofern  es  b.  denselben  mit  verschiedener  Geschwindig- 
keit erregt,  und  insofern  es  c.  verschiedene  Leitungsfähigkeit  für  die  auf  seiner 
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Oberfläche  entstehenden  Inductionsströme  besitzt.  Somit  wirken  auch  nicht  alle 
Drathsorten  gleiehmässig,  und  es  kann  sogar  kommen,  dass  die  Compensatio!!  Tür 
das  Galvanometer  zugleich  die  für  das  Gefühl  ist,  wie  z.B.  bei  Ii  Dräthcn  von 
S,67  Linien  Durchmesser  und  dem  oben  genannten  Cylinder  von  grauem  Eisen  aus 
dem  Tiegelofen.  Ein  Eiufluss  der  Eisensorte  geht  auch  daraus  hervor,  dass  für 
harten  Stahl  der  Inductionsstrom  beim  Schliessen  dem  beim  Oeflhen  gleich  empfunden 
wird,  während  Cylinder  von  weichem  Eisen  etwas,  Drathbündel  und  Gusseisen- 
cylinder  aber  merklich  stärkere  Oeffnungsschlägc  geben.  Der  Unterschied  beider 
Schläge  wurde  ferner  bedeutender  gefunden  bei  ^  1  weichen  Eisendräthcn  als  bei 
15  dickeren  Stahldräthen ,  woraus  hervorgeht,  dass  mehr  die  Natur  des  Metalles 
als  die  Zertheilung  der  Einlage  wirksam  ist.  Entsprechend  seiner  chemischen  Be- 
schaffenheit schliesst  sich  graues  Roheisen  in  seiner  inducirenden  Wirkung  am  meisten 
den  Drathbündeln  an. 

J)  Dieselbe  Untersuchungsmethode  wurde  auf  die  Magne  tisirung  des 
Stahles  übertragen.  Waren  die  entgegengesetzt  gerichteten  Inductionsspiralen 
mit  einer  Magnetisirungsspirale  in  Verbindung,  und  befanden  sich  Stahlnadeln  in 
derselben,  so  geschah  die  Magnetisirung  überwiegend  unter  Einfluss  der  Dräthe, 
denn  70  derselben  vermochten  z.  B.  den  Schmiedeeisencylinder  zu  compensiren, 
während  HO  ihn  noch  nicht  für  das  Galvanometer  ins  Gleichgewicht  setzten.  War 
der  Differentialinductor  mit  der  Magnetisirungsspirale  eines  weichen  Hufeisenmagneten 
in  Verbindung  gesetzt,  so  geschah  dessen  Magnetisirung  zu  Gunsten  des  Eisen- 
cylinders,  sogar  wenn  HO  Dräthe  entgegenwirkten;  abermals  zum  Beweis  für  die 
längere  Dauer  des  vom  massiven  Eisenkern  inducirten  Stromes« 

3)  Um  den  Einfluss  der  Verzögerung  auf  die  Funken  zu  untersuchen,  musste 
von  der  früheren  üntersuchungsmethode  Abstand  genommen  werden,  da  zur  Er- 
zeugung derselben  überhaupt  schon  ein  starker  Strom  erforderlich  ist,  also  die 
Differenz  zweier  Ströme  zu  schwache  Wirkungen  geben  dürfte.  Vielmehr  wurden 
beide  Inductionsrollen  getrennt  und  nebeneinanderliegend  verglichen.  Zu  dem  Ende 
wurde  ein  Disjunctor  wie  der  auf  Seite  <  8  beschriebene  und  in  Fiy.  13  dargestellte 
noch  mit  einer  dritten  Doppelscheibe  verschen,  deren  Zahnrad  mit  den  beiden  an- 
deren genau  gleichzeitig  aus  dem  Quecksilber  tauchte.  Eine  der  Doppelscheiben 
diente  zur  Schliessung  und  Unterbrechung  der  inducirenden  Rollen,  während  die 
andern  beiden  die  inducirten  Rollen  mit  jenen  gleichzeitig,  aber  jede  von  der 
andern  gesondert  öffneten.  Das  Ergebniss  war,  dass  die  durch  das  Drathbündel  in- 
ducirten Funken  stets  starker  waren ,  als  die  durch  den  massiven  Eisenkern  inducirten. 

4)  Geschlossene  und  aufgeschlitzte  Flintenläufe  verhalten  sich  wie 
massive  Kerne  und  Drathbündel,  wenn  sie  statt  dieser  in  den  Differentialinductor 
gelegt  werden:  die  Ströme  compensiren  sich  am  Galvanometer,  nicht  aber  für  das 
Gefühl.  Denn  in  beiden  verschwindet  eine  gleiche  Menge  von  Magnetismus  nur  in 
verschiedener  Zeit,  es  wird"  also  eine  gleiche  Menge  von  Elcktricität  in  Bewegimg 
versetzt  und  somit  ein  gleicher  Ausschlag  der  Galvanometernadel  erzielt.  In  der 
offenen  Röhre  verschwindet  aber  der  Magnetismus  rascher,  und  somit  giebt  der  rascher 
erzeugte  Inductionsstrom  stärkere  Zuckungen.  Auch  hier  thut  sich  der  schon  vielfach 
besprochene  Process  einer  vorzugsweisen  Entfaltung  des  Magnetismus  an  der  Ober- 
fläche der  Eisenkerne  wiederum  kund,  denn  die  an  Flintenläufen  beobachteten  Er- 
scheinungen gelten  nicht  in  gleichem  Maasse  für  Eisenblechcylindcr  mit  so  dünnen 
Wänden,  dass  schon  der  durch  einen  massig  starken  Strom  erzeugte  Magnetismus 
sie  zu  durchdringen  vermag.  Wird  nämlich  ein  massiver  Elektromagnet  mit  einem 
Ende  in  einen  geschlossenen,  mit  dem  andern  in  einen  aufgeschlitzten  Flintenlauf 
gesteckt,  welche  mit  sonst  sich  compensirenden  Inductionsspiralen  umgeben  sind, 
so  halten  sich  dieselben  auch  mit  dieser  Modifikation  am  Galvanometer  das  Gleich- 
gewicht.   Findet  ferner  für  einen  geschlossenen  und  einen  aufgeschnittenen  Flinten- 


Digitized  by  OooqIc 


448 


FÜNFTER  ABSCHNITT.  STRÖME  DURCH  INDÜCTION. 


§.  38. 


m 

lauf  im  Differentialinductor  galvanometrisches  Gleichgewicht  statt,  so  bleibt  dasselbe 
auch  bestehen,  wenn  beide  noch  mit  Dräthen  gefüllt  werden.  Dagegen  wirken 
aber  die  Dräthc  verstärkend  auf  den  Inductionsstrom,  wenn  die  Flintenläufe  mit 
Hüllen  aus  dünnem  Eisenblech  vertauscht  werden.  Wurden  zwei  derartige  ge- 
schlossene Cyünder  und  zwei  offene  in  einander  gesteckt  und  zwar  letztere  so, 
dass  die  Spalten  über  einander  lagen,  so  war  die  Vermehrung  der  Wirkung  durch 
eingeschobene  Drathbündel  geringer  als  für  die  einfachen  Blechdicken.  Bei  physiolo- 
gischen Wirkungen  findet  nun  für  Flintenläufe  eine  wesentliche  Steigerung  blos  statt, 
wenn  sie  aufgeschnitten  sind.  An  dünnen  Eisenblechröhren  dagegen  kann  zwar  der 
verzögernde  secundäre  Strom  nicht  in  ganzer  Stärke  zu  Stande  kommen,  so  dass 
sie  schon  an  sich  kräftig  physiologisch  wirken,  nichts  desto  weniger  wird  aber  der 
Effect  noch  gesteigert,  wenn  man  sie  aufschlitzt,  und  noch  mehr,  wenn  sie  mit 
Dräthen  gefüllt  werden. 

5)  Um  die  Wirkung  geschlossener  und  ungeschlossener  leitender 
Hüllen  auf  den  durch  verschiedene  Eisenkerne  inducirten  Strom  zu  untersuchen, 
wurden  zwei  Spiralen  aus  je  200  Windungen  Kupferdrath  construirt,  welche  die 
Eisenkerne  umhüllend  mit  diesen  in  die  beiden  Doppelspiralen  des  Differentialinductors 
geschoben  werden  konnten,  und  entweder  offen  blieben  oder  in  sich,  oder  durch  ein 
besonderes  Galvanometer  geschlossen  werden  konnten.  Wurden  nun  zwei  sich 
compensirende  Drathbündel  in  diese  Spiralen  gelegt,  und  die  Enden  der  einen  un- 
mittelbar metallisch  verbunden,  so  verhielt  sich  dieses  Bündel  zu  dein  in  der 
offenen  Spirale  liegenden  galvanometrisch  (sogar  was  die  oben  erörterten  Zuckungen 
der  Nadel  betrifft),  physiologisch' und  magnetisirend  gerade  wie  ein  massiver  Eisen- 
kern zu  einem  frei  liegenden  Bündel.  War  die  Verbindung  der  Spiralenden  durch 
ein  Galvanometer  bewirkt,  so  wies  dieses  einen  Strom  nach.  Wie  die  geschlossene 
Zwischenspirale  verhielt  sich  eine  geschlossene  Messingröhre,  wie  die  offene  eine 
aufgeschlitzte,  nur  mit  dem  Unterschied,  dass  die  aufgeschlitzte  Bohre  eiue  ge- 
ringere physiologische  Schwächung  veranlasste,  als  die  offene  Spirale,  was  sich 
durch  ein  theil weises  Ausgleichen  des  auf  der  äussern  Oberfläche  entstehenden 
Stromes  über  die  von  der  magnetisirenden  Spirale  etwas  entferntere  innere  erklärt. 

6)  Die  vorbeschriebenen  Versuche  für  den  Nebenstrom  lassen  sich  auch  für 
den  Gegen  ström  mit  ganz  analogen  Erfolgen  wiederholen.  Kupferdrathspiralen 
mit  Eisenbündeln  und  massiven  Kernen  wurden  als  Schliessungsbogcn  galvanischer 
Vorrichtungen  in  bekannter  Weise  benutzt.  Funken  und  Erschütterungen,  Schwächung 
derselben  durch  Messingröhren  und  umhüllende  geschlossene  Spiralen,  Einilusslosig- 
keit  offener  Bohren  und  Spiralen,  geschlossene  und  offene  Flintenläufe  verhielten 
sich  hier  wie  dort. 

7)  Von  besonderem  Interesse  ist  noch  die  Beantwortung  der  Frage,  welchen 
Einfluss  hat  die  Umkehrung  der  magnetischen  Polarität  auf  den  dadurch 
inducirten  Strom?  Zu  dem  Ende  wurde  zuerst  das  Gleichgewicht  zweier  in 
gesonderten  Spiralen  liegender  Cylinder  von  Schmiedeeisen,  Gusseisen,  Nickel  oder 
Stahl  im  Differentialinductor  ermittelt.  Dann  wurde  einer  der  beiden  Cylinder  in 
seiner  Spirale  umgekehrt  und  der  Schliessungsstrom  abermals  geprüft.  Es  stellte 
sich  dabei  stets  sowohl  für  das  Galvanometer  als  für  das  Gefühl  eine  Verstärkung 
im  Sinne  des  umgekehrten  Cylindcrs  heraus,  und  zwar  um  so  mehr,  je  stärker 
der  remanente  Magnetismus  ist,  welcher  dem  Material  desselben  zukommt.  So- 
wenig das  auffallen  kann,  erklären  sich  daraus  doch  ein  paar  sonderbare  That- 
sachen:  In  den  beiden  Spiralen  des  Differentialinductors  mag  ein  Cylinder  von 
weichem  und  ein  anderer  von  gehärtetem  Stahl  liegen.  Besitzt  nun  der  letztere 
schon  eine  solche  Polarität,  dass  dieselbe  beim  Schliessen  des  Stromes  umgekehrt 
wird,  so  beobachtet  man  beim  Schliessen  eine  Ablenkung  an  dem  im  Ncbenstrom 
befindlichen  Galvanometer,  welche  gleichgerichtet  ist  der  beim  nachmaligen  Ocffnen 
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entstehenden.  Durch  Umkehrung  der  Polarität  des  gehärteten  Stahles  beim 
Schliessen  überwiegt  nämlich  der  von  diesem  indnr-rrte  Strom ,  während  beim  Oeffnen 
der  weiche  Stahlcylinder  mehr  Magnetismus  verliert  als  der  gehärtete,  und  somit 
auch  stärker  im  ersten  Sinne  inducireud  wirkt.  Aehnlich  verhalten  sich  verschiedene 
Gusseisensorten.  —  Ferner  erklärt  sich  daraus  auch  die  folgende  Thatsachc,  welche 
man  wohl  zur  Stütze  dafür  angeführt  hat,  dass  eine  Verzögerung  des  Stromes 
die  physiologische  Wirkung  desselben  steigere.  Der  Induetionsschlag  wird  nämlich 
stärker,  wenn  man  durch  Schleifen  des  Drathes  oder  durch  schiefes  Herausziehen 
desselben  aus  dem  schliesscndcn  Quecksilber  eine  Kette  öffnet.  Wie  man  sich  nun 
im  Dunkeln  überzeugen  kann,  wird  auf  diese  Weise  die  Kette  in  so  raschem  Wechsel 
wiederholt  geöffnet  und  geschlossen .  dass  die  dadurch  auf  der  Oberfläche  des  Eisens 
entstehenden  Oeffntings-  und  Schliessungsströme  sich  in  ihrer  Wirkung  auf  den 
beim  endlichen  Oeffnen*  der  Kette  beabsichtigten  Nebenstrom  gegenseitig  aufheben, 
und  ihn  nicht  verzögern.  • 

.8)  Auch  mittelst  einer  Thermosäule  wurden  die  vorbeschriebenen  Ver-1 
suche,  freilich  in  schwächcrem  Grade,  aber  doch  mit  ähnlichem  Erfolg  wie  mit  den 
Hydroketten  wiederholt. 

9)  Der  bisher  aufgefundene  Unterschied  zwischen  massiven  Eisenkernen  und 
solchen  die  aus  Drathbündeln  bestehen,  hat  sich  nur  bestätigt,  wenn  die  primäre 
Erregung  derselben  von  galvanischen  Strömen  ausging.  Geschieht  aber  die  Er- 
regung unmittelbar  durch  Magnete,  so  behauptet  Dove  lft  zufolge  einer  weiteren 
Untersuchung,  dass  in  Bezug  auf  physiologische  Wirkung,  Erwärmung 
des  elektrischen  Thermometers,  Ablenkung  der  Galvanometernadel, 
Magnetisircn  des  weichen  Eisens,  chemische  Zersetzungen  und  Funken 
der  massive  Eiscncylinder  überwiegt  über  isolirte  eiserne  Drathbündel. 
Der  zu  diesen  Versuchen  benutzte  Apparat  war  nach  dem  Princip  des  IMffcrential- 
induetors  construirt,  und  wurde  in  Verbindung  mit  chier  SAXToji'sVhen  Maschine 
benutzt.  Auf  der  Rotationsaxc  derselben  war  ein  Anker  von  Holz  aufgesteckt  und 
auf  diesen  waren  die  beiden  Inductorrollen  rr  und  pp  der  Fig.  27 i  befestigt. 
In  diese  Rollen  konnten  massive  Eisenkerne  d 
und  Drathbündel  >/'  nach  Belieben  eingesteckt  und 
durch  die  Schrauben  -  und  s.'  festgehalten  werden. 
Die  Eiscncylinder  hatten  13,6  Linien  Durchmesser 
und*  1 2, 5  Linien  Höhe.  Die  Drathbündel  befanden 
sich  in  theils  aufgeschlitzten ,  theils  continuirlichen 
Fassungen  von  Messingblech  und  besassen  ein- 
schliesslich dieser  Hüllen  die  angegebenen  Dimen- 
sionen. Es  wurden  9  Bündel  von  4  4  bis  310 
Dräthen  benutzt.  —  Um  die  Drathrollen  in  ver- 
schiedener Weise  anwenden  zu  können,  wurden  /-V  an- 
deren Enden  a,  6,  «  und  ti  mit  der  folgenden,  Com- 

pensator  genannten  Vorrichtung  in  Verbindung  gesetzt,  sodass  zu  den  auf  der  ro- 
ttenden Axe  befindlichen  Walzen  der  Strom  entweder  von  beiden  Rollen  nacheinander 
oder  von  beiden  gleichzeitig  und  von  entgegengesetzter  Richtung,  oder  endlich 
auch  nur  von  einer  Rolle  allein  gelangen  konnte.   Die  beiden  Enden  a  und  (t  der  Rolle 

rr  werden  nämlich  unter  zwei  kleine  mit  (H  )  bezeichnete  Kupferplattcn  geklemmt. 

Zwei  metallene  Zeiger  t'  und  .t  können  ferner  so  gedreht  werden,  dass  sie  mit  dem 
einen  oder  andern  Plättchen  in  Berührung  stehen.  Zu  den  Drehpunkten  der  Zeiger 
führen  bezüglich  die  Dräthc  b  von  der  Rolle  pp,  und  p,  der  mit  der  metallenen 
Axe  des  Apparates  in  Verbindung  steht.  Das  innere  Ende  a  der  Rolle  p  p  führt  un- 
mittelbar zu  derjenigen  überleitenden  Walze,  welche  von  der  Axe  isolirt  ist.  Stehen 
nun  die  Zeiger  auf  (-h-H,   so  macht  der  Strom  den  Weg  px'fiuxban,  und 
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durchläuft  somit  beide  Rollen  nacheinander.   Stehen  dagegen  die  Zeiger  auf  (  ), 

so  ist  die  Verbindung  px' ufixban,  die  von  den  Rollen  entspringenden  Ströme 
werden  also  in  entgegengesetzter  Richtung  zu  den   ableitenden  Walzen  geführt. 

Bei  den  Stellungen  (H  )  endlich,  gleichviel  ob  am  obero  oder  untern  Plätt<»hen, 

befindet  sich  blos  die  Rolle  qq  im  Schliessungsbogen  und  der  Strom  macht  den 
Weg  px'xban. 

Nun  zeigte  sich,  wie  zu  erwarten  war,  bei  der  Stellung  (  )  für  die  leeren 

Spiralen  gegen  alle  Prüfuugsnüttel  Stroinglcichgewicht.  Sobald  aber  die  eine  Rolle 
mit  einem  massiven  oder  zerthcilteu  Eisenkern  gefüllt  wurde,  entstand  eine  Störung 
des  Gleichgewichtes.  Wurden  jedoch  in  beide  Spiralen  zwei  gleiche  Drathbündel 
gelegt,  von  denen  das  eine  mit  einer  geschlossenen,  das  andere  mit  einer  auf- 
geschlitzten Röhre  umgeben  war,  so  zeigte  sich  —  im  Gegensatz  zur  Erregung 
mittelst  des  galvanischen  Stromes  —  ebenfalls  Stromgleichgewicht.  Sonach 
unterscheidet  sich  die  durch  directes  Magnetisiren  des  Eisens  indu- 
cirten  Ströme  von  den  durch  Elektromagnetismus  gewonnenen  da- 
durch, dass  erstcren  die  charakteristischen  Kennzeichen  fehlen.  Durch 
Verglcichung  verschiedener  Arten  von  Eisenkernen  ergab  sich  das  Eingangs  be- 
zeichnete Resultat. 

10)  Noch  wurde  es  nöthig,  den  Einfluss  des  Eisens  bei  Strömen  höherer 
Ordnungen  zu  ermitteln,  indem  die  Untersuchungen  Henry's  über  diese  Gattung 
von  Strömen  sich  nur  auf  rein  elektrodynamische  Erregungen  beschränkten.   Dove  17 
schloss  einen  Rhcomotor  r  der  f%.  27ö  durch  eine  cylindrische  Spirale  A.  Ueber 
m     diese  war  eine  Spirale  Ii  geschoben,  in  der  ein  seeuudärer  Strom  beim 
J\ß  Oeirnen  und  Schliesseu  von  A  entstand.    Konnte  sich  derselbe  durch 
/\   eine  dritte  Spirale  C  ausgleichen ,   und   war   über  diese   eine  vierte 
\mit  Handhaben   versehene   Spirale   D    geschoben ,    so    konnte  durch 
/hfassen  der  letzteren   ein  Strom  dritter  Ordnung  empfunden  wer- 
den.    Wenn   sich  nun    in   C   Bündel    von   weichem    Eisendrath  be- 
fanden oder  massive  Eisenkerne,   so  zeigte  sich,  dass  die  Ströme 
dritter  Ordnung  sich  verhalten,   wie  die   sie  hervorrufen- 
den Ströme  zweiter  Ordnung,   es   werden   nämlich   die  gal- 
vanisch und  magnetoelektrisch  inducjrten  durch  eingelegtes 
Eisen    verstärkt,    und    zwar   mehr   durch    Drathbündel  als 
durch    massive  Kerne.     Besonders  trat  die  verstärkende  Wirkung 
durch  Eisendrathbündel  und  die  entsprechende  Schwächung  durch  ge- 
schlossene Hüllen  bei  maguetoeiektrisch  indneirten  Strömen  hervor ,  so- 
dass dadurch  höhere  Ordnungen  als  bei  rein  elektrodynamischer  Induction 
fühlbar  wurden. 

VII.  Obschon  alle  bisherigen  Untersuchungen  dahin  übereinstimmen, 
dass  bei  gleichbleibenden  primären  Einflüssen  die  secundären  Ströme 
beim  Schliesseu  und  beim  Oeffiien  galvauometrisch  einander  gleich  sein  müssen,  so 
hat  doch  Philips  18  einen  Versuch  veröffentlicht,  der  im  Gegeiltheil  zu  beweisen 
scheint,  dass  der  Schliessungsstrom  schwächer  sei  als  der  Oeffnungsstrom.  Es 
wurde  nämlich  der  Nebenstrom  in  einer  der  primären  parallelen  und  durch  ein  Gal- 
vanometer geschlossenen  Spirale  erregt.  Dann  wurde  die  Galvanometernadel  in 
Schwingungen  versetzt  und  demnächst  die  primäre  Spirale  in  solchem  Takt  geöffnet 
und  wieder  geschlossen,  dass  die  Nadelschwingungen  hätten  vergrössert  werden 
müssen,  wenn  der  Schliessungsstrom  stärker  wäre.  Es  zeigte  sich  aber  im  Gegen- 
theil,  dass  die  Nadel  bald  zur  Ruhe  kam.  Wurden  dagegen  die  Ströme  in  solchem 
Takt  erzeugt,  dass  die  Schwingungen  vergrössert  werden  mussten,  wenn  der 
Oeffnungsstrom  stärker  ist,  so  konnten  dieselben  beliebig  lauge  unterhalten  werden. 
Da  sich  über  den  Grund  einer  solchen  auffallenden  Abweichung  von  andern  Versuchs- 
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crgebnissen  keine  Muthinassung  aussprechen  lässt,  mag  es  hei  dieser  einfachen 
Mittheilung  sein  Bewenden  haben. 

Anders  steht  es  mit  Versuchen  Lallemasds  19 ,  welche  eine  grössere  Stärke 
der  Schliessungsströmc  zu  beweisen  scheinen,  die  sich  jedoch  mit  den  bekannten 
Erfahrungen  in  Einklang  bringen  lassen.  Lali.emand  bediente  sich  einer  Torsions- 
wage, welche  eine  flache  Spirale  trägt  ,  deren  Enden  in  Quecksilbernäpfcheu  tauchen 
um  mittelst  derselben  die  Ströme  zu  empfangen  und  abzugeben.  Dieser  gegenüber 
steht  eine  ähnliche  aber  festo  Spirale,  welche  die  erstere  anzieht  oder  abstösst. 
Ausser  einigen  schon  bekannten  Thatsacheu  wurde  nun  bezüglich  der  Wirkung  der 
inducirenden  Ströme  auf  die  inducirten  das  Folgende  ermittelt.  War  die  bewegliche 
Spirale  in  sich  geschlossen  und  bewegte  sich  durch  die  feste  ein  intermittirender 
Strom,  so  inducirtc  der  letztere  in  jener  bei  seinem  Entstehen  und  Vergehen  ent- 
gegengesetzte Ströme.  Obschon  nun  diese  sich  in  ihrer  Wechselwirkung  mit  dem 
primären  Drath  als  gleich  und  entgegengesetzt  hätten  compensiren  müssen,  wurde 
nichts  desto  weniger  der  bewegliche  Drath  stets  abgestossen,  offenbar  infolge  eines 
Ueberwiegens  vom  Schlicssungsstrom  über  den  Ocffnungsstrom.  Die  Erklärung  er- 
giebt  sich  aber  dadurch,  dass  der  Anfangsstrom  während  seiner  ganzen  Dauer  auf 
den  inducirenden  Strom  wirken  konnte,  der  Eudstrom  dagegen  erst  beginnt,  sobald 
der  hiducirende  aufhört,  und  somit  der  Zeitunterschied  die  Wirkungsdifferenz  er- 
klärt. Damit  stimmt  überein,  dass  weder  Anziehung  noch  Abstossung  beobachtet 
werden  konnte,  wenn  durch  die  feste  Spirale  ein  contiuuirlichcr  Strom  und  duich 
die  bewegliche  ein  inducirter  Wechselstrom  wie  vorher  geführt  wurde.  Wenn  ferner 
bei  dem  ersten  Versuch  die  Wechselwirkung  zwischen  dem  inducirenden  Strom  einer- 
seits und  dem  Oeffnungs-  und  Schlicssungsstrom  andererseits  gesondert  betrachtet 
wurde,  so  zeigte  sich  ebenfalls  die  Abstossung  des  Schliessungsstromes  stärker  als 
die  Anziehung  des  Oeffuungsstromcs.  —  Eine  andere  Versuchsreihe  behandelt  in 
ähnlicher  Weise  die  Wechselwirkung  zwischen  secundären  und  tertiären  Strömen, 
und  da  zeigte  sich  gleichfalls  eine  Abstossung,  die  in  derselben  Weise  erklärt 
werden  muss. 

Hierher  gehört  endlich  noch  eine  Versuchsreihe  von  Verdrt  2°.  Derselbe  rührte 
durch  die  eine  Spirale  eines  Inductiousapparates  intermittirende  Ströme,  während  in 
der  andern  Spirale  ein  Commutator  so  eingeschalten  war,  dass  nur  die  inducirten 
Oeffnungsströme  zu  Stande  kamen.  Gingen  nun  diese  durch  ein  Voltarneter  mit 
getrennten  Zellen,  so  zeigte  sich  Wasserstoff  und  Sauerstoff  streng  gesondert. 
Wurden  aber  die  letztern  Ströme  durch  die  inducirende  Spinde  eines  zweiten  Appa- 
rates geführt,  und  wurden  die  durch  sie  in  der  andern  Spirale  inducirten  Strome 
dritter  Ordnung  durch  das  Voltarneter  geleitet,  so  waren  in  beiden  Zellen  die  Zer- 
setzungsproduete  in  wechselndem  Verhältniss  gemischt.  Und  das  bestätigt  die  von 
Henry  zuerst  aufgestellte  Ansicht,  dass  die  Ströme  höherer  Ordnungen  aus  doppelt 
so  vielen  entgegengesetzten  Strömen  bestehen,  als  die  der  zunächst  niederen  Ordnung. 
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§.  39.   Wirkungen  der  Induclionsströme. 

Da  die  Inductionsstrüme  besonders  wegen  ihrer  geringen  Dauer  sieh  wesent- 
lich von  den  galvanischen  Strömen  unterscheiden,  so  dürfen  sie  auch  bezüglich 
ihrer  Leistungen  nicht  unbedingt  als  Modifikationen  derselben  angesehen  werden. 
Das  mag  es  rechtfertigen,  wenn  die  besonderen  Wirkungen  der  Inductionsstrdme 
demnächst  zusammengestellt  werden. 

Den  Werth  einer  magnetoelektrischen  Maschine  kann  man  allerdings  nicht  aus 
einzelnen  chemischen,  thermischen  oder  physiologischen  Versuchen  entnehmen, 
vielmehr  gehören  dazu  Messungen,  wie  sie  der  nächste  Paragraph  behandeln  wird. 
Doch  ist  es  für  eine  oberflächliche  Beurthcilung  dieser  Apparate  ganz  zweck- 
mässig zu  wissen,  was  die  besseren  auch  in  jenen  Beziehungen  zu  leisten  vermögen. 

Was  nun  die  einzelnen  Erscheinungen  betrifft,  so  sind  vor  allen  die  Licht- 
wirkungen zu  nennen,  welche  seit  Entdeckung  der  Induclionsströme  bis  auf  die 
neueste  Zeit  die  experimentelle  Thätigkeit  vorzugsweise  in  Anspruch  genommen 
haben.  Lange  freute  man  sich  an  den  schwachen  Fünkchen,  die  man  gewann,  wenn 
man  den  mit  isolirtem  Drath  nmwundenen  Anker  von  seinem  Magneten  riss  und 
gleichzeitig  das  Continuum  der  Drathleitung  unterbrach,  bis  man  endlich  in  dem 
Funkenstrom  des  rühm  kor  ff  sehen  Inductionsapparates  ein  Phänomen  gewann, 
das  an  Glanz  und  Farbenpracht  kaum  jibertroflen  werden  dürfte,  und  das  in 
seinen  wechselnden  Gestaltungen  noch  unerschöpften  Stoff  zu  theoretischen  Er- 
mittelungen bietet  —  Auf  den  momentanen  Funken  des  secundären  Stromes 
verfehlt  ferner  der  Magnetismus  seine  Wirkung  ebensowenig  als  auf  das  dauernde 
Licht  des  DAvv'schen  Bogens.  Wenn  nun  bei  gegebener  Schlagweite  die  Bahn  des 
Funkens  in  der  Nähe  eines  Magneten  eine  gekrümmtere  wird,  so  niuss  er  not- 
wendigerweise schon  bei  einem  geringeren  Abstand  seiner  Ausgangspunkte  ver- 
löschen, als  ausserhalb  von  dessen  Wirkungskreis.  Ein  früheres  Verlöschen  des 
Funkens  ist  aber  identisch  mit  einem  rascheren  Verlauf  des  Gegenstromes  beim 
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Ocffhcn  einer  langen  Kette,  und  dieses  hat  in  Ucbereinstimmung  mit  der  Er- 
fahrung einen  stärkeren  Glanz  der  Funken,  einen  kräftigeren  Schall  derselben 
und  heftigere  physiologische  Wirkungen  des  Oeflnungstromes  im  Gefolge. 

Das  dem  Licht  nächst  verwandte  Agens,  die  Wärme,  schien  sich  zu  jenem 
polar  zu  verhalten,  indem  das  Licht  vorzugsweise  am  negativen,  die  Wärme  am 
positiven  Pol  einer  galvanischen  Kette  auftritt.  Für  die  Inductionsströme  hat 
sich  das  aber  nicht  bestätigen  wollen,  vielmehr  ist  das  negative  Ende  einer  in- 
ducirten  Kette  ebenfalls  wärmer  befunden  worden  als  das  positive,  wie  auch 
dasselbe  Ende  stets  von  einer  violblaueu  Lichthülle  umgeben  ist.  wenn  man  den 
Strom  einer  ruhmkorkk  sehen  Spirale  durch  den  leeren  Raum  einer  Luftpumpe 
ausgleicht.  —  Müssen  wir  sonach  die  Polarität  zwischen  Licht  und  Wärme 
gegenüber  dem  Inductionsstrom  als  nicht  vorhanden  betrachten,  so  bewahren  da- 
gegen die  chemischen  Agentien  ihr  polares  Auftreten  auch  hier,  ja  sie  bewahren 
es  sogar,  wenn  moleculare  und  chemische  Bildungen  und  Rückbildungen  aus 
dem  gasformigen  Zustand  hervorgehen.  So  konnte  am  positiven  Pole  chemisch 
reine  Kohle  verflüchtigt,  und  am  negativen  iir  der  Form  diamantartiger,  mikro- 
skopischer,  schwarzer  Octaeder  wiedergewonnen  werden.  So  konnten  ferner  die 
unter  der  Glocke  einer  Luftpumpe  noch  rückständigen  Gase  dazu  verwendet 
werden,  Oxydationen  und  Desoxydationen  verschiedener  sogar  edler  Metalle  zu 
bewirken,  wenn  der  Inductionsstrom  sich  in  der  einen  oder  andern  Richtung 
durch  die  verdünnten  Atmosphären  zwischen  jenen  Metallen  als  Polenden  ausglich. 

Eine  Errungenschaft  muss  aber  vor  allem  hier  besprochen  werden,  es  ist 
die  Umwandelung  der  Inductionsströme  in  statische  Elektricität  In  der  That 
haben  wir  von  hier  aus  die  nächsten  Aufschlüsse  über  das  Wesen  der  strömenden 
Elektricität  zu  erwarten.  Nachdem  es  nämlich  gelungen  war,  Inductionsströme 
geräumige  Strecken  weit  durch  die  Luft  hindurch  schlagen  zu  lassen,  wurde  es 
möglich,  Condensatoren  und  KLEisT  sche  Flaschen  mittelst  derselben  zu  laden.  So 
lange  man  noch  beide  Enden  der  inducirten  Dräthe  unmittelbar  an  beide  Belege 
anlegen  musste,  entluden  sich  dieselben  natürlicher  Weise  ebensowohl  durch  - 
den  gebotenen  leitenden  Bogen,  als  sie  durch  dessen  elektrische  Spannung  ge- 
laden wurden.  Nachdem  man  aber  die  Spannung  soweit  zu  erhöhen  vermochte, 
dass  die  Elektricität  in  Funken  die  Luft  durchschlug,  konnte  man  jenseit  des 
durchschlagenen  Raumes  ihre  Spannung  durch  Bindung  vermindern,  und  indem  man  ■ 
so  die  in  Bewegung  befindliche  Elektricität  in  Ruhe  versetzte,  war  das  Problem 
der  Umwandelung  dynamischer  Elektricität  in  statische  gelöst.  Daraus  lässt  sich 
entnehmen,  dass,  wenn  der  Iuductionsdrath  an  irgend  einer  Stelle  geöffnet  ist, 
die  beiden  entgegengesetzten  Elektricitäten  von  entgegengesetzten  Seiten  nach 
dieser  Oeffnung  hingedrängt  werden  durch  die  inducirende  Kraft  des  benach- 
barten primären  Stromes.  Der  ungeschlosscne  indircirte  Drath  verhält  sich  also 
wie  eine  isolirte  voLTA'sche  Säule,  in  beiden  werden  durch  die  elektromotorische 
Kraft  die  Elektricitäten  nach  den  Polen  getrieben,  nur  dass  bei  dem  ersteren 
diese  Kraft  von  aussen  herantritt,  während  sie  die  Säule  In  sich  selbst  birgt. 
Je  länger  nun  der  inducirende  Drath  ist,  desto  mehr  Angriffspunkte  bietet  er 
der  elektromotorischen  Kraft,  und  aus  je  mehr  Paaren  die  Säule  besteht,  desto 
mehr  Elemente  kommen  von  ihrer  Kraft  in  Thätigkeit;  in  beiden  Fällen  nimmt 
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also  die  Menge  der  freien  Elektricitäten  an  den  Polen  mit  der  Ausdehnung  zu. 
Während  nun  ferner  die  in  Spannung  befindlichen  entgegengesetzten  Elektrici- 
täten von  den  Enden  her  sich  rückwärts  wieder  zu  vereinigen  streben,  und  so- 
mit die  elektromotorische  Kraft  beeinträchtigen,  wird  eine  stärkere  Spannung 
der  einen  Elektricität  erzielt  werdeu  können,  wenn  man  die  andere  von  ihrem 
Ende  ableitet.  Für  die  voi-TAsehe  Säule  ist  es  schon  lange  bekannt,  dass  man 
durch  dieses  Mittel  die  Spannung  an  einem  Pole  verdoppelt;  für  den  offenen 
Inductionsdrath  ist  dasselbe  nachgewiesen  worden,  die  Spannung  am  isolirten 
Ende  erhöht  sich,  wenn  man  das  andere  ableitend  berührt.  Werden  endlich  beide 
Pole  einer  jeden  Vorrichtung  mit  einander  in  leitende  Verbindung  gesetzt,  dann 
gleichen  sich  die  entgegengesetzten  Elektricitäten  gegenseitig  aus  und  bilden 
einerseits  den  galvanischen  Strom,  andererseits  den  Inductionsschlag.  In  beiden 
liegt  die  Analogie  auf  der  Hand,  aber  während  der  Strom  der  Säule  nachhaltig 
mit  immer  gleicher  Ergiebigkeit  flicsst,  beschliesst  der  Schlag  des  Inductions- 
drathes  seine  Existenz  im  Moment  des  Beginnens.  Der  dadurch  bedingte  eigen- 
thüinliche  Charakter  des  Inductionsstromes  macht  ihn  der  Entladung  einer 
KLEisT'schen  Flasche  ähnlicher  als  dem  Strom  der  voLTA'schen  Säule. 

Hatten  somit  die  genannten  Eigenschaften  der  statischen  Elektricität  au  den 
Enden  einer  offenen  Inductionsspirale  nachgewiesen  werden  können,  so  mussteu 
die  noch  fehlenden  Erscheinungen  der  Bindung  ebenfalls  aufgezeigt  werden. 
Das  ist  geschehen,  und  das  führte  zur  Darstellung  eines  Apparates,  der  Elektri- 
sirmaschine  und  verstärkende  Flasche  zugleich  ist.  Man  fülle  den  isolirenden 
Zwischenraum  zwischen  den  beiden  Belegen  einer  kleist  sehen  Flasche  statt 
mit  Glas  mit  den  wohlbesponnenen  und  gefirnisstca  Drathlageu  einer  offenen  In- 
ductionsspirale aus  und  bringe  in  den  Hohlraum  dieser  Flasche  die  inducirende 
Spirale  mit  ihren  Eisendratheinlagcn,  und  man  hat  die  bezeichnete  Vorrichtung, 
welche  Funkenströine  von  beliebiger  Dauer  liefert  und  mit  der  mau  im  Uebrigen 
allerhand  Versuche  anstellen  kann,  zu  denen  man  die  kleist  sehe  Flasche  zu 
benutzen  gewohnt  ist, 

I.  Bei  einem  Streit  um  den  Vorrang  der  STÖHRKii'schen  1  und  der  sinsteden'- 
schen '2  Coustriietiou  (§.  36)  magnetoelektrischer  Maschinen  sind  die  Leistungen  der 
beiderseitigen  Apparate  vielfach  ventilirt  worden.  Während  Pixii  3  die  ersten 
schwachen  Spuren  von  chemischen  Zerlegungen,  und  während  Saxton  4  das  erste 
Mal  ein  Glühen  von  möglichst  dünnem  Platindrath  zu  Stande  brachten,  konnte 
Woolrich  schon  vierzehn  Jahre  später  darauf  «lenken  die  magnetoelektrischen 
Ströme  technisch  nutzbar  zu  machen  (vergleiche  Seite  405).  Da  nun  von  den 
letztgenannten  Maschinen  nichts  weiter  bekannt  geworden  ist,  mögen  wenigstens 
die  Leistungen  der  grösseren  sTÖHREii'schen  und  sin  Steden 'scheu  in  kurzem  mit- 
getheilt  werden.  Was  die  ersteren  betrifft,  so  geben  sie  Funken  am  Gommutator, 
welche  mit  starkem  knall  auftreten  und  unter  günstigen  Umständen  Strahlen  von 
8  —  10  Zoll  Länge  werfen.  Werden  stroboskopische  Scheiben  mit  der  Axe  der 
Maschine  in  Drehung  versetzt  und  durch  die  iutermittirenden  Funken  derselben  be- 
leuchtet, so  ist  der  gewünschte  Effect  im  Dunkeln  in  einem  Abstand  von  25  Schritten 
zu  sehen.  Trockenes  Papier  und  Holzspähnc  entzünden  sich  an  denselben.  Ein 
Platindrath  von  »/4  Millimeter  Dicke  und  \ 2  Millimeter  Länge  kommt  zum  Weiss- 
glühen ,  und  das  Licht  zwischen  Kohlenspitzen  ist  dem  der  besten  t'hrlampen  gleich. 
In  92  Secunden  wurden  :i  Kubikzoll  Knallgas  erhalten  (bei  welchem  Widerstand  der 
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Zcrsetzungszelle  ist  nicht  gesagt),  und  die  physiologischen  Wirkungen  sind  auch 
bei  aufliegendem  Anker  unerträglich.  —  Ganz  ähnlich  sind  auch  die  Wirkungen  der 
sin  st  kden  scheu  Apparate.  Im  Flauuucubogcn  der  Unterbrechungsfeder  kommt  ein 
<  Millimeter  dicker  Platindrath  zum  Schmelzen  und  Stahlfedern  verbrennen  mit  S  Fuss 
hingen  Feuergarben.  Werden  Silberplatten  in  verdünnte  Schwefelsäure  gestellt  und 
vom  Strome  durchflössen,  so  erleiden  sie  beträchtliche  Oberflächenveräudcrungen, 
infolge  deren  sie  nach  Beseitigung  des  Maschinenstromes  einen  Polarisationsstroiu 
geben,  der  15  Minuten  ungeschwächt  andauert  und  t  Zoll  lauge  Platindräthe  zum 
Glühen  bringt.  Es  ist  möglich  gewesen,  mit  diesen  Maschinen  zwischen  Berlin  und 
Danzig  sogar  mit  Einschaltung  von  Stationsapparaten  zti  telegraphiren.  In  7'»  Sc- 
cunden  wurde  ein  kuhikzoll  Knallgas  erhalten,  doch  ist  auch  hier  nicht  zu  entnehmen, 
welches  Verhällniss  zwischen  den  \\  iderständen  der  Inductorrollen  und  dem  Volta- 
meter  dabei  stattgefunden  hat.  Soweit  als  die  Tragkraft  eines  Elektromagneten 
massgebend  für  die  Stärke  des  erregenden  Stromes  betrachtet  werden  darf,  mag 
noch  erwähnt  sein,  dass  ein  Hufeisenmagnet  von  i'/a  ZoH  Länge  und  1 1/4  Zoll  Dicke 
der  Schenkel  I  Centner  und  ein  anderer  bei  etwas  grösserer  inducirender  Kraft  so- 
gar J'/s  Centner  zu  tragen  im  Stande  war. 

Um  die  verschiedenen  Wirkungen  der  Inductinnsströmc  untereinander  zu  ver- 
gleichen, je  nachdem  sie  elektrodynamischen  oder  magnetischen  Ursprunges  sind, 
um  Cegenströme  und  Nehenströme  unter  sonst  gleichen  Umständen  zu  beobachten, 
um  aus  denselben  wiederum  Rückschlüsse  auf  die  Vertheilung  des  Elektromagnetis- 
mus in  den  Eisenkernen  macheu  zu  können  u.  s.  w. ,  construirte  Dove  *  einen 
liiflerentialinductor  von  besonderer  Form  (vergleiche  !«.  N.  VI.),  dessen  Be- 
schreibmuj  sich  an  Füj  276  auschliessen  mag.  Es  ist  nämlich  eine  hufeisenförmig 
gebogene  cylindrische  Eisenstange  ppf  an  ihrer 
krüminung,  sowie  auf  beiden  geraden  Schenkeln 
mit  drei  gesonderten  Spiralen  ab,  cd  und  et  von 
starkem,  isolirend überzogenem  Kupferdrath  umlegt, 
dessen  Enden  willkürlich  untereinander  verbun- 
den werden  können.  I  eher  die  geraden  Authoile 
des  Hufeisens  lassen  sich  zwei  Bollen  OL/i  und  tX 
von  genau  gleich  vielen  Windungen  dünnen  über- 
sponnenen  kupferdrathes  schieben  Werden  nun 
die  Enden  der  Magnetisirungsspiralen  und  des  zu- 
gehörigen Erregers  in  die  Näpfchen  r  und  |  des 
auf  Seite  18  in  Fig.  15  dargestellten  Disjunctors  und 
die  Enden  der  Inductiousspiralen  und  desjenigen 
Srldiessungsbogeus,  von  welchen  mau  die  Wirkung 
der  Inductionsströme  heidtachten  will,  in  die  Näpf- 
chen v  und  n  getaucht,  so  kann  man  je  nach  der  Stel- 
lung des  Scheibenpaares  ££  gegen  das  Paar  x:  nach 
Bedürfniss  blos  den  Oeflhungsstmui  oder  blos  den 
Schliessungsstrom  durch  den  Bogen  gehen  lassen 
Verbindet  man  nun  die  Enden  der  drei  Magncti- 
siruugsspiralen  so  untereinander  und  mit  der  Kette, 
dass  der  Strom  in  der  Richtung  altrdcl  durch  den  Disjunctor  und  zu  seiner  Quelle 
zurückgeht,  und  verbindet  man  die  Inductionsrollen  ebenfalls  gleichsinnig,  also  ft  mit 
*  und  a  und  X  durch  den  Disjunctor  mit  dem  menschlichen  Körper  als  Schliessung* 
bogen,  so  cutstehen  beim  Drehen  der  Welle  die  stärksten  Sehlage,  die  bedeutend 
geschwächt  werden,  wenn  man  den  Anker  vor  die  Magnetpole  legt.  Das  Gleit  he 
findet  Tür  den  Gegenstrom  statt,  wenn  dasselbe  Bpiralenpaar  gleichzeitig  als  magne 
tisin  iides  und  inducirtes  benutzt   wird,  sowie  auch  dann   wenn  man  ein  Galvano- 
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mcter  oder  einen  Wasserzersetzungsapparat  statt  des  Körpers  einschaltet.  Werden 
aber  entweder  die  Dräthc  der  Inductionsrollen  oder  die  Magnctisirungsspiralcn  mit 
Ausschluss  von  cd  alternircud  unter  einander  verbunden,  so  hören  alle  Wirkungen 
auf,  treten  aber  wieder  hervor,  sobald  sowohl  die  einen  als  auch  die  andern  alter- 
nircud «verbunden  werden.  Ist  ferner  ab  die  inagnetisirende  und  uß  die  inducirtc 
Spirale,  so  erhält  man  die  Summe  der  Wirkungen  des  Eisenkernes  und  der  magne- 
tisirenden  Spirale.  Beim  Herausziehen  des  Eisenkernes  ergiebt  sich  die  Wirkung  der 
inducirenden  Spirale  allein,  und  wenn  ab  die  inagnetisirende  und  Xe  die  inducirtc 
Spirale  ist,  so  erfährt  mau  die  Wirkung  des  Eisenkernes  allein. 

Nach  Versuchen  von  Lenz  soll  die  iuducirende  Wirkung  eines  kurzen  von  einem 
Stahlmagneteu  abgerissenen  Ankers  auf  eine  ihn  umgebende  schmale  Spirale  dieselbe 
sein,  über  welcher  Stelle  des  Ankers  sich  die  Spirale  auch  befinden  mag.  Wenn 
nun  auch  jenes  Verhalten  ohne  Zweifel  nur  eben  für  einen  sehr  kurzen  Anker  statt- 
haben kann,  und  wenn  sich  ein  in  seinen  natürlichen  Zustand  zurückkehrender 
Elektromagnet  wahrscheinlich  nicht  wie  ein  abgerissener  Anker  verhalten  dürfte, 
so  wurde  doch  Dovb  durch  jene  Beobachtung  veranlasst,  zwei  Inductionsspiralen 
von  60  Windungen  über  einen  Elektromagneten  mit  2  2  Zoll  langem  und  Ii  Linien 
dickem  Eisenkern  zu  schieben,  und  nach  Art  des  Diffcrentialinductors  so  zu  erregen, 
dass  ihre  Wirkungen  auf  ein  Galvanometer  sich  vollkommen  compensirten.  Wurde 
demnächst  eine  der  beiden  Spiralen  näher  an  die  Mitte  des  Eisenkernes  gebracht, 
so  schlug  das  Galvanometer  stets  zu  ihren  Gunsten  aus,  wie  schon  aus  den  Ver- 
suchen von  Jaoobi  und  Lenz  (vergl.  §.16)  vorauszusehen  war.  Wurde  derselbe 
Eisenkern  demnächst  als  Anker  an  einen  Elektromagneten  angelegt,  so  verhielt  er 
sich  ganz  ähnlich,  wenn  man  den  Strom  des  letzteren  unterbrach,  zum  Beweis,  dass 
auch  bei  einer  Erregung  des  Eisens  von  dessen  Enden  her  dasselbe  in  seiner  Mitte  eine 
grössere  Menge  von  Magnetismus  zur  Vcrtheiluug  bringt  als  an  den  direet  erregten 
(und  die  Polflächen  des  Magneten  nicht  vollkommen  berührenden)  Enden  unmittel- 
bar. Um  nun  zu  ermitteln,  ob  die  Vertheilung  des  Magnetismus  in  einem  Stabe 
unabhängig  sei  von  der  absoluten  Intensität  desselben,  wurden  zwei  Inductions- 
spiralen wie  soeben  compensirt.  Mochte  nun  aber  der  erregende  Strom  eine  grosse 
oder  eine  geringe  Stärke  haben,  bei  gleicher  Lage  der  Spiralen  blieb  die  Compcn- 
sation  uugeändert. 

II.  Von  allen  Einzelerscheinungen ,  welche  durch  lnductionsströme  hervorge- 
rufen werden,  haben  offenbar  die  Lichterscheinungen  vorzugsweise  die  Aufmerksam- 
keit der  Experimentatoren  auf  sich  gezogen.  Ein  besonderes  Interesse  mag  es  nach 
Entdeckung  der  Magnetoinduction  gewährt  haben,  Funken  blos  durch  Magnete  her- 
vorzubringen. Nobili  und  Antinori  ft  waren  die  ersten,  welche  den  Funken 
beobachteten ,  der  beim  Aulegen  und  Abrcissen  eines  mit  einer  Inductionsspiralc  um- 
wundenen Ankers  an  einem  Stahlmagneten  entsteht.  Sic  bedienten  sich  des  Apparates 

der  Fig.  277.  Auf  einem  Anker  von 
weichem  Eisen  wird  eine  Spirale 
von  Kupfcrdrath  aufgewunden, 
deren  Enden  an  den  Schrauben 
a  und  b  befestigt  sind.  Diese  sind 
isolirt  von  dem  Anker,  indem  sie 
in  Holzklötzchcn  eingreifen,  welche 
in  schwalbenschwanzartigcu  Aus- 
schnitten des  Ankers  stecken,  sie 
sind  aber  in  leitender  Verbindung 
mit  zwei  Stahlfedern,  die  bei  c 
und«/  gegen  die  Polflächen  des  stäh- 
Fti).  »77.  lernen  Hufeisenmagneten  drücken, 
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wenn  der  Anker  anliegt.  Sobald  der  Anker  abgerissen  ward,  traten  bei  c  und  </ 
Funken  auf,  herrührend  von  dem  beim  Entmagnetisiren  des  Ankers  im  umgebenden 
Drathc  inducirten,  durch  die  Masse  des  Stahlmagneten  sich  ausgleichenden  und  bei 
c  oder  d  unterbrochenen  Stromes.  Um  gleichzeitig  beim  Anlegen  und  Abreissen 
den  Funken  zu  erhalten,  war  der  Anker  mit  dem  Kugelpaar  pq  der  Fiy.  278  ver- 
sehen und  am  Magneten  war  mit  dem  Ende  n  die  Stahl- 
feder nm  befestigt.  Die  Kugel  g  diente  als  Handhabe,  und 
p  berührte  die  Feder  bei  t' ,  wenn  der  Anker  an  den 
Magneten  gelegt,  und  bei  /,  wenn  er  abgerissen  wurde.  — 
Eine  geringe  Modifikation  bietet  der  unabhängig  von  jenem 
und  gleichzeitig  von  Strehlke  7  angegebene  Apparat  dar. 
Der  Anker  ist  wie  dort  mit  einer  Inductionsspirale  um- 
wunden, nur  sind  die  Enden  der  letzteren  nach  Art  der 
Fiy.  279  federnd  gegen  einander  gelegt,  sodass  sie  bei 
Anlegens  oder  Abreissens  gegen  einander  vibriren  und 
bei  der  dadurch  statthabenden  wiederholten  Ocflhung 
des  Umlaufes  deutliche  Funken  hervortreten  lassen.  — 
Sehr  ähnlich  diesen  Formen  waren  die  Apparate,  welche 
Em met  sowie  Silliman  8  construirten.  Nur  waren  die- 
selben stärker,  sodass  auch  Schläge  in  den  Händen 
und  Ablenkungen  am  Multiplicator  bewirkt  werden  konn- 
ten.    Einer  ganz  ähnlichen  Vorrichtung  bediente  sich 

Fordes  nur  mit  dem  Unterschied,  dass  er  statt  des  Stahlmagneten  einen  annirteu 
natürlichen  Magneten  benutzte.  —  Um  gleichzeitig  eine  grössere  Anzahl  von  Funken 
zu  erhalten,  bediente  sich  RÖttger  10  eines  nach  Art  der  Fiy.  280  beschafleneu 
Ankers,  der  sich  von  den  früheren  nur  dadurch  unter- 
scheidet, dass  die  Inductionsspirale  einerseits  in  einem 
Büschel  von  dünnen  versilberten  Kupferdräthen  ausläuft, 
andererseits  in  einer  ebenen  Kupferplatte,  und  dass  bei  der 
Erschütterung  des  Anlegens  oder  Abreissens  jene  gegen 
diese  bei  f  vibriren,  um  reichliche  Funken  auftreten  zu 
lassen.  —  Wenn  alle  diese  Versuche  mit  secundären  Magne- 
ten (Anker)  u.  s.  w.  angestellt  wurden,  so  giebt  Faraday  11 
ein  Mittel  an,  einen  Stahlmagneten  ohne  Weiteres  zur  Fun-  Fuj-  m 

kengewinuung  zu  benutzen.  Es  wird  nämlich  —  vcrgl.  Fig.  28  i  —  die  Inductions- 
spirale s  auf  eine  Papprollc  gewunden.  Ihre  Enden  berühren  sich  in  f  in  Form 
einer  Spitze  und  einer  Platte.  In  die  Papprollc  wird 
ein  Magnetstab  m  gestossen,  welcher  ein  vorliegendes 
llolzstückchen  h  in  dem  günstigsten  Moment  berührt, 
wo  der  Pol  sich  in  der  Spirale  befindet.  Das  letztere 
stösst  gegen  den  federnden  Drath  und  löst  so  die 
Berührung  bei  f,  wobei  der  Funke  sichtbar  wird.  — 
Principiell  ist  der  Versuch  derselbe,  wenn  Ritchie  14 

einen  geschlossenen  Stahlring  durch  Umherführen  eines  kräftigen  Magnctpolcs  magne- 
tisirt,  denselben  in  zwei  Hälften  mit  Kupferdrath  umwindet,  und  ihn  an  den  Stellen 
durchbricht,  wo  diese  beiden  Hälften  gegen  einander  stossen,  und  wenn  er  dann 
einen  Lichtfunken  erhält  oder  einen  Schlag  oder  eine  Ablenkung  der  Galvanometernadcl. 

Die  intensiveren  Aeusserungcn  der  Inductionsströmc  haben  auch  dazu  gedient, 
Funken  durch  andere  schwache  Elektricitätsquellcn  darzustellen.  So  erhielt  Linari  13 
durch  einen  Torpedo  den  Funken  mit  Hülfe  des  Gegenstromes.  Das  Thier  lag  nämlich 
auf  Glas,  während  am  Rücken  und  um  Hauch  zwei  Silberarmaturen  mit  isolirtcu 
Handhaben  festgehalten  wurden.   Eine  der  Platten  führte  zu  einem  >77  Meterlangen 
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über  einen  Eisenkern  gewundenen  Kupferdrath ,  der  mit  dem  andern  Ende  in  ein 
Quccksilbergefäss  tauchte,  zu  dein  auch  die  andere  Platte  eine  Leitung  sandte. 
Wurde  nun  diese  Kette  in  demselben  Momente  geöffnet,  in  welchem  das  Thier  auf 
Reizungen  reagirte,  so  waren  leicht  Funken  zu  beobachten.  Mattevcci  wieder- 
holte die  Versuche  unbeschadet  des  Erfolges  mit  einer  ungleich  schwächeren  Spirale. 
Diese  Versuche  sind  um  deswillen  noch  besonders  interessant,  weil  man  mit  dem 
Torpedo  bis  dahin  noch  keine  Funken  hat  erzielen  können.  Die  von  Walsh  1776 
beobachteten  Funken  waren  mit  dem  Gymnotus  gewonnen,  und  Ingenhouss  erhielt 
ihn  mit  einem  Surinam* sehen  Zitteraal.  —  Als  Aktinori  14  von  diesen  Versuchen 
hörte,  übertrug  er  sie  mit  gleich  günstigem  Erfolg  auf  den  Strom  einer  Thermo- 
säulc  von  2  5  Antimon- Wismuth- Elementen.  Der  Schliessungsdrath,  welcher  den 
Gegenstrom  lieferte,  war  in  einer  Länge  von  öOö  Fuss  auf  einen  Eisenkern  ge- 
wunden, und  gab  einen  sogar  bei  Tage  sichtbaren  Funken.  Im  Dunkeln  konnte 
schon  der  Funke  eines  8  Fuss  laugen  Spiraldrathes  gesehen  werden,  bisweilen  so- 
gar der  eines  8  Zoll  langen.  Inglcichen  konnte  mit  dieser  Vorrichtung  Wasser  und 
salpetersaurcs  Silberoxyd  zersetzt  und  Stahl  magnetisirt  werden.  Wheatstokb 
wiederholte  die  Fuifkenerscheinungen  mit  verschiedenerlei  Thermosäulen  und  Spi- 
ralen. —  Immer  waren  aber  noch  Eisenkerne  zur  Erzeugung  des  thermoelektrischen 
Funkens  angewandt  worden,  bis  es  Watkins  10  gelaug,  ihn  durch  einfache  Kupfcr- 
bandspiralen  zu  gewinnen,  mittelst  deren  er  die  Thermosäulen  schloss,  also  durch 
lange  Leiter  von  nur  geringem  Widerstand.  Um  die  Quecksilberschliessung  zu  ver- 
meiden, bediente  er  sich  eines  kammartig  ausgeschnittenen  Kupferstreifens,  dessen 
Zähne  mit  Schnellloth  überzogen  waren,  oder  einer  Feile  oder  eines  gezahnten 
Hades,  über  welche  er  mit  dem  freien  Ende  der  Spirale  hinwegstrich,  während  sie 
nüt  dem  einen  Pol  der  Thermosäule  in  Verbindung  stand. 

Nach  so  vielen  kleinlichen  Experimenten  haben  wir  Massox  und  Bregvet  16  die 
erste  ausführlichere  Untersuchung  des  elektrischen  Lichtes  mittelst  der  schon  in  Fig.  258 
auf  Seite  4  1  I  abgebildeten  Inductionsspiralen  zu  danken.  Es  wurde  nämlich  der  Gegen- 
strom  der  ganzen  Spirale  M  von  1300  Meter  Kupferdrath  benutzt  und  durch  den  luft- 
leeren Kaum  des  elektrischen  Eies  geführt,  zu  welchem  zwei  in  Messingkugeln  endende 
Messingdräthe  als  Uebcrleiter  dienten.  Dadurch  entstand  die  in  Fig.  2H2  dargestellte 
Lichterscheinung.  Die  positive  oder  vielmehr  (wie  Abria  17  mit  Recht  einwendet)  die 
negative  Kugel  a  und  ein  Theil  des  zugehörigen  Drathes  ist  mit  einer  violetten  Licht- 
hülle umgeben,  während  sich  auf  die  positive  Kugel  b  eine  mehr  weisse  Lichtgarbe  stützt. 

Bisweilen  gehen  von  seitlichen  Stellen  der  einen  Kugel  zu  entsprechenden 
Stellen  der  andern  leuchtende  Bogen  über,  wie  solche  in  der  Figur  darge- 
stellt sind.  Bisweilen  intermittirt  das  Licht  auf  Secunden,  und  tritt  dann  von 
selbst  wieder  auf.  Im  Allgemeinen  erscheint  es  continuirlich,  doch  kann 
man  sich  von  der  den  Unterbrechungen  des  primären  Stromes  entsprechen- 
den Discontinuität  leicht  überzeugen,  wenn  man  einen  beliebigen  Gegen- 
stand rasch  in  der  Nähe  vorüberbewegt,  indem  derselbe  so  oft  verviel- 
fältigt erscheint,  als  er  einzelne  Beleuchtungen  während  seiner  Bewegung 
erfährt.  So  lange  das  Licht  besteht,  giebt  ein  Galvanometer  einen  dauern- 
den Ausschlag  und  in  einem  eingcschaltencn  Voltameter  wird  Wasser  zer- 
setzt, doch  deuten  beide  nur  auf  einen  schwachen  Strom.  Was  die  Farbe 
des  Lichtes  betrifft,  so  ändert  sich  dieselbe  nicht,  wenn  Kugeln  von  ver- 
schiedenen Metallen  als  Polenden  benutzt  werden,  nur  bei  eisernen  Kugeln 
treten  bisweilen  die  demselben  charakteristischen  Funken  auf,  ebenso  wie 
Fig.  tsf.  bei  Kugeln  von  Gaskohle.  Bei  letzteren  konnte  auch  wohl  eine  rötherc 
Färbung  und  eine  grössere  Schlagweite  beobachtet  werden.  Ebenso  ver- 
grösserte  sich  die  Schlagweite  bei  Anwendung  von  Metall-  oder  Kohlespitzen  statt 
der  Kugeln.    Je  dünner  endlich  der  Drath  ist,  welcher  zu  der  negativen  Kugel  im 
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Ki  Führt,  um  so  weiter  reicht  die  violette  Lichthülle  an  ihm  hinauf.  So  war  eine 
Spirale  von  dünnem  Fiatindrath  über  und  über  beleuchtet  Mit  Savart's  Polariskop 
können  keine  besonderen  Erscheinungen  wahrgenommen  werden,  und  im  Prisma 
beobachteten  Massox  und  Breguet  noch  keine  aussergewöhnliche  Zerlegung.  Wenn 
sie  ferner  fanden,  dass  der  von  ihnen  benutzte  und  gerade  in  die  Höhlung  der 
Spirale  M  ( Fig  2ÖH)  passende  Eisenkern  das  Licht  derselben  sofort  verschwinden 
machte,  so  erklärt  sich  das  durch  eine  von  ihm  bewirkte  und  schon  in  §.38,  N.  IV. 
besprochene  Stromschwächung.  Eine  Vermehrung  der  Elemente  hatte  den  analogen 
Erfolg,  wahrscheinlich  wegen  Durchschlagung  der  die  einzelnen  Spiralewindungen 
isolirenden  Schichten.  Wurde  blos  der  eine  Drath  der  Inductiousspirale  benutzt, 
so  fielen  die  Erscheinungen  schwächer  aus.  Sie  gelangen  aber  eben  so  gut  mit  dem 
Nebenstrom,  als  mit  dem  Gegenstrom.  Zu  bemerken  ist  noch,  dass  bei  Benutzung 
des  ersteren  die  Lichterscheinung  dieselbe  bleibt,  wie  wenn  man  sie  durch  den 
Gegenstrom  darstellt,  obschon  man  es  in  jenem  Falle  mit  dem  Anfangs-  und  mit 
dem  Endstroin  zu  thuu  haben  sollte,  und  somit  der  Unterschied  einer  positiven  und 
einer  negativen  Kugel  wegfallen  müsste.  Die  Erklärung  ergiebt  sich  aber  aus  den 
§.  38,  N.  IL  gepflogenen  Betrachtungen:  der  Schliessungsstroin  kann  wegen  zu  geringer 
Intensität  den  Widerstand  im  elektrischen  Ei  nicht  überwinden,  sodass  auch  hier 
die  Erscheinung  nur  vom  Oeffnungsstroin  herrührt. 

Mit  Hülfe  der  weit  stärkeren  ruhmkorff'scIicii  Spiralen  sind  diese  Erscheinungen 
vielfach  studirt  und  vervollkommnet  worden,  sodass  sie  zu  den  prächtigsten  der 
physikalischen  Phänomene  zu  zählen  sind.  Wie  Faraday  schon  früher  bei  den 
entsprechenden  Erscheinungen  für  Heibungselcktricität  wahrnahm,  beobachtete  Quet  18 
auch  bei  dem  Licht  der  Inductionsströme  eine  Zusammensetzung  aus  hellen  und 
dunkeln  Schichten,  sodass  namentlich  bei  tiegenwart  von  Dämpfen  verschiedener 
Art  im  elektrischen  Ei  sich  dunkle  Querlinien  durch  die  zwischen  den  Entladern 
ausgebreitete  Lichtgarbe  ziehen.  Bringt  man  Holzgeist,  Terpentinöl,  Naphtha, 
Alkohol,  Schwefelkohlenstoff,  Zinnchlorid,  Kieselfluorgas  oder  Mischungen  dieser 
Dämpfe  mit  atmosphärischer  Luft  in  den  Raum  des  Eies,  so  treten  verschiedene 
Färbungen  auf.  Immerhin  ist  aber  die  Färbung  am  positiven  Pol  meist  roth,  die 
sim  negativen  Pole  violett.  In  Kieselfluor  wird  das  Licht  am  negativen  Pol  gelb, 
in  Terpentinöl  am  positiven  Pol  weiss  und  zeigt  lange  Säulen,  deren  Schichten 
beinahe  eben,  aber  von  ungleicher  Dicke  sind.  —  Masson  19  änderte  den  Versuch 
dahin  ab ,  dass  er  den  Strom  des  RUHMKORFF'schen  Apparates  durch  das 
TORRicELLi'sche  Vacuum  führte.  Doch  weichen  nach  der  Beschreibung  die  Er- 
scheinungen nicht  sehr  von  denen  im  gu  er  icke  scheu  Vacuum  ab,  nur  dass  das 
Licht  weit  matter  auszufallen  scheint.  Die  Erscheinungen  traten  aber  ebenfalls  auf, 
wenn  die  Röhre  isolirt  war,  und  das  Quecksilber  nur  mit  einem  Drathende  des 
Apparates  verbunden  wurde.  —  Wie  der  (lebrauch  des  ruhmkor  ff' scheu  Apparates, 
so  gehört  auch  ein  weiterer  Verfolg  dieser  Licbterscheinuugeu  einer  späteren  Periode 
an,  als  über  welche  unser  Buch  zu  berichten  hat. 

Noch  mag  hinzugefügt  werden,  dass  Linari 20  den  elektrischen  Funken  dar- 
stellte durch  einen  vom  Strom  der  sAXTON'schen  Maschine  gewonnenen  Inductions- 
strom,  also  dorch  einen  Strom  dritter  Ordnung,  und  dass  du  Moncel  21  auch  für 
Inductionsfunken  ähnliche  verschieden  gefärbte  blitzartige  Erscheinungen  wie  für 
maschinenelektrische  Funken  beobachtete,  wenn  er  dieselben  auf  unvollkommene 
Leiter,  wie  .vergoldete  Bücherschnitte,  benetzte  Glasplatten,  in  KupfePvitriol  ge- 
tränkte Bänder  u.  s.  f.  überschlagen  liess. 

III.  Unmittelbar  reihen  sich  hieran  Versuche  von  Buke22,  welche  gleichzeitig 
für  die  Lichterscheinungen  wie  für  die  magnetischen  Einflüsse  und  die  physiologischen 
Wirkungen  der  Inductionsströti*  Aufschlüsse  geben.  Es  wurden  nämlich  die  auf 
Seite  ? 98  herangezogenen  y<"«uche  von  Page  wiederholt,  indem  Rijke  durch  einen 
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soleil'scIicii  Modcrateur  und  mittelst  einer  starken  Säule  den  DAVYschcn  Licht- 
bogen darstellte  und  diesen  zwischen  die  Pole  eines  starken  Elektromagneten  brachte 
Der  Kinfluss  des  Magneten  zeigte  sich  in  einer  Ablenkung  des  Rogens  'und  demzu- 
folge einer  Verkürzung  seiner  Sehne,  die  durch  den  Abstand  der  beiden  Kohle- 
spitzen  bestimmt  wird.  Indem  nun  diese  Verkürzung  um  so  stärker  ausfällt,  je 
kräftiger  der  Magnet  ist,  liegt  die  Vermuthung  sehr  nahe,  dass  mit  höchst  starken 
Magneten  der  Bogen  zum  vollständigen  Verschwinden  gebracht  werden  könne.  — 
Während  nun  Rijke  den  Strom  selbst,  welcher  den  Magneten  umkreiste,  in  verschie- 
denen Abständen  von  dessen  Polen  unterbrach,  beobachtete  er  ausser  den  von 
Page  sehoti  angeführten  Verstärkungen  des  Glanzes  und  Schalles  auch  eine  stärkere 
physiologische  Wirkung,  wenn  die  Unterbrechung  nahe,  als  wenn  sie  fern  vom 
Magneten  geschah.  Das  führte  aber  zu  der  folgenden  Erklärung:  Der  beim  Unter- 
brechen einer  Kette  auftretende  Funke  besteht  nämlich  sowohl  aus  der  den  DAVY'schen 
Lichtbogen  bildenden,  als  auch  aus  der  durch  den  Extrastrom  sich  ausgleichenden 
Elektricität,  und  der  letzte  Anthcil  rührt  sowohl  von  dem  aufhörenden  Strom  in 
den  Windungen  als  auch  von  dem  aufhörenden  Magnetismus  im  Eisenkern  her.  Nun 
aber  werden  gewisse  Wirkungen  des  Gegenstromes  um  so  heftiger,  je  rascher  der- 
selbe verläuft.  Bewirkt  aber,  wie  gezeigt  wurde,  die  Nachbarschaft  eines  Magneten 
eine  raschere  Unterbrechung,  so  erklärt  sich  daraus  der  stärkere  Lichtglanz  und  die 
stärkere  physiologische  Wirkung.  —  Aber  auch  bei  einem  andern  als  dem  magne- 
tisirenden  Strom  muss  eine  Unterbrechung  in  der  Nähe  eines  Magneten  dieselbe 
Wirkung  haben,  und  das  wurde  z.  B.  bei  einer  flachen  Bandspiralc  beobachtet, 
welche  eine  kräftige  Säule  schloss  und  in  der  Nähe  eines  Magneten  oder  fern 
von  demselben  geprüft  wurde.  Achnlich  verhielt  sich  auch  der  Nebenstrom  der 
RUiiMKORFF'schen  Maschine,  denn  während  in  der  Nähe  eines  Magneten  nur 
t  Millimeter  lauge  Funken  zwischen  den  Enden  des  dünnen  Drathes  beobachtet 
wurden,  erreichten  dieselben  fern  vom  Magneten  eine  Länge  von  7,7  Millimeter. 

Je  mehr  über  die  Untersuchungen  der  Lichtcrschcinungcn  berichtet  werden 
konnte,  um  so  weniger  ist  von  denen  der  Wärmeerscheinungen  zu  sagen.  Die 
grosse  Aehnlichkcit  der  Inductionsfunkcn  mit  denen  der  Maschinenclektricität  veran- 
lasste allerdings  RiTcniE  23  schon  lange,  Knallgas  und  andere  cxplodircnde  Gasge- 
menge  mit  jenen  statt  dieser  zu  entzünden,  doch  ist  das  lange  Zeit  die  einzige 
Notiz  gewesen,  wo  der  Wärmewirkungen  Erwähnung  geschieht.  Nun  hat  aber 
Neeff  24  auf  eine  Polarität  zwischen  den  durch  den  galvanischen  Strom  bewirkten 
Licht-  und  Wärmeerscheinungen  aufmerksam  gemacht,  und  seinen  Magnetelektro- 
motor [§.  37,  N.  V.]  dazu  benutzt,  die  ersteren  wenigstens  aufzuzeigen.  Beobachtet 
man  nämlich  das  Spiel  des  WAGKER'schen  Hammers  mit  dem  Mikroskop,  so  sieht 
man  leicht,  dass  nur  an  dem  negativen  Ende  desselben  sich  eine  violettblaue  Licht- 
hüllc  befindet,  welche  von  vielfach  wechselnden  und  umherspritzeuden  weissen 
Funken  durchsetzt  wird.  Je  nach  dem  Wechsel  der  Stromesrichtung  springt  diese 
Lichterscheinung  von  der  Spitze  zur  Platte  oder  wieder  zur  Spitze  zurück.  Jetzt, 
wo  man  durch  den  RUiiMKORFF'schen  Apparat  das  Licht  im  elektrischen  Ei  in  weit 
grossartigerem  Massstabc  beobachten  kann,  bedarf  es  des  Mikroskope*  nieht  mehr, 
um  dieselbe,  schon  oben  erwähnte  Erscheinung  zu  sehen.  Während  aber  derart 
das  Licht  vorzugsweise  am  negativen  Pole  auftritt,  führt  Neeff  allerhand  Beispiele 
an,  um  zu  beweisen,  dass  am  positiven  Pol  vorzugsweise  Wärme,  oder  allgemeiner 
ein  lockerftdes ,  zerstörendes  Princip  auftrete.  So  beobachtete  Gassiot  ,  dass ,  wenn 
er  die  kupfernen  Poldräthe  seiner  grossen  Batterie  kreuzweise  über  einander  legte, 
so  dass  sie  an  einem  Punkte  derselben  geschlossen  wurde,  stets  der  positive  Drath 
zuerst  zum  Glühen  kam,  ja  dass  dieser  durch  die  Hitze  erweichte  und  infolge  dessen 
sich  sogar  am  freien  Ende  jenseits  der  Kreuzuugsstcllc  von  selbst  umbog.  Ferner 
ist  es  eine  geläufige  Beobachtung,  dass  bei  dem  Di^W^chen  Lichtversuch  im  luft- 


Digitized  by  Google 


§.  3<J. 


WIRKUNGEN  DER  INDLCTIONSSTRÖME. 


461 


leeren  Raum  die  positive  Kohleuspitze  an  der  hellsten  Stelle  eine  Grube  bekömmt, 
und  dass  die  daraus  fortgeführte  Materie  zur  negativen  Spitze  übergeht,  um  sich 
daselbst  zu  einer  kleinen  Erhöhung  anzuhäufen.  Ebenso  beobachtet  man  ein  weit 
stärkeres  Funkensprühen,  wenn  man  den  Strom  einer  starken  galvanischen  Säule 
zwischen  einem  dicken  Eisendrath  und  einer  QuecksilbcrÜache  im  lufterftilltcn  Räume 
überschlagen  lässt,  sobald  der  Drath  den  positiven  Pol  bildet,  als  wenn  er  zum 
negativen  Pol  genommen  wird.  Im  letzten  Falle  entwickeln  sich  Quecksilberdämpfe 
in  so  grosser  Menge ,  dass  sie  in  der  Form  von  leuchtenden  Wolken  sich  über  dem 
Quecksilbcrgefässe  erheben  u.  s.  w.  —  Dieses  vorzugsweise  Auftreten  der  Wärme 
am  positiven  Pole  will  aber  Gassiot  25  einer  neuern  Untersuchung  zufolge  nicht 
eben  so  wohl  für  die  Inductionsströme  wie  für  die  galvanischen  Ströme  bestätigt 
linden.  Im  Gegentheil  meint  er,  trete  sie  bei  ersteren  vielmehr  ebenfalls  am  negativen 
Pole  auf.  Fand  die  Entladung  in  der  Luft  statt  ,  dann  wurde  das  negative  aus  einem 
Platindrath  bestehende  Ende  vorzugsweise  erwärmt.  Waren  die  Dräthc  in  einem 
geraden  luftleeren  Thermometerrohr  eingeschlossen,  dann  erhitzte  sich  keiner  von 
beiden;  die  Entladung  erfüllte  aber  die  Röhre  mit  einem  weissen  glänzenden  Licht. 
Auch  wenn  an  irgend  einer  Stelle  die  Röhre  zur  Kugel  ausgeblasen  wurde,  breitete 
sich  die  Entladung  mit  ähnlicher  Lichterscheinung  in  derselben  aus,  und  hatte  die 
Kugel  etwa  t  Zoll  Durchmesser,  dann  erhitzte  sich  das  negative  Ende  beträchtlich, 
und  schwärzte  in  seiner  Nähe  das  Glas  über  und  über.  In  einem  Falle  kam  sogar 
das  Glas  zum  Schmelzen  und  es  reducirte  sich  Rlei  aus  demselben.  Am  positiven 
Ende  dagegen  blieb  das  Glas  stets  rein,  und  nur  der  Platindrath  wurde  auf  eine 
kurze  Strecke  mit  schwarzem  Pulver  bedeckt.  An  diesem  Ende  trat  mit  dem  Beginn 
der  Entladung  stets  ein  kleiner  glänzender  Funken  auf,  von  dem  aus  sich  der 
elektrische  Büschel  verbreitete,  während  sich  das  negative  Ende  mit  den  gewöhn- 
lichen blauen  und  rotheu  Flammen  bedeckte. 

Aehnliche  Beobachtungen  hatte  schon  Dkspretz  26  ein  Jahr  früher  gemacht,  in- 
dem er  fand,  dass,  wenn  im  elektrischen  Ei  der  im  violetten  Licht  spielenden  Kogel 
ein  Thermometer  angenähert  wurde,  dieses  eine  höhere  Temperatur  angab. 

Andere  in  derselben  Abhandlung  enthaltene  Versuche  verbreiten  sich  über  eine 
weitere  interessante  Wirkungsweise  des  Inductionsstromes.  Despretz  benutzte 
nämlich  den  Strom  des  RunMKORFP'schen  Apparates,  um  einen  Monat  laug  die  Elek- 
tricität  von  einem  Kohlenstück  auf  ein  Bündel  Platindräthe  überschlagen  zu  lassen. 
Nach  Beendigung  des  Versuches  hatte  sich  auf  den  Platindräthcn  ein  schwarzes 
Pulver  von  mikroskopischen  Octaedern  abgelagert,  das  aus  reiner  Kohle  bestand 
und  Rubine  schliff.  Die  mikroskopischen  Krystalle  sassen  wie  Alaunkrystalle  mit 
der  quadratischen  Grundfläche  auf,  und  hatten  das  Ansehen  der  rohen  Diamanten. 
Die  Kohle  war  aus  weissem  Kandis  dargestellt,  und  verbrannte  gleich  den  Krystallen 
ohne  Rückstand. 

Durch  ähnliche  Mittel  hat  Grove  47  eine  elektrochemische  Polarität  derjenigen 
Gase  entdeckt,»  welche  in  dem  sogenannten  leeren  Raum  der  Luftpumpe  noch  zu- 
rückbleiben.   In  denselben  brachte  er  nämlich  eine  Daguerreotypplatte  und  dieser 
gegenüber  eine  Stahlspitzc  und  Hess  zwischen  beiden  den  Strom  eines  Inductions- 
apparates  sich  in  bekannter  Weise  entladen.   Je  nachdem  nun  nach  dem  Auspumpen 
der  Rest  der  Luft  Sauerstoff  enthielt,  oder  einem  positiven  Gase  (Wasserstoff,  Stick- 
stoff u.  s.  w.)  angehörte,  oder  aus  einer  zersetzbaren  Luft  bestand,  erhielt  er 
Flecken,  wenn  die  Platte  mit  dem  positiven  Pol  in  Verbindung  stand,  oder  die 
Flecken  verschwanden,  wenn  sie  mit  dem  negativen  verbunden  war,  oder  sie  er- 
hielt in  beiden  Fällen  Flecken.   Diese  Flecken  waren  meist  verschieden  gefärbt  und 
bestanden  wohl  auch  aus  concentrischen  Ringen.    Wurde  die  Stahlnadel  mit  einer 
aus  anderem  Metall  vertauscht,  so  war  kaum  ein  Unterschied  in  den  Versuchscrgeb- 
nissen  wahrzunehmen,  wohl  aber  traten  beträchtliche  Verschiedenheiten  ein,  wenn 
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statt  der  Silberplatte  eine  Platte  von  anderem  Metall  angewendet  wurde.  Da  ver- 
hielt sich  z.B.  Wismnth  wie  Silber,  Platin  zeigte  sich  fast  indifferent,  Zinn,  Zink, 
Kupfer  und  Kisen  bedurften  viel  Sauerstoff  zur  Oxydation,  wurden  aber  nicht 
reducirt  u.  s.  f.  Die  vielen  hier  beschriebenen  Versuche  lassen  sich  noch  nicht  auf 
allgemeine  Gesichtspunkte  zurückführen,  bieten  aber  um  so  schätzbarere  Einzelheiten 
dar,  als  ganz  in  neuester  Zeit  höchst  eigeuthümliche  Zerlegungen  der  in  ähnlicher 
Weise  behandelten  trockenen  Gase  und  Dämpfe  nachgewiesen  worden  sind. 

Hat  man  nun  chemische,  physiologische,  galvanometrische  und  Magnetisirungs- 
versuche  vorzugsweise  angestellt,  um  mit  Hülfe  derselben  die  Gesetze  der  Inductions- 
ströme  zu  linden,  und  weniger  deswegen  um  mittelst  der  Inductionsströmc  die 
chemischen  u.  s.  w.  Gesetze  zu  ermitteln,  so  muss  doch  hier  noch  ein  Versuch 
AntinoriV"  erwähnt  werden,  der  darin  besteht,  dass  er  mit  Hülfe  einer  grossen 
dem  Museum  von  Florenz  gehörigen  Kupferdrathspiralc  durch  den  Erdmagnetismus 
chemische  Zerlegungen  zu  Stande  brachte.  Dieser  Versuch  hatte  um  deswillen  ein 
Interesse,  weil  Faraday  die  Gesetze  der  Induction  durch  Erdmagnetismus  [vergl. 
§.  35,  N.  II.]  zur  Erklärung  gewisser  Erscheinungen  des  Rotationsmagnetismus  ent- 
wickelte, und  um  deswillen  nachzuweisen  unterlassen  hatte,  dass  die  so  gewonnenen 
Inductionsströmc  sich  auch  in  chemischer  Beziehung  verhalten  wie  andere  Inductions- 
ströine.  Die  Ausfüllung  einer  andern  hier  gelassenen  Lücke  wurde  schon  in  §.  36, 
N.  VIII.  behandelt. 

IV.  Bei  Gelegenheit  seiner  Untersuchungen  über  elektrodynamische  Induction 
verglich  Henry  29  die  verschiedenen  Aeusserungen  derselben  unter  einander  bei 
verschiedener  erregender  Kraft,  und  fand,  dass  die  Intensität  der  Funken,  der 
physiologischen ,  der  magnetischen  und  der  chemischen  Wirkung  nicht  immer  einander 
parallel  gehen.  So  z.  B.  gab  eine  Spirale  aus  einem  93  Fuss  langen  Kupferband 
mit  einer  Thermosäule  helle  Oeffuungsfunkcn  unter  starkem  Geräusch,  aber  nur  sehr 
schwache  physiologische  Wirkungen.  Im  Allgemeinen  nehmen  zwar  für  denselben 
Rheomotor  sowohl  die  Funken  als  die  Zuckungen  mit  Verlängerung  des  Schlicssungs- 
bogens  bis  zu  einem  gewissen  Maximum  zu,  es  tritt  aber  für  die  ersteren  dieses 
Maximum  bei  einer  kürzeren  Drathlänge  ein  als  für  die  letzteren.  Dasselbe  zeigte 
sich  auch  bei  Nebcnströmen.  Wie  die  Funken  verhielt  sich  die  magnetisirende 
Kraft,  wogegen  die  chemischen  Zersetzungen  noch  längere  Zeit  ungeschwächt  von 
Statten  gingen ,  doch  allmälig  auch  abnahmen ,  während  die  Zuckungen  noch  immer 
zunahmen.  So  zeigten  sich  in  einem  Falle  durch  eine  inducirende  Bandspirale  und 
eine  Inductionsrollc  von  700  Yard  Vhä  Zo11  dicken  Drathes  weder  magnetische  noch 
chemische  Wirkungen  mehr,  während  die  Zuckungen  noch  ziemlich  kräftig  waren, 
doch  sanken  auch  diese  bis  auf  schwache  Empfindungen  in  den  Fingern  herab,  wenn 
die  Inductionsspirale  mit  einer  andern  von  1500  Yard  Länge  vertauscht  wurde. 

V.  Nobili  und  Antinori  30  konnten  «832  eine  elektrische  Spannung  an  den 
Enden  der  Inductionsdräthe  mittelst  eines  Goldplattelektroskopes  nicht  nachweisen. 
Erst  zwei  Jahre  später  machten  gleichzeitig  Masson  31  und  Jenkins  die  Beobachtung 
einer  Spannungserscheinung  durch  Inductionselektricität ,  dahin  gehend,  dass  sogar 
dann  ein  Stoss  empfunden  wird,  wenn  man  mit  einer  Hand  den  Eisenkern  eines 
grössern  Elektromagneten  berührt  und  mit  der  andern  dessen  Drathlcitung,  während 
der  durch  dieselbe  gehende  Strom  unterbrochen  wird. 

Diese  Erscheinungen  wurden  nun  von  Masson  und  Breguet  32  aufgenommen 
und  in  der  schon  mehrfach  citirten  Abhandlung  mit  andern  in  Einklang  gebracht. 
Sie  gingen,  sogar  soweit,  die  Induction  nur  als  eine  Erscheinung  der  statischen 
Elektricität  zu  betrachten,  und  zu  dem  Ende  mussten  sie  vor  aliein  nachweisen, 
dass  sich  eine  KLEisT'sche  Flasche  oder  ein  Condensator  mittelst  eines  Stromes  laden 
lasse,  an  dem  bislang  noch  keine  Erscheinung  der  statischen  Elektricität  nachge- 
wiesen worden  war,  nämlich  mit  dem  Strom  einer  magnetoelektrischen  Maschine. 
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Indem  nun  der  Grund  des  bisherigen  Misslingcns  darin  zu  suchen  ist,  dass  die 
Condensatorplatten  sich  gleichzeitig  durch  den  an  beiden  anliegenden  Drath  wieder 
entladen ,  indem  andererseits  durch  einen  Strom  von  starker  Spannung  Funken  von 
merklicher  Länge  hervorgebracht  werden  konnten,  so  luden  Masson  und  Brecuet 
fortan  den  Condensator  nicht  durch  Anlegen  der  Dräthc  an  beiden  Platten,  sondern 
vielmehr  aus  dem  Abstand  der  Schlagweite.  Ein  magnetischer  Inductions- 
strom  also,  welcher  Funken  von  merklicher  Länge  in  der  Luft  hervor- 
zubringen imStandc  ist,  vermag  einen  Condensator  zu  laden,  so  dass 
der  lnductionsstrom  in  statische  Elektricität  umgewandelt  werden 
kamt.  Nachdem  nun  dieses  Krgcbniss  einmal  gewonnen  war,  wurden  bei  den 
weiteren  Untersuchungen  die  kräftigeren  elektrodynamischen  Iuductionsspiralen  be- 
nutzt, welche  in  Fig.  283  von  Seite  411  hier  nochmals  dargestellt  werden  mögen. 

Um  die  leitenden  Ideen  bei  diesen  Untersuchungen 
anzudeuten,  mag  nur  erwähnt  werden,  dass  Masson 
und  Brecuet  keinen  gesonderten  Gegenstrom  neben 
dem  llauptstrom  in  einem  langen  Schliessungsdrath 
annehmen,  dass  sie  vielmehr  die  Erscheinungen  des- 
selben durch  ein  Auftreten  von  statischer  Elektricität 
beim  Ocflnen  der  Kette  erklären,  wclcho  um  desto 
grössere  Spannung  hat,  je  länger  der  Schliessungs- 
bogen  ist  und  eine  je  geeignetere  Gestalt  er  besitzt, 
um  die  Entwickclung  der  statischen  Elektricität  zu 
begünstigen.  Und  diese  Annahme  war  auf  den  durch 
elektroskopisehe  Versuche  geführten  Nachweis  be- 
gründet, dass,  wenn  ein  Drath  von  einem  elektrischen 
Strom  durchlaufen  wird,  Punkte  desselben,  welche 
in  gleichem  Abstand  von  dessen  Enden  liegen,  am 
Condensator  gleiche  und  entgegengesetzte  Spannungen 
zeigen,  welche  unverhältnissmässig  wachsen,  wenn 
man  die  Verbindungen  unterbricht  oder  wiederherstellt. 

Mittelst  dieser  Elektricität  des  Unterbrechungs- 
stromes konnte  nun  ein  Condensator  geladen  werden, 
wenn  man  die  Anordnung  der  Fig.  *Si  traf.  In  der- 
selben stellt  M  die  Spirale  der  vorigen  Figur  dar,  wenn 
die  beiden  Dräthe  derselben  in  gleichem  Sinne,  also  b 
mit  a'  verbunden  worden  sind ,  k  bedeutet  das  erregende 
Element,  C  den  Condensator  und  r  die  Stelle,  an  welcher 
der  Stromumlauf  unterbrochen  wird.  Hat  der  Strom  im 
Schlicssungsbogen  die  Richtung  der  beigesetzten  Pfeile 
und  ist  der  Nebendrath  an  die  untere  Condensatorplatte 
blos  bis  zur  Schlagweitc  angenähert,  so  ladet  sich  die  letztere  mit  negativer,  die 
obere  Platte  mit  positiver  Elektricität.  Eine  gleiche  Ladung  konnte  gewonnen 
werden,  wenn  die  eine  Condensatorplatte  ableitend  berührt,  und  das  freie  Ende  der 
Nebenschliessung  zum  Boden  abgeführt  wurde.  Ein  in  der  Ableitung  befindliches 
Galvanometer  zeigte  einen  Strom  auch  dann  noch  an,  wenn  gleichzeitig  eine  Wasser- 
säule mit  eingeschalten  war,  und  berührte  eine  Kette  von  mehren  Personen  die 
Condensatorplatte,  so  empfanden  alle  gleichzeitig  die  Stösse  der  bewegten  Elektricität. 

Die  bisher  mit  dem  Gegenstrom  angestellten  Versuche  wurden  bei  gleichem 
Erfolg  auch  mit  dem  Nebenstrom  wiederholt,  Zu  dem  Ende  wurde  zwischen  a  und  b 
der  Spirale  M  ein  Rheomotor  und  eine  unterbrechende  Vorrichtung  gebracht,  und  der 
Condensator  in  schicklicher  Weise  mit  dem  Drathe  <>'!>'  verbunden.  Bei  Benutzung 
blos  des  Oeffnungsstromes  ward  der  Condensator  in  demselben  Sinne  geladen  wie 
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beim  Gegenstrom.  Der  Schliessungsstrom  allein  gab  aber  entgegengesetzte  Zeichen, 
jedoch,  wie  begreiflich,  nur  sehr  schwache  Spannungen.  Eine  grössere  kleist  scIic 
Batterie  konnte  durch  den  Nebenstrom  geladen  werden,  und  ging  der  Ladungsstrom 
gleichzeitig  durch  den  menschlichen  Körper,  so  wurden  ebenso  schmerzliche  Er- 
schütterungen empfunden ,  als  wenn  die  Batterie  gar  nicht  im  Kreise  gestanden  hätte. 

Endlich  beobachteten  Masson  und  Bregubt  noch  die  folgende  interessante 
Ladungserscheinung,  die"  wieder  auf  die  oben  besprochene  zurückkommt,  welche 
schon  früher  Masson  allein  wahrgenommen  hatte.  Es  wurde  nämlich  in  bekannter 
Weise  in  dem  Drathe  ab  der  Spirale  M  der  Gegenstrom  und  in  dem  Drathe  u'  b' 
der  Nebenstrom  entwickelt.  Schloss  man  nun  a  uud  b'  oder  a!  und  b  mit  den 
Händen,  während  die  andern  beiden  Enden  vollkommen  isolirt  und  unverbunden 
blieben,  so  empfand  man  beim  jedesmaligen  Ocffnen  der  Kette  bedeutende  Stösse. 
Das  geschah  aber  nicht,  wenn  der  Körper  zwischen  a  und  a'  oder  zwischen  6  und  b' 
sich  befand.  Hieraus  geht  aber  hervor,  dass  im  Moment  des  Unterbrechens 
zwei  neben  einander  herlaufende  Dräthe  sich  verhalten  wie  eine  ge- 
ladene kleist'scIic  Flasche.  Die  durch  Induction  hervorgebrachten  Erscheinungen 
würden  sich  also  von  den  durch  Influenz  hervorgerufenen  nur  durch  die  Länge  und 
die  Anwendung  der  Leiter  unterscheiden,  würden  aber  denselben  Gesetzen  untcr- 
fullen,  als  diese.  Die  Induetionsströme  wären  somit  nur  ein  besonderer 
Fall  der  durch  Influeuz  erzeugten. 

Ganz  zweifclfrci  sind  jedoch  die  hier  dargestellten  Erscheinungen  nicht,  wie 
du  Bois  Reymond  82  zeigt.  Wird  nämlich  der  Nerv  eines  Froschschenkclpräparates 
mit  einem  Ende  der  offenen  Nebenspirale  in  leitende  Verbindung  gesetzt  und  wird 
entweder  das  Präparat  oder  das  andere  Ende  der  Spirale  ableitend  berührt,  so 
zuckt  der  Schenkel,  stärker  im  erstcren,  schwächer  im  letzteren  Fall.  Die  Zuckungen 
treten  aber  nicht  ein ,  wenn  der  Schenkel  und  das  freie  Ende  gleichzeitig  vollkommen 
isolirt  sind.  Durch  Unterbindung  des  Nerven  werden  die  Erscheinungen  nicht  geändert. 
Nun  aber  verfallen  bekanntlich  einige  Zeit  nach  dem  Tode  des  Thicres  die  von  ihm 
entnommenen  Präparate  in  einen  Zustand  geringerer  Erregbarkeit,  bei  welchem  sie 
blos  durch  einen  vom  Ursprung  des  Nerven  nach  dessen  peripherischen  Verzwei- 
gungen abwärts  gehenden  Strom  in  Zuckungen  gerathen,  und  bei  noch  weitcrem 
Absterben  reagiren  sie  blos  noch  auf  einen  im  Nerven  aufsteigenden  Strom.  Werden 
nun  an  beiden  Spiralenden  Präparate  angebracht  von  gleicher  Erregbarkeit,  so 
zucken  dieselben  abwechselnd,  das  eine  beim  Schliessen,  das  andere  beim  Oeffnen 
der  Kette.  Das  erklärt  sich  nun  daraus,  dass  in  jedem  Falle  beide  Elcktricitätcn. 
also  beispielsweise  die  positive  an  beiden  Enden  in  Bewegung  geräth,  wenn  auch 
nur  ein  Ende  abgeleitet  wird.  Doch  ist  die  Bewegung  am  direct  abgeleiteten  Ende 
und  somit  auch  die  Wirkung  auf  das  Präparat  stärker  als  am  isolirten  Ende.  Es 
fragt  sich  aber,  was  wird  aus  der  entsprechenden  negativen  Elektricität?  Will 
man  .annehmen,  dass  sie  ebenfalls  durch  den  abgeleiteten  Schenkel  abfliessc,  so 
würde  auch  der  am  andern  Ende  befindliche  Schenkel  in  Zuckungen  gerathen,  denn 
bei  ihm  flösse  die  negative  Elektricität  aufwärts,  also  die  positive  Elektricität  ab- 
wärts. Das  ist  aber  nicht  der  Fall.  Es  wäre  ferner  die  Möglichkeit,  dass  diese 
negative  Elektricität  in  der  Drathrolle  beharrtc,  bis  sie  anderweit  ( etwa  bei  Gelegen- 
heit der  Anleitung  des  Ocffnungsstromes,  wenn  zuerst  mit  dem  Schliessungsstrom 
openrt  wurde)  abgeleitet  würde.  Dann  müsste  dieselbe  aber  elektroskopisch  nach- 
weisbar sein,  was  ebenfalls  nicht  gelang.  Beide  Möglichkeiten  treffen  also  nicht 
zu,  und  die  Frage  muss  offen  bleiben. 

VI.  Eine  Erweiterung  der  Versuche  von  Masson  und  Bregüet  verdanken  wir 
Sinsteden  33 ,  indem  er  Spannungserscheinungen,  selbst  Funken  an  unge- 
schlosscneti  Inductionsspiralen,  und  zwar  zuvörderst  Spannungserscheinungen  an  einer 
SAXTON'schcn  Maschine  nachwies.   Die  Maschine  hatte  die  örtling'scIic  Einrichtung 
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(§.  36,  N.III.  Ende)  und  war  mit  einem  Stahlmagnetcn  von  2  00  Pfund  Tragkraft 
versehen.  Der  Eisenkern  bestand  aus  isolirten  Dräthen  und  über  diese  waren  zwei 
Inductionsrollcn  von  je  1 640  Fuss  l/4  Linie  dicken  Kupferdrathes  gewunden.  Die 
.  ganze  Maschine  war  auf  Bäuschen  von  Gummi  elasticum  isolirt,  und  die  beiden 
Ständer  für  die  schleifenden  Federn  sowie  die  Handharfe  zum  Drohen  waren  aus 
Glas  gefertigt.  Der  Abstand  zwischen  den  Magnetpolen  und  dem  rotirenden  Anker 
betrug  iy2  Linien,  und  beide  wurden  zur  weiteren  Isolation  mit  Wachstaffet  und 
Schellack  überdeckt. 

So  vorgerichtet  wurden  die  beiden  Ständer  im  ungcschlosscneu  Zustand  durch 
ein  mit  einem  Condensator  versehenes  Goldplattclektroskop  geprüft,  und  sie  zeigten 
positive  und  negative  Elektricität  in  demselben  Sinne,  in  welchem  man  sie  als 
positive  und  negative  Pole  bezeichnet,  wenn  sie  durch  einen  Schliessungsbogcn 
mit  einander  verbunden  sind.  Wenn  man  den  einen  der  beiden  Ständer  ableitend 
berührte,  so  vergrösserte  sich  wie  an  der  voLTA'schen  Säule  die  Spannung  des 
andern.  Unter  den  letztgenannten  Umständen  zeigte  aber  auch  der  Stahlmagnet 
stets  diejenige  freie  Elektricität,  welche  an  dem  isolirten  Ständer  auftrat,  und  das 
erklärt  sich  daraus,  dass  der  Magnet  durch  Vertheilung  von  dem  isolirten  Anker 
her  elektrisch  wurde,  und  sonach  von  ihm  nur  die  mit  der  vertheilcnden  gleich- 
namige Elektricität  abgeleitet  werden  konnte.  Sinsteden  verwahrt  sich  zwar  gegen 
diese  Erklärung,  doch  ohne  eine  andere  zu  geben,  und  ohne  Versuche  ausführlicher 
mitzutheilen ,  welche  in  überzeugender  Weise  dieselbe  widerlegen. 

Da  nun  die  heftigeren  physiologischen  Wirkungen  der  niagnctoclck frischen 
Maschinen  gerade  durch  Gegenströme  hervorgerufen  werden,  welche  beim  Ocffheu 
metallischer  Schliessungen  des  von  der  Maschine  ursprünglich  erregten  Stromes 
entstehen,  war  es  von  besonderem  Interesse,  die  elektrischen  Spannungen  an  den 
Enden  der  Inductionsrollen  zu  untersuchen,  wenn  eine  Schliessung  derselben  un- 
mittelbar vorangegangen  war.  Von  den  hierher  gehörigen  Versuchen  mag  der  fol- 
gende besonders  hervorgehoben  werden.  Es  wurde  nämlich  der  Apparat  nach  Art 
der  Figg.  28o  und  286  umgestaltet.    Dem  zufolge  sind  an  der  Welle  /,  welche  die 


Inductorrollen  trägt,  zwei  Mctallwalzcn  irt  und  <r2  so  angebracht,  dass  sie  in  ge- 
wöhnlicher Weise  die  beiden  Inductorcnden  repräsentiren.  Dieselben  tragen  zwei 
Horncitisätzc,  welche,  wie  die  schraflirtcn  Stellen  andeuten,  den  halben  Umfang  der 
untern,  resp.  ob'crn  Seite  der  Walzen  ausfüllen,  sodass  zwei  Federn,  welche  von 
dem  isolirten  Ständer  a  ausgehen,  bei  jeder  Umdrehung  halb  auf  Metall  und  halb 
auf  Horn  schleifen,  während  eine  von  dem  Ständer  b  ausgehende  Feder  blos  auf 
dein  Metall  der  untern  Walze  schleift.  Soll  nun  bei  einer  durch  den  Pfeil  r  ange- 
deutete» RotatioHSrichtung  der  Axe  i  das  mit  »e,  verbundene  Inductorendc  auf  seine 
freie  Elektricität  nach  vorangegangener  Schliessung  untersucht  werden,  so  wird  w7 
so  gedreht,  dass  sein  Horneinsatz  wie  in  Fiy.  2Sö  um        t,es  Kreisumfanges  dein 
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von  voraufläuft,  dann  wird  der  Ständer  b  mit  einer  auf  dem  Metall  von  w% 
laufenden  Feder  versehen  und  durch  einen  Drath  /  nach  dem  Erdboden  abgeleitet,, 
ingleichen  wird  der  Ständer  a  mit  einem  Elektroskop  e  in  Verbindung  gesetzt.  So 
lauge  nun  beide  von  a  ausgehende  Federn  auf  dem  Metall  ruhen,  sind  die  luductor- 
rollen  geschlossen,  sobald* aber  die  untere  Feder  auf  den  Horneinsatz  von  u>,  kommt, 
werden  sie  geöffnet.  Immerhin  bewegt  sich  die  obere  Feder  noch  lange  genug 
auf  dem  Metall  von  wx ,  um  die  freie  Elektricität  des  Inductorendes  an  a  und  somit 
an  das  Elektroskop  «  zu  übertragen,  während  die  freie  Elektricität  des  zu  tc?  ge- 
hörigen Inductorendes  über  6  und  /  zum  Boden  abfliesst.  Unter  so  bewandten 
Umständen  kann  nur  die  bei  der  Unterbrechung,  nicht  aber  die  während  des 
ganzen  ungeschlossenen  Ganges  frei  werdende  Elektricität  gesammelt  werden.  Denn 
liegen  beide  Federn  a  auf  den  isolirenden  Einsätzen ,  so  wird  ihnen  keine  freie 
Elektricität  mitgetheilt;  dann  aber  verlässt  die  untere  Feder  bei  weiterer  Drehung 
ihren  Horneinsatz  früher  als  die  obere,  findet  jedoch  auf  keine  freie  Elektricität 
vor,  weil  diese  durch  die  andere  Feder  nach  6  abgeleitet  war;  und  wenn  endlich 
beide  Federn  von  a  ihre  Horneinsätze  verlassen,  so  jst  der  Strom  wieder  ge- 
schlossen. —  Soll  aber  das  andere  mit  tra  verbundene  Inductorende  untersucht 
werden,  so  wird  diese  Walze  wie  in  Fig.  286  um  %  des  Kreisumfanges  zurück- 
gedreht und  die  Feder  des  abgeleiteten  Ständors  io,  auf  den  metallischen  Umkreis 
der  oberen  Walze  in,  gebracht.  Im  Uebrigen  bleibt  die  Untersuchung  dieselbe.  — 
Durch  diese  Versuche  zeigte  sich  nun,  dass  nach  vorangegangener  Schliessung 
der  Inductor rollen  die  Spannung  der  freien  Elektricität  ihrer  Enden 
ungleich  bedeutender  ist,  als  wenn  dieselben  ungeschlossen  bleiben. 
Die  Elektroskoppendel  kamen  nämlich  zu  ganz  beträchtlicher  Divergenz  auch  ohne 
Anwendung  eines  Condensators.  Doch  was  das  Vorzeichen  der  gewonnenen  freien 
Elektricität  betrifft,  so  waren  die  Ergebnisse  zweifelhaft,  denn  die  Goldplätteben 
befanden  sich  in  häufigen  Schwankungen  und  divergirten  bisweilen  mit  positiven, 
bisweilen  mit  negativen  Zeichen. 

Offenbar  treten  hier  grosse  Analogien  mit  den  schon  von  Breguet  und  Massow 
beobachteten  Thatsachen  hervor.  Das  veranlasste  Sinsteden  33  auch  .seinerseits  die 
Spannungsersthcinungen  an  ungeschlossenen  elektrodynamischen  Inductionsrollen 
zu  untersuchen.  Zu  dem  Ende  wurde  eine  inducirende  Spirale  auf  ein  ö  Zoll  langes 
und  &/4  Zoll  weites  Holzrohr  mit  dünnen  Wänden  gerollt,  und  nachdem  sie  mit 
Waehstaffet  umlegt  war,  wurde  über  dieselbe  3280  Fuss  dünner  Kupferdrath  als  ln- 
duetionsspirale  gewickelt.  In  der  Höhlung  der  Schliessungsspirale  stand  ein  Glas- 
eylindcr  und  dieser  war  mit  6  Zoll  langen  isolirten  Eisendräthen  gefüllt.  Nun 
zeigten  sich  ausser  schon  von  früher  bekannten  Erscheinungen  namentlich  noch  die 
folgenden.  Wurde  nämlich  das  äussere  Drathende  der  offenen  Inductionsspirale 
mit  einer  Hand  und  ein  beliebiges  Ende  der  Schliessungsspirale  oder  auch  das 
Kisendrathbündel  mit  der  andern  Hand  gefasst,  so  erhielt  man  Schläge.  Diese 
traten  jedoch  nicht  auf,  wenn  das  innere  Ende  der  Inductionsspirale  mit  dem 
äusseren  vertauscht  wurde.  Im  letzten  Falle  hörte  sogar  das  Brennen  auf,  welches 
man  empfand,  wenn  man  das  innere  Ende  der  Inductionsspirale  oder  den  Eisenkern 
allein  berührte.  Dass  nun  die  aus  dem  Eisenkern  hervorgehende  und  so  gut  wie  die 
der  beiden  Spiralen  auch  auf  eleklroskopischcm  Wege  nachweisbare  Elektricität  nichts 
mit  dem  magnetischen  Vorgang  im  Eisen  zu  schaffen  hat,  zeigt  sich  dadurch,  dass 
qualitativ  dieselben  Erscheinungen  eintraten,  wenn  die  Eisendräthe  mit  Messingdräthen 
vertauscht  wurden.  Die  Erklärung  liegt  vielmehr  näher:  Durch  die  Induction  wird 
stets  entgegengesetzte  freie  Elektricität  nach  beiden  Enden  der  Inductionsspirale 
Betrieben  Ihre  innern  Lagen  als  die  dem  Eisenkern  näheren  wirken  überwiegend 
auf  dessen  nullelektrischen  Zustand  verteilend,  binden  in  ihm  die  mit  der  Ladung 
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des  äussern  Endes  gleichnamige  Elektricität  und  inachen  die  ungleichnamige  frei. 
Durch  Berührung  des  äussern  Endes  und  des  Eisenkerns  wird  sonach  eine  Leitung 
für  entgegengesetzte  Elektricitäten  geboten,  während  man  es  bei  Berührung  des 
innern  Endes  und  des  Kernes  mit  gleichnamigen  7.11  thun  hat,  woher  die  verschie- 
dene Wirkung.  Gleich  dem  Eisenkern  verhält  sich  die  Magnetisirungsspirale,  nur 
kann  es  auffallen,  dass  bei  Sinstedens  Versuchen  beide  Enden  derselben  gegen 
beide  Enden  der  lnductiunsspirale  gleich  rea^giren,  während  bei  denen  von  Masson 
und  Breoubt  nur  dann  eine  Wirkung  auftrat,  wenn  das  innere  Ende  der  einen  und 
das  äussere  Ende  der  andern  Spirale  gleichzeitig  gefasst  wurden.  Bedenkt  man  aber, 
dass  in  den  letzteren  Versuchen  die  Magnetisirungsspirale  dieselbe  Länge  hatte  als  die 
neben  ihr  aufgewundene  lnductiunsspirale,  wahrend  bei  Sinstedens  Versuchen  nur 
eine  sehr  kurze  Magnetisirungsspirale  in  Anwendung  kam,  so  kann  von  der  schwachen 
Spannung  der  beim  Oeflnungsstrom  in  letzterer  auftretenden  freien  Elektricität  Ab- 
stund genommen  und  die  Magnetisirungsspirale  gleich  dem  Eisenkern  nur  als  in- 
differentes Belege  betrachtet  werden. 

Das  grosse  Interesse,  welches  der  Gegenstand  bietet,  sowie  Bedenken,  welche 
gegen  die  Beobachtungen  erhoben  wurden  34 ,  veranlassten  Sinsteden  3ft,  die  letzten 
Versuche  in  noch  grösserem  Umfang  abermals  aufzunehmen.  Der  von  ihm  con- 
struirte  Apparat  ist  nach  der  Beschreibung  in  Fig.  2S7  zu  V3  der  natürlichen  Grösse 
im  Durchschnitt  wiedergegeben,  und  un- 
terscheidet sich  von  dem  vorigen  wesent- 
lich durch  Einführung  zweier  Stanniolbc- 
lege  auf  der  innern  und  auf  der  äussern 
Fläche  der  Inductionsspirale ,  die  sieh 
gewissermassen  wie  die  Belege  einer 
KLEisT'schen  Flasche  verhalten,  zwischen 
denen  sich  die  Elektricitätsqucllc  befindet. 
In  der  Figur  bedeutet: 

k  ein  Bündel  isolirter  Eiseudräthe; 
//  \tlt  zwei  dasselbe  oben  und  unten 

umschliessendc  Holzscheiben ; 
$$  die  Magnetisirungsspirale,  gewun- 
den aus  zwei  f  Linie  dicken  Kupfer- 
dräthen  und  überlegt  mit  WachstalTct 
und  Schellack; 
au,  au   einen   geschlitzten  Stanniol- 
cylinder,  welcher  auf  der  Wachs  - 
taflet-  und  Schellackisoliruug  liegt 
und  wiederum  mit  denselben  Isola- 
toren überdeckt  ist; 
ii  die  aus  3000  Fuss  V4  Linie  dicken 
Kupferdrathcs  bestehende  Inductions- 
spirale; 

ßß,  ßß  ein  geschlitzter  Stanniol«  ylinder  von  der  Inductionsspirale  getrennt  durch 

Schellack  und  Waehstaffct;  • 
tt  ein  Bodenbrett; 

o  ein  in  dasselbe  eingelassener  Eisenstab : 

e  eine  Eisenplatte  auf  0  liegend  und  mit  dem  Drathbündcl  und  dessen  Umgebung 

an  //  festgeschraubt; 
n  eine  auf  0  festgeschraubte  Eisenstange; 

r  ein  in  dieser  Stange  mit  Scharnier  gehender,  dem  untern  ähnlicher  Eisenstab; 

30* 


Digitized  by  Google 


406 


RMTKK  ABSCHNITT.   STKÖMK  UTKCH  INDliTloN. 


§.  VJ 


</  eine  an  letzteren  befestigte  Platte,  welche  mit  r  durch  eine  starke  an  n  be- 
findliche Feder  nach  oben  gedrückt  wird; 

m  einen  Mcssiugstab,  in  welchem  der  eine  Pnldrath  des  Rhcomotors  cingc- 
schraiibt  wird,  und  der  üben  eine  Schranbc  />  mit  Platinspitze  trägt,  gegen 
welche  die  auf  dem  Querstab  r  befestigte  Platinplatte  n  bei  nnthätiger  Kette 
drückt ; 

I  ein  mit  dem  innern  Stanniolcylindpr  an  und 

Ii  ein  mit  dem  äussern  (ift  in  Verbindung  stehender  Kupferdrath,  oben  mit 
Knöpfchen  versehen ; 

<  ein  Messingständer  zur  Aufnahme  des  negativen  Pnldrathcs  der  Kette  und  der 
beiden  Enden  der  Leitungsdräthe,  deren  Anfänge  in  die  Eiscnstange  n  einge- 
schraubt sind: 

a  eine  (ilasstange  mit  Messingknopf  zur  Aufnahme  des  innern  Endes  der  In- 
ductionsrnllc; 

b  eine  gleiche  Stange  zur  Aufnahme  des  äussern  Endes. 

Einer  sehr  vollkommenen  Isolation  hatten  sich  die  Stanniolcylinder  des  Apparates 
nieht  zu  erfreuen,  denn  wurde  einer  derselben  mit  Eleklricität  gefüllt,  während  er 
mit  einem  Elektroskop  in  Hcrühruug  stand,  so  fielen  dessen  Pendel  zusammen,  so- 
bald die  Inductionsspiralc  mit  einer  Ableitung  zum  Hoden  verbunden  wurde.  Leber 
den  Zweck  der  einzelnen  Apparattheile  braucht  kaum  weiteres  hinzugefügt  zu  werden, 
als  dass  die  Platte  tl  dazu  dient,  nach  Art  des  w aon Kit'schcn  Hammers  den  pri- 
mären Strom  bei  n  zu  öffnen  und  zu  schliessen. 

Nach  den  frühern  Untersuchungen  ist  nun  ersichtlich,  dass  der  innere  Stanniol- 
cylinder utt  dieselben  Spannungserscheinungen  zeigen  wird,  wie  der  Eisenkern  und 
die  Magnctisirungsspirale.  und  dass  der  äussere  C.ylüidcr  f}ji  das  reeiproke  Verhalten 
zeigen  muss.  In  Wahrheit  gaben,  bei  olfener  Induc  tionsspirale  und  wenn  die  primäre 
Spirale  auch  nur  mit  einem  einfachen  Kupferzinkeleincnt  erregt  wurde,  die  Kugeln 
I  und  //  stets  entgegengesetzte  Elektricitätcn.  Namentlich  aber  zeigte  A  stets 
dieselbe  freie  Klektricität  wie  das  innere  Ende  des  Indnctionsdrathes  o,  und  Ii  die- 
selbe wie  b.  Mit  einem  (ioldplattclcktroskop  in  Verbindung  gesetzt,  ist  der  Aus- 
schlag nicht  dauernd,  sondern  die  Plättchen  fallen  häufig  zusammen  und  schlagen 
wieder  aus.  Jede  Kugel  .1  und  B  giebt  für  sich  Füukchen  von  i  Linien  Länge  und 
zwar  stärkere,  wenn  die  andere  Kugel  ableitend  berührt  wifd.  Ist  eine  der  beiden 
Kugeln  mit  einein  Metallarm  verbunden  und  wird  dieser  der  andern  angenähert ,  so 
schlagen  dauernde  Funkenströme  bis  auf  2  Linien  mit  starkem  Geräusch  und  hellem 
(ilanz  über.  Dabei  kann  Alkohol  und  (lolophonium  entzündet  und  sechsfaches  Schreib- 
papier durchschlagen  werden.  Mit  beideu  Händen  gefasst.  geben  sie  Schläge,  wie 
stark  geladene  klkist'scIic  Flaschen.  Wird  Jodkalhun  -  Stärkckleister  zwischen  beide 
Kugeln  gebracht,  so  entsteht  eine  starke  Zerlegung,  nicht  aber  durch  den  Strom 
einer  einzigen  Kugel.  Dagegen  gab  ein  (Jahanomctev  keinen  Ausschlag,  wenn  es 
ini)  A  und  //  in  Verbindung  stand,  auch  nicht  einmal  bei  Einschaltung  einer  nassen 
Schnur.  Zwischen  a  und  b  aber  waren  bei  jeder  ^»effnung  und  Schliessung  die 
Ausschläge  der  Nadel  beträchtlich.  Ebenso  konnte  mau  einen  schwachen  Ausschlag 
erhalten,  wenn  die  (•alvanometerenden  die  beiden  Stander  am  Schlitz  des  äussern 
Stanniolcylinders  verbanden  und  wenn  der  primäre  Strom  geölfnet  oder  geschlossen 
wurde,  indem  dann  der  i.\ linder  eine  einfache  indiicirte  Windung  repräsentirte. 

Noch  wurde  ein  ganz  besonderer  Einlluss  des  IMatinstiftes  p  und  der  Platin- 
platte rr  beobachtet,  denn,  als  dieselben  abgenutzt  und  zufällig  durch  ganz  ähnliche 
Theile  von  chemisch  reinem  Silber  ersetzt  waren,  bekamen  die  Erscheinungen  einen 
vollkommen  andern  Charakter.  Während  nämlich  die  Platinplatte  mit  verbranntem 
Platin  stets  bedeckt  und  nur  schwierig  zu  reinigen  war.  während  massige  und  die 
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Platinspitzc  mit  einer  blauen  Lichthülle  umkleidende  Funken  auftraten,  und  während 
diese  schon  bei  einer  Drehung  des  Kopfes  als  interniittiieud  erkannt  werden  konnten: 
blieb  die  Silberplatte  blank  und  der  Stift  nutzte  sieh  nicht  ab,  die  Funken  waren 
klein  und  eine  Intcnnittenz  konnte  durch  jenen  Versuch  nicht  wahrgenommen  werden, 
lugleichcu  war  der  Bogen,  den  die  Flutte  durchlief,  bei  Anwendung  des  Silberstiftes 
ein  unvcrhältnissmässig  viel  kleinerer,  als  bei  Anwendung  des  Platins.     Dazu  kam 
vor  allem,  dass  beim  tichraueh  des  Silberstiftes  alle  Spannungserscheinungen  bis 
auf  eine  geringe  Spur  verschwanden.     Der  Giund   «lieser  auffallenden  Thatsache 
wird  von  Sinsteden  in  der  Verzögerung  gefunden,  welche  die  Stromschliessuug 
erleidet,  bis  Platinstift  und  Platte  durch  das  sie  bedeckende  schwarze  Pulver  hin- 
durch zur  wirklichen  metallischen  Berührung  kommen,   und  in   der  Verzögerung 
der  Stromöffuung,   indem  nach  der   metallischen  Trennung   von  Stift  und  Platte 
das  undicrgestreute  glühende  Platinpulvcr  den  Strom  noch  eine  geraume  Zeit  leitet, 
ehe  er  vollständig  unterbrochen  wird.    Diese  Gründe  fallen  dagegen  beim  Silber 
fort,  indem  dasselbe  nicht  die  Eigenschaft  besitzt,  vom  galvanischen  Strom  zer- 
stäubt zu  werden.    „Die  Schliessung  und  Unterbrechung  durch  den  Platinstift  übt 
dem  zufolge  im  Gegensatz  zu  der  durch  den  Silberstift,  einen  dreifachen  Eintluss 
aus:  einmal  veranlasst  sie  eine  stärkere  Magnetisirung  des  Eisenkernes  (entsprechend 
der  Trägheit  des  Eisens  im  Annehmen  von  Magnetismus);  ferner  läuft  dem  zufolge 
eine  grössere  Menge'  entgegengesetzter  Elektricitäten  wahrend  des  Oeffnungsstroincs 
der  Magnetisirungsspirale  von  den  Enden  der  offenen  Inductiousspirale  zurück,  und 
drittens  geschieht  diese  Elcktricitätsbewegung  während. einer  längeren  Zeitdauer.  — 
Wenn  wir  die  frühere  Erklärung  auf  das  Verhalten  der  beiden  Stannioleyliuder 
übertragen,  so  würde  die  an  ihnen  auftretende  freie   Elektricität   durch  Influenz 
erzeugt  sein,  indem  die  innern  und  äussern  Schichten  der  offenen  Induetionsspirale 
die  ihnen  befreundeten  Elektricitäten  in  den  zunächst  benachbarten  Stannioleyliuder 
binden    und   die  gleichnamigen   Elektricitäten    in    denselben    frei   werden  lassen. 
Ganz  gelöst  scheinen  aber  manche  dabei  sich  aufdrängende  Fragen  nicht  zu  sein: 
Wie  kommt  es,  dass  au  den  innern  und  äussern  Schichten  der  offenen  Induetions- 
spirale und  dem  entsprechend  an  beiden  bezüglichen  Stanniolcylindern  immer  nur 
eine  Art  von  Elektricität  auftritt,  wo  doch  für  den  Ocffnungsstrom  und  für  den 
Schliessungsstroin  eine  entgegengesetzte  Bewegung  der  Elektricität  im  Nebendrath  < 
unzweifelhaft  ist?    Hängt  damit  vielleicht  die  hüpfende  Bewegung  der  Elektroskop- 
pendcl  zusammen,  wenn  der  eine  der  beiden  Stannioleyliuder  auf  dieselben  reagirt, 
und  deutet  jenes   abwechselnde   Ausschlagen   und   Zusammenfallen   vielleicht  auf 
entgegengesetzte  Elektricitäten,  mit  denen  die  Stannioleyliuder  im  Wechsel  geladen 
werden?    Wenn  aber  ferner  auch  nachgewiesen  wäre,  dass  einer  der  beiden  ent- 
gegengesetzten Ströme  über  den   andern   überwöge   und   dem   zufolge  auch  die 
mittlere  Ladung  der  Stannioleyliuder  ein  gewisses  Vorzeichen  besitzt,   was  wird 
dann  aus  der  von   den   anliegenden  Schichten   der  Induetionsspirale  gebundenen 
Elektricität?    Gleicht  sie  sich  vielleicht  infolge  «ler  mangelhaften  Isolation  im  Laufe 
der  Zeit  mit  der  bindenden  in  der  Spirale  aus?     Oder  rührt,  der  unerschöpfliche 
Funkenstroin  bei  Annäherung  der  beiden  Knöpfe  .1  und  Ii  her  von  abwechselnd 
entgegengerichteten   Strömen?     Nun,    es    steht   eine  Erweiterung   dieser  höchst 
interessanten  Versuchsreihen  in  Aussicht.  — 


1  Stöhkkk.    Namentlich  *  Pop«/.  Ann.  Bd.  Ol.  S.  417  (  1 84 i  )  und  Bd.  77.  S.  W>7  (185U). 
5  Sinsteden.    *  Voxg.  Ann.  Bd.  70.  S.  29  und  193  ( 1848),  sowie  Bd.  92.  S.  1  und  220- 
1  Prxii.    *  Dovc  s  Hop.  d.  Ph.  1.  30«. 
1  Sivro!«.    •PotHjr.  Ann.  39.  iOI. 

s  Dovr..    *  Po^.  Ann.    W.  31  I  (1838).  —  Aus  den  Berichten  der  berliner  Akademie. 
I  ntersuchungen  im  tiebiete  der  Inductionselektrieität.    Berlin  1812.    S.  13. 
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schrift für  Naturwissenschaft.  1.  459. 

11  Ritchie.  'Pogg.  Ann.  32.  529  (  1834).  —  Aus  l'hilos.  Transact.  for  1855.  pt.  II.  (20.  März 
4  833).  —  Philos.  Mag.  (3.)  4.  405. 

14  Neeff.    'Pogg.  Ann.   Bd.  66.  S.  414  (  1845)  und  Bd.  69.  S.  144  (  1846). 
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M  Despretz.  'Comptes  rend.  37.  369  (  4853).  —  Cosmos  par  Moigno.  3.  p.  369  et  388.  — 
'Inst.  N.  1027  (7  Sept.  4853).  p.  303-  —  '  Dingler's  pulytechn.  Journ.  429-  445.  —  Chemi- 
sches Centralblatt.  1853.  733-  —  Athenaeum.  1853-  4  231-  —  Aich,  des  scc.  ph.  et  nat. 
24.  281  —  Mech.  Mag.  59.  386.  —  Zeitschrift  für  Naturwissenschaft.  2.  260.  —  Erdmanns 
Journal.  69.  55.  —  Edinb.  Journ.  56.  478.  —  Liebigs  Ann.  d.  Ch.  88.  226-  —  Polytech- 
nisches CentralblaU.  4854.  S.  247.  —  Archiv  der  Pharmacie.  (2.)  Bd.  77.  S.  4  40  und 
Bd.  79.  S.  47.  Fcchner's  Centralblatt.  1854.  248  —  Neues  Jahrbuch  der  Pharmacie. 
1.  252- 

57  Crove.    'Ann.  de  ch.  et  de  ph.   (3.J  37.  376.  —   Philos.  Transact.  for  I8.H.   p.  87.  — 

Inst.  4  852.  p.  345.  —  Philos.  Mag.   [  4.)  p.  160  et  498.  —  Arch.  des  scc.  ph.  et  nat. 

Vol.  21.  p.  4  42  et  Vol  23.  p.  196.  —  Proc.  of  Hoy.  Soc.  6.  468.  —  *  Pog«.  Ann.   Bd.  93. 

S.  447  und  582  (  1854). 
*•  Antinori.    Elemenli  di  fisica  sperimentale  di  F.  Marcez  tradotti  doli'  abbate  L.  Marcili. 

Firenzc  4 839.   p.  21.   —   Ingleichen  Mellom  in  den  *  Ann.  de  ch.  et  de  ph.  [3.1   15.  34 

(  4845). 

*•  Hehry.  'Pogg.  Ann.  Ergänzungsband  1.  282  (  1842).  —  Aus  den  Transact-  of  the  Ame- 
rican philos  Soc.  Vol.  6.  —  Dritte  Abhandlung  einer  unter  dem  Titel:  „Beiträge  zur  Elek- 
tricität  und  zum  Magnetismus"  erschienenen  Untersuchung.  —  'Ann.  de  ch.  et  de  ph 
(3.J  3.  394  (  1841  ). 

10  L.  Nobili  e  V.  Antinori.  '  Antohgia  Fiorentina.  Vol.  46.  N.  438.  p:  150  ( Ciugno  4832). 
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34  Vergl.  du  Bois-Revmond  in  'Berliner  Berichte  für  1846.   S.  509. 
**  Sinsteden.    '  Pmrg.  Ann.  85.  465  (1852  ). 

40.     (ieselze  der  Induelion. 

Je  verwickelter  die  in  diesem  Abschnitt  behandelten  Erscheinungen  sind 
Um  so  mehr  nehmen  sie  den  Eifer  der  Forscher  in  Anspruch,  die  ttesetze  der 
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selben  festzustellen.  Soweit  nun  das  in  dieser  Beziehung  Geleistete  nicht  in 
den  Gang  der  bisherigen  Darstellungen  verflochten  werden  konnte,  und  soweit 
dabei  nicht  theoretische  Betrachtungen  zugrunde  gelegt  worden  sind,  mag  es 
demnächst  zusammengestellt  werden.  Es  muss  aber  sogleich  bemerkt  werden, 
dass  man  sich  bei  den  Untersuchungen  über  die  Gesetze  der  Induction  wesentlich 
nur  auf  die  secundären  Ströme  beschränkt  hat,  und  dass  die  Ströme  höherer 
Ordnungen  eine  eingehendere  Erforschung  noch  nicht  erfuhren. 

Wir  unterschieden  galvanische  und  magnetische  Induction,  je  nachdem  der 
zu  inducirende  Leiter  den  Wirkungen  ausgesetzt  ist,  welche  aus  Schwankungen 
galvanischer  Ströme  oder  magnetischer  Verkeilungen  hervorgehen.  Statt  der 
magnetischen  Kräfte  konnten  immer  die  gleichwertigen  amperk  sehen  Spiral- 
ströme substiluirt  werden,  und  somit  bestätigte  sich  überall  das  schon  von 
Fabada  y  bei  der  ersten  Entdeckung  der  Induction  aufgestellte  Gesetz,  dass  eine 
Vermehrung  der  inducirendeu  positiven  oder  negativen  Ursache  stets  Inductions- 
ströme  von  entgegengesetztem  Vorzeichen,  eine  Verminderung  derselben  aber 
luduetionsströme  von  gleichem  Vorzeichen  hervorrufen ,  welche  für  oberflächliche 
Betrachtung  unmittelbar  nach  der  inducirenden  Schwankung  erlöschen. 

Das  OHM'sche  Gesetz,  dass  nämlich  die  elektromotorische  Kraft  eines 
Stromes  gleich  sei  dem  Product  aus  der  gemessenen  Stromstärke  und  dem 
ebenfalls  zu  messenden  Widerstande,  welchen  der  Strom  auf  seinem  Wege  zu 
überwinden  hat,  lässt  sich  nicht  anwenden,  wenn  die  einen  Strom  veranlassenden 
Störubgen  im  elektrischen  Gleichgewicht  einer  langen  Leitung  rascher  eutstehen, 
als  sie  sich  in  derselben  Leitung  fortpflanzen  können.  Ehe  jedoch  diese  Zweifel 
aufgeworfen  wurden,  hat  man  schon  mit  Erfolg  das  OHM'sche  Gesetz  auf  die 
hier  abzuhandelnde  Induction  (nicht  aber  auf  die  durch  Entladung  KLEisTseher 
Batterien  zu  bewirkende )  übertragen.  Erst  später  ist  durch  Rechnung  und 
Versuche  bewiesen  worden,  dass  unter  gewöhnlichen  Umständen  die  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit der  Elektricität  mehre  tausend  mal  geringer  ist,  als 
die  dabei  stattfindenden  und  die  Induetionsströme  veranlassenden  Gleichgewichts- 
störungen, und  somit  sind  alle  Nachweise,  welche  mit  Hülfe  jenes  Gesetzes 
geführt  wurden ,  nachträglich  gerechtfertigt. 

Die  stets  sich  wiederholende  Reciprocität  zwischen  den  elektrodynamischen, 
resp.  elektromagnetischen  Erscheinungen  und  denen  der  Induction  tritt  auch  in 
den  Gesetzen  wieder  hervor,  nach  denen  Ströme  in  ihren  Leitern  inducirt 
werden.  Diese  wurden  zunächst  an  denjenigen  Strömen  geprüft,  welche  in 
einer  einen  Anker  umgebenden  Spirale  inducirt  werden,  wenn  er  durch  Anlegen 
an  einen  Magneten  magnetisirt  oder  durch  Abreissen  von  demselben  entmagne- 
tisirt  wird.  Es  zeigt  sich ,  dass  die  dabei  inducirte  elektromotorische  Kraft  sich 
direct  wie  die  Anzahl  der  Windungen  verhält,  und  von  der  Weite  der  Win- 
dungen, der  Dicke  und  Substanz  der  Dräthe  unabhängig  ist.  Wenn  aber  das 
stattfindet,  danu  beeinflusst  Länge,  Dicke  und  Substanz  des  Leiters  die  Stärke 
des  in  ihm  inducirten  Stromes  nur  in  soweit,  als  dadurch  dessen  Widerstand 
sich  ändert,  jedes  einzelne  Theilchen  des  im  Wirkungskreis  des  In- 
duetors  befindlichen  Leiters  wird  aber  im  einfachen  umgekehrten 
Abstand  von  demselben  inducirt. 
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Wenn  nun  «mich  die  bisher  vorausgesetzte  Identität  der  magnetischen  mit 
der  galvanischen  Induction  nach  den  im  Früheren  erörterten  Gründen  nicht  wird 
bezweifelt  werden,  so  bedurfte  es  doch  noch  eines  directen  Nachweises,  und 
dieser  ist  mit  Hülfe  des  Elektrodynamomcters  geführt  a worden.  Wird  nämlich 
die  Bifilarrollc  desselben  in  sich  geschlossen  und  in  Schwingungen  versetzt, 
während  durch  die  Multiplicatorrollc  ein  Strom  von  bekannter  Stärke  läuft,  so 
werden  dadurch  in  erstcrer  Ströme  von  solcher  Richtung  inducirt,  dass  durch 
ihre  Rückwirkung  auf  den  primären  Strom  die  aufeinanderfolgenden  Schwingungs- 
bögen  eine  Abnahme  erleiden.  Aus  der  beobachteten  Grösse  dieser  Abnahme 
lässt  sich  (mit  Berücksichtigung  der  durch  Reibung  und  Luftwiderstand  bewirkten 
Abnahme)  die  Intensität  der  durch  den  galvanischen  Strom  hervorgerufenen  In- 
duction ermitteln.  Wird  dann  auch  durch  die  Bifilarrollc  ein  Strom  von  be- 
kannter Stärke  geführt,  so  ergiebt  sich  aus  der  dadurch  bewirkten  und  zu 
beobachtenden  Ablenkung  derselben  ein  Maass  für  das  von  der  Multiplicatorrolle 
auf  letztere  ausgeübte  galvanische  Drehungsmoment.  Behufs  Verglcichung  mit 
der  magnetischen  Induction  ist  es  nur  nöthig,  ausserhalb  des  Instrumentes 
Magnetstäbe  parallel  zur  Axc  der  unthätigen  Multiplicatorrollc  zu  legen,  die  ge- 
schlossene Bifilarrollc  in  Schwingungen  zu  versetzen,  und  aus  der  beobachteten 
Abnahme  der  Schwingungsbögen  die  Intensität  der  in  ihr  durch  die  Magnete 
hervorgerufenen  Induction  zu.  berechnen,  und  endlich  wiederum  einen  Strom 
von  gemessener  Stärke  durch  die  Bifilarrollc  zu  senden,  um  aus  der  dadurch 
und  durch  die  Magnete  bewirkten  Ablenkung  das  magnetische  Moment  der 
Bifilarrolle  zu  berechnen.  Solche  Versuche  zeigen,  dass  die  auf  die  Rolle  wir- 
kenden elektromagnetischen  und  elektrodynamischen  Kräfte  sich  verhalten  wie 
die  durch  dieselben  in  der  Rolle  inducirten  Ströme.  Sonach  wird  durch  die 
Einheit  der  inducirenden  Kraft,  gleichviel  ob  diese  galvanischen 
oder  magnetischen  Ursprunges  ist,  stets  die  gleiche  Menge  von 
Elektricität  in  Bewegung  versetzt. 

Zu  der  elektrischen  oder  magnetischen  Kraft  können  aber  noch  andere 
Kräfte  hinzukommen,  um  bei  der  Induction  thätig  zu  sein.  Die  magnetischen 
oder  galvanischen  Kräfte  sind  z.  B.  allein  thätig  in  denjenigen  Fallen,  wo  durch 
Verstärken  oder  Schwächen  des  primären  Stromes  oder  des  Magnetismus 
Ströme  inducirt  werden.  Geschieht  aber  solches  durch  Annäherung  oder  Ent- 
fernung zwischen  inducirender  Ursache  und  zu  inducirendem  Leiter,  so  ist  auch 
noch  diejenige  äussere  Kraft  thätig,  welche  die  zur  Aiinäherung  und  Entfernimg 
erforderliche  Bewegung  bewirkt.  Beachtet  man  nun  blos  die  Elektricitätetncnge, 
welche  zwischen  Beginn  und  Ende  einer  solchen  Ortsveränderung,  abgesehen 
von  deren  Dauer,  in  Bewegung  versetzt  wird,  so  ist  dadurch  der  Einfluss  der 
äussern  Kraft  climinirt.  Fragt  man  aber  nach  der  Intensität  der  inducirten 
Ströme  hei  rascherer  und  bei  langsamerer  örtsveränderung  von  Leiter  oder 
inducirender  Ursache,  so  zeigt  sich,  dass  dieselbe  der  Geschwindigkeit  der 
inducirenden  Bewegung  proportional  ist.  Dieses  Gesetz  hat  sich  ebenfalls 
durch  Versuche  mit  dem  Elcktrodynameter  herausgestellt,  indem  die  Bifilar- 
rollc in  sich  geschlossen  und  unter  Einfluss  eines  in  der  Multiplicatorrolle  um- 
laufenden Stromes  in  oscillirende  Bewegungen  versetzt  wurde.    Infolge  der  da- 
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durch  in  ihr  inducirten  Ströme  zeigte  sie  bei  grossem  Schwingungen  (also 
grösserer  Geschwindigkeit)  eine  jenem  Gesetz  entsprechende  raschere  Abnahme 
der  Schwingungsbögcn  als  bei  kleineren  Schwingungen.  —  Da  nun  die  den  Iu- 
ducenten  oder  den  zu  inducirenden  Leiter  bewegende  Kraft  immer  der  ihnen 
erthcilten  Geschwindigkeit  proportional  ist,  so  lässt  sich  auch  das  letztere  Gesetz 
in  Uebereinstimmung  mit  dem  vorigen  so  aussprechen,  dass  die  Menge  der  in 
gleichen  Zeiten  inducirten  Elektricrtät  der  Summe  aller  dabei  thätigen  Kräfte 
proportional  sei. 

Eine  Erweiterung  der  bisher  behandelten  empirischen  Gesetze  der  Induction 
ist  auf  rein  mathematischem  Wege  von  Neumann  durchgeführt  worden.  Auch 
diese  basirt  auf  der  vielerwähnten  Reciprocität  zwischen  den  elektrodynamischen 
und  elektromagnetischen  Erscheinungen  mit  der  galvanischen  und  magnetischen 
Induction.  Würde  demzufolge. ein  galvanischer  Strom  auf  ein  von  der  Strom- 
einheit durchflössen  gedachtes  und  auf  einem  Bahnelement  dw  sich  bewegendes 
Leiterelement  ds  eine  anziehende  oder  abstossende  Wirkung  ausüben,  deren 
Maass  auf  die  Richtung  jener  Bahn  projicirt  —  Cds  wäre,  so  würde  dieser 
Grösse  und  der  Länge  des  Bahnelementcs  dw  die  inducirte  elektromotorische 
Kraft  Eds  proportional  und  entgegengesetzt  sein,  also  ist 

Eds  —  —  tdw  Cds, 

wo  *  ein  constanter  Coefflcient  ist,  der  nachmals  für  den  Fall,  dass  alle  Mes- 
sungen in  preussischem  Maasse  ausgeführt  werden,  so  bestimmt  wurde,  dass 

/ 

*  ~~   192  Quadratzoll 

ist.  Demnach  würde  die  Elcktricitätsmenge  J,  die  in  einem  Leiter  s  inducirt 
wird,  der  sich  zwischen  und  sn  erstreckt,  und  auf  einer  Bahn  w  zwischen 
den  Grenzen  w,  und  wn  bewegt,  gefunden  werden  durch  Multiplicatiou  jener 
elementaren  elektromotorischen  Kraft  mit  der  Leitungsfähigkeit  t  von  s  und 
durch  doppelte  Integration  nach  s  und  w  zwischen  den  angegebenen  Grenzen. 
Also  wäre 

J  =  —  kk'J  J dw  •  Cds. 
*,  *. 

Diese  Formel  erweitert  sich  zu  einem  dreifachen  Integral,  wenn  auch  auf  die 
Elemente  des  inducirenden  Stroms  Rücksicht  genommen  wird.  Dann  lässt  sie 
sich  aber  auf  die  verschiedenen  Fälle  der  Induction  übertragen,  namentlich  und 
zunächst,  wenn  entweder  der  Leiter  oder  der  Strom  bewegt,  und  wenn  entweder 
der  eine  oder  der  andere  oder  der  Weg  w  eine  geschlossene  Curve  darstellt. 
Die  geschlossene  Strombahn  fuhrt  zum  Solenoid  und  dieses  zum  Magnet.  Das 
Entstehen  eines  galvanischen  Stromes  oder  des  Magnetismus  in  der  Nachbar- 
schaft eines  Leiters  kann  als  eine  plötzliche  Annäherung  aus  unendlicher 
Entfernung  und  das  Aufhören  als  eine  plötzliche  Fortbewegung  in  unendliche 
Entfernung  betrachtet  werden.  Aus  den  Gleichungen  geht  nun  hervor,  dass 
überall,  wo  man  es  mit  einer  Wirkung  von  geschlossenen  Strömen  (also  auch 
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Magneten)  auf  geschlossene  Leiter  zu  thun  hat,  die  Menge  der  inducirten 
Elektricität  unabhängig  von  dem  Wege  ist,  auf  dem  die  Annäherung  oder  Ent- 
fernung geschieht,  und  nur  abhängt  von  dem  Unterschiede  der  Potentiale 
zwischen  Strom  und  Leiter  in  ihrer  Anfangs-  und  Endstellung.  Wirkt  ferner 
ein  geschlossener  Strom  auf  einen  ungeschlossenen  Leiter,  wie  bei  der  unipolaren 
Induction,  und  bewegt  sich  letzterer  in  geschlossener  Bahn,  so  ist  die  in  Um- 
lauf gesetzte  Elektricitätsmenge  unabhängig  von  der  Länge  und  Gestalt  des 
Leiters  und  hängt  blos  ab  von  den  Potentialen  der  Bahnen  seiner  beiden  Enden. 
Wenn  nun  aber  überhaupt  in  einem  ungeschlossenen  Leiter  ein  Inductionsstrom 
nicht  zustande  kommen  kann,  und  unter  ungeschlossenem  Leiter  nur  ein  solcher 
verstanden  wird,  von  dem  einzelne  Theile  gegen  andere  ohne  Aufhebung  der 
Gesammtleitung  verschoben  werden  können,  und  wenn  dann  die  geschlossenen 
Leiter  sich  von  den  ungeschlossenen  nur  dadurch  unterscheiden,  dass  in  ihnen 
die  Verschiebung  oder  die  Länge  der  verschobenen  Theile  =0  ist ,  so  wurde 
es  Bedürfniss,  von  diesem  Gesichtspunkte  aus  den  Complex  der  in  Rede  stehen- 
den Erscheinungen  abermals  zu  betrachten.  Als  Ergebniss  davon  stellte  sich 
das  folgende  allgemeine  Theorem  für  die  Induction  von  elektrischen  Strömen 
heraus.  Es  wird  nämlich  die  Bahn  des  iuducirenden  Stromes  sowohl,  wie  der 
zu  inducirende  Leiter  so  gedacht,  dass  beide  in  translatorischer  Bewegung 
befindlich  sind  und  gleichzeitig  ohne  Unterbrechung  der  Continuität  ihre  Gestalt 
ändern.  Dann  sind  die  während  dessen  inducirten  elektromotorischen  Kräfte 
gleich  der  mit  t  multiplicirten  Differenz  der  beiden  Potentialwerthe  von  Strom 
auf  Leiter  beim  Beginn  und  am  En^lc  der  Bewegung,  wenn  letzterer  von  der 
Einheit  des  Stromes  durchflössen  gedacht  wird. 

Aus  den  früheren  Paragraphen  geht  allgemein  hervor,  dass  die  Ströme 
höherer  Ordnungen  qualitativ  immer  die  entgegengesetzten  Wirkungen  ausüben, 
als  die  sie  veranlassenden  Schwankungen  in  den  Strömen  der  zunächst  niederen 
Ordnung.  Da  nun  ein  plötzliches  Auftreten  und  ein  plötzliches  Schwinden  einer 
Kraft  nicht  wohl  denkbar  ist,  das  Scbliessen  und  OefTnen  eines  galvanischen 
Stromes  der  oberflächlichen  Anschauung  aber  in  dieser  Weise  erscheint,  so 
dürfte  es  sich  verlohnen,  zu  untersuchen,  wie  weit  in  den  Gesetzen  der  iu- 
duetion  eine  Lösung  jenes  Conflictcs  gefunden  werden  könne ,  ob  und  in  wieweit 
sich  also  in  den  Inductionsströmen  der  Ausdruck  desjenigen  Widerstandes  finde, 
den  die  Materie  der  auf  sie  einwirkenden  Kraft  der  primären  Ströme  entgegen- 
setzt. Das  ist  jedoch  noch  nicht  geschehen,  vielmehr  sind  noch  stets  die 
Schwankungen  der  inducirenden  Ursachen  als  plötzlich  und  die  inducirten  Ströme 
als  eine  davon  gesonderte  Erscheinung  betrachtet  worden.  Unter  dem  Eiufluss 
dieser  Anschauungsweise  muss  es  auffallen,  dass  trotz  aller  Bemühungen  es  noch 
nicht  hat  gelingen  wollen,  ein  allmäliges  Ansteigen  der  durch  plötzliche  Schwan- 
kungen der  primären  Ursachen  inducirten  secundären  Ströme  nachzuweisen, 
vielmehr  treten  die  secundären  Ströme  ebenso  plötzlich  mit  dem 
Maximum  ihrer  Intensität  hervor,  als  die  inducirenden  Veränderun- 
gen der  primären  Ursachen  veranlasst  werden.  Da  hingegen  hat  man 
Mittel  gefunden,  nachzuweisen,  dass  das  Verschwinden  der  Inductions- 
fttröme,  wenn  auch  rasch,  so  doch  in  messbarer  Zeit  geschieht,  ihre 
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Intensität  fallt  sehr  rasch  von  dem  Maximum  und  nähert  sich  asymptotisch  dem 
Nullwerth  an.  Zu  solchen  Untersuchungen  haben  sich  namentlich  die  Anfangs- 
gegenströme brauchbar  gezeigt,  welche  durch  enggewundene  Spiralen  von  viel 
Kupferdraht  inducirt  werden.  Triffl  man  die  Einrichtung  so,  dass  eine  Vorrich- 
tung den  Strom  einer  galvanischen  Batterie  durch  eine  solche  Spirale  plötzlich 
schliesst  und  nach  sehr  kurzer  Zeit  ebenso  plötzlich  wieder  öffnet,  so  erfährt 
ein  neben  der  Spirale  aufgehangener  Magnet  eine  Einwirkung,  die  eine  Function 
ist  von  der  Elektricitätsmenge,  welche  der  primäre  Strom  allein  während  der 
Schliessungszeit  durch  die  Spirale  gesandt  haben  würde,  weniger  derjenigen 
Elektricitätsmenge,  die  infolge  des  Gegenstromes  allein  auf  demselben  Wege  in 
umgekehrter  Richtung  gegangen  wäre.  Die  Versuche  bestätigen  nun  das  oben 
Gesagte  dadurch,  dass  die  aus  den  Nadelausschlägen  für  die  Zeiteinheit  be- 
rechneten Elektricitätsmengen  bei  gleicher  Stärke  des  primären  Stromes  um 
so  geringer  ausfallen,  je  kürzer  man  die  Schliessungsdauer  des  Stromes  machte. 
Der  Gegenstrom  beeinträchtigt  also  den  primären  Strom  anfangs  mehr  denn 
weniger,  seine  Intensität  ist  somit  vom  Moment  seines  Entstehens  an  im  Ab- 
nehmen begriffen.  Die  Schliessungsdauer  -wurde  bei  diesen  Versuchen  bis  auf 
wenige  Hunderttausendstel  einer  Secunde  verkürzt. 

Ausser  jenen  allgemeinen  Gesetzen  sind  noch  speciellere  für  die  Magneto- 
Induction  gültige  zu  registriren,  welche  vorzugsweise  Anwendung  finden  bei 
den  SAXToN'schen  Maschinen  und  bei  den  elektromagnetischen  Kraftapparaten. 

Um  ein  Maass  für  die  Wirksamkeit  der  SAXTON'schen  Maschinen  zu  he- 

IT 

kommen,  lässt  sich  der  durch  dieselbe  erzeugte  continuirliche  Strom  nach  dem 
oHM'schen  Gesetz  aus'drücken  durch  die  elektromotorische  Kraft  und  durch  den 
Widerstand,  welchen  die  Inductorrollen  und  ein  einzuschaltender  Schliessungs- 
bogen  darbieten.  Die  elektromotorische  Kraft  lässt'  sich  vergleichen  mit  der 
einer  gewöhnlichen  galvanischen  Kette,  wenn  man  beide  nach  entgegengesetzter 
Richtung  mit  einem  Galvanometer  zum  Kreise  schliesst,  und  die  Rotatiorisge- 
schwindigkeit  beobachtet,  bei  welcher  beide  ihre  Wirkung  auf  das  Galvanometer 
gegenseitig  aufheben.  Noch  zuverlässiger  ist  es,  die  Maschine  unmittelbar  mit 
dem  Rheometer  zu  verbinden,  und  aus  dessen  Angaben  nach  bekannten  Ope- 
rationen die  elektromotorische  Kraft  zu  berechnen. 

Bei  diesen  Versuchen  hat  sich  nun  die  sonderbare  Thatsache  herausgestellt, 
dass  die  elektromotorische  Kraft  nicht  im  Verhältniss  der  Drehgeschwindigkeit, 
sondern  in  einem  geringeren  wächst,  ja  dass  sie  sogar  mit  vermehrter  Bewe- 
gung zu  einem  Maximum  ansteigt  und  von  da  wieder  abnimmt.  Den  Erkiärungs- 
grund  hiervon  glaubte  man  in  einer  Trägheit  des  weichen  Eisens,  aus  welchem 
die  Inductorkerne  bestehen ,  bezüglich  der  Annahme  und  Abgabe  des  Magnetis- 
mus, erklären  zu  müssen.  Infolge  dessen  würde  der  Inductor  nicht  un- 
mittelbar vor  den  Magnetpolen  das  Maximum  seiner  Polarität  haben,  sondern 
erst  dann,  wenn  er  bei  seiner  Rotation  diese  Stelle  merklich  überschritten 
hätte.  Eine  Einbusse  in  der  Stromstärke  würde  also  daraus  um  desswillen 
hervorgehen ,  weil  der  Stromwechsel  durch  den  Commutator  bei  dessen  Normal- 
stellung früher  einträte,  als  der  Strom  das  entgegengesetzte  Vorzeichen  an- 
nimmt. 
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Dieser  Erklärung  widerspricht  nun  die  Thatsachc,  dass  die  elektromotorische 
Kraft  immer  stärker  wird,  je  mehr  bei  gleicher  Rotationsgeschwindigkeit  au 
äusserem  Widerstand  in  den  Schliessungsbogen  eingeschaltet  wird;  oder  was 
dasselbe  ist.  je  geringer  bei  gleicher  Rotationsgeschwindigkeit  die  absolute 
Stärke  des  Stromes  ist,  welcher  in  den  Inductorrollen  kreist.  Das  kann  nun 
unmöglich  in  Zusammenhang  stehen  mit  jener  hypothetischen  Trägheit  in  der 
Magnetirungsfähigkcit  des  Eisens.  Wohl  aber  bietet  sich  dadurch  ein  anderer 
Erklärungsgrund 'dar,  der  darin  besteht,  dass  die  in  den  Inductorrollen  um- 
laufenden, sowie  die  auf  der  Oberfläche  der  Eisenkerne  direct  inducirten  Ströme 
für  sich  allein  im  rotireuden  Anker  eine  Polarität  hervorrufen  würden,  welche 
zwar  schwächer,  aber  stets  entgegengesetzt  ist  derjenigen,  die  von  den  Magne- 
ten herrührt.  Die  hieraus  ersichtliche  und  mit  der  Stromstärke  zunehmende 
Schwächung  der  Polarität  beeinträchtigt  sonach  rückwärts  die  beabsichtigten 
Ströme  nicht  allein  unmittelbar,  sondern  auch  mittelbar  dadurch,  dass  alle 
Phasen  im  Polaritätswechsel  der  Eisenkerne  eine  Verzögerung  erleiden.  Der 
durch  den  letzten  Antheil  der  Rückwirkung  herbeigeführte  Verlust  lässt  sich 
beseitigen,  wenn  man  je  nach  der  Rotationsgeschwindigkeit  Mie  Wechselstelleu 
des  Commutators  mehr  oder  weniger  nach  der  Richtung  der  Rotation  gegen 
die  polare  Lage  verstellt.  Der  andere  Antheil  der  entstehenden  Schwächung 
lässt  sich  jedoch  nicht  vermeiden. 

Obschon  nun  durch  jene  Gegenwirkung  der  Verlust  an  elektromotorischer 
Kraft  bei  .der  SAXToN'schen  Maschine  sich  vollständig  erklären  lässt,  glaubte 
man  doch  mit  der  gewohnten  Cocrcitivkraft  nicht  sofort  brechen  zu  dürfen. 
Vielmehr  räumte  man  ihr  immer  noch  einen  Antheil  jenes  Verlustes  ein,  bis 
endlich  durch  überaus"  sorgfältige  Versuche  nachgewiesen  wurde,  dass  sie  bei 
sonst  homogenem  weichen  Eisen  überhaupt  gar  nicht  existirt.  Würde  sie 
nämlich  vorhanden  sein,  so  müsste  sie  sich  bei  Elektromagneten  mit  Kernen 
aus  feinen  Drathbündeln  ebenso  gut  zeigen,  als  bei  solchen  mit  massiven  Kernea 
Versieht  man  aber  zwei  derartige  Elektromagneten  mit  Inductionsspiralen ,  und 
schliesst  diese  durch  einen  Multiplicator  möglichst  kurze  Zeit,  nachdem  man 
die  primäre  Spirale  geöffnet  hat,  so  erhält  mau  an  letzterem  um  so  weniger 
einen  Ausschlag,  je  feiner  die  Dräthe  sind,  aus  denen  der  Eisenkern  besteht. 
Bei  feinstem  Eisendraht  verschwindet  der  Ausschlag  gänzlich.  Dass  aber  bei 
massiven  Kernen  ein  Ausschlag  vorhanden  ist,  rührt  einzig  daher,  dass  die 
beim  Oeffncn  des  primären  Stromes  auf  seiner  Oberfläche  inducirten  secundären 
Ströme  das  Verschwinden  seines  Magnetismus  über  die  Zeit  hinaus  verzögern, 
welche  verstreicht  zwischen  dem  Oeflhen  der  Magneüsirungs-  und  dem  Schliessen 
der  Inductionsspirale ,  und  dass  dieser  magnetische  Rückstand  die  Störungen  des 
elektrischen  Gleichgewichtes  veranlasst,  welche  sich  durch  den  Multiplicator- 
ausschlag  kundgiebt. 

In  Hinsicht  des  Widerstandes  der  Inductionsrollen  mag  nur  die  eine  für 
die  Praxis  wichtige  und  durch  einfache  Rechnung  erweisliche  Thatsaehe  ange- 
führt werden,  dass  unter  sonst  gleichen  Umständen  das  Maximum 
der  Stromstärke  erzielt  wird,  wenn  der  Widerstand  in  den  In- 
ductionsrollen gleich  ist  dem  Widerstand  im  Schliessungsbogen  der 
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Ma s chine.  Hiernach  hat  man  zu  Verfahren,  wenn  es  darauf  ankommt,  zu 
wühlen  zwischen  den  verschiedenen,  bei  den  meisten  Maschinen  möglichen 
(iombinationen  in  den  Verbindungen  der  Inductorrollen. 

Auch  bei  den  elektromagnetischen  Kraftapparaten  spielen  die  Inductions- 
strö'me  eine  grosse  Rolle.  Nur  durch  das  Vorhandensein  dieser  ist  es  erklärlich, 
dass,  wenn  man  den  durch  den  Apparat  gehenden  Strom  mit  einem  Rheo-  * 
meter  misst,  der  Betrag  weit  grösser  ausfallt  für  die  ruhende,  als  für  die  be- 
wegte Maschine,  und  dass  im  letzteren  Falle  der  Strom  sich  mit  Verstärkung 
der  Batterie  in  so  geringem  Maasse  ändert,  dass  man  sich  der  Einschaltung 
eines  Kraftapparates  bedienen  soll,  wenn  man  bei  wissenschaftlichen  Zwecken 
eines  constanteren  Stromes  bedarf,  als  ihn  die  gewöhnlichen  sogenannten 
constanten  Batterien  zu  geben  vermögen. 

I.  Um  die  Abhängigkeit  der  Stärke  inducirtcr  Ströme  von  der  Geschwindigkeit 
der  Bewegung  zwischen  Leiter  und  Inductor  zu  ermitteln,  und  um  das  Verliältniss 
zwischen  galvanischer  und  magnetischer  Iuduction  festzustellen,  bediente  sich 
VYEiJKn  1  des  Elektrodyuatnometers  (§.  2fi,  N.  I,  S.  243 ).  Was  zunächst  die  Ab- 
hängigkeit der  Induction  von  der  Geschwindigkeit  der  Bewegung  betrifft,  so  diente 
die  Multiplicatorrolle  als  inducireude  Spirale  und  wurde  deshalb  mit  einem  Rheo- 
motor  verbunden;  die  Bihlarrollc  war  die  inducirte  Spirale  und  wurde  zu  dem  Ende 
in  sich  geschlossen  und  in  Schwingungen  versetzt.  Würde  letztere  von  einem 
dauernden  Strome  durchflössen  worden  sein,  so  hätte  dessen  Stärke  durch  Beobach- 
tung der  durch  denselben  bewirkten  Gleichgewichtslage  gegen  die  blos  von  der 
Torsion  der  Aufhängedräthe  herrührende  Gleichgewichtslage  ermittelt  werden  können. 
Da  aber  der  durch  die  Oscillationen  inducirte  Strom  mit  der  Oscillationsrichtung 
stets  sein  Vorzeichen  ändert,  und  zwar  so,  dass  er  infolge  seiner  elektrodynami- 
schen Wechselwirkung  mit  dem  primären  Strom  nur  immer  eine  Verkleinerung  der 
Schwingungsbögen  bewirkt,  nicht  aber  eine  Acnderung  in  der  mittleren  Gleich- 
gewichtslage, so  musste  eine  Beihc  aufeinanderfolgender  Ausschlagwinkel  beobachtet, 
und  aus  deren  Abnahme  ein  Maass  Tür  die  Induction  gefunden  werden.  Die  Er-  . 
gehnisse  dieser  Versuche  und  Rechnungen  intcressiren  uns  hier  nur  insoweit,  als 
eine  geometrische  Abnahme  der  Schwingungsbögen  gefunden  wurde,  indem  die 
Logarithmen  derselben  in  arithmetischer  Reihe  abnahmen.  Nun  ist  aber  die  Grösse 
der  Schwingungsbögen  eines  isochron  schwingenden  Körpers  stets  seiner  Geschw  indig- 
keit in  entsprechenden  Augenblicken  seiner  Schwingungsdauer  proportional.  Ferner 
ist  die  Kraft,  welche  eine  geometrische  Abnahme  bewirkt,  diesen  Schwingungs- 
bögen ebenfalls  proportional,  und  da  diese  Kraft  (die  elektrodynamische  Wechsel- 
wirkung zwischen  den  veränderlichen  inducirten  Strömen  und  dem  constanten  Strom 
der  Multiplicatorrolle)  der  Intensität  der  inducirten  Ströme  wieder  proportional  ist, 
so  ergiebt  sich  daraus,  dass  die  Intensität  der  inducirten  Ströme  der  Ge- 
schwindigkeit der  inducirenden  Bewegung  proportional  ist. 

Aus  diesem  Gesetz  geht  hervor,  dass  man  nur  die  Geschwindigkeit  der  indu- 
cirenden Bewegung  zu  vermehren  braucht,  um  bei  gleichem  inducirenden  Strom 
die  Intensität  des  inducirten  willkürlich  zu  erhöhen.  Aus  einer  Reihe  von  Ver- 
suchen und  daraus  abgeleiteter  Stromstärke  für  die  Schwingungsintensität  der 
Bifilarrolle  zeigte  sich,  dass  für  das  dabei  augewandte  Elektrodynarnomcter  die 
Bililarrolle  31  mal  in  t  Secunde  gedreht  werden,  oder  eine  Geschwindigkeit  von 
etwa  6,5  Meter  haben  miisste,  wenn  der  im  Moment,  wo  sie  auf  der  festen  Rolle 
senkrecht  steht,  in  ihr  inducirte  Strom  so  stark  sein  sollte,  als  der  in  der  festen  Rolle 
kreisende.  —  in  Betreff  der  im  Text  näher  erörterten  Methode  behufs  Feststellung 
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des  Verhältnisses  zwischen  der  galvanischen  und  magnetischen  InducUon  dürfte  es 
hier  nur  noch  von  Interesse  sein,  die  von  Weber  gefundenen  Zahlen  roitzutheilen. 
Es  ergab  sich  für  die  Wirkung  der  galvanischen  InducUon,  welche  in  der  schwin- 
genden und  geschlossenen  Bifilarrolle  durch  den  Strom  der  festen  Rolle  stattfand 

0,002627  1), 

für  das  elektrodynamische  Drehungsrooment  des  Stromes  in  der  Multiplicatorrolle 
auf  den  Strom  in  der  Bifilarrolle 

101,9  ,   .    .    .  S), 

für  die  Wirkung  der  magnetischen  InducUon,  welche  in  der  schwingenden  und 
geschlossenen  Bifilarrolle  durch  die  festliegenden  Magnete  inducirt  wurde 

0,000097    3), 

und  für  das  elektromagneUsche  Drehungsmoment  derselben  Magnetstäbe  auf  den 
Strom  in  der  Bifilarrolle 

19,1  *). 

Nun  verhalten  sich  die  Zahlen  unter  l)  und  4) 

101,9  :  19,1   =  5,33  :  1  , 

die  Zahlen  unter  1)  und  3)  aber 

0,002627  :  0,000097  :  27,1  :  1. 

Das  letztere  Verhältniss  ist  aber  fast  genau  das"  Quadrat  des  erstcren,  indem 
5,33'=  28,46  von  27,1  nur  um  die  unvermeidlichen  Beobachtungsfehler  abweicht. 
Und  da  nach  der  Bedeutung  jener  Zahlen  ein  solches  Verhältniss  stattfinden  muss, 
so  schliefst  Weber  daraus :  die  galvanische  Induction  ist  der  magnetischen 
in  der  in  sich  geschlossenen  schwingenden  Bifilarrolle  gleich,  wenn 
jene  von  einem  durch  die  feste  Rolle  geleiteten  galvanischen  Strome, 
diese  durch  Magnete  hervorgebracht  wird,  welche  in  einer  solchen 
.Lage  gegen  die  Bifilarrolle  sich  befinden,  bei  welcher,  wenn  durch  die 
Bifilarrolle  ein  Strom  geht,  das  elektrodynamische  Drehungsmoment 
jenes  Stromes  dem  elektromagnetischen  Drehungsmomente  dieser 
Magnete  gleich  ist. 

II.  Analog  den  in  §.  16  behandelten  Untersuchungen  von  Jacobi  und  Lenz 
über  die  Gesetze,  nach  welchen  eine  galvanische  Spirale  das  weiche -Eisen  zum 
Magneten  macht,  stellt  Lenz  2  eine  Reihe  von  Untersuchungen  an  „über  die  Gesetze, 
nach  welchen  ein  Magnet  auf  eine  Spirale  wirkt,  wenn  er  ihr  plötzlich  genähert 
oder  von  ihr  entfernt  wird,  und  über  die  vorteilhafteste  Construction  der  Spirale 
zu  magnetoelektrischem  Behufe".  Zu  den  Versuchen  wurden  benutzt:  1.  ein 
empfindlicher  Multiplicator  mit  Doppelnadel,  deren  Ausschläge  mit  einem  Fernrohr 
beobachtet  werden  konnten;  2.  ein  aus  mehren  Lamellen  bestehender  Hufeisen- 
magnet, um  dessen  Anker  die  Windungen  des  zu  inducirenden  Drathes  je  nach 
Bedürfniss  gelegt  wurden;  und  3.  zwei  aus  mehren  Stäben  bestehende  gerade 
Magnete.  Der  mit  den  Windungen  umlegte  Anker  wurde  plötzlich  von  Magneten 
gerissen,  und  die  Nadelausschläge  am  Galvanometer,  das  mit  dem  Inductionsdrath 
in  Verbindung  stand ,  beobachtet.  Der  Sinus  des  halben  Ausschlagwinkels  wurde, 
wie  am  ciUrten  Orte,  als  Maass  für  den  durch  das  Galvanometer  gehenden  Strom 
genommen. 

1.  Was  nun  den  Einfluss  der  Windungszahl  auf  die  in  ihnen  hervorgerufene 
elektromotorische  Kraft  betrifft,  so  zeigten  drei  unter  sehr  verschiedenen  Umständen 
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angestellte- und  nach  Ohm  s  Gesetz  berechnete  Versuchsreihen ,  dass  die  elektro- 
motorische Kraft,  welche  der  Magnet  in  der  Spirale  erregt,  bei 
gleicher  Grösse  der  Windungen  und  bei  gleicher  Dicke  und  gleicher 
Substanz  des  Drathes  sich  direct  wie  die  Anzahl  der  Windungen 
verhält. 

z.  Andere  zwei  Versuchsreihen  hatten  den  Zweck,  den  Eiuflu.ss  der  Weite 
der  Spiralwindungen  auf  die  in  denselben  erregte  elektromotorische  Kraft  zu  er- 
mitteln. Da  nun  die  Biegung  des  Hufeisenmagnetes  auf  weitere  Windungen  von 
6,57,  ja  sogar  von  28  Zoll  englisch  im  Durchmesser  eine  Störung  hätte  abgeben 
können,  was  für  die  engeren  Windungen  von  0,73  Zoll  Durchmesser  nicht  zu 
befürchten  war,  so  wurden  hier  die  geraden  Magnetstäbe  in  Anwendung  gebracht. 
Es  zeigte  sich,  dass  die  elektromotorische  Kraft,  welche  der  Magnetis- 
mus in  den  ihn  umgebenden  Spiralen  erregt,  bei  jeder  Grösse  der 
Windungen  dieselbe  ist..  Hieraus  folgt  aber,  dass  auf  jedes  einzelne 
Tbeilchen  des  Drathes  die  elektromotorische  Einwirkung  des  Magne- 
ten im  einfachen  umgekehrten  Verhältniss  abnimmt,  entsprechend  dem 
Gesetz  von  Biot  und  Savabt  —  vergleiche  §.  6 ,  N.  II.  —  für  die  analogen  elektro- 
magnetischen Erscheinungen. 

3.  Um  einen  etwaigen  Einfluss  der  Dicke  des  Drathes  auf  die  elektromoto- 
rische Kraft  zu  ermitteln,  wurden  vier  Drathsorten,  deren  Querschnitte  sich  wie 
«33  :  274  :  839  :  4  66  4  verhielten,  bei  gleicher  W:indungszahl  und  unter  sonst 
gleichen  Umständen  geprüft;  es  zeigte  sich,  dass  die  durch  den  Magneten  in 
der  Spirale  hervorgerufene  elektromotorische  Kraft  für  jede  Dicke 
der  Dräthe  dieselbe  bleibt,  oder  von  ihr  unabhängig  ist. 

4.  Es  wurde  schon  bei  früheren  Untersuchungen  (§.35,  N.  II.  Ende)  die  Frage 
aufgeworfen,  ob  die  Substanz  der  Dräthe  einen  Einfluss  auf  die  hervorgerufene 
elektromotorische  Kraft  habe.  Um  dieselbe  auch  seinerseits  zu  beantworten, 
construirte  Lenz  Drathspiralen  von  gleicher  Windungszahl  aus  Kupfer,  Eisen,  Platin 
und  Messing.  Die  Kupferspirale  wurde  nach  einander  mit  allen  übrigen  verknüpft 
und  dann  die  beiden  Inductionsströme  gemessen,  wenn  entweder  diese  oder  die 
zweite  Spirale  des  jedesmaligen  Paares  über  den  inducirenden  Anker  des  Magneten 
geschoben  war,  während  die  andere  sich  blos  im  Schliessungsbogen  befand.  Da 
sich  nun  für  jedes  Paar  in  beiden  Fällen  dieselbe  Stromstärke  ergab,  zeigte  sich, 
dass  die  elektromotorische  Kraft,  welche  der  Magnet  in  Spiralen  aus 
Dräthen  von  verschiedenen  Substanzen  unter  sonst  gleichen  Umstän- 
den erregt,  für  alle  geprüften  Substanzen  vollkommen  gleich  sei. 
Ueber  die  Anzahl  der  Windungen,  welche  eine  jede  Spirale  enthielt,  ist  nichts 
gesagt.    Jedenfalls  war  dieselbe  nicht  gross. 

Hieran  reiht  sich  unmittelbar  die  Bestimmung  der  Constanten  für  die  magneto- 
elektrische lnductionsspirale.  Ein  besonderes  Interesse  gewährt  die  Erörterung 
für  den  magnetoelektrischen  Rotationsapparat,  daher  sie  an  diesen  concreten  Fall 
angereiht  werden  mag  3.    Zu  dem  Ende  sei 

a  die  Höhe  einer  jeden  Drathrollc,  von  denen  zwei  einander  gleiche  wie  bei 

den  gewöhnlichen  Maschinen  vorausgesetzt  werden  mögen; 
b  der  innere  Durchmesser  derselben ; 

c  die  Dicke  der  Drathmasse,  wonach  also  6  \~Stc  den  äussern  Durchmesser 

der  Drathrollen  misst; 
.t  die  Dicke  des  Drathes. 

Es  wird  nun  gefragt ,  wie  gross  die  Dicke  des  Drathes  gewählt  werden  müsse, 
damit  je  nach  dem  eingesc  halteten  Schliessungsbogen  die  Stromstärke  ein  Maximum 
sei.     Die  Umspinnung  des  Drathes  wird  vernachlässigt ,  dafür   wird  aber  ange- 
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nominell,  dass  der  Durchmesser  jeder  oberen  Windungslage  gegen  die  ' nächstvor- 
hergehende um  2x  wächst,  während  doch  in  Wahrheit  sich  die  Windungen  einer 
jeden  spätem  Schicht  in  die  Vertiefungen  zwischen  je  zwei  Windungen  der  voran- 
gehenden Schicht  legen  werden.  Hiernach  erhält  man  für  die  Länge  der  sämmt- 
lichen  Windungen  «• 

a 

der  tsten  Drathschicht    ...  n  (b -\- x)  •  — 

x 

a 
x 


Stcn  ..  ...  n(H-  3j) 


Uten          „          •     •  7t \b  -\  (in  —  i)x]  ■  — 

x 


und  sonach  ist  die  Gcsammtlänge  des  Drathcs  auf  jeder  Rolle  =  n  (nb      n7x)  •  — 

x 

Die  Anzahl  n  der  Drathlagen  ist  aber  gleich  der  Dicke  der  ganzen  Drathmasse,  divi- 

c 

dirt  durch  die  Dicke  jedes  einzelnen  Drathes,  also  n  =  — .  wonach  sich  die  Ge- 

x 

sammtlänge  des  Drathes  ergiebt 

ac(b-hc) 

=.     71  •  —  ,  l-  • 

X7 

- 

Wird  nun  unter  Einheit  des  Leitungswiderstandes  der  Widerstand  verstanden, 
welchen  ein  Kupfcrcylinder  von  der  Länge  der  hier  zu  Grunde  gelegten  Längen- 
einheit und  von  der  Dicke  der  Dickeneinheit  dem  Strome  darbietet  ,  so  findet  sich 
der  Leitungswiderstand  jenes  Drathes 

»•=Ä-tL>.  ., 

indem  derselbe  der  Länge  des  Drathes  direct  und  dem  Quadrate  des  Durchmessers 
umgekehrt  proportional  ist.  —  Was  ferner  die  elektromotorische  Kraft  anbetrifft, 
so  ist  dieselbe  nach  dem  Früheren  für  jede  Drathdicke  und  für  jeden  Durchmesser 
der  Windungen  dieselbe  und  ist  proportional  der  Anzahl  der  Windungen.  Bezeichnet 
mau  ihr  Maass  für  eine  Windung  mit  e  und  für  eine  ganze  Rolle  mit  E,  so  ist 

E  =  e  ,  —  ■  —  i). 

x  x 

Nun  mögen  zwei  Fälle  betrachtet  werden : 

\ .    Es  geht  der  Strom  gleichzeitig  durch  beide  Spiralen  und  dann  durch  den 

Schliessiingsbogen,  und  es  werde  seine  Stärke  in  dem  letzteren  mit  S  bezeichnet. 

g 

Es  besteht  alsdann  S  aus  zwei  gleichen  Theilen  ~,   herrührend  von  jeder  der 

4  X 

beiden  Spiralen.  Da  nun  jede  der  beiden  Spiralen  bei  dieser  Anordnung  als  Neben- 
schlicssung  für  die  andere  betrachtet  werden  kann,  so  ist,  wenn  mau  den  Wider- 
stand im  Schliessiingsbogen  mit  lf,  bezeichnet,  in  jeder  derselben  nach  bekannten 
Gesetzen  der  Strom  von  einer  Stärke 

  E   E(  W-h  tr,) 
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Von  diesem  Strome  geht  aber  durch  den  Schliessungsbogen  nur  der  Antheil  welcher 
gleich  ist 

jS  E(W-h  \\\)   W_  E 

und  nach  Substitution  der  Werthe  aus  I)  und  2) 

jS    eac 


wonach  der  überhaupt  im  Schliessungsbogen  circulirende  Strom  den  Werth  hat 

,    _  2eacx7   

~~  2W,x*  -h  nac(b-hc)'  V 

Der  Durchmesser  .r  des  Drathes,  für  welchen  der  Strom  im  Schliessungsbogen  am 
stärksten  wird,  crgiebt  sich  bekanntlich  durch  die  Gleichung 


äx 


aus  welcher  hervorgeht,  dass 

x 


~    V        2W,  4) 

2.  Es  geht  der  Strom  nacheinander  durch  die  Spiralen  und  den  Schliessungs- 
bogen. Unter  diesen  Umständen  hat  der  Strom  überall  gleiche  Stärke,  welche  sich 
aus  *)  und  2)  ohne  Weiteres  ergiebt,  und  zwar 

2E  eacx*  t 

~  2W-+-  Wt  ~  2^n~{b  -f-  c)  -4-  W~x*  '    '    '    '  5) 
dS, 

und  sonach  ist  infolge  — 1  =  0  der  vortheilhafteste  Durchmesser  des  Drathes 

ax 

x    =    ^».„Ct  +  «l    =    yg  6) 

Die  Formeln  4)  und  6)  zeigen  nun,  dass  für  jeden  Widerstand  Wx  des 
Schliessungsbogens  der  Drath  auf  den  Rollen  eine  andere  Dicke  haben  müsste.  Bei 
den  gewöhnlichen  Maschinen  sind  blos  wenige  Fälle  vorgesehen,  indem  entweder 
nur  die  beiden  hier  in  Betracht  gezogenen  Combinationen  in  Anwendung  kommen 
können  oder  wohl  auch  Rollen  mit  Dräthen  von  verschiedener  Dicke  beigegeben 
werden. 

Auch  für  die  magnetoelektrischen  Ströme  gilt  dieselbe  Regel  wie  für  die  hydro- 
elektrischen, nämlich  dass  für  gegebene  Höhe,  sowie  innere  und  äussere 
Durchmesser  der  Drathmassen  das  Maximum  der  W  irkung  erhalten  wird, 
wenn  der  Leitungswiderstand  in  den  elektromotorischen  Rollen  dem 
im  Schliessungsdrathe  gleich  ist.  Um  dieses  für  den  ersten  Fall  zu  erweisen, 
für  welchen  die  beiden  Rollen  nebeneinander  durchlaufen  werden,  muss  man  be- 
denken, dass  dann  der  Widerstand  beider  Rollen  halb  so  gross  ist  als  der  einer 
einzigen  allein,  also  nach  Gleichung  \) 

W  _  ac(b-hc) 

T  ~~  n~-Jx~*  
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Wird  in  diesen  Werth  der  Werth  von  x  aus  Gleichung  4)  eingesetzt,  so  er- 
giebt  sich 

H  =  U, 

Dasselbe  ergiebt  sich  für  den  zweiten  Fall,  für  welchen  die  beiden  Rollcu  nach- 
einiiuder  durchlaufen  werden.  Hier  ist  nämlich  der  Widerstand  beider  Rollen  dop- 
pelt so  gross  als  der  einer  einzigen,  also  nach  Gleichung  1) 

und  nach  Einsetzung  des  Werthes  von  x  aus  Gleichung  fi)  ergiebt  sieh 

Äi  =  Hi' 

was  zu  erweisen  war.  — 

III.  Zwei  umfangreiche  Abhandlungen  von  Neumann  4  enthalten  „die  mathe- 
matischen Gesetze"  und  „ein  allgemeines  Princip  der  mathematischen  Theorie 
inducirtcr  elektrischer  Ströme".  Ausgeschlossen  von  diesen  Untersuchungen  sind 
die  dureh  Entladung  der  KLKiST.schen  Batterie  entstehenden  Inductionsströme, 
iugleicheu  sind  die  Ströme  höherer  Ordnungen  (§.38).  die  in  Flächen  und  Körpern 
inducirten  Ströme  (§.  .15),  sowie  die  Gegenströme  (§.  37)  nicht  spcciell  in  den 
Kreis  der  Betrachtungen  gezogen  worden,  es  bleibt  daher  nur  die  Behandlung  der 
Nebenströme  übrig.  Die  Schwierigkeit  einer  auszugsweisen  Darstellung  der  in  allen 
Theilcn  gleichmässig  ergebnissreichen  und  schon  an  sich  in  der  gedrängtesten  Form 
gegebenen  mathematischen  Abhandlungen  ist  der  Grund,  weswegen  auf  ein  aus- 
führliches Referat  über  die  Heileitung  der  darin  aufgestellten  Sätze  verzichtet  werden 
muss.  Vielmehr  wollen  wir  uns  nach  Entwicklung  der  allgemeinen  Principien  auf 
die  Induction  durch  einen  Solenoidpol  beschränken,  und  daran  eine  Aufzählung  der 
weiteren  Ergebnisse  reihen,  deren  Ableitung  dann  keine  weiteren  Bedenken  ver- 
anlassen dürfte. 

Die  Stärke  der  gewöhnlichen  galvanischen  Ströme  ist  bekanntlich  direet  der 
Summe  der  elektromotorischen  Kräfte  und  umgekehrt  der  Summe  der  Widerstände 
proportional,  welche  der  Strom  auf  seinem  ganzen  Kreislauf  zu  überwinden  hat. 
Was  die  elektromotorische  Kraft  betrifft,  so  ist  dieselbe  allein  abhängig  von  der 
Spannungsdifferenz  der  Stromerreger,  und  somit,  diese  als  constant  vorausgesetzt, 
unabhängig  von  der  Zeit.  Die  Stärke  der  inducirten  Ströme  ist  nun  ebenfalls  direet 
der  Summe  der  elektromotorischen  Kräfte  und  umgekehrt  der  Summe  der  Wider- 
stände proportional,  doch  kann  man  die  elektromotorische  Kraft,  und  somit  auch 
die  Stromstärke,  in  zweierlei  Hinsicht  betrachten.  Bewegt  sich  nämlich  zuvörderst 
ein  zu  inducirender  Leiter  in  der  Nachbarschaft  eines  Inducenten  durch  einen  gewissen 
Raum,  so  wird  dieselbe  Elektricitätsmcngc  im  ersteren  in  Bewegung-  gesetzt,  mag 
der  Raum  in  kurzer  oder  in  langer  Zeit  durchlaufen  werden.  Soweit  ist  die 
elektromotorische  Kraft  ebenfalls  unabhängig  von  der  Zeit,  und  der  hieraus  hervor- 
gehende, noch  von  den  Widerständen  abhängige  Strom  bringt  dann  an  den  meisten 
Messvorrichtungen  zwischen  dem  Moment  seines  Beginnes  und  dem  seines  Auf- 
hörens dieselben  Wirkungen  hervor,  glcichgiltig,  wieviel  Zeit  dazwischen  verstrichen 
ist.  Ich  möchte  den  blos  von  der  Bewegung  des  inducirten  Drathes,  und  nicht 
von  der  dazu  verwendeten  Zeit  abhängigen  Strom  mit  Strom  menge  bezeichnen. 
Bewegt  sich  aber  zweitens  der  zu  inducirende  Leiter  durch  den  gegebenen  Raum 
in  kürzerer  oder  längerer  Zeit,  so  wird,  dem  entsprechend,  dieselbe  Elcktricitäts- 
menge  auch  ihren  Kreislauf  rascher  oder  langsamer  zu  vollführen  haben.  Wrerden 
die  hieraus  hervorgehenden  Ströme  nur  während  einer  bestimmten  Zeit  gemessen 
(die  nicht  grösser  sein  darf,  als  die  kleinste  der  zur  Bewegung  des  Leiters  ver- 
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wandten),  so  ist  offenbar  das  Ergebniss  im  ersten  Fall  ein  grosseres  als  dns  im 
letztern.  Das  hieraus  hervorgehende  Vcrhältniss  zwischen  Strommenge  und  Zeit 
dürfte  dagegen  Stromstärke  der  inducirten  Ströme  zu  nenuen  sein. 

Als  Ausgangspunkt  der  Untersuchung  ist  der  von  Lenz  8  aufgestellte  und  oben 
§.  34  zu  Ende  des  Textes  mitgethcilte  allgemeine  Satz  nämlich: 

Wenn  sich  ein  geschlossener  metallischer  Leiter  in  der  Nähe  eines  gal- 
vanischen Stromleiters  oder  eines  Magneten  bewegt,  so  wird  in  ihm  ein 
Strom  von  solcher  Richtung  inducirt,  dass  er  dem  ruhenden  Drathe  einen 
Bewegungsantrieb  ertheilt  haben  würde,  der  die  entgegengesetzte  Richtung  von 
der  dem  Drathe  wirklich  gegebenen  Bewegung  hätte,  vorausgesetzt,  dass  der 
Drath  nur  in  der  Richtung  der  Bewegung  selbst  und  in  der  entgegengesetzten 
beweglich  wäre, 
gewählt  worden,  in  Verbindung  mit  der  Annahme, 

dass  die  für  die  Einheit  der  Geschwindigkeit  des  bewegten  Leiters  inducirte 
elektromotorische  Kraft  proportional  sei  der  elektrodynamischen  Wirkung  des 
Stromes  auf  den  Leiter,  wenn  letzterer  von  einem  Strom  =  t  durchflössen 
würde. 

Ist  nun  das  Maass  und  die  Richtung  der  elektrodynamischen  Wirkung  eines 
galvanischen  Stromes  auf  ein  Element  ds  eines  Drathes  bekannt,  der  von  der 
Einheit  des  Stromes  durchflössen  gedacht  wird,  ist  aber  dieses  Element  gezwungen, 
sich  nach  einer  von  jener  verschiedenen  Richtung  zu  bewegen ,  so  ist  die  nun- 
mehrige elektrodynamische  Wirkung  nur  noch  die  nach  der  angewiesenen  Richtung 
genommene  Componcnte  von  der  ursprünglichen.  Werde  diese  Componente  mit 
Cds  bezeichnet,  so  ist  ihr  die  in  dem  Element  inducirte  elektromotorische  Kraft 
Eds  proportional  und  entgegengesetzt,  wenn  das  Element  unter  sonst  gleichen 
Bedingungen  von  keinem  primären  Strom  durchflössen  wird. 

a.  Betrachtet  man  nun  zuvörderst  die  inducirte  elektromotorische  Kraft  als 
Stromiuenge  bei  der  Einheit  des  Widerstandes,  so  ist  Eds  auch  noch  dem  Element 
der  Wegstrecke  dw  proportional,  um  welches  das  Element  des  zu  inducirenden 
Drathes  seine  Lage  gegen  den  Stromleiter  geändert  hat,  wenn  dw  so  klein 
genommen  wird,  dass  innerhalb  desselben  Cds  eine  merkliche  Acnderung  nicht 
erfährt.    Und  sonach  ist 


wo  f  einen  später  näher  zu  bestimmenden  constanten  Coefficienten  bedeutet,  welcher 
vorläufig  gleich  ist  der  Strommcngc,  welche  bei  der  Einheit  des  Widerstandes  und 
der  Einheit  des  vom  Leiterclement  durchlaufenen  Weges  von  der  Einheit  der  elektro- 
dynamischen Kraft  inducirt  wird,  das  Stromelemcnt  von  einem  Strome  =  I  durch- 
flössen gedacht. 

Die  Summe  aller  so  gefundenen  elektromotorischen  Kräfte,  in  sofern  dieselben 
in  dem  ganzen  bewegten  Antheil  des  Inducirten  Drathes  hervorgerufen  werden, 
also  das  Integral  nach  s,  multiplicirt  mit  dem  Umgekehrten  des  Widerstandes  in 
dem  ganzen  vom  Inductionsstrome  zu  durchlaufenden  Kreise  oder  dessen  Leitungs- 
fähigkeit giebt  nun  den  Diffcrc ntialstrom ,  d.  i.  die  Strommenge  für  eine 
kleinste  Verschiebung  des  ganzen  beweglichen  Antheilcs  vom  Inductionsdrath  oder 


Eine  nochmalige  Integration  dieses  Werthes  zwischen  den  Grenzen  ie0  und  wv 
bei  denen  der  Inductionsdrath  seine  Bewegung  beginnt  und  beendet  (also  die 
Summe  der  im  Drath  auf  allen  Wegelementen  dw  hervorgerufenen  elektromotorischen 


Eds  =  —  tdw  ■  Cds 


2). 
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Kräfte  multiplicirt  mit  dessen  Ueitungsfähigkeit)  gicbt  das  Maass  für  den  Integral - 
ström,  d.  i.  die  Strommenge  für  eine  endliche  Orteveränderung  des  ganzen  be- 
weglichen Antheiles  vom  Inductionsdrath  oder 

/  =   -  tt'jjdw    Cds  3). 

b.  Betrachtet  mau  aber  ferner  die  inducirte  elektromotorische  Kraft  als 
Stromstärke  bei  der  Einheit  des  Widerstandes,  und  bezeichnet  man  sie  zum 
Unterschied  von  der  unter  a.  behandelten  mit  Etds,  so  ist  dieselbe  ebenfalls  pro- 
portional und  entgegengesetzt  der  Componente  Cds  der  elektrodynamischen  Wirkung 
zur  Richtung  der  Bewegung,  und  dem  Elemente  dw  des  Weges,  welchen  das 
Drathelement  durchläuft,  sie  ist  aber  ausserdem  umgekehrt  proportional  dem  Element 
dx  der  Zeit,  welches  zu  jener  kleinen  Bewegung  verwendet  wird.    Es  ist  also 

M*  =  -i^Mi  4> 

und  da  ~  —  v  gleich  der  Geschwindigkeit  ist,  mit  welcher  jene  Bewegung  voll- 
d  r 

fiihrt  wird,  so  ist  auch 

Etds  ~   —  r,t>  ■  Cds  5). 

Es  bedeutet  hier  f ,  einen  eonstanten  Coefflcienten ,  welcher  gleich  ist  der  inducirten 
Stromstärke  bei  der  Einheit  des  Widerstandes,  der  Einheit  der  Geschwindigkeit  des 
bewegten  Elementes  und  der  Einheit  der  elektrodynamischen  Kraft,  das  Element 
von  einem  Strom  =  I  durchflössen  gedacht. 

Durch  Summirung  aller  elektromotorischen  Kräfte  im  bewegten  Äntheil  des 
Inductionsdrathes  und  Multiplication  derselben  mit  der  Leitungsfähigkeit  des  ganzen 
Drathes  t'  ergiebt  sich  die  inducirte  Stromstärke 

-     =  —  *X*J%  -  Cds  6). 

Diese  übt  während  eines  Zeitelementes  dl  auf  ein  Rheometer  eine  Wirkung  aus, 

welche  mit  Stärke  des  Diffcrentialstromes  bezeichnet  werden  mag  und 
gleich  ist 

Dx  —  —  ttt' dt  fvCds   7), 

und  hieraus  ergiebt  sich  die  Stärke  des  Integrals trom es  oder  die  Wirkung 
des  inducirten  Stromes  während  des  Zeitraumes  von  /„  bis  r, 

/,  -  -  ^'JdtjvCds 
oder  V  8). 


'o  * 


Die  Abhandlungen  Neümann's  verbreiten  sich  nur  über  die  unter  a.  be- 
sprochenen Strommengen  *.  Nach  Anleitung  derselben  mögen  zunächst  einige 
Folgeningen  aus  den  Formeln  I)  bis  3)  wiedergegeben  werden. 

*  Der  Anschein  vom  Gegentheil  dieser  Behauptung  rührt  her  von  einer  Idenüflcirung  den  Zeitelemenie«  Hl, 
während  dessen  die  Inductionsströme  auf  ein  Hheomeier  wirken,  mit  dem  Zeitelement  d-.,  während  dessen  der 
su  inducirende  Drath  ein  Element  seine*  Weges  gegen  den  inducirenden  Stromleiter  zurücklegt.  Für  dt^d- 
geht  namltch  obige  Gleichung  8)  in  die  Gleichung  3)  über. 
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—  Die  Grösse  tdw  •  Cds.  welche  in  den  Formeln  I),  i)  und  3)  vorkömmt, 
ist  das  virtuelle  Moment  der  Kraft  zwischen  dem  von  einem  Strome  t  durchllossenen 
Element  ds  und  dem  inducirenden  Strom,  oder  das  virtuelle  Moment  des 
Inducenten,  und  das  negative  Integral  davon  nach  s  oder  die  elektromotorische 
Kraft  des  Differentiaistromes  ist  sonach  das  negative  virtuelle  Moment  des  In- 
ducenten in  Bezug  auf  den  ganzen  von  t  durchflössen  gedachten  Leiter.  Da  nun 
die  Summe  der  virtuellen  Momente  Tür  den  ganzen  Weg  von  w0  bis  «>,  gleich  ist 
der  am  Ende  des  Weges  von  der  bewegten  Masse  erlangten  Wirkungsfähigkeit,  so 
ist  die  elektromotorische  Kraft  des  Integralstromes  gleich  dein  Verlust 
an  Wirkungsfähigkeit,  welchen  der  Inducent  in  dem  Leiter  auf  dem 
Wege  von  wQ  bis  tc,  hervorbringen  würde,  wenn  durch  diesen  ein 
primärer  constanter  Strom  t  flösse. 

Man    denke    sich   den    inducirenden    Drath    von    einer    (etwa  tropfbaren) 

Flüssigkeit  umgeben,  welche  eine  Dichtigkeit  —  t  habe,  und  die  so  beschaffen  sein 

möge,  dass  der  inducirende  Strom  auf  deren  Massencinheit  in  einem  durch  die 

recht  winklichen  Coordinaten  x,  y,  z  bezeichneten  Punkte  mit  einer  Kraft  fCds 

* 

wirkt.  Werden  die  zu  den  Coordinatenaxen  parallelen  Componenten  dieser 
Kraft  mit 


Jxds  = 
* 

Jfd,  = 

flit  = 


(f. 


bezeichnet,  und  denkt  man  sich  an  der  Stelle  x,  y,  z  ein  kleinstes  Parallelcpiped, 
dessen  Seiten  dx,  dy,  dz  den  Coordinatenaxen  parallel  laufen,  so  ist  dessen 
Masse  =  tdxdy  dz  und  die  auf  dasselbe  wirkenden  Kräfte  sind  ausgedrückt  durch 

tu    dxdydz;    tß    dxdydz;    ty  •  dx  dy  dz    .    .    .  40). 

Soll  nun  das  Parallelepiped  im  Gleichgewicht  sein,  so  müssen  die  Drucke  auf  das- 
selbe, welche  jenen  Kräften  entgegenwirken,  denselben  gleich  sein.  Ist  p  eine 
Function  von  x,  y,  z,  welche  den  Druck  auf  die  Flächeneinheit  im  Punkte  xyz 
darstellt,  und  betrachten  wir  zunächst  die  beiden  der  A'  l'Ebene  parallelen  Flächen- 
elemente,  deren  Coordinaten  xy  y,  z  und  <r,  y,  z  -f-  dz  sind,  so  ist  der  auf  die 
erste  ausgeübte  Druck 

—  dx  dy  -  p 

und  der  auf  die  zweite  wirkende 

dp 


=  —  dxdylp  H- Jirfs), 


dp 

wo  -j-  der  partielle  Differentialquotient  von  p  nach  s  ist.    Sonach  ist  die  Differenz 
dz 

des  Druckes  auf  beide  der  X  KEbene  parallelen  Flächenelemente,  und  in  gleicher 
Weise  auch  die  der  Drucke  auf  die  zu  der  X  Z  und  zu  der  KZEbene  parallelen 
Flächcnelemente  bezüglich  ausgedrückt  durch 

—  dx  dy^dz;    —  dxdz—^dy;    —  dydz^dx    .  II). 
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Ist  das  Parallelepipcd  klein  genug,  so  dass  man  sich  diese  Kräfte  in  dessen  Schwer- 
punkt angreifend  denken  kann,  so  wird  es  im  Gleichgewicht  sein,  oder  sich  nach 
keiner  Richtung  hin  bewegen,  wenn  immer  die  beiden  unter  10)  und  Ii)  ent- 
wickelten Ausdrücke  für  die  nach  jeder  der  drei  aufeinander  senkrechten  Axen 
wirksamen  Kräfte  einander  gleich  sind,  wenn  also 

dp  dp  dp 

oder 

dp  —  tadx\    dp  —  tßdy  ;    dp  —  tydz.    .    .    .    \  i). 

Durch  Addition  dieser  partiellen  Differentiale  ergiebt  sich 

=  t{udx  -f-  ßdy  -t-  ydz)  13), 


woraus  hervorgeht,  dass  das  kleinste  Flüssigkcitsparallclcpipcd  im  Gleichgewicht 
ist,  wenn  der  Ausdruck  für  das  Differential  des  Druckes  ein  vollständiges  Diffe- 
rential einer  Function  von  x,  y  und  =  ist.    Hiernach  ist  der  Druck 


adx  H-  ßdy  -f-  ydz)  -f-  C, 

wo  C  eine  zu  bestimmende  Constante  bedeutet.  Durch  Einsetzung  der  Wcrthe  fiir 
u,  ß,  y  aus  den  Gleichungen  9)  wird 

p  =  tJ^dxfXds  +  dyfYds  +  dzfZds)  -+-  C  .    .    .  U). 

Die  durch  den  rechten  Theil  der  Gleichung  dargestellte  Fläche  ist  eine  Gleich - 
gcwichtsfläche.  Innerhalb  derselben  ist  der  Druck  p  auf  allen  Stellen  gleich, 
er  variirt  nur  von  einer  solchen  Fläche  zu  einer  andern. 

Zu  derselben  Form  der  Gleichung  14)  gelangt  man  auch  durch  Umgestaltung 
der  Gleichung  3),  wenn  man  voraussetzt,  dass  der  zu  inducirende  Drath  bei  seiner 
Bewegung  immer  sich  selbst  parallel  bleibt. 

Befindet  sich  nämlich  das  Element  ds  an  der  durch  x,  y,  z  zu  bezeichnenden 
Stelle  eines  rechtwinklichen  Coordinatensystems ,  werden  die  Projectioncn  seines 
Wegelcmcntcs  dw  auf  die  Axcn  mit  dx,  dy,  dz  bezeichnet,  und  die  analogen 
Projectioncn  der  elektrodynamischen  Wirkung  Cds  des  inducirenden  Stromes  auf 
das  von  der  Stromeinheit  durchflössen  gedachte  ds  mit  Xds,  Yds,  Zds,  so 
ist  allgemein 

cd,  =  Js(x¥+  r  ¥  + 

\   dw  dw  dw) 


oder 


JdwCds  =  fdsiXdx-h  Ydy-h  Zdz)    ....  13). 


Für  den  specicllen  Fall  unserer  Voraussetzung,  betreffend  den  Parallclismus  der 
Bewegung  aller  ds  sind  aber  dx,  dy,  dz  nicht  mehr  abhängig  von  der  Natur  der 
Curve  s,  bleiben  vielmehr  auf  dem  ganzen  Wege  w  dieselben  und  können  somit 
ausserhalb  von  dem  mit  s  bezeichneten  Integralzeichen  stehen.  Die  so  modiOcirten 
Wcrthe  in  die  allgemeinen  Gleichungen  2)  und  3)  für  den  Differential  -  und  den 
lntegralstrom  eingesetzt,  geben 
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Ist  mm  der  Ausdruck  für  den  Diffcrcntialstrom  ein  vollständiges  Differential  einer 
Function  von  x,  y,  s,  so  stellt  der  Ausdruck  für  den  Intcgrulstrom  bezüglich  der 
Grenzen  wo  und  «?,  zwei  Gleichgewichtsoberflächen  für  verschiedene  Abstände  vom 
inducirenden  Stromleiter  dar,  und  es  kann  somit  statt  derselben  der  Werth  aus  der 
Gleichung  14)  eingesetzt  werden.  Und  bezeichnet  man  die  beiden  constuiten 
Drucke  in  beiden  Flächen  mit  pWo  und         so  ist  demzufolge 

1   =   -  «'  (P*  —  P*.)- 

Sonach  ergiebt  sich,  dass,  wenn  der  zu  indueü-ende  Drath  sich  parallel  mit  sich 
selbst  bewegt,  und  der  Differentialstrom  sich  durch  ein  vollständiges  Differential 
einer  Function  x,  y,  z  ausdrücken  lässt,  die  elektromotorische  Kraft  des 
Integralstrom  es  definirt  ist  durch  die  Differenz  des  Druckes  auf  die 
beiden  Gleichgewichtsobcrflächcn,  welche  durch  die  Endpunkte  der 
Bahn  des  Leiters  gelegt  sind.  „Der  Integralstrom  ist  also  unter  den  an- 
gegebenen Bedingungen  unabhängig  von  der  Lage  und  Länge  des  Weges,  auf 
welchem  der  Leiter  von  der  einen  Oberfläche  zur  andern  gelangt  ist." 

Es  ist  leicht  zu  übersehen,  unter  welchen  Umständen  dieselbe  Stromstärke 
inducirt  wird,  wenn  statt  des  zu  inducirenden  Leiters  der  inducirende  Strom  sich 
bewegt.  Sobald  nämlich  alle  Theile  des  Leiters  A  gleichmässig  an  der  Bewegung 
thcilnehmen,  während  der  Strom  B  ruht,  so  kann  man  beiden  eine  solche  gemein- 
schaftliche Bewegung  crthcilcn,  dass  infolge  derselben  A  an  seinem  ursprünglichen 
Orte  bcharrt.  Da  aber  infolge  der  gemeinschaftlichen  Bewegung  ein  Strom  nicht 
inducirt  wird,  so  ist  das  Resultat  dasselbe,  ob  A  gegen  B  bewegt  wird,  oder 
ob  A  in  Ruhe  bleibt  und  B  die  von  A  entgegengesetzte  Beweguug  hat.  Für  die 
Fälle  jedoch,  bei  denen  nur  einzelne  Theile  des  zu  inducirenden  Leiters  bewegt 
werden,  andere  dagegen  (z.  B.  das  schliessende  und  nicht  unvcrhältuissmässig 
entfernte  Bheometer)  in  Buhe  sind,  kann  nicht  die  entgegengesetzte  Bewegung 
des  inducirenden  Stromes  substituirt  werden,  indem  dieser  dann  beide  Theile 
induciren  würde,  während  vorher  nur  die  bewegten  'Autheile  des  Leiters  inducirt 
wurden. 

Mehr  noch:  wenn  zwei  geschlossene  Leiter  gegeben  sind,  so  wird 
dieselbe  elektromotorische  Kraft  inducirt,  welcher  von  beiden  Leitern 
sich  bewegen,  und  in  welchem  von  beiden  der  inducirende  Strom 
fliessen  mag,  nur  muss  die  Bewegung  des  einen  Leiters  die  der 
Bewegung  eres  andern  entgegengesetzte  sein.  Die  in  dem  einen 
oder  andern  Falle  inducirten  Ströme  verhalten  sieh  umgekehrt  wie 
ihre  Leitungswiderstände.  Hier  kann  nicht  mehr  wie  früher  die  Wirkung  des 
Inducenten  als  Ganzes  auf  ein  Theilchen  des  Leiters  in  Betracht  gezogen  werden, 
vielmehr  muss  wegen  der  symmetrischen  Bedingungen  die  Wechselwirkung  eines 
jeden  Thcilchens  des  einen  Leiters  auf  jedes  Theilchen  des  andern  nach  den  oben 
[in  §.  J5,  N.  5,  Gleichungen  12)  und  13)]  gefundenen  Formeln  in  Ansatz  kommen. 
Für  die  gesammte  Wechselwirkung  ergiebt  sich  dann  ein  dreifaches  Integral,  von 
denen  das  eine  Zeichen  abhängt  von  der  Gestalt  und  Grosse  des  einen  Leiters, 
das  andere  von  denen  des  andern  Leiters  und  das  dritte  von  denen  des  Weges, 
der  von  dem  einen  oder  dem  andern  zurückgelegt  wird.    Führt  man  nun  in  dieses 
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Integral  ein  Coordinatensystcm  ein,  welches  sich  mit  dem  bewegten  Leiter  zugleich 
bewegt,  so  ergeben  sich,  je  nachdem  der  eine  oder  der  andere  Leiter  ruht,  zwei 
Ausdrücke.  Und  diese  sind  für  gleiche  Grenzen  der  Integrationen  identisch,  Mas 
der  Fall  ist,  wenn  in  den  bewegten  Leitern  der  ganze  Strom  enthalten  ist,  wenn 
man  es  also  mit  geschlossenen  Leitern  zu  thun  hat. 

IV.  Demnächst  möge  die  inducirende  Wirkung  eines  ruhenden  Solenoidpolcs 
auf  einen  bewegten  Stromleiter  betrachtet  werden,  und  zwar  mag  vorläufig  nur 
von  einem  einzigen  Solenoidpol  die  Rede  sein,  indem  der  andere  als  in  unendlicher  Ent- 
fernung liegend  augesehen  werden  kann.  Wie  daraus  die  Inductiou  eines  endlich  langen 
Solcnoids  gefunden  wird,  lässt  sich  nach  Anleitung  des  in  §.  28,  Nr.  III,  Gesagten 
leicht  erkennen.  Da  die  elektrodynamische  Wirkung  des  Solenoids  auf  ein  Strora- 
elemcnt  nur  ein  specicllcr  Fall  von  der  eines  galvanischen  Stromes  überhaupt  ist, 
so  gilt  im  Allgemeinen  für  den  inducirten  Intcgralstiom  die  Formel  3)  in  Nr.  III 


=  -  "Tß 


d  w  Cds  <)• 

tea  * 

Es  ist  Cds  der  Ausdruck  für  die  nach  der  Richtung  der  Bewegung  zerlegte  elektro- 
dynamische Wirkung  R  des  Solenoids  auf  das  Leiterelement,  dieses  von  der 
Einheit  des  Stromes  durchflössen  gedacht.  Wird  der  Winkel  der  (auf  dem  Strom- 
element und  auf  der  Verbindungslinie  desselben  mit  dem  Solenoidpol  senkrechten) 
Resultante  mit  der  Richtung  der  Bewegung  durch  (r  •  w)  bezeichnet,  so  ist 
Cds  =  R  cos  (r  •  w)ds,  und  somit 

j  l_  —  n'J* Jdw  Aco6(r  •  w)ds. 

Es  ist  aber  gleichgiltig.  ob  die  Kraft  R  unmittelbar  nach  der  Richtung  des  Weges 
zerlegt  wird,  oder  ob  man  sie  erst  nach  der  Richtung  der  Coordinatcn  zerlegt, 
und  die  so  gewonnenen  Componcnten  X,  Y,  Z  nachher  auf  die  Richtung  des 
Weges  projicirt.  Sind  demgemäss  x,  y,  z  die  Coordinatcn  des  Leiterelemcntcs  ds, 
werden  dessen  Componenten  zu  den  Coordinatenaxen  mit  dgx,  d,yy  d,z,  die  des 
Wegclementcs  dw  durch  dwx,  dwy,  d^z  bezeichnet,  so  ist 


und  somit 

J  =  —  it 


''J^'Jds{XdKx  -h  Yd„y  -f-  Z  dwz) .    .    .    .  i) 


Für  die  drei  Componcnten  X,  K,  Z  der  elektrodynamischen  Wechselwirkung  R 
zwischen  Solenoidpol  und  Stromelemcnt  sind  die  Ausdrücke  in  den  Gleichungen 
1)  und  5)  von  §.28,  Nr.  III,  gegeben.  Wird,  den  jetzigen  Anforderungen  ent- 
sprechend, der  Ort  des  Leiterclementes  durch  a-,  y,  s,  der  des  Solenoidpoles 
durch  die  Coordinaten  |,  ,  C  bestimmt,  so  sind  die  dortigen  x' ,  y' ,  mit 
x  —  |,  y  —  ?j,  z —  £  und  die  dortigen  X,  Y,  Z  nach  der  jetzigen  Bezeichnung 
mit  Xds,  Yd*,  Zds  zu  vertauschen.    Somit  ist 


Xds  = 

a 

lr 

[(*- 

(!/- 

rt)d,z\ 

Yds  = 

a 

T 

\(x- 

e)dtz  — 

u- 

C)  dtx) 

Zds  = 

o 

T 

[(«/- 

rj)  dtx  — 

lUWZfcrU  uy 
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jj.  ,       d„x  dtu  dtz 

wo   t' —  / ,   ferner    -  —  a  und  cos  X  =  — ,  cos  ft      — ,   cos  y  —  -  gc- 

2g  ds  ds  ds 

setzt  wurde. 

Es  möge  nun  statt  des  bisherigen  Coordinatensystemes  ein  neues,  ebenfalls 
rechtwinkliches  System  eingeführt  werden ,  welches  mit  dem  Leiter  $  fest  verbunden 
ist ,  und  sich  mit  ihm  bewegt.  Die  auf  dasselbe  bezogenen  Coordinaten  des 
Stromelcmcntes  ds  seien  xn  y,,  zf  und  die  auf  das  alte  System  bezogenen  Coor- 
dinaten vom  Anfangspunkte  des  neuen  seien  a,  ß,  y.  Werden  überdem  noch 
die  Cosinusse  der  Winkel,  welche  die  alten  A\  K,  ZAxen  bilden 


mit  der  Xt  Axe 
durch 
a    =  cos  (xf  -  x) 
at  =  cos  (x,  •  y) 
alt  =  cos  (x;  •  z) 

bezeichnet,  so  wird 


mit  der  Axe 


6  =  cos  (yl  •  x) 
6,  =  cos  (y,  •  y) 
bu  =  cos  (y,  •  z) 


mit  der  Z,Axc 
durch 
c    —  cos  ( zt  •  x) 
c,  =   cos  {z,  •  y) 
c„  —  cos  ( =,  •  z) 


x  —  «4-  a  x,  H-  b  y,  ■+■  c  z, 
y  =jH-a,«,+  6,y,  •+-  c,s, 
3   =  y  -f.  a„ar,  -h  6„y,  -f-  c/|3< 

und  es  gelten  die  weiteren  Relationen: 


i) 


K  6„ 

-°,A)1  - 

(6,  c„  — 

=  a1 

(a„6 

-oft,,)*  - 

(6„  c  — 

b  ou  )' 

=  «; 

(a  b, 

-a,  6)'  - 

(6  c,  — 

6,c)> 

- »: 

(a„c, 

—  o,  c„)s 

61 

a1  +  a,1 

(«  ß„ 

-  «»„O*  _ 

V 

4-63 

(o,  c 

-  ac,)1  = 

c"  -4-  C,1 

+  c» 

Bewegt  sich  aber  das  neue  Coordinatensystein  mit  dem  Leiter  s,  so  sind 

4.    die  Crossen  a,  /?,  y;  a,  6,  c;  a,,  6,,  c,  und  a„,  6,v  c„  unabhängig  von  $ 

und  nur  abhängig  von  ir.    Dagegen  sind 
2.    die  Grössen  j,,  y,,      unabhängig  von  ir  und  nur  abhängig  von  s. 

Sonach  ist 

rf,rx  —  dvu  -h  j^,  rf„,a  -4-  y,  <4&  4-  5,  </»c 

=  </M0  ~f-  a^eka,-!-  y,  <£A       s,^c,  /   •    •    •    •  6) 

dv  z   —  dvy  -h  sc,  rf.a,  -h  y,  r4&„  -h  s,  d*c„ 

und 

d,x  —  a  rff£r,  4-  b  dty,  -f-  c  rf,3, 

dny   —  <i,dtx,       b,  dty,  -f-  c,  </„:;, 

dtz   —-  andtx,  -f-  bvd%y,  -f-  cwrf,3, 

Durch  Elimination  von  .r,,  y/t  z,  aus  den  Gleichungen  i)  gestalten  sich,  mit 
Benutzung  der  Gleichungen  5),  die  Wcrthe  für  die  neuen  Coordinaten  folgcnder- 
inasscn:  es  ist 


7). 


Vergl.  u  A  MAtsts  anabimhe  Gcomclric  des  Hauino    Berlin  1837.   S.  üö. 
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_  (g  —  «)[b,c„  —  b„c,]  -h  (y  —  ß)[b„c  —  bc„)  -f-  jz—y)  [6c,-6,c] 
ü(&,c„  —  6„c,)  4-  Ma„c,  — a,c„)  -+•  c (0,6,,  —  a„b,) 

oder,  da  der  Nenner  infolge  der  Gleichungen  5)  gleich  /  Wird,  und  infolge  der- 
selben Gleichungen  auch  entsprechende  Modifikationen  im  Zähler  eintreten 

X,  =  a{x—'t)  -4-  a,{y  —  ß)  -+-  an  (z  —  y). 
Nach  dieser  Analogie  ist 

yt  =  b(x  —  a)  -4-  b,{y-ß)  +  b„(z  —  y) 

z,  =  c(x  —  u)  -H  c,(y  —  ß)  -h  c„U— y) 

Diese  Werthc  in  Gleichung  6)  eingesetzt  geben,  mit  einstweiliger  Weglassung  der 
Marken  w 

d^x  —  da  -h  (x —  o)  [ada-hbdb  -4-  ede]  -4-  (y  —  /?)  [a, da -+•  b,db -\-c,dc\ 

-h(z  —  y)[a„da  +  b„db-hc„dc)    ...  9). 
Hierin  ist  zuvörderst,  wegen  a1  -4-  6*  -4-  c*  =      der  Cocfficicnt  von  (x — a) 

ada  -f-  bdb       ede  =  0  10). 

Ferner  stellt  der  Coefficient  von  (y  —  ß)  das  negative  Element  desjenigen  Winkels 
dar,  um  welchen  das  Stromelemcnt  ds  sich  um  die  alte  ZAxc,  also  parallel  zur 
Jfr'Ebcnc  bewegt.  Dieser  Drchungswinkcl  ist  offenbar  ebenso  gross,  als  der. 
welchen  eine  mit  ds  starr  verbundene  und  beim  Beginn  der  Bewegung  mit  einer 
der  Coordinatenaxen ,  etwa  der  XXxc  beschreibt.  Bezeichnen  wir  den  Winkel, 
welchen  diese  Linie  mit  der  }'Axe  beim  Ausgang  der  Bewegung  macht,  durch  .V, 
so  ist,  auf  das  rftue  Coordinatcnsystem  bezogen, 

cos  N  =  cos  (x,  •  y)  cos  (xt  •  x)  -4-  cos  (y,  •  y)  cos(y,  •  x)  -4-  cos(s,  •  y)  cos  (s,  ff) 

=  a,a  -4-  b,b  ~b  c,c, 
also  dessen  Acndcrung  mit  Rücksicht  darauf,  dass  N  ein  rechter  Winkel  ist 
d  cos  iV  =  —  dN  —  a,da  -4-  btdb  4-  c,dc. 

Da  aber  die  mit  dem  Stromelement  fest  verbunden  gedachte  Linie  ebenso  gut  in 
ihrer  Anfangslage  der  KAxc  parallel  gedacht  werden  kann,  ist  auch 

dN  =  ada,  -4-  bdb,  -f-  cefe,. 

Durch  Analogie  erhalten  wir  hiernach  für  die  Elemente  der  Winkel,  welche  das 
Stromelemcnt  ds  bei  seiner  Bewegung  um  die  alten  X,  Y  und  ZAxen  beschreibt 

dL  =  a,da„  -f-  b,db/t  -h  c,dc„  —  —  (a„  da,  -4-  b„  db,  -4-  c„  de,)  \ 
dM  =  an  da  -h  bl(  db  -4-  c„  de  —  —  {ada,,  H~  6  db„  -4-  c  r/c„)>...  H). 
d  N  —  a  da,  -h  b  dbt  -f-  c  de,  =  —  (a,  da  -\-  b,  db  -4-  c,  de)) 
Hiernach  erhält  d^x  die  Form 

dKx  =  a\a  -4-  (z-y)dM  —  {y—ß)dN   ....  1il 

und  (iwy,         ergeben  sich  daraus  durch  Vertauschung  der  Buchstaben. 

Noch  eine  weitere  Modifikation  erhält  die  Gleichung  für  d^x,  wenn  man  die 
Bewegungen  parallel  zu  den  Axcn  der  x,  y,  =  einführt,  welche  der  Solcnoidpol 
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annehmen  würde,  wenn  er  fest  mit  dem  Leiterelement,  also  auch  mit  dem  neuen 
Coordinatensystem  verbunden  wäre.  Bezeichnet  man  zu  dem  Ende  die  auf  das 
neue  System  bezogenen  Coordinaten  des  Solenoidpoles  mit  17,,  £,  und  die 
Veränderungen,  welche  unter  dieser  Annahme  die  auf  das  alte  System  bezogenen 
£,  »7,  C  erleiden  würden,  mit  dX,  dp ,  dv,  wo  also  dX  =  dp  =  dt},  dv  =  dC 
sein  würde,  so  ist  nach  Analogie  der  Gleichungen  4)  und  6) 

$  =  «  -f-  o  l  -h  b  rjt  -+-  c  t,  \ 

9  =■  ß  +  a,l  +  b,n,  -+-       |  13) 

C  =  t  +         +  Mi  +  C„t  ) 

und 

dX  =  da      £,da  4-  »y,d6       £,tfc  j 

dp  =  dß  -h  %da,  ■+-  ti,db,  -f-  C,dc,  \  •    •    •  • 

dv  =  dy  -f-  5,da„  -+-  i7,d6„  ~h  t,dclt  \ 

Lässt  man  diesen  Ausdrücken  die  gleiche  Behandlung  angedeihen,  wie  denen  in  i) 
und  6),  so  ergiebt  sich,  ähnlich  wie  in  12) 

dl  =  dKa  -h  (£_y)di/  —  (t]—ß)dN  j 

dfi  —  dvß  -f-  (£  —  u)  dN  —  (£  —  y)  dl  J  •   •    •  13). 

dv  =  dKy  -b  {ri  —  ß)dL  —  (§  —  a)dU  J 

Durch  Einführung  des  Wcrthes  von  dX  in  den  letzten  Ausdruck  von  dwx  in 
Gleichung  12)  erhält  man  endlich 

d.X  =  dX       (3—  OrfJf  —  (y—v)di\, 

ingleichen 

d^y  =  dft  -h  (x  —  |)  dAT  —  (z  —  0  dZ,  f  ■       ■  16>- 

d„s   ss  dv  -f-  (y  —  rftdL  —  (x-S)dAl 

Durch  Ucbcrtragung  dieser  Ausdrücke  in  die  Gleichung  2)  zerfällt  der  Werth 
des  Integralstromes  in  zwei  Thcilc  Jp  und  Jd,  so  dass 

J  =  Jp  -f-  Jd  17) 


und 


ip   =  —  th'f  fds(XdX-h  Ydn  +  Zdv)  .    .  . 
4  ^  -  *t'f  fds\X\(z  —  l)d!d  -  (y-n)dS\ 


18) 


-4-  r[tr—  S)dAT— 

-f-  Z[(y—i))  dL  —  {X—  t)dM)l  .  .  19). 

Es  ist  Jp  der  Ausdruck  für  den  Integralstrom,  welcher  in  dem  bewegten  Leiter  > 
inducirt  wird,  soweit  alle  seine  Elemente  derart  fortschreiten,  dass  sie  sich  auf 
den  verschiedenen  Stellen  ihrer  Bahn  immer  parallel  bleiben,  und  Jd  ist  der  Aus- 
druck für  den  Intcgralstrom ,  welcher  in  dem  bewegten  Leiter  *  inducirt  wird, 
soweit  alle  seine  Elemente  eine  drehende  Bewegung  um  eine  beliebige  Axc  voll- 
führen. Findet  blos  eine  Drehung  statt,  dann  ist  Jv  =  0,  und  findet  blos  eine 
progressive  Bewegung  statt,  dann  ist  Jd  =  0. 
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a.  Was  nun  zunächst  den  Antheil  Jp  des  Integralstromes  betrifft,  welcher 
herrührt  von  derjenigen ,  allen  Elementen  des  Leiters  gemeinschaftlichen  Bewegung, 
welche  auch  der  Solenoidpol  haben  würde,  wenn  er  sich  mit  dem  Leiter  zugleich 
und  mit  ihm  fest  verbunden  bewegte,  so  sind  die  in  demselben  vorkommenden 
Grössen  noch  theilweise  abhängig  von  dem  alten  Coordinatensystem.  Der  Ausdruck 
mag  zunächst  so  transformirt  werden,  dass  -sich  alle  Grössen  auf  das  neue  System 
beziehen.  Werden  zu  dem  Ende  in  18)  die  Werthe  von  .V,  Y%  Z  aus  3),  und 
die  von  dtx,  d,y,  d,z  aus  7)  eingesetzt,  so  wird 

(fr    Z)dX  -  ir—i)dr]  |u,  rf,.r,H-  b,  </,;/,  f  rt  dszf\ 

[{y—rt)d> —  (3— Qdft]  [o  d,x,~h  b  dsyt  c  d,z,\ 

oder 

=  —(l'J*  jT  {AdtX'     Bd'y'  +  cd'z>) 20K 

wenn 

.4  =  dX\a,(z  —  t)-aH(y  —  ti))  +  a>  K  a  U  -  £)] 

-h         (y  —    —  fl,(*-5)J....«D 

und  wenn  2?  und  C  dem  .4  entsprechende,  durch  Vertauschung  der  Buchstaben 
leicht  herstellbare  Werthe  haben.  Bezeichnet  man  hierin  die  Coordinaten  des 
Sohjnoidpoles  für  das  neue  bewegliche  System  mit  ij,,  so  müssen  die  den 
Gleichungen  4)  analogen  Werthe  für  die  auf  das  alte  System  bezüglichen  Coordinaten 
eingesetzt  werden,  und  zwar  ist 

n  =  jf +  •,*,  +  »,* +  e,t|  «)- 

C  =  y  +  aJ,  +  Mi  +  I 

Hieraus  ergiebt  sich  in  Verbindung  mit  4) 

x-ij  =_  a  (x,  —  l)  +  b  iyt  —  n,)  +  c  <*,  —  £,)  i 
.  y  —  rt   —   0,(07,-4-,)  -f-  6,(y,  -,?,)  -1-  C,(3,  —  t,)  |    ...  23) 
S  _t   =    0„(X,  —  §,)  -f-  &„(!,,  —         -h  C„(S,~C,)  I 

und  durch  Einsetzung  dieser  Werthe  und  nachmalige  Benutzung  der  Gleichungen  5). 
wird  die  identische  Gleichung  21)  zu 

A  =  dX[c{yt— —  &(*,— £,))  +  dt*[c,(y,— —  6,(*#  —  ()] 

+  <*»  Uwto— 1,)  -  M*,  -  ?,)]••.**>. 

Behufs  Transformation  von  rf?.,  d/<,  dv  mag  daran  erinnert  werden,  dass  diese 
Grössen  die  Elemente  der  Projectioucn  auf  die  alten  Axen  der  x,  y,  z  sind  von 
derjenigen  Bewegung,  die  der  Solenoidpol  annehmen  würde,  wenn  er  in  fester 
Verbindung  mit  dem  Stromeleincnt  bliebe  und  sich  mit  diesem  bewegte.  Bleibt 
aber  der  Solenoidpol  im  Räume  an  seinem  Ort,  so  macht  er,  bezüglich  zum  neuen 
Coordinatensystem,  eine  solche  Bewegung,  als  ob  er  wieder  an  seinen  alten  Ort 
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zurückversetzt  würde,  nachdem  er  sich  mit  demselben  zugleich  verschoben  hätte. 
Sonach  sind  die  Projectionen  dg,,  drj,,  dC,  der  Elemente  dieser  Bewegung  auf  die 
neuen  Axen  gleich  den  negativen  Projectionen  von  dX,  dp,  dv  auf  dieselben  Axen 
der  X,,  Yr  Z,,  oder 

—  d'£t  =  adX  -+-  atdft  -f-  andv 

—  dt),  =  b  dX  -f-  b,  dp  -h  bndv  )  25). 

dlt  =  c  dX  -h  c,  dpi  -h  c„  dv 

Hiernach  geht  Gleichung  2  4)  über  in 

A  =  rf>,U,—  t)  -  >?,). 
Deswegen,  und  weil  nun  auch 

B  ==  dt,(x,-l)  —  t) 

wird  Gleichung  20)  zu 

^     k  —  ^z)  rf#     -      —     d,y,]  dit  \  I 

( -+-  [(a?,  - 1,)  rf,  y,  -  (y,  -  y,)  f/,.r,]  <f  £  ] 

Führt  man  hierin  endlich  die  Componenten  Xp,  Yf,  Zp  der  Wirkung  des  ganzen 
ruhenden  Leiters  auf  den  ruhenden  Solenoidpol  ein,  wenn  ersterer  von  der  Einheit 
der  Stromstärke  durchflössen  gedacht  wird,  also 


26) 


=  />,- 


*p  =  /-»[(»,—  (3,  —  O  <*.!/,] 


=Jt[{z>- 


>;  =  /  jKj-q^-^-u^j    ....  2»), 


wo  nun  für  das  neue  Coordinatensystcm 

ist,  so  verwandelt  sich  der  Ausdruck  für  den  Integralstrom  unter  27)  in 


JP  -  -  « «'  o/Tvp       H-  >„  diy,  -r-  Zp  rf£,)  •  • 


29) 


und  der  daraus  herzuleitende  Ausdruck  für  den  Diflfcrcntialstrom  ist 


f)p   —  —  «  «'  rj  ( A'p       4-  Yp  (h]t  H-  Zp  </£,)     ....  30). 
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Hieraus  geht  aber  der  folgende  Satz  hervor:  Der  Antheil  des  ganzen 
Inductionsstroraes  J,  welcher  durch  den  ersten  Theil  der  Bewegung 
des  Leiters  hervorgerufen  wird,  wo  dieser  nur  parallel  mit  sich 
selbst  fortschreitet,  ist  derselbe,  der  erregt  wird,  wenn  der  Leiter 
ruht  und  der  Pol  sich  in  entgegengesetzter  Richtung  bewegt.  Die 
elektromotorische  Kraft  des  erregten  Differcntialstromes  ist  gleich  zu 
setzen  der  Geschwindigkeit  des  Poles  multiplicirt  mit  der  negativen, 
in  der  Richtung  der  Bewegung  des  Poles  gemessenen  Wirkung  des 
Leiters  auf  den  Pol,  die  Stromstärke  im  ruhenden  Leiter  =  £  gesetzt. 

b.  Es  mag  demnächst  der  zweite,  mit  bezeichnete  Antheil  des  Intcgral- 
stromes  discutirt  werden,  welcher  von  einer  Drehung  des  Leiters  herrührt.  Die 
Formel  19),  nach  dLy  dM,  dN  geordnet,  giebt  für  den  Bogen  des  Leiters  zwischen 
den  Grenzen  *0  und  s, 


JA         -  et'     §      §  ds  \-+-dM[X{z—  t)  -  Z(x  —  ...3U 


*)- 

Y{z- 

0] 

D  — 

Z(x  — 

$)] 

S)  - 

X  (y  - 

>,)] 

Wird  der  von  dl  abhängige  Antheil  des  Integrales  nach  s  herausgehoben 
und  zwar 

JdsäL[Z(ff  —    —  7(a  —  0]  32), 

so  geht  derselbe  vermittelst  der  Werthe  von  Z  und  Y  in  Gleichung  3)  über  in 

I       t  l    [<*-»* +  <*-«)' +  (*-Ö,J^  j 

=  „dL^^J1  33  a). 

Ebenso  sind  die  von  dM  und  dN  abhängigen  Antheilc  jenes  Integrales 

=  „dM^p-J1    und    =  odN^^'  .    .    .    .  33b). 

und  somit  wird 

wo  unter  dem  Integralzeichen  die  Differenz  der  beiden  Werthe  einzusetzen  ist. 
welche  die  eingeklammerte  Grösse  erhält  für  die  «0  und  *,  entsprechenden  Werthe 
von  x,  y,  z  und  /.    Der  Ausdruck  für  den  DifTercntialstroin  ist  sonach 


Dt  =  -  it'o^dL3^  -4-  ditf^p  -4-  rfA  ~  ^f' 


35). 
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Ist  der  Leiter  eine  geschlossene  Cnrvc,  dann  fallen  die  beiden  Grenzen  .<„  und  s, 
zusammen  und  Jg  und  Dt  werden  =  0.  Hieraus  ergeben  sich  nun  die  folgenden 
Sätze: 

a.  ,,\Venn  der  Leiter,  welcher  unter  Einfluss  eines  Solenoidpoles 
bewegt  wird,  eine  geschlossene  Curve  bildet,  so  verschwindet  der  von 
seiner  Drehung  herrührende  Antheil  des  inducirten  Stromes,  und  es 
wird  dann  derselbe  Strom  inducirt,  als  hätte  der  Leiter  nur  eine 
fortschreitende  Bewegung,  in  welcher  er  parallel  mit  sich  selbst  bleibt, 
und  zwar  diejenige,  welche  der  Pol  haben  würde,  wenn  er  sich  zugleich 
mit  dem  Leiter  und  mit  ihm  fest  verbunden  bewegte."  (Vergl.  hierzu 
§.  29,  Nr.  VII,  2.) 

„Diese  fortschreitende  Bewegung  verschwindet,  wenn  der  Leiter  nur  eine 
drehende  Bewegung  und  zwar  um  eine  durch  den  Pol  selbst  gehende  Axe  hat. 
Hieraus  ergiebt  sich": 

b.  „In  einem  geschlossenen  Leiter,  der  sich  um  eine  Axe  dreht, 
in  welcher  der  Pol  eines  Solenoids  liegt,  wird  durch  diesen  Pol  kein 
Strom  inducirt.  Dasselbe  gilt,  wenn  in  der  Drehungsaxe  mehre  Pole  liegen. 
Daraus  folgt'4: 

c.  In  einem  geschlossenen  Leiter,  der  sich  um  die  Axe  eines 
begrenzten  Solenoids  dreht,  wird  durch  das  Solcnoid  kein  Strom 
inducirt." 

d.  In  einem  ungeschlossenen  Leiter,  der  sich  unter  dem  Einfluss 
eines  Solenoidpoles  bewegt,  rührt  ein  Theil  des  inducirten  Stromes 
von  der  drehenden  Bewegung  des  Leiters  her;  dieser  Theil  ist  aber 
von  der  Gestalt  des  Leiters  unabhängig,  und  allein  durch  die  Bewegung 
seiner  Endpunkte  bestimmt."    (Vergl.  hierzu  §.  29,  Nr.  VII,  I.) 

Was  endlich  die  Intensität  des  durch  die  Drehung  inducirten  Differentialstromes 
betrifft,  so  lässt  sich  für  dieselbe  am  besten  durch  Einführung  von  Polarcoordinaten 
in  Gleichung  35)  ein  Ausdruck  gewinnen.  Führt  man  zu  dem  Ende  dxp  als 
Element  des  vom  Leiter  beschriebenen  Drehungswinkels  ein,  so  dass 

dxp  =  VdLx  -hdtf-hdN* 

und 

dl  =  cos  l  dxp 
(IM  =  cosmdxp 
dN  =  cos  n  dxp, 

wo  w»,  n  die  Winkel  sein  mögen,  welche  die  Drehungsaxe  mit  den  Axcn  der 
X,  Y  und  Z  macht:  so  geht  Gleichung  35)  über  in 

DA   =  —  tt'o  •  dv,(cos/^=^  -f-  dMy-^  -f-  r/.V^=ij*'...  .36). 

Bezeichnet  man  hierin  die  Cosinusse  der  Winkel,  welche  die  Drehungsaxe  mit  den 
beiden  Verbindungslinien  zwischen  dem  Solcnoidpol  und  den  beiden  Endpunkten 
s0  und  s,  des  Leiters  macht,  durch  6),  und        so  erhält  man 

Dd  =  —  e t'  a  •  dxp  [cos  0,  —  cos  0J  37). 

Es  ist  also 

c.  der  Differcntialstrom  gleich  dem  Producle  einer  constanteu 
Grösse  mit  dem  Elemente  des  Drehungswinkels,  multiplicirt  mit  der 
Differenz  der  Cosinusse  der  Winkel,  welche  die  Drehungsaxe  mit  den 
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beiden  vom  ruhenden  Pole  nach  den  bewegten  Endpunkten  des  Bogens  s 
gezogenen  Linien  bildet.    [Vergi.  hierzu  §.29,  Nr.  VH,  Gleichung  4).] 

Die  bisher  stets  nachgewiesene  Reriprocität  zwischen  bewegtem  Leiter  unter 
Einfluss  des  ruhenden  Poles  und  bewegtem  Pol  bei  ruhendem  Leiter  gestattet  auch 
Tür  den  vorstehenden  Satz  die  entsprechende  Umkehr  \ 

Nachdem  die  inducirende  Wirkung  eines  Solenoids  dargethan  ist,  lassen  sicli 
die  gewonnenen  Formeln  auf  die  eines  Magneten  übertragen.  Nach  einer  im  letzten 
Abschnitt  näher  zu  erörternden  Annahme,  betrachtet  Ampere  die  Wirkung  eines 
magnetischen  Elementes  gleichwertig  mit  der  eines  Solenoidcs,  dessen  Pole  sehr 
nahe  aneinander  liegen,  und  demnach  würde  die  Wirkung  eines  Magneten  gleich 
der  von  unendlich  vielen,  seinen  Kaum  erfüllenden,  kleinsten  Solenoiden  mit  stets 
gleich  gerichteter  Polarität  sein.  Bewegt  sich  nun  ein  Leiter  im  Wirkungskreis 
eines  ruhenden  Magneten,  so  ist  der  in  ihm  von  letzterem  inducirte  Strom  gleich 
der  Summe  aller  Elementarströme,  welche  die  statt  seiner  substituirten  Solenoidc 
induciren  würden.  Mit  Benutzung  des  von  Gauss  geführten  Nachweises,  dass  die 
Wirkung  eines  Magneten  auf  einen  äussern  Punkt  identisch  ist  mit  derjenigen, 
welche  bei  einer  ganz  bestimmten  Vertheilung  des  Magnetismus  auf  der  (Oberfläche 
des  Magneten  statthaben  würde:  lassen  sich  jene  mit  dreifachen  Integralen  behafteten 
Formeln  auf  Doppclintegrale  zurückführen.  Und  diese  sind  einer  ähnlichen  Zerlegung 
fähig  wie  die  Formeln  für  J  in  Jp  und  Jd  [vergl.  Formeln  17) — 19)]. 

Auch  durch  Entstehen  und  Verschwinden  von  Magnetismus,  sowie  durch 
Verstärkung  und  Schwächung  des  schon  vorhandenen  Magnetismus  werden  In- 
duetionsströme  in  einem  ruhenden  Leiter  durch  einen  benachbarten  ruhenden 
Magneten  hervorgerufen.  Neumann  betrachtet  den  Process  des  Magnetisirens  als 
eine  Trennung  der  im  Mittelpunkt  eines  jeden  magnetischen  Atoms  (unendlich 
kleinen  Solenoids)  vereinigten  magnetischen  Kräfte  und  Vertheilung  derselben  auf 
dessen  Oberfläche.  Der  Process  des  Entmagnetisirens  würde  demnach  einer  Ver- 
einigung der  auf  der  Oberfläche  vertheilten  Flüssigkeiten  im  Centrum  des  Atoms 
gleichkommen.  Versteht  man  nun  (vergl.  die  nächste  Nummer)  unter  Potential  P 
eines  geschlossenen  Leiters  auf  ein  magnetisches  Element,  wenn  ersteres  von  der 
Stromeinheit  durchflössen  wird  und  letzteres  die  Einheit  von  freiem  Magnetismus 
enthält,  diejenige  Function,  deren  partielle  Diflcrentialquotientcn  die  rechtwinklichen 
Componcnten  der  Wirkung  zwischen  Strom  und  magnetischem  Element  bezeichnen: 
so  zeigt  sich,  dass  der  durch  die  erörterten  Vorgänge  im  geschlossenen  Leiter 
inducirte  Strom  ausgedrückt  wird  durch 


Es  bedeutet  darinnen  o' dw  und  a"  dw  den  in  dem  Element  dw  der  Oberfläche  des 
Magneten  vor  und  nach  der  Vertheilung  enthaltenen  freien  Magnetismus. 

Schon  die  oben  nachgewiesene  Unabhängigkeit  der  elektromotorischen  Kraft 
des  inducirten  Stromes  von  der  Lage  und  Länge  des  Weges,  welchen  der  Leiter 
in  der  Nachbarschaft  der  inducirenden  Ursache  zurückzulegen  hat,  mehr  aber  noch 
der  soeben  ausführlicher  nachgewiesene  Umstand,  dass  der  durch  einen  Solcnoidpol 
inducirte  Integralstrom  eines  geschlossenen  Leiters  gänzlich  unabhängig  ist  von 
dessen  drehender  Bewegung,  und  allein  abhängt  von  seiner  progressiven  Bewegung: 
führt  zu  der  Vermuthung,  dass  überhaupt  nur  eine  Aenderung  im  Werthe  dos 
Potentials  eines  Poles  auf  einen  geschlossenen  Leiter  im  letzteren  einen  Strom 


•  Auf  einem  einfacheren  Wege  die  Ergebnisse  dieser  Nummer  herbeizuführen  ist  weder  mir  gelungen,  noch 
Herrn  l>r.  I.ah&c.uth,  dem  ich  überhaupt  »iele  Unterstützung  bei  diesen  Untersuchungen  zu  danken  habe. 
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judiicirt.  Die  hierüber  geführten  Untersuchungen  bestätigen  diese  Vermuthung,  so 
dass  die  elektromotorische  Kraft,  welche  in  einem  geschlossenen  Leiter 
durch  einen  Magneten  indurirt  wird,  sei  es,  dass  der  Magnet  oder  der 
Leiter  bewegt  wird,  gleich  der  Differenz  der  Werth«*  ist,  welche  das 
Potential  des  Leiters  in  Bezug  auf  den  ganzen  Magneten  am  Anfang 
und  am  Ende  der  Bewegung  annimmt.  In  Verbindung  mit  den  Erörterungen 
des  vorigen  Alinea  geht  aber  weiter  daraus  hervor,  dass  jeder  Umstand,  wo- 
durch das  Potential  des  Leiters  in  Bezug  auf  den  ganzen  Magneten 
verändert  wird,  als  die  Ursache  eines  Inductiousstromcs  angesehen 
werden  kann,  dessen  Stärke  dem  Zuwachs  gleich  ist,  welchen  das 
durch  den  Leitungs widerstand  dividirte  Potential  des  Leiters  erfährt. 

V.  Da  schon  bei  den  Ergebnissen  der  letzten  Nummer,  mehr  noch  aber  bei  « 
denen  der  folgenden,  auf  das  Potential  eines  Stromes  auf  einen  andern  Bezug 
genommen  wurde,  mag  hier  einiges  über  die  Bedeutung  des  Potentials  eingeschalten 
werden.  Das  Potential  eines  Stromes  in  Bezug  auf  einen  andern  Strom  ist  die- 
jenige Function  der  Coordinaten  desselben,  welche  in  ihren  negativen  nach  diesen 
Coordinaten  genommenen  partiellen  Diflerentialcoeflicieuten  die  mit  diesen  parallelen 
Componenten  der  Wirkung  des  ersten  auf  den  letzten  darstellt.  Sind  nun  s  und  s' 
zwei  geschlossene  Bahnen,  deren  Elemente  rf*  und  ds',  und  in  denen  Ströme 
von  den  bezüglichen  Stärken  i  und  i'  umlaufen,  und  ist  [ds  ■  ds)  der  Winkel, 
welchen  beide  Ströme  mit  einander  machen,  so  soll  bewiesen  werden,  dass  das  ' 
Potential  P  des  einen  auf  den  andern  zum  Ausdruck 

/    //,  cos  («7  s  •  ds')  *    .  , 
P  —        —  II11   ~  f/s  11 

habe.     In  demselben  ist 

r1  =  (,x  —  Jr')s   I    (//  —  ;/')'   »-  (s  —  »')J  -) 

und  x,  y,  z  sind  die  rechtwinklichen  Coordinaten  von  ds,  sowie  r',  //.  ='  die 
von  ds' f  während  die  mit  .*  und  *'  versehenen  Integralzeichen  sich  auf  alle  Ele- 
mente der  beiden  geschlossenen  Strombahnen  beziehen.  Sind  diese  Bahnen  un- 
verzweigt, dann  sind  die  Stromstärken  »  und  »'  unabhängig  von  s  und  >'  und  treten 
vor  die  Integralzeichen,  bei  verzweigten  Strömen  dagegen  sind  sie  Functionen 
der  Zweige. 

Ucber  die  Herleitung  der  Formel  I)  mag  nur  soviel  gesagt  werden,  dass  sie 
sich  unmittelbar  aus  der  Gleichung  2)  in  §  2  4,  Nr.  V,  ergieht.  Indem  nämlich, 
wenn  man  es  mit  geschlossenen  Strömen  zu  thun  hat,  für  jede  in  die  Dichtung 
der  Verbindungslinie  fallende  Componente  eines  Stromelemeutes  eine  gleich  grosse 
andere  Componente  mit  entgegengesetzter  Stromesrichtung  ebenfalls  in  dieselbe 
fallen  muss,  hebt  sich  dort  der  von  cos  u  und  cos  ß  abhängige  Antheil  auf,  und 

wegen    des    dann    noch    übrig    bleibenden    i't  ds  ds  — j-  ist  die  Anziehung, 

welche  zwei  Elemente  verschiedener  geschlossener  Ströme  aufeinander 
ausüben,  umgekehrt  dem  Quadrate  ihrer  Entfernung  und  direct  dem 
Cosinus  ihrer  gegenseitigen  Neigung  proportional.  Es  ist  zu  bedauern, 
dass  die  Grenzen  dieses  Buches  nicht  gestatten,  die  in  dem  Original  gegebene 
elegante  Ableitung  wiederholen  zu  dürfen.  Vielmehr  mag  nur  nachgewiesen  werden, 
dass  Gleichung  I)  wirklich  die  Eigenschaften  des  verlangten  Potentials  besitzt, 
sowie  sich  dann  die  daraus  abgeleiteten  Folgerungen  anreihen  sollen. 

Kn<  yklop.  d.  Phynik.  XIX.   ».  Fkimtmch  .  gal»»n.  Fernewirk. 
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Ks  mögen  nun  o,  6,  r  die  (Koordinaten  eines  mit  der  beweglichen  Stromhahn  s 
festvcrbundenen  Punktes  sein,  dann  muss,  wenn  der  in  der. Gleichung  4)  gegebene 
Ausdruck  das  Potential  des  Stromes  s  auf  den  Strom  s'  in  Wahrheit  ausdrückt, 
und  wenn  mau  unter  [A'J.  f  )'] .  [  Z]  die  (Komponenten  seiner  Wirkung  auf  den- 
selben versteht 

&  m-  m  -£ 

sein.  Ist  ferner  durch  die  Ordinate  c  eine  mit  der  Strombahu  s  festverbundene 
Ebene  gelegt,  wird  der  Winkel,  den  dieselbe  mit  der  XZ Ebene  bildet,  mit  » 
bezeichnet  und  das  von  der  festen  Strombahu  s  auf  die  bewegliche  s'  ausgeübte 
Drchungsmomcut  in  Bezug  auf  die  Ordinate  c  durch  V,  so  ist  dieses  gleich  dein 
negativen  partiellen  I>iflerentiali«uotieuten  des  Potentials  nach  »  also 

.v       -  df-  i», 

Wird  diese  Ebene  durch  die  Ordinaten  b  oder  a  gelegt  und  der  Winkel,  den  sie  mit 
der  }  '/Ebene  oder  mit  der  -V  V'Ebene  bildet,  durch  it  oder  X  und  das  Drehungs- 
moment zu  den  Ordinaten  (>  und  a  bezüglich  durch  M  oder  £  bezeichnet  ,  so  ist  in 
gleicher  Weise 

dt>  dP 

1/  ~  —  ,      und    L  —  .  -   4  b). 

(Iii  dl 

Ja  es  ist  ganz  allgemein 

•  .  *  -  -  4  * 

wenn  mau  jene  Ebene  durch  irgend  eine  mit  der  Strombahn  fest  verbundene  und 
durch  den  Punkt  n,  h,  c  gehende  Linie  H  legt,  wenn  man  durch  q>  den  Winkel 
bezeichnet,  den  diese  mit  einer  andern  ß  parallelen  und  mit  der  Strombahn  fest- 
verbundenen Ebene  macht,  und  durch  H  das  Drehungsmoment  der  zwischen  * 
und  s'  wirkenden  Kräfte  zu  jener  Linie  B. 

Um  die  Formeln  3)  zu  beweisen,  diene  das  Folgende:  Bezeichnet  man  die 
zur  A'Axo  parallele  (Komponente  der  Wirkung  des  geschlossenen  Stromes  *r  auf  ein 
Element  </.s'  des  geschlossenen  Stromes  s'  mit  i"  A'dV,  so  ist  dieses  gleichwertig 
dem  X  in  §.  25,  Nr.  V,  Gleichung  3).  Geben  wir  ferner  dem  Stromelement  </V 
die  (Koordinaten  x',  y  ,  z' ,  und  sind  dx',  dt/,  dz'  seine  (Komponenten  zu  den 

(/;r'  du' 

Coordinatenaxen,   so  ist  dort  cos  l  zu  vertauschen   mit  cos  ft  mit  -~  und 

i  _  /  (IS  US 

vos  j  mit  -^r.  und  in  der  zugehörigen  Gleichung  2)  ist  r  zu  vertauschen  mit  r —  .r'. 

tj  mit  //  —  1/  und  r  mit  z  —  z'.  Durch  diese  Umformungen  und  nachmalige  Ein- 
setzung der  dortigen  Gleichungen  2)  in  «lie  Gleichungen  3)  und  unter*  Berück- 
sichtigung dessen,  dass  n  z=  2  ist.  ergiebt  sieh  dann  zunächst  für  jede  Einheit 
des  in  dem  Element  d s'  laufenden  Stromes 

■1 

-  ifi- 


1 


z')d.r  —  (.r— r'|  d:  ,_, 


G) 


Digitized  by  Google 


5-  W  GESETZE  DER  INULITIOS.         .  49JI 

l.nrch  Einführung  von  \l?  ^  =  »Z^   ,  ^  ==  ,ehl 

diese  Gleichung  über  in 


I 

]_    I       r     idx  d.v' 

~lj  '  TP  '  TT*1 


f  ... 


dy  di,'      dz  dz' 


u  u  a  11        uz  uz  \  , 


und  sonach  ist 


In  gleicher  Weise  ist 


■  ,  A4,  4 


> .    .  8  h). 


cos  fr/ x  •  f/V)  •  ds 


Hiernach  bekommt  die  Componente  der  Wirkung  des  Stromes  .«  zur  A'Axc  fiii  den 
ganzen  Strom  s'  den  Ausdruck: 

/  rr  r4  4  '  1 

  /    Iii'  y-j^r  —  j~/  1<>S  idsds')  ./.sj  r/s' .9), 


(A)  =  /  »'Ar/V 
oder,  weil 


if): 


für  einen  geschlossenen  Strom,  also  Inr  die  (irenzen  r,— =r„ .  gleich  Null  wird, 

( A")   ---  y    /    /  11'  ^cos(f/s  •  ds'jdsds'       ...  10). 
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Durch  Einführuni;  der  Coordinaten  «,  b,  c  des  mit  dem  Strom  s  festverbundenen 
Punktes,  wonach  .1 '  —  a  |-  x/,  y1  =  fc  ^  »//,  ='  —  r  I  :/  gesetzt  werden 
kann .  wird 


IV) 


/    </«/         •  >• 


oder  durch  Einführung  der  Hezeichnung  in  (ileiclum^  I ) 

(  V,  -       "  * 


da 


Dun  h  iilinlielie  Schlüsse  liudet  mau 


if. 


\\;is  zu  erweisen  war. 


4-  "f 


Wenden  wir  uns  7.11m  Beweis  der  Formeln  4). 
so  möge  in  Fiy.  288  O  A\  OY,  ()/  das  reeht- 
winkliche  Axensystem  darstellen,  auf  welches 
sich  die  Coordiuaten  des  festen  Umlaufes  *■  und 
des  beweglichen  beziehen,  von  welchem  eis'  ein 
Klement  ist.  Ks  sei  übe  der  mit  dein  Umlauf 
festverbundene  Punkt ,  dessen  Coordiuaten  durch 
(i ,  b  und  r  gegeben  sind ,  p  seine  Protection 
auf  die  V  VEbene  und  mn  die  durch  r  gelegte 
ebenfalls  mit  dem  Umlauf  s'  festverbundene  Ebene. 
Der  Einfachheit  wegen  liege  »las  Element  ä*'  in 
dieser  Ebene,  es  sei  r/V 7  — .  z' ,  so  dass  die 
Coordiuaten  von  7  —  x\  y'  und  0  sind.  Verlegt 
mau  den  Angriffspunkt  der  von  s  auf  rfs'  aus- 
geübten Kraft  nach  7.  so  erkennt  mau  leicht,  dass  das  von  der  Componente  dieser 
Kraft  zur  )  Axe  ausgeübte  Drehungsinomeut .  bezogen  auf  die  Linie  m;>  gegeben 
ist  durch  i'|u'  -  (i )  V  <l *\  wo  /»/  —  .r'  —  a  ist.  Ebenso  ergiebt  sich,  wenn 
f,  r~ :  ?/'  —  b  ist,  das  von  der  Kraftcomponente  V  ausgeübte  Drehungsmoment 
=  i*'(  v'  —  b)  Xils'  Sonach  ist  das  auf  den  ganzen  Strom  ausgeübte  Drehuugs- 
moment 


V       Ji'Hx'—a)  > ■—(//'-  6)A]rf«'  

oder  durch  Einsetzung  der  Wetthe  \on    V  und   )  aus  (Weichling  S| 


I3l 
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->ni 


i 


Durch  partielle  Integration  erhalten  wir  ans  dein  ersten  Theile  dieses  Werthes 


ffl 

%  r 


Der  in  die  hakenförmigen  Klammern  eingeschlossene  Werth  wird  aber  —  0,  wenn 
«'  ein  geschlossener  Strom  ist,  indem  dann  die  beiden  (Jrcnzcn  .«/  und  >,J,  zwischen 
denen  er  *zu  nehmen  ist.  zusammenfallen,  und  somit  ist 


r/.s  ds' ...  Mi). 


Durch  Einführung  des  Winkels  tpn  =-..-.  i  ,  welchen  die  Ebene  mit  der  A'Z  Ebene 
bildet,  vereinfacht  sich  diese  Formel  in  folgender  Weise.  Haben  nämlich  in  Fi<j.  2S9 
die  Linien  pr,  pq,-  pt  dieselbe  Bedeutung,   wie  in  der 

vorigen  Figur,  so  ist  leicht  ersichtlich,  dass  sich  .r'  —  a  iL —  1 

um  ~dx  und  »/ —  6  um  dy  ändert,  wenn  der  Winkel  t 
um  dv  ~  qpu-  zunimmt,  Da  nun  im  vorliegenden  Fall 
das  Drehungsmoment  von  d-.  unabhängig  ist,  hat  man 

d '  d—  ■    .        d-  , 

r  r  da:'  r_  dy' 

dV        dxJ  ~d,     1    dj  dv 


hm.  M.o. 
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'/'  —  b 

Hierin    ist    7  ir  =  7)7  •  dr,     ferner     —  </./'  —  7«'  •  sin  *>       7^    -     -  ,  also 

rfar"  ,  dy' 

—  — (7  — />)•  und  ebenso  —  ^=  r  — a.  niul  sonnt 
d  v  d  v 

„L     dL  dL 


Keiner  ist,  auf  die  A'F  Ebene  bezogen. 

d.r  dx'  du  dy' 
rf7  r/7    ,_  rfs  <fs' 


TOS  (f/.V  •  f/s') 


/Ii1!. 

(I  cos  ( (hj  d  s^J         dx    ds'    ^  dy 

dv  ds    dv         ds  (lv 

dy  d(x'-a)       dx  d(y'-h) 
~  ds       ds'  ds  ds' 

dy  d.r'       dx  dy' 


ds  ds'        ds  ds' 
Ihnen  Einsetzen  der  (ileichnngcn  i7)  und  \H)  in  IG)  geht  diese  über  in 

'//..,     j       .  ,{  t  d«>s(ds  ■  ds')    ,    d7       ,  ,  1 

7  /  J  LT   +  -d7™^d*'-**')\ 

.     /   /  dl—  vostds  ds')\ 

-  UJ  '•'  ■  "s  ■  1  — 


,  ros  ids  ds') 


//»■ 

rfjp 


19  a). 


In  gleicher  Weise  ergicht  sich  durch  entsprechende  Vertansclning  der  Huehstabcii 

dP       t  dl* 

M  =  ~di*>  L  =  -n  

wodurch  die  obige  Itchanptinig  erwiesen  ist. 

Ans  den  (deichnngen    l'.l)  lässt  sich  endlich  der  durch  die   Formel   Ö)  ans 
gesprochene  Satz  herleiten.    Macht  die  Linie  R,  auf  welche  das  Drehimgsmoment  /»' 
bezogen  werden  soll,   mit  den  Axen  der  X,   )\    V.  die  Winkel  w,   »,'/,   so  sind 
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das  offenbar  dieselben  Winkel,  welche  eine  zur  Linie  B  senkrechte  Ebene  mit  den 
Ebenen  der  XY,  der  XZ  und  YZ  macht.  Projieircn  wir  also  alle  diejenigen 
Vorgänge,  welche  zum  Erweis  der  Formeln  19)  dienten,  von  den  resp.  Coordinaten- 
ebenen  auf  jene  zu  B  senkrechte  Ebene,  so  ist 


Durch  Einsetzung  der  hieraus  gewonnenen  Wcrthe  von  cos/,  cos  m,  cos»  und 
der  in  den  Gleichungen  19)  gefundenen  Werthc  von       M,  V  in  die  Gleichung  20)  ist 

„  idP  dl       dP  dfi       dP  dP\ 


wie  in  der  Formel  -i). 

VI.  Die  in  der  vorigen  Nummer  gegebenen  Nachweise  über  das  Potential 
geschlossener  Ströme  auf  andere  geschlossene  Ströme  finden  nun  zunächst  An- 
wendung auf  die  luduction  eines  geschlossenen  Leiters  durch  einen  geschlossenen 
Strom ,  wenn  ersterer  sich  unter  Einfluss  des  letzeren  bewegt.  Die  elektrodyna- 
mische Wirkung  eines  geschlossenen  Stromes  ist  nämlich  nach  §.  25,  Nr.  V,  S.  237, 
gleichwertig  der  Summe  derjenigen  kleinsten  Wirkungen,  welche  man  erhielte, 
wenn  man  die  vom  Strom  umgrenzte  Fläche  in  kleinste  Elemente  zertheilen  würde, 
die  alle  von  Strömen  umflossen  wären,  welche  mit  dem  peripherischen  gleiche 
Richtung  und  gleiche  Intensität  haben.  Jedes  dieser  Stromelemcnte  übt  nun  die- 
selbe Wirkung  aus.  wie  ein  magnetisches  Element,  es  werden  sich  also  für  alle 
zusammen  ähnliche  Folgerungen  ergeben,  wie  die  für  die  luduction  durch  Magnete 
gefundeneu.  Namentlich  wird,  wenn  der  Leiter  eine  geschlossene  Curvc  bildet, 
derjenige  Antheil  der  luduction  verschwinden,  welcher  von  einer  etwaigen  Drehung 
desselben  abhängt,  und  nur  derjenige  übrig  bleiben,  welcher  von  einer  progres- 
siven Bewegung  herrührt,  bei  welcher  alle  seine  Elemente  parallel  bleiben.  Ganz 
ähnlich  ist  auch  das  Verhalten,  wenn  sich  der  Strom  bewegt  und  der  Leiter  ruht. 
Für  beide  Fälle  zeigt  sich  wie  bei  der  analogen  inducirenden  Wirkung  eines 
.Magneten,  dass  die  durch  einen  geschlossenen  galvanischen  Strom  in 
einem  geschlossenen  Leiter  inducirtc  elektromotorische  Kraft  gleich 
ist  der  JUffercnz  der  Werthc,  welche  das  Potential  des  Leiters,  bezogen 
auf  den  ganzen  galvanischen  Strom  am  Anfang  und  am  Ende  der  Be- 
wegung besitzt. 

Aus  dem  Umstand  nun,  dass  diese  luduction  von  der  Bewegung  an  sich 
unabhängig  ist,  und  schliesslich  allein  auf  die  Armierung  des  Potentials  hinaus- 
kömmt, folgert  Nkumann,  dass  es  überhaupt  glcichgiltig  sei,  durch  weiche  Ursache 
das  Potential  geändert  wird.  Es  wird  also  auch  in  einem  ruhenden  Leiter  dieselbe 
elektromotorische  Kraft  inducirt  werden .  wenn  er  sich  unter  Einfluss  eines  ruhenden 
Stromes  befindet,  sobald  dessen  Intensität  eine  Aenderung  erfährt.  Nur  muss 
diese  Aenderung  so  laugsam  vor  sich  gehen,  dass  gegen  sie  die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit des  inducirtcu  Stromes  verschwindend  klein  ist.  Soweit  aber 
diese  Folgerungen  auf  eine  momentane  Aenderung  der  inducirenden  Ursache 
anwendbar  sind,  wird  der  durch  das  plötzliche  Auftreten  eines 
galvanischen  Stromes  in  einem  ruhenden  Leiter  inducirtc  Strom 
derselbe  sein,   als  hätte  sich  der  Leiter  aus  grosser  Entfernung  dein 


dP 
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Strom  bis  an  die  Stolle,  wo  er  sich  befindet,  genähert.  Dieser  Satz 
hat  nachträglich  seine  volle  Giltigkeit  durch  den  Nachweis  erhalten,  dass  die 
Elektrizität  sich  weit  rascher  fortpflanzt,  als  die  die  Iiiductionsströnic  veranlassenden 
Ursachen  auftreten,  wie  in  Nr.  IX  noch  näher  gezeigt  werden  wird. 

Aber  nicht  allein  auf  die  induction  in  geschlossenen  Leitern  findet  da« 
Potential  Anwendung,  sondern  auch  auf  die  in  ungeschlossenen.  .Hierauf  deutet 
schon  die  mehrfach  besprochene  Thatsache,  dass  die  in  ihnen  induoirten  Ströiic 
unabhängig  sind  von  der  Gestalt  und  Länge  der  Leiter,  sondern  nur  abhängen 
von  der  Lage  und  dem  Abstand  ihrer  Endpunkte  von  den  geschlossenen  Strömen, 
dass  ferner  in  geschlossenen  Leitern,  die  in  willkürlichen  in  sich  selbst  zurück- 
laufenden Bahnen  sich  um  geschlossene  Ströme  bewegen,  nur  infolge  ihrer 
Annäherung  und  Entfernung  Ströme  inducirt  werden,  und  sonach  die  Summe  der- 
selben für  die  ganze  Bahn  gleich  Null  ist.  In  Wahrheit  geht  aus  der  Rechnung 
hervor,  dass  die  in  einem  ungcschlosscnen  Leiter  durch  einet»  geschlos- 
senen Strom  inducirte  elektromotorische  Kraft,  wenn  der  Leiter  eine 
geschlossene  Bahn  durchlaufen  hat,  gleich  ist  der  Differenz  der  Werthc 
des  Potentials  des  Stromes  in  Bezug  auf  die  von  den  Endpunkten  des 
Leiters  durchlaufenen  Curven,  diese  Curven  von  dem  Strom  *  durch- 
flössen gedacht. 

Ist  endlich  weder  der  inducirte  Leiter  .$  eine  geschlossene  Curve, 
noch  die  Bahn,  auf  welcher  er  sich  unter  Einfluss  eines  geschlossenen 
Stromes  n  bewegt,  so  ist  die  inducirte  elektromotorische  Kraft  gleich 
dem  Potential  von  n  in  Bezug  auf  das  geschlossene  Viereck,  welches 
aus  der  Curve  des  Leiters  selbst  in  ihrer  Anfangs-*  und  Eudposition 
und  den  während  seiner  Bewegung  von  seinen  Endpunkten  beschrie- 
benen Curven  gebildet  wird,  wenn  dieses  Viereck  von  einem  Strome  t 
durchströmt  gedacht  wird.  — 

VII.    Die  verschiedensten  Kategorien,  unter  denen  galvanische  Ströme  oder 
ihnen  gleichwerthige  Magnete  mit  Leitern  zusammentreten  können,  um  in  letzteren 
Ströme  zu  induciren,  führten  stets  dazu,  dass  die  inducirte  elektromotorische  Kraft 
abhängt  von  den  während  der  Induction  stattfindenden  Aendcruugcn  des  Potentials 
vom  Strom  auf  den  Leiter,  wenn  letzterer  auch  von  einem  Strom  durchflössen 
gedacht  würde.    Dieses  galt  für  Annäherung  und  Entfernung,  für  Entstehen  und 
Verschwinden,  Verstärken  und  Schwächen  des  primären  Stromes,  namentlich  aber 
auch   dann,  wenn   wir  es  mit  geschlossenen   oder  ungeschlosscncn  Leitern  und 
Strömen  zu  thun  hatten.    Was  ist  nun  ein  ungeschlossener  Leiter  oder  Strytn? 
Soll  in  einem  Leiter  ein  Strom  zu  Stande  kommen,  so  muss  er  stets  geschlossen 
sein,  und  unter  einem  ungcsehlossenen  Leiter  konnte  nur  ein  solcher  verstanden 
werden,   dessen  Theile  derart  unter  einander  verschiebbar  sind,  dass  ein  Theil. 
ohne  Aufhebung  der  Continuität  der  ganzen  Leitung  eine  Bewegung  um  oder  in 
der  Nähe,  stets  aber  unter  Einfluss  eines  Stromes  oder  eines  Magneten,  vollführen 
kann.    Ist  aber  das  Wesen  des  ungcsehlossenen  Leiters  nur  in  der  Verschiebbar- 
keit seiner  Theile  begründet,  so  ist  der  Unterschied  zwischen  ungeschlosscnem 
und  bewegtem  geschlossenen  Leiter  beseitigt,   denn,  wenn  die  Grösse  des  be- 
weglichen Thciles  nicht  massgebend  ist,  so  kann  auch  der  ganze  Leiter  beweglich 
sein.    Dasselbe  gilt  gleichfalls  bezüglich  des  Stromes.    Wenn  aber  dessen  Theile 
verschiebbar  sein  dürfen,  so  können  sie  überdem  noch  in  einer  Weise  beweglich 
gedacht  werden,  dass  aus  einem  Authoil  des  ihn  leitenden  Trägers  der  Strom 
austritt  und  in  den  Best  desselben  zurückgedrängt  wird.    Und  wenn  dieser  Rest 
gleich  Null  wird,  so  ist  unter  dein  Begriff  der  Vcrschicbbarkcit  der  Strointhcile  auch 
das  Verschwinden  dos  Stromes  aus  seinem  Träger,  und  ans  der  Umkehr  auch  «Irr 
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vom  Entstehen  desselben  in  der  Nachbarschaft  des  zu  iiiducirenden  Leiters  ge- 
geben. m 

Diese  Gesicbtspunltc  rühren  zu  einem  allgemeinen  Theorem  für  die  Inductions- 
ströme,  welches  Nbumann  in  der  zweiten  der  citirten  Abhandlungen41'  behandelt, 
und  das  er  folgendennassen,  ausspricht: 

Wird  ein  geschlossenes,  un verzweigtes,  leitendes  Bogcnsystcm  A, 
durch  eine  beliebige  Verrückung  seiner  Elemente,  aber  ohne  Auf- 
hebung der  leitenden  Verbindung  derselben,  in  ein  anderes  A  von 
neuer  Form  und  Lage  übergeführt,  und  geschieht  diese  Veränderung 
von  A,  in  Au  unter  dem  Etnfluss  eines  elektrischen  Stroinsystemes  Bt, 
welches  gleichzeitig  durch  eine  beliebige  Verrückung  seiner  Ele- 
mente eine  Veränderung  in  Lage,  Form  und  Intensität  von  #,  in  Hn 
erfährt,  so  ist  die  Summe  der  elektromotorischen  Kräfte,  welche  in 
dem  leitenden  Bogensystem  durch  diese  Veränderungen  inducirt 
worden  sind,  gleich  dem  mit  der  I  uduetionsconstante  *  multiplicirten 
Unterschied  der  Potentialwcrthe  des  Stromes  //„  in  Bezug  auf  Ati  und 
des  Stromes  Bt  in  Bezug  auf  Ar  wenn  An  und  At  von  der  Strom- 
ciuheit  durchflössen  gedacht  werden. 

Der  Bogen  des  Leitcrsystemes  A  werde  mit  s  und  sein  Element  mit  ds,  der 
Bogen  des  Stromsystemes  //  mit  s  und  sein  Element  mit  </.?'  bezeichnet;  die 
Anfangsstellungen  At  und  Bf  seien  durch  «/f  dsf,  »/,  ds,'  und  die  Endstellungcn 
Au  und  Htl  durch  s„,  dsti,  d s'lt  unterschieden;  ferner  bezeichnen  r;  und  ru 
die  Entfernungen  der  Elemente  von  Leiter  und  Strom  in  den  Anfangs-  und  End- 
stellungen, und  endlich  sei  P(st  •  .«/,)  das  Potential  des  Stromes  von  der  Inten- 
sität i",  auf  den  von  der  Stromeinheit  durchflössen  gedachten  Leiter,  in  deren 
Anfangsstellung  und  /'(*„•*„')  das  Potential  des  Stromes  von  der  Intensität  in 
auf  den  von  der  Stromeinheit  durchflössen  gedachten  Leiter  in  •  ihrer  Endstellung. 
dann  ist  nach  Nr.  V,  Gleichung  I) 

*>(.,-./)  =  -  ■!ifßrtdx ,u:)   •> 

und 

.                 Iii-  cos  (ds,  ■  ds!.)  ... 
/M  VO        -"7jJl»—Wtt  -  rf«-rf*-     ....  2). 

• 

Sonach  sagt  der  au  die  Spitze  gestellte  Satz:  der  Ausdruck  für  die  elektro- 
motorische Kraft,  welche  inducirt  worden  ist,  während  die  Elemente  von  Leiter 
und  Strom  aus  ihren  Anfangszuständen  in  ihre  Endzustände  übergegangen  sind,  ist 

'!/'(*„•*/,)  -  f>(v#;)j  *>• 

Dieser  Satz,  sowie  die  daraus  abzuleitenden  Ausdrücke  für  den  Differentials!  nun 
und  den  Intcgralstrom  werden  nun  für  die  verschiedenen  Fälle  bewiesen,  unter 
denen  die  Lciterelemcnte  mit  den  Elementen  der  iiiducirenden  Ströme  in  Beziehung 
treten  können.  Das  geschieht  namentlich  in  der  vierfachen  Weise:  I.  wenn  die 
Leiterclcinentc  unter  dem  Einfluss  eines  ruhenden  Stromes  bewegt  werden;  2.  wenn 
die  Lciterelemcnte  ruhen  und  durch  bewegte  Stromelemcnte  inducirt  werden: 
•i.  wenn  sowohl  die  Leiter-  als  auch  die  Stromelemcnte  bewegt  werden,  und 
l.  wenn  ausser  der  Bewegung  von  Strom-  und  Leiterelementen  auch  noch  eine 
Veränderung  in  der  Stärke  der  iiiducirenden  Ströme  stattfindet. 
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Die  umfangreiche  in  einheitlichem  Zusammenhang  stehende  Untersuchung 
erleidet  noch  weniger  eine  auszugsweise  Mittheilung,  als  die  vorige,  daher  mit 
Verweisung  auf  die  Originalabhandluug  ein  näheres  Eingehen*  unterbleiben  "muss. 

—  Es  darf  nicht  unerwähnt  bleiben ,  dass  Thomson  6  das  den  Nummern  III  bis  Vll 
vorangegcstclltc  Gesetz  aus  dem  Grundsatz  herleitet,  dass  die  Arbeit,  welche  die 
zur  Hervorbringung  des  Inductionsstromes  nöthige  relative  Bewegung  erzeugt, 
äquivalent  ist  dem  mechanischen  Effect,  der  durch  diesen  Strom  verloren  geht. 

VIII.  Die  Inductionsconstante  t,  welche  in  Nr.  III,  Gleichung  4),  eingeführt 
wurde,  und  welche  alle  Formeln  der  neumaxn  sehen  Untersuchungen  begleitet, 
lässt  sich  nach  denselben  definiren  als  das  Verhältniss  der  in  einem  Leiter  von 
der  Stromeinheit  inducirten  elektromotorischen  Kraft  e  zu  dem  Potential  P  des 
inducirenden  auf  den  von  der  Stromeinheit  durchflössen  gedachten  inducirten  Leiter 
in  deren  Anfangsstellung,  wenn  einer  derselben  aus  der  Nähe  des  andern  bis  zu 
unendlichem  Abstand  entfernt  wird.    Sonach  wäre 

e 


welche  Definition  namentlich  aus  den  Gleichungen  I)  —  3)  von  Nr.  VII  hervorgeht, 
wenn  man  dort  P  {stl  •  s/t)  —  0  und  »*,  —  ift  =^  1  Setzt.  Eine  zahlen  massige 
Darstellung  jener  Constante  gab  Kirchhoff  7.  Er  fand,  die  Leitungsfähigkeit  des 
Kupfers  =  /  gesetzt,  in  preussischem  Maassc 


/ 


Wi  (Juadratzoll 


II 


oder:  „die  Constante*  ist  —  /.  wenn  mau  als  Einheit  der  Geschwindig- 
keit die  Geschwindigkeit  von  I000  Fuss  in  der  Secundc,  als  Einheit 
des  Widerstandes  den  Widerstand  eines  Kupfcrdrathes  von  einer 
Quadratlinie  Querschnitt  und  0,4  34  Zoll  Länge  annimmt4';  dieser  Nachweis 
wurde  etwa  auf  folgendem  Wege  gewonnen. 

m  Zwei  Spiralen  /f,  und  Ii3  waren  mit  einem  kleinen 

zu  galvanischen  Messungen  vorgerichteten  Magnetometer  il 
und  einer  aus  sechs  daniell 'sehen  Elementen  bestehen- 
den Säule  A'  zu  einer  Kette  zusammengestellt,  und  ein 
Punkt  u  zwischen  beiden  Spiralen  war  mit  einem  andern  ß 
zwischen  Magnetometer  und  Säule  durch  einen  kurzen 
Kupferdrath  leitend  verbunden.  Hierdurch  entstand  das 
Schema  der  Fig.  290,  der  von  K  ausgehende  Strom  ven 
der  elektromotorischen  Kraft  F,  bewegte  sich  in  den  drei 
mit  /,  0,  2  bezeichneten  Zweigen  des  Schliessungsdrathes. 
mit  Intensitäten,  welche  durch  J(I,  bezeichnet  und 
die  Richtungen  der  gefiederten  Pfeile  haben  mögen.  Sind 
"V  "V  t,ic  bezüglichen  Widerstände  der  drei  Zweige, 
so  ist 


w„wl 


u\w7 


wtwtJ 


"\,  »\ 
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•Ferner  waren  /(,  und  /f,  so  vorgerichtet,  dass  eine  dieser  Rollen  in  dem  Hohl- 
raum der  andern  Platz  hatte,  und  dass,  wenn  neide  gleichzeitig  mit  verticaler 
Axc  auf  dem  Tische  standen,  ihre  Mittelpunkte  znsammenlielen.  Durch  Schnur 
und  Rolle  konnte  die  innere  sehr  rasch  bis  zu  unverhältnissmässiger  Entfernung 
aus  der  äussern  gehoben  werden.  Hierdurch  entstanden  in  beiden  Rollen  Inductions- 
strüine  von  entgegengesetzter  Richtung,  d£ren  jede  sich  durch  dasselbe  Zweig- 
system ausglich,  und  zwar  der  von  /f,  ebenfalls  in  der  Richtung  der  gefiederten 
Pfeile,  der  von  /f,  aber  in  der  Richtung  der  ungelicderten  Pfeile,  also  beide  im 
Bogen  i)  nach  gleicher  Richtung.  Werden  die  dadurch  inducirten  elektromotorischen 
Kräfte  von  /?,  und  Rt  mit  e,  und  e,,  und  die  im  Rogen  i)  inducirten  Stromstärken 
bezüglich  mit  »'.'  und  i'!'  bezeichnet,  so  ist 

1  IL\IL\  4-  -h  M',  ir,  '  1  M'u  M'j  -1-  Wv  W.,    f-  M?,  fü, 

und  somit  die  Summe  i,  =  i,'  h «'.'  beider  Inductiousströnie 


e  w 

 8). 


1  MJ„  lü,  -  |    f£?„  tü,  H-  U),  W, 

Würden  beide  Rollen  von  der  Einheit  des  Stromes  durchlassen,  so  würde 
jede  in  der  andern  dieselbe  Summe  von  elektromotorischen  Kräften  e  induciren. 
Da  aber  die  Spirale  /?,  von  einer  Stromstärke  —  7,  durchflössen  wird  und  die 
Spirale  Ä3  von  einer  Stromstärke  =  Jt,  so  ist  die  von  der  ersten  in  der  letzteren 
inducirte  elektromotorische  Kraft 

und  die  von  der  letzteren  in  der  ersten  inducirte 


und  somit 


und  wegen  i  | 


MV€'i  -\-  U^tt",  H-  Wl  IL\ 


"  «"„«',  -I-  ■+-  W,M', 

Bei  den  Versuchen  selbst  war  «•„  gegen  n\  und  #/  ,  verschwindend  klein  und  somit 

».4-    =  €  6). 

Ist  nun  /'  das  aus  den  Dimensionen  der  Rollen  /f,  und  /fa  berechnete  Potential  für 

deren  Anfangsstellung,  und  ist  das  Potential  fiir  die  hier  gewählte  i  endlicher 

Entfernung  befindliche  Endstelluug       0,  so  wird 

(  _  ±  =  k»±  7). 

Da  nun  der  Widerstand  «•„  fies  Verbindungsdrathcs  u/f  gemessen  weiden 
kann,  so  handelt  es  sich  blos  noch  darum,  das  Verhältniss  des  durch  den  Zweig  2. 
also  auch  durch  das  Magnetometer  gehenden  Inductionsstromes  i,  gegen  den  eben- 
falls durch  dasselbe  gehenden  Antheil  des  primären  Stromes  J,  zu  ermitteln 
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Nach  der  beschriebenen  Anordnung  erhält  nämlich  der  Magnetometerstab*  in- 
folge der  Schliessung  des  primären  Stromes  eine  constante  Ablenkung  .1  aus  der 
natürlichen  Gleichgewichtslage,  durch  welche  i%  gemessen  wird.  Sobald  dann  die 
eine  Rolle  von  der  andern  entfernt  wird,  entsteht  der  momentane  Inductionsstrom 
und  bewirkt  Oscillationen  des  Stabes  um  die  neue  Gleichgewichtslage,  aus  denen 
ihre  Intensität  nach  bekannten  Gesetzen  berechnet  werden  kann,  wenn  der  Aus- 
schlagswinkel a  und  die  Schwingungsdauer  T  des  Stabes  beobachtet  wird,  in- 
folge dessen  würde 

L  O  n 

Tt       T  f 

und  somit 

*  =  -    •   -  8| 

P     A  T 

sein,  woraus  sich  ungefähr  der  in  t)  angerührte  Werth  ergeben  haben  würde. 
Die  genauere  Zahl  entstand  in  Wahrheit  durch  Berücksichtigung  verschiedener  Ein- 
flüsse, die  bei  der  gewählten  Anordnung  nicht  vernachlässigt  werden  durften. 
Namentlich  musste  zunächst  derjenige  Inductionsstrom  mit  in  Rechnung  gezogen 
werden,  welcher  durch  die  Oscillationen  des  Magnetstabes  in  den  Multiplicator- 
windungen  erregt  wird,  und  dämpfend  auf  deren  Ausschläge  wirkt.  Ferner  wurde 
es  wünschens werth,  die  durch  eine  genaue  Messung  von  wn  herbeigeführte 
Schwierigkeit  zu  umgehen.  Das  geschah  dadurch,  dass  mittelst  einer  genauer  zu 
messenden  Verschiebung  eines  Quecksilbernäpfchens  unter  dem  Drath  ufi  eine 
kleinere  oder  grössere  Länge  desselben  in  den  Stromkreis  eingefügt  und  dann  zur 
Berechnung  die  Differenz  der  beiden  Beobachtungsergebnisse  für  beide  Drathlängen 
benutzt  wurde,  anstatt,  dass  in  der  obigen  Formel  die  Kenntniss  vom  Widerstand 
des  ganzen  Drathes  vorausgesetzt  ist.  — 

IX.  Dass  gewisse  Unterschiede  zwischen  der  galvanomctrischcn  und  physio- 
logischen Wirkung  der  lnductionsströme  herrühren  von  einer  verschiedenen  Dauer 
derselben,  hatte,  wie  schon  oben,  §.  38,  Nr.  VI,  behandelt  wurde,  Dove  nach- 
gewiesen. Ein  Maass  über  die  absolute  Dauer  der  durch  plötzliche  Stromes- 
schwankuugen  inducirtcu  Stössc  konnte  jedoch  durch  jene  Untcrsuchungsmcthodc 
nicht  gewonnen  werden.  Da  gab  Weber  8  ein  Mittel  an.  um  die  Zeit  summarisch 
zu  messen ,  während  welcher  jene  momentanen  Ströme  noch  eine  merklicbe  Wirkung 
äussern,  welches  im  Wesentlichen  darin  bestand,  dass  er  diese  Ströme  gleichzeitig 
durch  das  Elcktrodynamometer  und  durch  den  Multiplicator  eines  Magnetometers 
gehen  Hess,  und  durch  deren  Ausschläge  zwei  verschiedene  Ausdrücke  für  die 
Verlaufsdauer  I  und  die  Stärke  i  der  Ströme  gewann,  aus  denen  durch  Elimination 
von  i  der- Werth  von  /  ermittelt  werden  konnte. 

Was  zuerst  das  Magnetometcr  betrifft,  so  übt  ein  durch  dessen  Multiplieator- 
windungen  gehender,  gegen  seine  Schwingungsdaucr  rasch  verlaufender  Strom  ein 
Drehungsmoment  auf  dasselbe  aus,  welches  dem  magnetischen  Moment  m  des 
Stahes  und  der  Intensität  des  Stromes  proportional  ist.  Bedeutet  Tür  kleine 
Ablenkungswinkel  a  eine  Constante,  so  ist  dasselbe 

=  ami. 

Ist  ferner  /  die  kleine  Zeit  der  Einwirkung  des  Stromes  und  />  das  Trägheitsmoment 
des  Stabes,  so  wird  dieser  sich  sonach  mit  einer  Geschwindigkeit  B 

P 
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aus  seiner  Gleichgewichtslage  hcraushcwcgcn.  Vollführt  nun  der  Magnet  eine 
Reihe  von  Schwingungen,  so  wird  er,  abgesehen  von  etwaiger  Dämpfung  durch 
den  Multiplicatordrath,  stets  mit  derselben  Geschwindigkeit  wieder  durch  seine 
Gleichgewichtslage  hindurchgehen.  Hat  er  eine  Schwingungsdauer  <  und  eine 
kleine  Schwingungsweite  e,  so  ist  bekanntlich  jene  Geschwindigkeit  ebenso  gross, 
als  die  gleichförmige  Geschwindigkeit,  mit  welcher  ein  Körper  einen  Kreis  vom 
Halbmesser  der  (als  geradlinig  zu  betrachtenden)  Schwingungsweite  während  der 
Zeit  *  durchlaufen  haben  würde.    Es  ist  also 

ami  ^  ne 

V  ~~  * 

Das  Drehuugsuioment  ferner,  welches  der  rasch  verlaufende  Strom  auf  die 
Bifilarrolle  des  Magnetometers  ausübt,  hängt,  kleine  Schwingungen  vorausgesetzt, 
ab  von  einer  für  jedes  Instrument  zu  bestimmenden  f.onstanten  />,  von  der  Stärke  i 
des  Stromes  in  der  Multiplicatoi  rolle  und  von  derselben  Stärke  i  desselben  Stromes 
in  der  Bifilarrolle,  ist  also  dem  Quadrat  der  Stromstärke  proportional,  also 

=  bi\ 

Ist  wie  früher  die  Stromdauer  /,  ist  aber  das  Trägheitsmoment  der  Bifilarrolle  </, 
ihre  kleine  als  geradlinig  zu  betrachtende  Schwingunsweite  t  und  ihre  Schwingungs- 
dauer ff,  so  ist  dem  Vorigen  analog 

Vi  -  =J  :  .  i). 

V  « 

Aus  I)  und  *)  kann  aber  /  und  /  gesondert  dargestellt  werden  und  zwar  ist 


und 


7t  hp'1  t'^a 

f     — -       ~i      ä  »    .........  I 


2  1 

u  in  q  t  s 


Beide   VVerthe  sind   somit  vollkommen  bestimmt,  denn  o.  />,  7,  /<.  tu.  s  und  a 
können  ein  für  alle  Male  ermittelt  werden,  und  t  und  c  werden  durch  Fernrohr 
und  Scale  am  Dynamometer  und  am  Magnetometer  für  jeden  einzelnen  Versuch 
.abgelesen. 

Da  eine  Auwendung  dieses  Principes  auf  die  Dauer  galvanischer  Inductions- 
ströme  nicht  gemacht  worden  ist,  und  da  überdem  die  demnächst  zu  erörternde 
Methode  überwiegende  Vortheile  bietet,  mag  ein  weiteres  Eingehen  unterbleiben. 

Nach  ganz  anderen  Principien  verfuhr  nämlich  Helmholtz  v,  um  ein  Maass 
für  die  absolute  Dauer  der  durch  plötzliche  Stromschwankungen  inducirten  Stösse 
zu  gewinnen.  Die  hierüber,  sowie  über  die  Gesetze,  nach  denen  solche  scheinbar 
instantanen  Ströme  verlaufen,  angestellten  theoretischen  und  experimentellen  Unter- 
suchungen wurden  zunächst  durch  Versuche  über  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
der  Nervenreizungen  veranlasst. 

Vorzugsweise  handeln  die  Untersuchungen  von  den  durch  die  Schliessung 
eines  Bogens  in  demselben  inducirten  Gegenströmen,  indem  gerade  diese  infolge  der 
Bedingungen  ihres  Entstehens,  namentlich  aber  wegen  der  ihnen  gebotenen  Bahn 
von  constantem  Widerstand  voraussichtlich  am  rcgelmässigsten  verlaufen  müssen. 
Wird  eine  voLTA'sche  Säule  von  constanter  Kraft  durch  eine  Spirale  geschlossen, 
so  entwickelt  sich  in  derselben  ein  Strom,  der  erst  nach  einer  messbaren  Zeit 
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bis  zu  einer  merklich  constanten  Intensität  angestiegen  ist.  Bis  zu  dieser  Zeit 
betrachten  wir  den  Strom  als  aus  zwei  Theilen  bestehend,  nämlich  aus  dem 
constanten  primären  Antheil,  mit  welchem  er  später  zu  fliessen  fortfährt  ,  und  dem- 
jenigen Anthcil,  welcher  Gegenstrom  genannt  wird,  und  welcher  dem  primären 
entgegengesetzt  gerichtet,  diesen  anfangs  mehr  und  dann  immer  weniger  beein- 
trächtigt. Wie  es  nun  möglich  ist,  die  Dauer  und  den  Verlauf  dieses  letzten 
Antheiles  nach  der  von  Pouillkt  10  im  Princip  angegebenen  Methode  einer  Messung 
zu  unterwerfen,  mag  zunächst  gezeigt  und  dann  mögen  die  Versuche  mitgetheilt 
werden,  welche  zur  Bestätigung  der  aufgestellten  Gesetze  dienten. 

Die  Spirale  mag  zuvörderst  blos  von  dem  Gegenstrom  durchflössen  gedacht  wer- 
den, und  in  der  Nachbarschaft  derselben  mag  ein  Magnet  schweben  von  unverhältniss- 
mässig  grosser  Schwingungsdauer  gegen  die  Zeit,  in  welcher  der  Gegenstrom 
verläuft.  Der  Magnet  wird  durch  den  Strom  eine  Ablenkung  erfahren,  und  ist  der 
Bogen  derselben  so  klein,  dass  er  mit  dem  Sinus  verwechselt  werden  kann,  so 

r 

ist  er  proportional  der  Summe  aller  der  Kinzeleinwirkungen  /  idt,  welche  in  jedem 

kleinsten  Zeittheilchen  dt  von  demselben  ausgehen,  wo  also  t  die  veränderliche 
Stärke  des  Gegenstromes  ist.  Bezeichnet  man  ferner  mit  J  die  coustante  Stärke 
des  primären  Stromes,  mit  P  das  Potential  der  Spirale  auf  sich  selbst,  mit  W  den 
Widerstand  der  ganzen  Leitung,  so  ist  der  Ablcnkungsbogen  proportional 


./.  .  .  .  ;>). 


Würde  ferner  der  primäre  Strom  allein  während  der  sehr  kurzen  Zeit  /  auf  den 
Magneten  wirken,  so  würde  derselbe  um  einen  Bogen  proportional 

Jl  6) 

abgelenkt  werden. 

Sollen  die  Ablenkungen  durch  beide  Ströme  einander  gleic  h  sein ,  so  dürfte 
der  primäre  Strom  nur  während  einer  Zeit 

auf  den  Magneten  wirken.  Da  aber  seine  Intensität  stets  grösser  ist,  als  die  des 
Ge^cnstromes  i  nur  werden  kann,  so  folgt  daraus  zunächst,  dass  die  Dauer  des 
Gegenstromes  grösser  sein  miiss,  als  jene  durch  P  und  \V  bestimm-, 
bare  Zeit  /. 

Tin  nun  /  möglichst  gross  zu  machen,  muss 


p  =  (fnds'"'^";"^ 


|  vergl.  Nr.  V.  Gleichung  I)]  einen  möglichst  grossen.  W  dagegen  einen  möglichst 
kleinen  Werth  erhalten.  Was  zuvörderst  P  anbetrifft,  so  wird  dasselbe  nmal 
grösser,  wenn  ds,  ds',  r  mit  n</s,  nds',  nr  vertauscht  werden,  d.  h.  wenn  alle 
Lineardimensionen  der  Spirale  um  das  n  fache  vergrössert  werden,  Hierdurch  wird 
aber  ferner  die  Länge  des  Drathes  nmal,  und  der  Querschnitt  n2  mal  grösser,  der 
Antheil  des  Widerstandes  D  also,  der  durch  die  Spirale  dargeboten  wird,  nmal 
so  klein.  Den  Antheil  des  Widerstandes  D\  welcher  durch  Kette  und  Verbindungs- 
dräthe  bedingt  wird,  kann  mau  endlich  durch  Grösse  der  Erregerplatten,  sowie 
durch  dicke  und  kurze  Dräthe  ebenfalls  willkürlich  vermindern.  Sonach  ist  man  im 
Stande,  die  Dauer  des  Gegenstromes  willkürlich  zu  vergrössern. 
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Nach  den  Versuchen  von  Helmhoi.tz  ist  für  eine  möglichst  eng  gewickelte 

p 

Spirale  von  64  Meter  Kupfcrdrath,  welche  etwa  <  Kilogramm  wog,  —-=0,00*97 

Secunden.  Die  Fortpflanzungszeit  der  Elektricität  in  demselhen  ist  dagegen  üher 
10000  mal  geringer,  und  sonach  ist  die  Annahme  gerechtfertigt,  dass  diejenige 
Gleichgewichtsstörung,  welche  zu  dem  Gegenstrom  Anlass  giebt,  und  somit  auch 
dessen  Intensität  in  jedem  Moment  dieselbe  für  alle  Theile  des  Drathes  ist. 
Findet  das  aber  statt,  so  lässt  sich  das  OHM'sche  Gesetz  mit  aller  Strenge  auch 
auf  die  scheinbar  momentanen  Inductionsströme  in  geschlossenen  Leitern  anwenden. 
Bedenklich  ist  dagegen  die  Anwendbarkeit  beim  Endgegenstrom ,  indem  dieser, 
wegen  der  Oeffnung  seiner  Bahn  nur  auf  die  kurze  Dauer  beschränkt  ist,  während 
welcher  die  an  der  Trennungsstcllc  übergerissenen  und  durch  ihr  Glühen  den 
Oeflnungsfunken  gebenden  materiellen  Theilchen  die  Leitung  noch  vermitteln,  und 
indem  über  diese  Dauer  noch  nichts  Näheres  hat  ausfindig  gemacht  werden  können, 
als  dass  sie  äusserst  kurz  sein  muss. 

Sei  nun  behufs  Anwendung  des  onM'schen  Gesetzes  auf  den  Anfangsgegen- 
strpin  die  ganze  in  dem  Leiter  vorhandene  Stromstärke  ;=  Ji  und  E  die  elektro- 
motorische Kraft  der  voi.TASchen  Elemente,  dann  ist  />-/'  die  elektoinotorische 


Inductionskraft.  und  somit 

* 

oder 


—  dJ  W  . 

W  ' 


Durch  Integration  erhält  mau  daraus 

,    /  E        A  II 

oder,  wenn  man  Jt  =-  0  für  /  =r=  0  setzt, 


F  -r 
J,  =  ±  i  f-e    v  ,  0). 


Somit  ist  nach  Analogie  von  Gleichung  \) 


J 


_P  E 


— 

\t-e    ''  ,  10). 


Hieraus  geht  hervor,  dass  die  Dauer  der  Induction  nicht  begrenzt  ist. 
sondern  dass  sich  die  Stärke  des  ganzen  im  Bogen  umlaufenden  Stromes 

asymptotisch  demjenigen  Werthe  ~  annähert,  welcher  ihm  ohne  Be- 
rücksichtigung des  Gegenstromes  nach  dem  oh m 'sehen  Gesetze  zu- 
kom  mt. 

Um  das  hier  aufgestellte  Gesetz  experimentell  zu  prüfen,  war  es  nöthig,  den 
Strom  durch  die  Spirale  rasch  zu  schliessen  und  nach  verschieden  kurzer  in  die 
Verlaufsdauer  des  lnductionsstromes  fallender  Zeit  wieder  zu  offnen.    Hierzu  diente 
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eine  äusserst  sinnreich  construirte  Wippe,  deren  wesentliche  Theile  in  Fig.  29t 
schematisch   dargestellt,    deren  unwesentliche   dagegen   absichtlich    in  möglichst 


unbestimmter  Form  belassen  wurden  Dieselbe  besteht  aus  zwei  in  einer  Linie 
liegenden  und  zu  einander  symmetrischen  Hebeln  A  und  B,  und  einem  dazu  senk- 
rechten C,  deren  feste  Punkte  sich  in  e,  ef  und  o  befinden.  Die  ersten  beiden 
werden  durch  Federn  wie  /  aufwärts  gehalten,  also  bei  i  und  i.  niedergedrückt, 
der  letztere  wird  bei  /  mechanisch  niedergehalten.  Alle  drei  bestehen  aus  Elfen- 
bein und  sind  mit  Mctalllcituugen  versehen,  welche  den  starken  Linien  der 
Zeichnung  entsprechen,  und  durch  welche  Verbindungen  mit  den  im  Bodenbrett 
befindlichen  Quecksilbernäpfcheu  />,  </,  r,  s,  pt,  qt,  r,,  t  vermittelt  werden.  Wird 
C  bei  t  niedergedrückt,  so  heben  sich  die  mit  ihm  fest  verbundenen  und  von  a 
und  Bt  ausgehenden  Leitungen  von  denen  ab,  die  mit  den  Hebeln  A  und  B  fest 
verbunden  sind  und  nach  r  und  r,  führen,  so  dass  bei  a  und  (bei  dem  durch  den 
Hebel  C  verdeckten)  a,  Oeffnungen  entstehen.  W:ird  dann  der  Druck  bei  t  auf- 
gehoben, so  fällt  C  durch  ein  bei  (l  befindliches  Gewicht,  schliesst  a  und  at  und 
bewirkt  eine  Drehung  der  Hebel  A  und  />'.  so  dass  zwischen  den  mit  ihnen  fest 
verbundenen  von  q  und  </,  ausgehenden,  und  den  auf  dem  Bodenbrett  befestigten 
und  von  p  und  /»,  ausgehenden  Leitungen  bei  i  und  t,  Oeffnungen  entstehen.  Win 
die  Schliessungen  bei  a  und  o#,  sowie  die  Oeffnungen  bei  i  und  i,  gleichzeitig, 
oder  in  willkürlich  kurzen  Zeiträumen  nach  einander  bewirken  zu  lassen,  sind  die 
von  C  auf  a  und  a,,  sowie  von  .(  auf  i  und  von  ß  auf  it  herabführenden  Leitungen 
durch  unten  vergoldete  und  mittelst  Gegenmuttern  feststellbare  Metallschruuben 
hergestellt,  die  je  nach  der  beabsichtigten  Zeitdiffcreuz  um  eine  willkürlich  kleine 
Differenz  aus  ihren  Hebeln  hervorragen  können.  So  verschiedene  Combinationen 
diese  Wippe  auch  zulässt,  so  würde  der  vorliegende  Zweck  etwa  folgendermassen 
erreicht  werden  können.  Bei  a  lässt  man  die  die  Leitung  vermittelnde  Schrauhr 
etwas  weiter  herabreicheu  als  bei  a(  und  verbindet  die  Poldräthe  der  Säule  mit  qt 
und  r  und  die  Enden  der  Spirale  mit  *  und  pr  Sobald  dann  bei  a  geschlossen 
wird,  circulirt  der  Strom  im  Kreise  ra*ptitqtr.  Einen  Moment  später  drückt  aber 
die  Schraube  bei  at  auf  den  Hebel  B  und  öffnet  den  Strom  bei  ir  Beabsichtigt 
man  ferner  gleichzeitig  mit  der  Oeffnung  der  Kette  eine  Nebenschliessung  für  die 
Spirale  statt  der  Säule  herzustellen,  so  kann  diese  zwischen  pt  und  r  eingefügt 
werden  und  *  und  st  ist  dann  direet  mit  einander  zu  verbinden. 

Die  frühereu  Rechnungen  übertragen  sich  gemäss  folgender  weiterer  Erwägungen 
auf  die  Versuche.    In  der  Zeit  zwischen  der  Schliessung  bei  a  und  der  Berührung 
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bei  a,  oder  der  OcfTnung  bei  it  wirkt  der  primäre  Strom  und  der  Schlicssungs- 
gegenstrom,  deren  Gesammtintensität  =  /,  i.st,  auf  den  neben  der  Spirale  hängenden 
Magneten.  Ist  der  möglichst  kleine  mit  Spiegel,  Scala  und  Fernrohr  zu  beobachtende 
Ausschlag  vor  dieser  Einwirkung  6,  und  wird,  wenn  der  Magnet  durch  die 
Gleichgewichtslage  geht,  bei  a  so  geschlossen,  dass  dadurch  der  Ausschlag  zu  6? 
vergrössert  wird,  so  ist  für  eine  Schwingungsdauer  T 


H). 


Setzt  man  nun  für  den  gegenwärtigen  Fall,   wo   nach  kurzer  Schliessung  die 

£ 

Stromleitung  blos  geöffnet  wird,  fca  —  ~  F,  so  ist  für  7  ^ -  —  und  mit  Benutzung 
der  Gleichungen  6)  und  10) 

Ein  Werth  G  für  die  durch  den  primären  Strom  allein  hervorgebrachte  Ablen- 
kung 6,  —  6,  wurde  ferner  gewonnen ,  wenn  gleichzeitig  mit  der  Ausschaltung  der 
Säule  ein  Drath  eingeschalten  wUrdc,  der  mit  derselben  gleichen  Widerstand  besass. 
Dadurch  konnte  der  dem  Schlicssungsgcgenstrom  gleiche  und  entgegengesetzt 
gerichtete  Oeffnungsstrom  zu  Stande  kommen,  und  da  dessen  Werth,  zu  dem 
vorigen  Ausdruck  addirt,  ist 

"  =  TW1 ,3)- 

An  diesen  Formeln  für  F  und  G  mussten  noch  Correctioneu  angebracht  werden 
wegen  der  zu  0,000337  Secunden  bestimmten  Zeit,  welche  vergeht,  bis  sich  der 
Stoss  vom  innern  Ende  der  Hebel  A  und  B  zum  äussern  fortpflanzt,  und  um  welche 
der  Nebendrath  früher  geschlossen,  als  die  Säule  geöffnet  wurde,  sowie  wegen  der 
nicht  vollkommen  constanten  Werthe  von  E  und  W. 

Eine  hiernach  angestellte  Versuchsreihe  gab  folgende  zusammengehörige 
Werthe  von  G  und  F: 


G  . 
beobachtet 

i 

beobachtet 

f 

aus  G  berechnet 

Differenz. 

Zeit  in 
Vi  oo  Secunde. 

0,981 

0,356 

0,324 

-f-  0,032 

0,038 

2,286 

0,920 

0,870 

-f-  0,050 

0,068 

2,950 

1,167 

1,229 

—  0,062 

0,083 

3,869 

1,950 

1,797 

-f-  0,153 

0,103 

4,076 

2,120 

1,928 

-f-  0,192 

0,108 

6,000 

3,723 

3,724 

—  0,001 

0,162 

•10,502 

7,178 

7,213 

—  0,035 

0,252 

10,867 

7,862 

7,550 

-+-  0,312 

0,260 

10,865 

7,887 

7,750 

-f-  0,137 

0,261 

15,876 

12,731 

12,336 

-f-  0,395 

0,372 

16,212 

12,995 

12,679 

-h  0,316 

0,381 

16,267 

12,725 

12,734 

—  0,009 

0,382 

23,866 

20,256 

20,274 

—  0,018 

0,556 

24,762 

• 

21,062 

21,101 

—  0,039 

0,566 

op.  d.  Physik.  XIX. 
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Durch  diese  Versuche  ist  nun  die  Intensität  nicht  düect  als  Function  der  Zeit 
bestimmt,  sondern  nur  die  Abhängigkeit  der  Intensität  von  ihrem  Integral  nach 
der  Zeit.  Die  Versuche  erweisen  aber  mit  Zuversicht  die  verlangte  Abhängigkeit 
zwischen  (i  und  /*',  und  daraus  lässt  sich  herleiten,  dass  keine  andere  Function 
der  Zeit  dieselbe  Abhängigkeit  zwischen  der  Zeit  und  ihrem  Integral  giebt,  dass 
also  i  als  Function  von  /  nur  eindeutig  bestimmt  sei.  Danach  wurde  es  auch 
möglich,  die  in  der  letzten  Columne  der  vorstehenden  Tabelle  verzeichneten  Zeiten, 
welche  der  Schliessung  der  Stromleitung  entspricht,  zu  berechnen,  indem  dieselben 
nicht  durch  unmittelbare  Beobachtung  gewonnen  sind. 

Trotz  aller  Bemühungen  war  es  nicht  gelungen,  mit  der  beschriebenen  Vor- 
richtung die  gewünschte  Genauigkeit  zu  erzielen.  Hki.mholtz  construirte  desswegen 
noch  eine  andere  einfachere  Wippe,  welche  jedoch  nur  eine  Stromschliessung  und 
nach  eitler  gewissen  kleinen  Zwischenzeit  eine  Oeffnung  der  Leitung  herbeiführen 
konnte.  Dadurch  wurde  aber  ein  dreifach  verzweigter  Schliessungsdrath ,  und  so- 
mit die  Aufstellung  weitläufigerer  Formeln  nüthig.  Ks  mag  hier  jedoch  genügen, 
die  Methode  der  Messungen  milgetheilt  zu  haben  und  den  Nachweis  der  Richtigkeit 
des  aufgestellten  Principes,  weswegen  auf  eine  Ausführung  dieser  Erweiterungen 
verzichtet  wird.  — 

Die  im  Vorstehenden  gegebenen  llerleitungen  beruhten  auf  der  Annahme,  -dass 
die  inducirte  elektromotorische  Kraft  in  demselben  Moment  vorhanden 
sei,  in  dein  die  iuducirendc  Stromesschwankung  auftritt.  Helmholtz 
beweist  diese  Voraussetzung  dadurch,  dass  sofort  mit  dem  Unterbrechen  der 
inducirenden  Kraft  auch  der  luduetiousstrom  verschwunden  ist.  Zu  dem  Ende 
wurde  der  Oefluungsstrom  benutzt,  und  zwar  wurde  mittelst  der  beschriebenen 
Wippe  die  vorher  geschlossen  gehaltene  Spirale  geöffnet  und  unmittelhcr  darauf 
wieder  durch  eine.  Nebenschlicssung  geschlossen.  Mochte  nun  die  Zwischenzeit 
zwischen  Oefinung  und  Schliessung  auch  noch  so  kurz  sein,  so  wurde  weder 
durch  einen  Multiplicator  noch  durch  den  menschlichen  Körper  als  Nebenleitung 
eine  Spur  von  Inductionswirkung  empfunden.  Die  hierüber  angestellten  Messungen 
zeigten,  dass  jedenfalls  nach  Verlauf  von  einer  zehn  tausendstel  Secunde 
zwischen  Unterbrechung  und  Wiederschliessung  des  Bogens  alle 
inducirende  Wirkung  verschwunden  sei.  Ebenso  verhielt  sich  der  Neben- 
strom in  einer  von  «lern  primären  Schliessungsbogen  gesonderten  Spirale. 

Anders  war  es  aber,  wenn  der  primäre  Strom  ausser  der  Inductionsspirale 
noch  eine  geschlossene  und  geschlossen  bleibende  Leitung  in  .  seinem  Wirkungs- 
kreis vorfand,  wie  etwa  sich  berührende  Windungen  der  Inductionsspirale  oder 
massive  Eisenkerne  u.  s.  w.  Unter  solchen  Umständen  entstehen  secundäre  Ströme 
in  diesen  geschlossenen  Leitungen,  welche  so  langsam  verlaufen,  dass  in  der 
Zwischenzeit,  die  Schliessung  der  andern  Leitung  bewirkt  und  dann  tertiäre  Ströme 
in  derselben  inducirt  werden  können.  Die  hieraus  hervorgehende  Trägheit  beim 
Verschwinden  des  Elektromagnetismus  in  soliden  Eisenkernen  nach  Oeffnung  des 
magnetisirenden  Stromes  ist  schon  lange  bemerkt,  aber  noch  immer  zum  Theil 
(vergleiche  Nr.  XI  u.  ff.)  einer  verzögernden  Wirkung  durch  die  Coercitivkraft  des 
Eisens  zugeschoben  worden.  Durch  eigens  hierüber  mit  der  Wippe  •angestellte 
Versuche  beweist  aber  Helmholtz,  dass  durch  Vertheilung  des  Eisens  in 
Dräthe  die  Nachwirkung  um  so  mehr  verschwindet,  je  feiner  die  Dräthe 
sind,  bis  sie  endlich  bei  Bündeln  von  sorgfältig  gefirnisstem  sogenannten  Blumen-  . 
drath  vollständig  verschwunden  war.  In  linearen  Eisenstücken  können  sich 
sonach  die  Gleichgewichtszustände  der  magnetischen  Vertheilung  in 
unmesshar  kurzer  Zeit  herstellen. 

Der  Mangel  einer  inducirenden  Nachwirkung  beim  Ortfuen  des  primären  Stro- 
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nies  führt  ferner  zu  der  Folgerung,  dass  der  beim  Unterbrechen  der  primären 
Leitung:  in  einer  geschlossenen  Nebenspirale  iudueirte  Strom  in  unmessbar  kurzer 
Zeit  zum  Maximum  seiner  Intensität  aufsteigt,  und  dann  allmäiig  wieder  sinkt. 
Geschieht  nun  die  Schliessung  der  Nebenspirale  durch  den  menschlichen  Körper, 
so  wird,  da  die  physiologische  Wirkung  immer  der  Plötzlichkeit  der  Stromes- 
schwankungen  proportional  ist,  im  vorliegenden  Falle  fast  nur  das  Aufsteigen,  und 
kaum  das  Absteigen  des  Nebenstromes  empfunden.  Das  bestätigen  die  Versuche. 
Wird  nämlich  durch  die  Wippe  die  Leitung  der  Nebenspirale  kurz  nach  Unter- 
brechung der  inducireiulen  Spirale  geöffnet,  und  geschieht  das  unter  sonst  gleichen 
Umständen  in'  immer  kürzeren  Intervallen,  so  wird  dadurch  die  physiologische* 
Wirkung  nicht  im  geringsten  geschwächt,  sie  hört  aber  plötzlich  auf,  sobald  beide 
Unterbrechungen  zusammenfallen. 

Geschieht  dagegen  das  Oeffucu  der  primären  Leitung  allmäiig,  so  ist  dem 
entsprechend  das  Ansteigen  des  Nebenstromes  auch  ein  minder  steiles.  Ein  all- 
mäliges  Oeffneu  tritt  aber  dann  ein,  wenn  die  Unterbrechung  durch  langsames 
Herausziehen  eines  ainalgamirten  Drathcs  aus  Quecksilber  bewirkt  wird,  oder  zwischen 
lockeren  leicht  zerstäubenden  Metallen.  Der  hierbei  sich  abhebende  Quecksilberfaden, 
sowie  die  den  Trennungsfunken  gebenden  sich  zerstreuenden  Metalltheilchcn 
vermitteln  noch  auf  einige,  wenn  auch  überaus  kurze  Zeit  die  Leitung.  In 
Wahrheit  ist  auch  unter  diesen  Bedingungen  die  physiologische  Wirkung  merklich 
schwächer,  als  wenn  der  Drath  möglichst  rasch  aus  dein  Quecksilber  gezogen, 
oder  wenn  die  Unterbrechung  zwischen  sehr  harten  und  schwer  zerstörbaren  Metallen 
geschieht. 

Auch  bei  den  Messungen  über  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Elektricitiit 
müssen  die  hier  nachgewieseneu  Verzögerungen  der  Schliessung  und  Ocffuung 
durch  die  Inductionswirkung  berücksichtigt  werden.  Bei  den  bisherigen  Messungen 
ist  das  noch  nicht  geschehen,  weshalb  ihre  Ergebnisse  zweifelhaft  werden,  um  so 
mehr,  als  gerade  dann  geringere  Geschwindigkeiten  gefunden  worden  sind,  wenn 
diese  Inductionswirkungen  nachweislich  stärkere  verzögernde  Einflüsse  bedingen 
mussten.  In  der  Einschaltung  von  Spiralen  und  Elektromagneten  in  die  zu  den 
Versuchen  benutzten  Tclegraphendräthe,  sowie  in  dem  Stromverlust  durch  deren 
unvollkommene  Isolation  sind  die  wesentlichsten  Bedingungen  zu  verzögernden 
Inductionswirkungen  gegeben.  — 

X.  Die  stärkste  Inductionswirkung,  welche  man  überhaupt  durch  einen  Magnet- 
stab in  einem  geschlossenen  Umlauf  erzielen  kann,  ist  diejenige,  welche  man  durch 
Abziehen  einer  um  die  Mitte  des  Stabes  gelegten  Spirale  über  einen  seiner  Pole,  durch 
Umdrehen  derselben  und  Wiederaufschieben  in  der  umgekehrten  Lage  auf  denselben 
Pol  erhält.  Dieses  Verfahren  wurde  schon  oben,  §.34,  Nr.  VII,  behandelt,  und 
mit  dem  Namen  eines  Wechsels  bezeichnet.  Gauss11  hatte  eine  Vorrichtung 
angegeben,  welche  er  den  Inductor  zum  Magnetometer  nannte,  und  welche 
wesentlich  aus  einem  langen  aufgerollten  Drath  bestand,  dessen  Enden  mit  den 
Multiplicatorenden  eines  Magnetometers  in  Verbindung  standen.  Durch  Abziehen 
und  Aufschieben  desselben  auf  einen  kräftigen  Magnetpol  konnten  Ströme  von 
stets  constanter  Stärke  hervorgerufen  werden,  welche  unter  anderen  von  Weder  vl 
zu  Widerstandsmessungcu  benutzt  wurden.  So  lange  es  sich  nun  blos  darum  handelt, 
einen  Strom  von  recht  constanter  Stärke  zu  erhalten,  ist  dieser  Inductor  sehr 
zweckmässig.  Das  Magnetometer  misst  nämlich  «las  Product  der  Stärke  in  die 
Dauer  das  Stromes.  Da  nun  die  Stärke  direct  proportional  ist  der  Geschwindigkeit, 
mit  welcher  der  Inductor  bewegt  wird,  die  Dauer  aber  derselben  umgekehrt 
proportional  ist,  so  hängen  die  Galvanoineterablenkungen  nicht  mehr  von  kleinen 
Unregelmässigkeiten  in  der  Bewegung  des  Inductors  ab,   wenn  nur  überhaupt  die 
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zu  einem  Wechsel  verwandte  Zeit  kurz  ist  gegen  die  Srhwingungsdauer  des 
Magnetometerstabes. 

Kommt  es  aber  vorzugsweise  darauf  an,  Ströme  von  längerer  Dauer  zu  haben, 
so  lassen  sich  dieselben  durch  das  angewandte  Verfahren  nur  sehr  mühsam  gewinnen, 
indem  das  Abziehen,  Drehen  und  Wiederaufsetzen  des  Inductors  bis  zur  Mitte  des 
M.igneten  durch  einfache  mechanische  Mittel  nur  schwierig  zu  bewirken  ist. 
Weber  13  zog  es  daher  vor,  den  Antheil  der  freien  Magnetkraft  ungenutzt  zu  lassen, 
welcher  längs  des  Stabes  vertheilt  ist,  und  den  Inductor  blos  in  der  Nähe  der 
Pole  rotiren  zu  lassen.  Die  hierzu  gebrauchte  Vorrichtung-  nannte  er  Rotatious- 
'  inductor,  und  construirte  sie  nach  folgenden  Principien. 

Es  mögen  zwei  Magnetstäbe  mit  einander  zugewandten  befreundeten  Polen 
in  eine  gerade  Linie  gelegt  werden.  Die  Orte  der  beiden  Pole  mögen  in  Fig.  292, 
sowie  in  der  nebenstehenden  Tabelle  mit  A  und  B  bezeichnet  sein,  ihr  Abstand 
sei  gleich  der  Einheit  und  werde  in  4  0  Theile  getheilt.  Diese  Theile  messen  in 
der  Richtung  A  B  die  Absclsscn  x,  und  senkrecht  dazu  die  gleich  grossen  Ordinaten  y, 
während  A  als  Coordinatenanfangspunkt  genommen  wird.  Wenn  man  nun  ein  an 
irgend  einer  Kreuzungsstelle  des  so  gewonnenen  Liniennetzes  befindliches  Drath- 
element  plötzlich  sehr  weit  entfernt,  dann  umdreht  und  an  dieselbe  Stelle  zurück- 
versetzt, so  wird  während  dieser  Operation  in  dem  Element  ein  Strom  inducirt, 
dessen  Stärke  derjenigen  Zahl  proportional  ist,  mit  welcher  die  Stelle  in  der  Tabelle 
bezeichnet  ist.  Die  Zahlen  sind  nach  einer  von  Gauss  aufgestellten,  aber  nicht 
näher  entwickelten  Formel 


ir2_ 

y  l 


unter  der  Voraussetzung  berechnet,  dass  die  abgewandten  Magnetpole  zu  weit 
entfernt  seien,  um  einen  merklichen  Einduss  üben  zu  können.  Eine  graphische 
Darstellung  der  Zahlen  giebt  die  Fiy.  292 


ln  ' 

■  fr 

\  i  x 

i  ' 

-j  

\> 

/VI. 

 i 

■.  i 

■ 

 J  

;  i 

\_/_ 

LI 

L_ 

v  r 
\  \ 

f  / 

L 

'?' 

L 

\  \ 

- — \ 

\ 

'  ■•  •  •-: 

r"  . 

- 

. — \ — 

\  \ 
\  ^ 

\ 

/ 

/ / 

/  1 

'  A 

i 

/ 

LfV 

r^L  / 

/  / 

2™ 

/ 

IL 

\ 

\ 
-  *> 

UM 

y\ 

jra 

/ 

/ 

s 

S  

— ^ 

/... 

-- 

185  156  134  121  117  121  134  156  185 
211  165  133  115  110  115  133  165  211 
245  170  125  102  95  102  125  170  245 
288  161  103  78  71  78  103  161  288 
299  113  61  43  39  43  61  113  299 
40000000006 
299  113  61  43  39  43  61  143  299 
288  161  103  78  71  78  103  161  288 
245  170  125  402  95  102  125  170  245 
214  465  133  115  110  115  133  165  211 
185  456  134  121  117  121  134  156  185 
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die  mit    40  bezeichneten  Punkte  durch  die  Linie    AC  B 

»»  •         80  .  M  .,       M       ,,      /IG*'  B 

-    ff        '  -  „         «   iV"  U 

„     v    IM    AC1"  B 

ii         iOO  „   ,      ACn  B 

unter  einander  verbunden.  Anstatt  aber  das  Drathcleuieut  un\ crhältnissinässig 
weit  von  der  ihm  zugewiesenen  Stelle  zu  entfernen,  genügt  es,  dasselbe  nur  im 
Kreise  um  ein  auf  der  Linie  uv  liegendes  Centruin  zu  drehen,  ohne  .dass  dadurch  die 
Stärke  des  inducirten  Stromes  beeinträchtigt  würde  Hiernach  leuchtet  ein,  dass 
über  den  disponibel!)  Raum  am  zweckmässigsten  verfügt  wird,  wenn  mau  dir  zu 
inducirende  Drathmassc  um  AB  als  Axe  so  lange  aufwindet,  bis  eine  Kugel  vom 
Durchmesser  des  Abstände*  AB  der  Pole,  oder  —  da  dieselben  meist  im  Innern 
der  Stäbe  liegen  —  vom  Durchmesser  des  Abstandes,  etwa  DE  gebildet  worden 
ist.  Dreht  man  diese  Kugel  um  die  senkrecht  auf  der  Mitte  von  DE  stehende 
Axe  iir,  so  addiren  sich  die  sämmtlichen  in  der  Tabelle  beziehungsweise  angegebenen 
Kraftmengen  zu  einem  gemeinsamen  Strom. 

Für  die  innersten  Drathwindungen  des  Inductors  wird,  wie  die  Tabelle  aus- 
weist, nur  eine  sehr  geringe  Kraft  gewonnen.  Es  ist  daher  zweckmässig,  statt 
derselben  einen  Eisenkern  zu  substituiren,  und  durch  den  beim  Rothen  in  ihm 
wechselnden  Magnetismus  iudirect  Ströme  in  den  umgebenden  Drathwindungen  zu 
induciren.  Sollen  auf  diese  Weise  alle  Drathwindungen,  welche  durch  eine  höchstens 
mit  80  zu  bezeichnende  Kraftmeugc  erregt  werden  würden,  durch  einen  Eisenkern 
ersetzt  werden,  so  würde  derselbe  die  Form  des  schrankten  Antheiles  der 
Figur  MBl  haben. 

Wird  nun  auch  durch  Einführung  des  Eisenkernes  die  Stärke  des  Stromes  so 
überwiegend  vermehrt,  dass  die  Aenderuug  von  dessen  Polarität  als  die  wesent- 
lichste inducirende  Kraft  augesehen  werden  kann,  so  gewähren  doch  jene  Rollen 
weit  geringere  Vortheile,  als  andere  in  Vorschlag  gebrachte,  und  Induct orrollen 
mit  2  Paaren. von  Magnetpolen  genannte  Vorrichtungen.  Anstatt  nämlich  ein 
Drathelement  aus  einem  Ort  des  Magnetfeldes  fort  und  in  umgekehrter  Lage  wieder 
an  denselben  Ort  zurückzubewegen,  kann  man  dieselbe  Wirkung  erzielen,  wenn  mau 
das  Element,  ohne  dessen  Richtung  zu  ändern,  aus  einem  Magnetfeld  in  ein  Magnet- 
feld von  entgegengesetzter  Reschaffenheit  versetzt.  Zwei  benachbarte  entgegen- 
gesetzt beschaffene  Magnetfelder  erhält  mau  aber,  wenn  man  zwei  Hufeisenmagnete 
in  derselben  Ebene  mit  den  befreundeten  Polen  einander  gegenüber  legt  (vergl. 
Sinsteden  s  Construction  in  Fiy.2.'U)  und  beträchtliche  Zwischenräume  zwischen 
den  entsprechenden  Polen  der  verschiedenen  Magnete  lässt.  Der  Abstand  zwischen 
zwei  entgegengesetzten  Polen  (sei  es  derselben  Magnete,  wie  bei  Sinstedens 
Construction,  oder  auch  der  verschiedenen,  wie  es  Weder  vorzuziehen  scheint) 
bestimmt  die  Höhe  der,  am  zweckmässigsten  cylindrischen,  Inductorrolle.  Diese 
wird  aus  einem  Magnetfeld  in  das  andere  versetzt  ,  wenn  man  sie  mit  einer  zwischen 
beiden  Feldern  liegenden  Rotationsaxe  in  Verbindung  bringt  und  durch  dieselbe 
bewegt.  Mit  grossem  Vortheil  sind  an  derselben  Rotationsaxe  zwei  einander  gegen- 
überstehende Inductorrollen  angebracht. 

Weber  untersucht  nun,  wie  eine  Inductorrolle  beschaffen  sein  muss,  um  eine 
gegebene  Drathmassc  am  vorteilhaftesten  zu  verwenden,  lässt  aber  vorläufig  den 
für  die  Praxis  wichtigsten  Fall  ausser  Acht,  bei  welchem  der  Drath  einen  Eisen- 
kern enthält,  und  untersucht  nur  den,  wo  der  Drath  zu  einem  massiven  Cylindcr 
aufgewunden  ist.  Multiplicirt  man  nämlich  die  obige  Formel  mit  2ny,  sowie  mit 
djc  und  dy  und  iutegrirt  sie  zweimal  zwischen  den  Grenzen,  welche  sowohl  durch 
die  Abstände  der  Polllächen,  als  auch  durch  die  innern  und  äussern  Halbmesser 
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(o  und  r)  des  Zylinders  popeben  sind,  so  findet  sich,  wenn  man  in  gewöhnlicher 
Weise  das  Maximum  der  Wirkung  untersucht,  ein  Verhältniss  zwischen  Höhe  und 
Halbmesser  des  cylindrischcn  Iuductors  wie  t  :  3,368  als  das  günstigste.  Setzt 
man  aber  voraus,  was  dort  nicht  geschah,  dass  die  Pole  nicht  in  den  Endflächen 
liegen,  sondern  dass  der  Abstand  der  letzteren  von  einander  3/4  vom  Abstand  der 
Pole  sei,  so  ergiebt  sich  ein  Verhältniss  I  :  3,9ö.  Berechnet  man  ferner  die 
Gesammtwirkuug  aller  Windungen  für  den  letzteren,  sowie  für  den  kugelförmigen 
Imluctor,  so  zeigt  sich,  dass  bei  gleicher  Drathmeuge  der  kugelförmige  Iiidmtor 
mehr  als  2%  schwächer  wirkt,  als  der  andere,  wozu  noch  kommt,  dass  die  cyliu- 
drischen  Inductionen  bezüglich  einer  bessern  Benutzung  der  Magnetkraft,  sowie 
wegen  leichterer  Ausführung  den  Vorzug  verdienen.  — 

Apparate  nun,  wie  die  beschriebenen,  bei  denen  nur  Drathrollen  ohne  ein- 
gelegten Eisenkern  vor  permanenten  Magneten  rotiren,  geben  Ströme,  deren  Stärke 
der  Geschwindigkeit  des  Dreheus  proportional  ist.  Anders  verhalten  sich  dagegen 
solche  Apparate,  bei  denen  die  Drathrollen  ausser  der  unmittelbaren  Wirkung  der 
Magnete  auch  noch  die  mittelbare  der  durch  die  permanenten  Magnete  polarisirteu 
Eisenkerne  erfahren,  auf  welche  sie  gewunden  sind.  Es  ist  nämlich  —  gleichviel, 
aus  welchem  Grunde  —  immer  eine  gewisse  Zeit  nöthig,  damit  das  weiche  Eisen 
unter  Einlluss  einer  magnetisirendeu  Ursache  das  Maximum  des  Magnetismus  auf- 
nehme, oder  beim  Entfernen  jener  Ursache  den  Magnetismus  gänzlich  verliere. 
Den  Einlluss  dieser  Verzögerung  auf  die  dadurch  inducirteii  Ströme  zu  ermitteln, 
ist  der  Gegenstand  einer  weiteren  Untersuchungsreihe  Weber's  i4. 

Hierzu  wurde  eine  Holzkugel  von  t00mm  Durchmesser  in  der  Richtung  eines 
Durchmessers  mit  einem  Loch  versehen,  in  welches  sie  einen  Eisoneyliuder  von 
7  t  mm  Höhe  und  29  mm  Dicke  aufnehmen  konnte.  Senkrecht  zu  dieser  Durchbohrung 
war  eine  Hohlkehle  in  die  Kugel  gedreht,  in  welche  3600  Windungen  Kupferdrath 
eingelegt  wurden.  Ein  dje  Drathlagc  umschliessender  Hing  trug  die  Zapfen  der 
Drehurigsaxe,  von  denen  einer  mit  einem  Zahnrad  zur  Uehertragung  der  Drehung 
einer  Welle  auf  die  Kugel  versehen  war,  der  andere  mit  einem  Commutator,  um 
den  bei  der  Drehung  in  den  Drathwindungen  inducirten  Wechselstrom  mit  constanter 
Richtung  zum  Multiplicator  eines  Maguetometers  rühren,  und  durch  dasselbe  dessen 
Stärke  unter  verschiedenen  Umständen  messen  zu  können.  Die  so  gewonnene 
Inductionsrolle  wurde  nun  ohne  und  mit  einliegendem  Eisenkern  gebraucht.  In- 
gleichen wurden  Versuchsreihen  angestellt,  bei  denen  blos  der  Erdmagnetismus 
inducirend  wirkte,  und  andere,  bei  denen  kräftige  Magnetbündel  aus  der  Entfernung, 
und  wieder  andere,  bei  denen  dieselben  in  nächster  Nähe  inducirten.  Die  Mittel 
aus  den  verschiedenen  Versuchsreihen  sind  in  der  folgenden,  von  selbst  verständlichen 
Tabelle  zusammengestellt. 


Inducirende  Kraft 

Bescliallciiheit  des 
Inductors 

Umdrehungszahl  des- 
selben in  7  Secimdeii 

Stärke  des  Inductions- 

stromes 

ohne  Eisenkern 

VI» 

A  —  68,33 

Frriip  Stahmapnete  * .  .  . 

ohne 

»i 

SO 

B  .  -  U3.33 

Ferne  Ktabniaanete  

ohne 

M 

V« 

f  ~  290,90 

Fcriii'  Stalunagnete  

mit 

»< 

20 

I)  —  339,47 

mit 

M 

in 

K  =  635.72 

Nahe  Stabinamicte  "... 

ohne 

'< 

20 

F  =  203.70  in 

Nahe  Stahnagncte  .... 

mit 

20 

(»"  —  32Ö.63  •  m 

Sähe  Stabmagtictc  

mit 

)  1 

Vo 

II  —  !»00,7I  •  m 

•  Der  Abstund  Her  l'olcndtii  der  Siül.inngiieie  hrli  ug '.»I.'»""",  uixl  nullen  zhim  Ihmi  ihnen  roliite  die  luduciioixkti^«  I 
"  Her  Abstand  dir  Pulenden  der  SttiliiiiniMirle  b'ii  ufc  I  17 inm,  und  milieu  «« itrhen  ihnen  roiiN«  dir  luduetjon»t,iiKel 
m  ist  ^Äi.iG:  es  ist  diese»  m  dadunh  ent-tinnden ,  d;i>s  ein  Theil  des  Itiduttioiiwtiomes  vor  dem  Mtiltieli- 
•  aiur  abgezweigt  werden  inussle.  damit  eine  Messung  uiosluli  weiden  konnte. 
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Aus  diesen  Versuchen  leitet  nun  Weber  eine  Anzahl  Schlüsse  her,  von  denen 
die  folgenden  als  die  zunächst  wichtigsten  hervorgehoben  werden  mögen: 

I.  Der  Zeitraum,  welcher  zur  Bildung  eines  galvanischen  Stromes 
in  einem  ll<l  Meile  langen  Drath  erfordert  wird,  ist  gegen  7/go  Secunden 
unmerklich.  Die  gcsammte  Drathleitung  nämlich,  welche  vom  Strome  durchflössen 
werden  musste,  betrug  %  Meile  Wäre  nun  zur  Bildung  des  Stromes  in  derselben 
eine  gewisse  Zeit  nothwendig.  welche  gegen  die.  beim  zweiten  Versuch  statt- 
habende Geschwindigkeit  von  iO  Umläufen  oder  40  Wechseln  des  Commutators 
in  7  Secunden  nicht  verschwindet,  so  müsste  die '  Stromkraft  bei  der  doppelten 
Anzahl  von  Wechseln  des  dritten  Versuches  stärker  beeinträchtigt  werden,  als  bei 
der  einfachen  Zahl  jeifes  Versuches.  Es  ist  aber  das  nicht  der  Fall ,  vielmehr  ist  C 
so  gut  als  genau  ~  2B. 

t.  Der  Magnetismus  in  einem  massiven  Kern  von  weichem  Eisen 
braucht  längere  Zeit,  um  bei  Umkehrung  der  Pole  die  neue  Gleich- 
gewichtslage anzunehmen,  als  die  Elektricität  im  Ku pferdrath,  um  beim 
Stromwechsel  sich  entgegengesetzt  zu  bewegen.  Wäre  bei  Umkehr  der 
Polarität  im  weichen  Eisen  keine  bemerkbare  Zeit  verflossen,  so  müsste  E  doppelt 
so  gross  sein  als  D,  beule  verhalten  sich  aber  wie  l.'i  :  8  anstatt  wie  16:8.  — 
In  wieweit  jedoch  die  Ergebnisse  der  Nummern  i  bis  4  modificirt  werden  müssen, 
wird  aus  dem  weitereu  Gang  der  Mitteilungen  erhellen. 

3.  Die  Herstellung  des  magnetischen  Gleichgewichtes  nach  einer 
grössern  Störung  erfordert  mehr  Zeit  als  nach  einer  geringem.  Dieses 
geht  aus  den  vier  Versuchen  mit  fernen  und  nahen  Magnetstäben,  sowie  mit  je 
verschiedenen  Rotationsgeschwimligkeiten  des  Inductors  hervor.  Die  Kraftzunahme 
bei  grösserer  Geschwindigkeit  für  ferne  Magnete,    also  für  geringe  Kraftstörum; 

E—D  40 

ist  — - —  nahe  — :  -— ;  die  entsprechende  Zunahme  für  nahe.  Magnete,  also  für 
Ii  5  (i 

„  ,  n—r,  40 

grosse  hraftstorung  ist  aber  —  ,      nahe  =  — :  • 

4.  Je  stärker  die  auf  das  weiche  Eisen  wirkende  magnetische 
Scheidungskraft  ist,  um  so  geringer  wird  das  Verhältniss  des  bei 
rascheren  Wechseln  gegen  langsamere  geschiedenen  Magnetismus. 
Die  Quantität  des  im  weichen  Eisen  geschiedenen  Magnetismus  ist  den  vom  Eisen 
allein  erregten  Inductionsströmen  jedesmal  proportional.  Diese  ergiebt  sich  aus 
voriger  Tabelle 

für  ferne  Magnctstäbc  bei  20  Drehungen   —  I)  —  H  —  193,92 
„  ii  „    40        „  =  E—C  =  341.73 

,,    nahe  „  ,.    20        ,.  _=  C,  —  F  —  ."521,9.1  •  m 

n  -  *<>        m  =  U—2F  -  493,51  •  m. 

Das  Verhältniss  des  bei  doppelter  und  bei  einfacher  Geschwindigkeit  in  derselben  Zeit 

ausgeschiedenen  Magnetismus  Tür  schw  ache  Kraft  ist  demnach  jj^g  —  Jg^g2  ~    /  ' 

woraus  sich   das  Verhältniss   des  bei   einem   einfachen  Wechsel  ausgeschiedenen 
0  H9 

Magnetismus  —  -----  ergiebt.    Für  die  stärkere  findet  sich  das  analoge  Verhältniss 
'  _  1^  un(j  s0liacn  das  Verhältniss  für  einen  einfachen  Wechsel 


521,90  1 

Bei  schwacher  Kraft  und  doppelter  Geschwindigkeit   werden    also  für 
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jeden  Polarwcchscl  0,89  derjenigen  Menge  von  Magnetismus  im  weichen  Eisen 
Vertheihmg  gebracht,  die  bei  einfacher  Geschwindigkeit  vertheilt  wird;  dagegen 
werden  bei  starker  Kraft  und  doppelter  Geschwindigkeit  nur  0,765  der  Menge  zur 
Vertheihmg  gebracht,  die  bei  einfacher  Geschwindigkeit  vcrtheilt  wird. 

5.  Die  Induction,  welche  durch  Einlegung  des  weichen  Eisens 
in  den  hier  gebrauchten  Iuductor  gewonnen  wird,  beträgt  etwa  17mal 
so  viel,  als  die,  welche  durch  D rath Windungen  anstatt  des  Eisens 
gewonnen  werden  könnte.  Die  Induction,  welche  das  weiche  Eisen  bei  ent- 
fernten Magneten  und  bei  20  Umdrehungen  hervorbringt,  verhält  sich  zu  derjenigen, 
welche  ohne  dasselbe  durch  die  entfernten  Magneten  allein  hervorgebracht  wird, 

wie  —         =  ^v^f,,  d.  i.  nahe  =  — •    Will  man  statt  d'es  Eisencylinders  eine 

B  14o,55  5 

Drathniasse  von  gleichen  Dimensionen  substituiren ,  so  erhält  man  die  in  derselben 

durch  entfernte  Magnete  inducirte  Kraft,  wenn  man  bedenkt,  dass  die  induetorische 

Kraft  eines  Ringes  dem  Ouadrate  seines  Halbmessers  proportional  ist.  Berechnet 

man  danach  die  Summe  der  Kräfte,  welche  in  allen,  den  Raum  des  Eisencylinders 

einnehmenden  Ringen  erregt  werden,   so   ergiebt  sich  eine  Kraft  ^=    J  -  der- 

12,42 

jenigen  des  äussern  Inductorringes,  um  welche  also  die  in  letzterem  allein 
inducirte  Kraft  vermehrt  werden  würde  (abgesehen  von  dem  gleichzeitig  mit  hinzu- 

I  4 

gekommenen  Widerstand).    Wird  aber  hier  — —  ,  dort  dagegen  —  gewonnen,  so 

1  2 ,  >  2  3 

49,68 

wird  durch  das  weiche  Eisen  die  — — ,  d.  i.  die  fast  17  fache  Kraft  gewonnen. 


XI.  Die  augenscheinliche  Verwandtschaft  der  Inductionsströmc  mit  den  ge- 
wöhnlichen Hydroströmcn  macht  es  zur  Bedingung,  auch  auf  diese  das  onM'sche 
Gesetz  in  Anwendung  zu  bringen,  also  die  elektromotorische  Kraft  von  den  durch 
die  Ströme  zu  überwindenden  Widerständen  zu  trennen.  Für  die  dauernden  Ströme 
einer  magnctoelektrischen  Maschine  stellen  sich  dem  keine  theoretischen  Schwierig- 
keiten entgegen.  Eine  eingehendere  Rechtfertigung,  die  Anwendbarkeit  des  ohm'- 
schen  Gesetzes  auf  alle  Inductionsströmc  betreffend ,  sowie  ein  näherer  Nachweis 
dessen,  was  unter  der  elektromotorischen  Kraft  eines  inducirten  Stromes  verstanden 
werden  muss,  ist  aber  mittlerweile  in  Nr.  III  und  Nr.  IX  gegeben  worden.  Poggks- 
horf'f  10  gewann  zuerst  auf  experimentellem  Wege  ein  Maass  Tür  die  elektro- 
motorische Kraft  der  durch  die  saxton'scIic  Maschine  inducirten  Ströme:  Zu  dein 
Ende  brachte  er  diese  in  verschiedenen  Versuchsreihen  nebst  einem  oder  mehren 
Kupferzinkpaaren  und  mit  einem  Galvanometer  in  den  Stromkreis.  Die  Maschine 
war  mit  einem  Commutator  versehen  nach  Art  der  in  den  Figg.  245 —  245 
abgebildeten,  und  die  Galvanomcternadcl  war  soweit  gehemmt,  dass  sie  blos 
zwischen  -h  10°  und  —  to°  ausschlagen  konnte.  Wurde  min  die  Maschine  gedreht, 
so  wurde  durch  den  Coinmutator  der  Strom  der  Maschine  und  der  der  Säule  stets 
gleichzeitig  unterbrochen,  und  geschah  die  Drehung  in  einem  solchen  Sinn,  dass 
beide  Ströme  einander  entgegenliefen,  so  zeigte  sich,  dass  bei  8  ganzen  Umläufen 
des  Ankers  in  t  Secundc  drei  Elemente  gerade  hinreichten,  um  den  Strom  der 
Maschine  zu  compensiren.  Wenn  die  auf  Fuj.  245  abgebildete  Ilakenvorrichtung 
zur  Commutation  angewandt  wurde,  und  die  Haken  der  Ebene  der  Ankeraxc 
parallel  standen,  so  war  der  Strom  der  Maschine  etwas  überwiegend,  zum  Beweis, 
dass  die  stärkste  lnductionswirkung  dann  stattfindet  und  zur  Geltung  kommt,  wenn 
die  Rollen  in  der  äquatorialen  Lage  stehen  und  die  Eisenkerne  ihre  Polarität 
wechseln.  —  Rci  dieser  Acquilihrirung  beider  Ströme  zeigte  sich,  dass  es,  wie  in 
Fkchner's  Ed'perimentum  aucis,  weder  auf  die  Plattcngrössc,  noch  auf  die  Ladung 
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der  Säule  ankam,  indem  ja  ihre  elektromotorische  Kraft  von  beiden  unab- 
hängig ist.  — 

In  anderer  Weise  führt  Weber  16  die  Messung  der  elektromotorischen  Kraft 
durch,  um  danach  (oder  was  dasselbe  ist,  nach  deren  Hälfte)  das  Maass  der 
Wirksamkeit  der  Maschinen  zu  bestimmen.  Er  schliesst  nämlich  den  Strom  der 
mit  constanter  Geschwindigkeit  gedrehten  Maschinen  mittelst  einer  Drathspirale  und 
lässt  die  letztere  aus  der  Ferne  auf  ein  transportables  Magnetometer  wirken,  an 
welchem  er  die  Ablenkungen  mit  Fernrohr,  Spiegel  und  Scale  in  bekannter  Weise 
beobachtet.  Da  nun  die  elektromotorische  Kraft  der  Maschine  gleich  dem  Product 
der  Stromstärke  in  dem  Leitungswiderstand  ist,  welchen  ihre  Inductionsrollen  dem 
Strome  darbieten,  so  wird  das  vorgesteckte  Ziel  erreicht,  wenn  die  beiden  letzten 
Constanten  gesondert,  bestimmt  und  mit  einander  multiplicirt  werden. 

Zuerst  geschab  dieses  für  eine  grosse  STÖnRER'sche  Maschine  mit  drei 
Magneten,  derart,  dass  man  die  von  ihr  ohne  und  mit  einem  eingeschalteten  Drath 
am  Magnetometer  hervorgebrachte  Ablenkung  mass,  und  daraus  nach  dem  OHM'schen 
Gesetz  die  elektromotorische  Kraft  und  die  Widerstände  berechnete.  Wurden  nun 
diese  Bestimmungen  für  verschiedene  Polwechsel  der  inducirenden  Eisenkerne  in 
gleichen  Zeiten  ausgeführt,  so  ergaben  sich  die  in  folgender  Tabelle  zusammen- 
gestellten Zahlen. 


Zahl  der  Wechsel 

Magiictnmetrraldciikungcn 

8 

in  t  Secunde 

in  Scalcntlieilm 

.  n 

s 

»  " 

27,90 

89,150 

3,19 

33,4  8 

95,2  «3 

2,8i 

U,6i 

I0l,6i6 

4,28 

Die  in  der  zweiten  Columnc  verzeichneten  Magnctoinetcrablenkungcn  sind  die 
Maasse  für  die  Stromstärken.  Es  zeigt  sich  nun  aus  den  Quotienten  der  dritten 
Columnc,  dass  die  Stromstärken  keineswegs  proportional  sind  der  Anzahl  von 
Wechseln  in  gleichen  Zeiten,  die  Zahlen  «  müssteu  sonst  constant  sein.  Den 
Grund  davon  sieht  Weber  in  der,  infolge  einer  hypothetischen  C.oercitivkraft  des 
Eisens,  um  so  unvollkommener  bewirkten  Magnetisirung  des  Ankers,  als  die  Drehung 
rascher  geschieht.  Aller  Wahrscheinlichkeit  nach  erreicht  nun  die  Stromstärke  für 
eine  gewisse  Anzahl  von  Wechseln  ein  Maximum,  und  nimmt  von  da  an  wieder 
ab.  In  dieser  Voraussetzung  stellt  Weber  die  Beziehung  zwischen  der  Stromstärke  s 
und  der  Anzahl  n  von  Wechseln  dar  durch  die  Formel 


S  = 


au 


a  —  >>,/  i4oo 


\  -\-  bn~\-  cri 


1 1 


wo 


b 


4),0 19595 
0,0005297 


bedeutet,  welche  Zahlen  aus  den  Versuchen  berechnet  worden  sind. 

Um  Maschinen  von  verschiedener  Coustruction  unter  einander  zu  vergleichen, 
wurden  ähnliche  Bestimmungen  auch  für  eine  örtlisg'scIic  Maschine  getroffen, 
welche  nur  einen  einzigen,  aber  einen  sehr  starken  Magneten  besass.  Der  dritte 
Theil  der  elektromotorischen  Kraft  der  STÖHRERschcn  Maschine  (entsprechend  der 
von  einem  Magneten  derselben  ausgehenden  Erregung),  verglichen  mit  der  ört- 
Liwc'schen,  gab  ein  Verhältniss  0,71  :  I.  —  Endlich  wurde  die  sTÖHRER  Schc 
Maschine  noch  mit  einem  bunsen 'scheu  Kohlenzinkclemcnt  verglichen,  wobei  sich 
zeigte,  dass  erstere  bei  55  Wechseln  in  I  Secunde  dem  letzteren  nur  um  etwa 
ein  Drittel  nachgestanden  haben  würde. 
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XII.  Nach  den  im  Vorangehenden  behandelten  Untersuchungen  machte  Weber 
die  Beobachtung,  dass  mit  Zunahme  der  Kotationsgcschwrndigkcit  die 
elektromotorische  Kraft  der  magnetoelektrischen  Maschinen  vermindert 
wird,  und  die  Erklärung  wurde  in  einer  dem  Eisenkern  des  Inductors  in  wohnenden 
C.oercitivkraft  gefunden. 

Eine  andere  Beobachtung  machte  J.vconi  17 .  Er  fand  nämlich,  dass  die 
elektromotorische  Kraft  der  magnetoelek Irischen  Maschinen  erhöht 
wird,  wenn  man  durch  Einschaltung  eines  grössern  Widerstandes  die 
Stromstärke  vermindert.  Einen  Beweis  dafür  liefern  die  in  der  folgenden 
Tabelle  zusammengestellten  Versuche,  welche  alle  mit  derselben  Rotationsgeschwin- 
digkeit von  18,4  Wechseln  in  der  Secunde  angestellt  wurden. 


• 

Nummer  der 

lultlKr,    III   Uli    At III 

befindlicher  Leituugs- 
widerstand 

Ablenkung  an  der 
TnnirriitenliiKSolc 

■  uii£i  int  1 1 w it ~ \J 

Elektromotorische 
Kraft 

ni  alt» 

1 
1 

r.  1 

■i-ü    4  fl' 
1  1  "  ZI) 

Ol,IU 

y 

77,6 

35 

34,3  4 

3 

88,2 

12  30 

56,19 

i 

98,8 

29  40 

36,28 

5 

109,4 

27  50 

• 

•  67,76 

Ii 

120 

2i  20 

54,27 

7 

130,8 

22  30 

54,18 

8 

147 

20  00 

55,9  4 

9 

I7i 

18  30 

58,22 

10 

20l,.'i 

IG  30 

59,69 

\  \ 

2J9 

• 

Ii  40 

59,9  i 

IS 

185 

12  10 

61,45 

13 

2  13 

10  20 

62,36 

Ii 

400 

9  20 

05,76 

Hierzu  nuiss  die  Bemerkung  gelugt  werden,  dass  durch  eine  zufällige  Störung  nach 
dem  fünften  Versuch  die  Maschine  eine  Veränderung  erlitt,  und  somit  die  Versuchs- 
reihe gleichsam  in  zwei  unter  einander  nicht  vergleichbare  Thcile  zerfällt;  sowie, 
dass  der  sechste  Versuch  durch  Lockerung  der  die  Drehung  vermittelnden  Schnur 
verdächtig  ist.  Im  Allgemeinen  zeigt  aber  die  Bcihc  eine  für  dieselbe  Dreh- 
geschwindigkeit statthabende  Zunahme  der  elektromotorischen  Kraft  bei  Abnahme 
der  Stromstärke.  Jacobi  erklärt  diese  Thatsache  in  folgender  Weise.  Die  elektro- 
motorische Kraft  hängt  ausser  von  der  unmittelbaren  Einwirkung  der  Magnete  auf 
die  Inductionsdräthc  wesentlich  ab  von  der  Stärke  des  in  den  Eisenkernen  in  Be- 
wegung befindlichen  m  Magnetismus.  Diese  Bewegung  wird  allerdings  veranlasst 
durch  die  Entfernung  und  Annäherung  der  Eisenkerne  au  die  Magnetpole,  sie  wird 
aber  verzögert  durch  die  in  den  umgebenden  Spulen  circulirenden  Inductionsströme. 
welche  ja  stets  den  entgegengesetzten  maguetisirenden  Effect  hervorzubringen 
streben ,  als  derjenige  ist,  dem  sie  ihre  Entstehung  verdanken.  Je  schwächer  nun 
diese  Ströme  sind,    desto  geringer  ist  die  Verzögerung,   desto  stärker  also  die 
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elektromotorische  Kraft.  Und  ein  Schwachen  dieser  Ströme  wird  durch  Einschaltung 
eines  ausserwesentlichen  Widerstands  in  den  Stromkreis  bedingt. 

Veranlasst  durch  die  soeben  besprochenen  Untersuchungen  Wkber's  und 
•Iacobi's,, meinte  Lenz  sowohl  die  Nichtproportionalität  der  elektromotorischen  Kraft 
zur  Drehgeschwindigkeit  der  Inductoreu,  als  auch  die  Erhöhung  derselben  mit 
Verminderung  der  Stromstärke  auf  ein  gemeinsames  Princip  zurückzuführen.  In 
einer  ersten  Abhandlung  18  wendet  er  sich  gegen  Werkr's  Ansicht,  dass  die 
Nichtproportionalität  der  elektromotorischen  Kraft  und  der  Drehgeschwindigkeit 
herrühre  von  der  Uocrcitivkraft  des  zu  •  den  lnductorkernen  verwandten  Eisens. 
Vielmehr  glaubt  er,  dass  die  Erscheinung  vorzugsweise  erklärt  werden  müsse 
durch  eine  Rückwirkung  des  iuducirteu  Stromes  auf  die  Eisenkerne,  infolge  deren 
die  in  denselben  statthabende  magnetische  Bewegung  eine  Verzögerung  erleide. 
Als  Bewete  für  diese  Ansicht  stellt  er  Versuche  «an  mit  einer  grossen  dreimagneti- 
gen  stö  hr  kr 'sehen  Maschine  (Fiq.  2iS  auf  S.  403),  und  benutzt  die  folgenden 
vier  Verbindungsarten  ihrer  sechs  Spiralen. 

Verbindung  1  :  alle  Spiralen  nebeneinander  zum  1  fachen  Widerstand 

i:  zwei  Spiralen  nach-  und  drei  nebeneinander  „    4    ,,  - 
n        3 :  drei        ,,         ,,        ,,    zwei           ,,  ,,    9  ,, 

<}:  alle  Spiralen  nacheinander  „  36  ,? 

Dei  der  ersten  Versuchsreihe  wurde  die  Stromstärke  durch  ein  Voltameter  gemessen. 
Die  Anzahl  von  Tmläufen  der  Inductioiisspindcl  wurde  durch  einen  an  derselben 
Defestigten  Zähler  beobachtet,  und  mit  den  Schlägen  eines  Metronoms  verglichen, 
und  da  sechs  Inductoreu  bei  der  Maschine  thätig  sind,  entsprach  jeder  Umlauf 
sechs  Wechseln  der  Inductionskernc.  Der  Cominutator  hatte  bei  allen  Versuchen 
«•ine  solche  Stellung,  dass  er  den  Strom  in  derjenigen  Eagc  der  Inductoreu  wechselte, 
in  welche  sie  durch  die  Anziehung  der  Magnetpole  bei  uuthätiger  Maschine  von 
selbst  gebracht  werden.  Während  nun  Weber  das  von  ihm  gemuthmasstc  und  in 
der  mitgctheilten  Formel 

an 


S  — 


I ~H-  bn  I-  c/r 


vorgesehene  Maximum  der  Stromstärke  bei  seinen  Versuchen  nicht  zu  erreichen 
vermochte,  stellten  sich  bei  diesen  Versuchen  die  folgenden  Ergebnisse  heraus. 
Wurde  nämlich  die  Drehgeschwindigkeit  von  der  möglichst  geringsten  bis  auf  die 
möglichst  grösste  erhöht,  so  zeigte  sich,  die  Minute  als  Zeiteinheit  vorausgesetzt, 
und  für  die  Inductorverbindungen 

Nr.  I.  bei  6o*>  Umdrehungen  noch  kein  Maximum 

i.  „    38  0  ,,  ein  Maximum  des  Stroms 

,,    3.  ,,    t  i  •»  ,,  ,,  ,,  ., 

ii    6 .         I  -58  ,.  ,,  ,, 

Aus  diesen  Versuchen  muss  aber  notwendigerweise  geschlossen  werden,  dass  die' 
Nichtproportionalität  der  elektromotorischen  Kraft  (welche  Kraft  ja  hier 
durch  die  Stromstärke  gemessen  wird)  zur  Drehgeschwindigkeit  noch  einen 
andern  (»rund  haben  müsse,  als  den  von  Weber  in  der  Coerciti vkraft 
des  Eisens  gesuchten,  es  hätten  sonst  die  Maxima  für  alle  verschiedenen  Verbin- 
dungen bei  einer  gleichen  Anzahl  von  Polarwechseln  der  Inductoreu  in  derselben 
Zeit  statthaben  müssen. 

Dieser  andere  Grund  könnte  nun  in  der  Polarisation  der  Voltameterplatlcn 
gesucht  werden.  Zu  dem  Ende  stellte  Lenz  eine  weitere  Bcobachtungsreihe  an, 
bei  welcher  eine  Polarisation  ganz  ausgeschlossen  war.    Zur  Messung  der  genannten 
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vier  Kategorien  von  Strömen  diente  ein  gewöhnlicher  Multiplicator.  Doch  war  der- 
selbe zu  empfindlich,  als  dass  die  luductionsdräthe  der  Maschine  ohne  Weiteres 
mit  ihm  hätten  verbunden  werden  können,  und  desswegen  wurde  der  Widerstand 
einer  so  bedeutenden  Drathmassc  eingeschalten,  dass  die  Stromstärken  ungleich 
schwächer  ausfielen  als  bei  der  ersten  Versuchsreihe.  Für  diese  schwachen  Ströme 
stellte  sich  nun  bei  keiner  Drehgeschwindigkeit  ein  Maximum  heraus,  obschon  die 
Stromstärken  bei  grösseren  Geschwindigkeiten  in  langsamerem  Verhältniss  wuchsen 
als  diese  Geschwindigkeiten  selbst.  Widerspricht  nun  die  vorige  Versuchsreihe 
einer  Erklärung  der  in  Rede  stehenden  Erscheinung  allein  durch  die  Coercitivkraft 
der  Eisenkerne ,  wird  aber  das  Ergebniss  jener  Versuchsreihe  durch  das  der  letzten 
nicht  bestätigt,  so  muss  der  Grund  davon  noch  anderwärts  gesucht  werden. 

Es  wurde  also  eine  Kette  zur  Messung  stärkerer  Ströme  hergerichtet,  blos 
bestehend  aus  der  magnetoelekXrischen  Maschine,  aus  einer  nerv  am  d  kr  '  sehen 
Tangentcnbussole  und  aus  den  nöthigen  Verbindungsdräthen.  Eine  nach  den  früheren 
Grundsätzen  angestellte  Versuchsreihe  zeigte  nun,  dass  für  die  vier  verschiedenen 
Iuductorverbindungeii 

Nr.  I.  bei  705  Umdrehungen  in  I  Minute  kein  Maximum 

Nr.  i.  „   259                      „  „     „      ein  Maximum  des  Stromes 

Nr.  3.  ,,    MO           ,,          ,,  ,,     ,,       ,,        ,,         ,,  ,, 

Nr   i  I 20 

III.    •».  liU                       ,,                     ,,  ,,  ,,  ,,  ii  ,,  ,, 

eintrat.  Indem  aber  hier  die  durch  das  Voltametcr  gewonnenen  Ergebnisse  be- 
stätigt wurden,  zeigte  sich  zuvörderst,  dass  die  Polarisation  der  Elektroden 
auf  die  in  Rede  stehende  Erscheinung  ohne  Einfluss  sei.  Dass  dieselbe 
aber  abhängig  sei  von  der  Stärke  des  entwickelten  Stromes,  geht  schon 
daraus  hervor,  dass  bei  der  vorigen  Versuchsreihe,  wo  die  Ströme  unverhältuiss- 
mässig  viel  schwächer  waren,  als  bei  dieser  und  der  ersten  Reihe,  ein  Maximum 
der  elektromotorischen  Kraft  in  keiner  Weise  erreicht  werden  konnte.  Mehr  noch 
leuchtet  aber  die  letztere  Abhängigkeit  daraus  ein,  dass  wirklich  das  Maximum  bei 
fast  derselben  Stärke  der  Ströme  in  den  einzelnen  Spiralen  erreicht  wurde.  Die 
im  Multiplicator  gemessene  Stromstärke  ist  nämlich  eine  andere,  als  die  in  den 
Induetionsspiralen  statthabende,  denn  wenn  z.  R.  in  der  Verbindung  Nr.  3  ein  Strom 
von  der  Stärke  S  gemessen  wird,  so  hat  derselbe,  da  er  durch  zwei  neben  cinan- 

der  liegende  Spiralen  sich  bewegt,  in  jeder  nur  die  Stärke  ~-    In  der  folgenden 

Tabelle  findet  sich  nun  die  das  Gesagte  bestätigende  Zusammenstellung  vor. 


Für  die  Verbindung 

War  die  Stromstärke 

.Nr. 

im  Galvanometer 

in  jeder  Spirale 

i 

16,79 

—  =  5,60 

a 

3 

1  1,81 

-  -  =  5,90 

6 

6,29 

=  6,29 

Die  bei  der  Verbindung  Nr.  1  bei  705  Drehungen  erreichte  Stromstärke  von  2  8,71. 
auf  die  sechs  gleichzeitig  durchlaufenen  Spiralen  vcrthcilt,  giebt  in  diesen  eine 
Stärke  =  4,78.    Rci  dieser  Verbindung  und  Stromstärke  ist  aber  auch  ein  Maxi- 
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imim  der  elektromotorischen  Kraft  noch  nicht  erreicht  worden.  —  Eine  abermalige 
Bestätigung  gab  noch  die  folgende  Versuchsreihe.  Ks  wurde  blos  die  Verbindung 
Nr.  6  benutzt  und  dieselbe  mit  der  Tangcntcnbussole  und  mit  verschiedenen 
Widerständen  zur  Kette  zusammengestellt.  Für  jeden  Widerstand  wurde  die  An- 
zahl von  Drehungen  ermittelt,  bei  welcher  der  Strom  die  grösste  Stärke  erhielt, 
und  so  ergaben  sich  die  folgenden  Resultate: 


Bei  einem  Gesammt- 
widcrsfüiid 

Maximum 
der  Stromstärke 

Rei  einer  Umdreliun£s- 
zahl  in  1  Minute 

• 

32,10  . 

6,5  i 

120 

62,19 

5,86 

208 

92,19 

5,5  1 

296 

122,19 

5,38 

460 

Hieraus  zeigt  sich  aber,  dass  das  Maximum  der  Stromstärke  einer  immer  grössern 
Anzahl  von  Drehungen  bedurfte,  durch  einen  je  grössern  Widerstand  der  Strom 
geschwächt  wurde,  dass  aber  dieses  Maximum  fast  derselben  Zahl  entsprach  trotz 
der  im  Allgemeinen  mangelnden  Proportionalität  zwischen  Stromstärke  und  Dreh- 
geschwindigkeit. 

Wenn  nun  auch  diese  Versuche  die  Annahme  noch  nicht  vollständig  aus- 
schliessen,  dass  die  Trägheit  des  Eisens,  Magnetismus  aufzunehmen,  eine  Ein- 
busse  der  Vermehrung  der  elektromotorischen  Kraft  bei  Vergrösserung  der  Dreh- 
geschwindigkeit herbeiführt,  so  .zeigen  sie  doch,  dass  nur  bei  weitem  der 
geringste  Anthcil  der  beobachteten  Einbusse  jenem  Grunde  zuzuschreiben  ist. 
Vielmehr  erklärt  sich  der  wesentlichste  Antheil  an  der  Erscheinung  durch  folgende 
Vorgänge:  Der  vor  den  Magnetpolen  rotirende  Anker  nimmt  in  der  die  Pole 
verbindenden  axialen  Stellung  die  grösste  magnetische  Intensität  an.  Dieselbe 
vermindert  sich  und  wird  gleich  Null,  wenn  der  Anker  sich  in  der  zur  ersten 
Senkrechten  äquatorialen  Stellung  befindet.  Bei  weiterer  Drehung  nimmt  der  Magne- 
tismus wieder  zu,  jedoch  mit  entgegengesetztem  Vorzeichen,  um  in  der  andern 
axialen  Stellung  des  Ankers  ein  negatives  Maximum  der  Intensität  zu  erhalten. 
Bei  jedem  halben  Umlauf  wiederholt  sich  dieser  Vorgang  unter  Berücksichtigung  des 
verschiedenen  Vorzeichens  in  immer  derselben  Weise.  Wenn  man  nun,  mit  der 
axialen  Stellung  beginnend,  die  verschiedenen  Stadien  der  Rotation  bei  einem 
halben  Umlauf  als  Abcisscn  und  die  zugehörigen  magnetischen  Intensitäten  als 
Ordinalen  aufzeichnet,  so  wird  man  eine  Magnetisirungscurve  erhalten,  welche 
mit  der  höchsten  Erhebung  anfängt,  dann  abwärts  steigt,  in  der  Mitte  der  Abscissen- 
axe  dieselbe  durchschneidet  und  im  umgekehrten  Sinne  sich  unterhalb  derselben 
weiter  bewegt,  bis  sie  am  Ende  der  Abscissenaxe  einer  grössten  negativen  Ordinate 
entspricht.  Bedenkt  man  nun,  dass  in  der  den  Eisenkern  umgebenden  Spirale  ein 
Strom  inducirt  wird,  dessen  Stärke  an  jeder  Stelle  der  Rotationsbewegung  pro- 
portional ist  der  jedesmaligen  Aenderung  des  Magnetismus,  so  wird  sich  aus  jener 
Magnetisirungscurve  mit  Leichtigkeit  die  Inductionscurve  ableiten  lassen.  Sind  für 
diese  wiederum  die  Abscissen  den  verschiedenen  Stadien  der  Bewegung  des  Inductors 
proportional  und  die  Ordinaten  den  Stärken  der  an  diesen  Stellen  hervorgerufenen 
Ströme,  so  gewinnt  man  die  Ordinaten,  wenn  man  sie  den  Differenzen  zweier  auf 
einander  folgender  Ordinaten  der  Magnetisirungscurve,  oder,  was  dasselbe  ist,  der 
jedesmaligen  Neigung  der  Tangente  eines  Punktes  derselben  gegen  die  Abscissenaxe 
proportional  setzt,  denn  hierdurch  werden  ja  die  an  den  bezüglichen  Stellen  stutt- 
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habenden  Aendcrnngen  des  Magnetismus  ausgedrückt,  Dein  gemäss  wird  aber  die 
Indiictionsciirve  stets  nuf  die  Abscissenaxe  herabsinken,  wenn  die  Maguctisirungscurve 
ein  positives  «der  negatives  Maximum  hat,  denn  diesem  entspricht  eine  Neigung 

der  Tangente  gegen  die  Abscissenaxe  gleich  Null         =  o).    Ferner  bekommt'  die 

Inductionseurve  ein  Maximum  «der  ein  Minimum  ( letzteres  ohne  auf  die  Abscisscn- 
axe   herabzusinken)   an   denjenigen  Stellen,   an   welchen   die  Maguctisirungscurve 

Wendepunkt  1-^  =  01  besitzt.  Ist  dieser  Wendepunkt  dadurch  charakterisirt. 

dass  die  Neigung  der  Tangente  an  der  betreffenden  Stelle  eine  grösste  ist,  s« 
hat  die  Inductionseurve  ein  Maximum,  ist  sie  aber  an  der  bezeichneten  Stelle  kleiner 
als  vor-  und  nachher,  s«  hat  sie  ein  Minimum.  Hieraus  geht  hervor,  dass  der 
Indnctionsstrom  gerade  dann  am  schwächsten  ist,  wenn  der  Magnetismus  der  iudu- 
cirenden  Eisenkerne  die  grösste  Stärke  hat,  und  dass  er  dann  eine  sehr  namhafte 
Intensität  besitzt  (wenn  auch  nicht  die  grösste  Stärke),  wenn  der  Magnetismus 
der  Eisenkerne  durch  den  Nullmagnetismus  hindurchgeht.  Bedenkt  man  nun  ferner, 
dass  die  Inductionsströme  bei  ihrem  Umkreisen  der  Eisenkerne  in  diesen  wiederum 
eine  magnetische  Bewegung  hervorrufen,  und  zwar  die  entgegengesetzte  von 
derjenigen,  welcher  die  Ströme  ihre  Entstehung  verdanken,  die  ursprünglich 
hervorgerufene  Bewegung  des  Magnetismus  in  den  Eisenkernen  eine 
Verzögerung  erleidet,  und  diese  muss  sich  in  einer  entsprechenden 
Verzögerung  der  reeiproken  Inductionsströme  versieht  baren. 

Um  aber  emilich  auf  den  magnetoelektrischen  Rotationsapparat  zurückzukommen, 
werden  infolge  der  bezeichneten  Verzögerung  die  Inductionsströme  nicht,  wie  mau 
nach  einer  ersten  oberflächlichen  Betrachtung  des  Vorganges  denken  sollte,  ver- 
schwinden, wenn  der  Anker  sich  in  der  axialen  Stellung  befindet  ,  vielmehr  werden 
sie  erst  verschwinden  (und  es  wird  der  Anker  das  magnetische  Maximum  besitzen), 
wenn  der  Anker  bei  seiner  Rotationsbewegung  eine  geraume  Strecke  über  die 
axiale  Lage  hinausgekommen  ist.  Da  mau  nun  am  lnductionsstrom  die  geringste 
Einbusse  hat,  wenn  der  Commutator  gerade  an  derjenigen  Stelle  den  Strom  wechselt, 
an  welcher  derselbe  verschwindet,  so  wird  man  den  Commutator  verstellen  müssen 
und  zwar  so,  dass  er  erst  den  Strom  wechselt,  wenn  die  Inductiousrnllen  die 
axialen  Lagen  verlassen  haben.  Hieraus  leuchtet  aber  auch  der  Zusammenhang  der 
Drehgeschwindigkeit  des  Inductionsapparates  mit  dem  Verlust  an  elektromotorischer 
Kraft  ein,  wenn  der  Commutator  stets  die  Normalstellung  (d.  i.  diejenige,  bei 
welcher  der  Stromwechsel  genau  in  der  axialen  Lage  des  Inductors  geschieht ) 
beibehält.  Je  stärker  nämlich  die  Drehgeschwiudigkeit  ist,  um  so  grösser  ist  auch 
die  Stärke  der  indueirten  Ströme,  und  abermals  um  so  grösser  die  Verzögerung, 
welche  die  Bewegung  des  Magnetismus  in  den  Eisenkernen  erfährt.  Um  somit 
stets  den  geringsten  Verlust  zu  haben,  ist  es  nöthig,  bei  jeder  Ver- 
mehrung der  Drehgeschwindigkeit  des  Apparates  den  Commutator  um 
ein  grösseres  Stück  in  der  Richtung  der  Drehung  zu  verstellen. 

Um  zu  zeigen,  wie  viele  Grade  der  Commutator  bei  verschiedenen  Dreh- 
geschwindigkeiten der  stöhreb  scheu  Maschine  verstellt  werden  muss,  und  welchen 
Vortheil  man  dadurch  gegen  die  Normalstellung  bei  0°  gewinnt,  mag  die  folgende 
Versuchsreihe  dienen,  welche  mit  der  Verbindung  der  Inductionsrollen  Nr.  1  an- 
gestellt wurde : 
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Anzahl  der 
Umdrehungen 

Stromstärke 

i 

! 

Maximum  des  Stroms 

Bei  einem  Stand  de» 
Comimitatur 

liü 

1 

1 

8,41 

— 

9.17 

9° 

170  • 

i 

19.73 



2  1,12 

0« 
12° 

4U  j 

»4.81 

0» 

■  - 

528  j 

26.71 

30,16 

0» 
12» 

*>  4  i  j 

* 

28,71 

32,85 

0» 
15» 

Hatte  nun  die  verminderte  Kraft  der  Maschine  nilein  ihren  Grund  in  der  Stellung 
des  Kommutators,  und  rührte  nicht  ein  Theil  derselben  noch  von  anderen  Ursachen 
her,  so  müsste  der  Quotient  aus  den  Zahlen  der  zweiten  Reihe  durch  die  der  ersten 
in  vorstehender  Tabelle  einer  constanten  Grösse  gleich  sein,  \va,s  aber  nicht  der 
Fall  ist.  Doch  die  Ursache  wieder  ganz  allein  in  die  Coercitivkraft  der  Eisens  zu 
versetzen,  wie  es  Sinsteden  19  versuchte,  scheint  nach  den  von  Lenz  gegebeneu 
Nachweisen  nicht  mehr  haltbar  zu  sein. 

Wenn  die  mangelnde  Proportionalität  der  elektromotorischen  Kraft,  zur  Dreh- 
geschwindigkeit vorzugsweise  in  der  secundären  Magnetisirung  der  Eisenkerne  durch 
die  hervorgerufenen  Inductionsströme  zu  suchen  ist.  und  wenn  die  Vennehrung 
der  Drehgeschwindigkeit  jene  Einbusse  besonders  um  desswillen  erhöht,  weil  da- 
durch die  Stromstärke  und  somit  die  secundäre  Magnetisirung  vermehrt  wird,  so* 
ist  infolge  dessen  auch  schon  die  von  Jacodi  gemachte  und  oben  behandelte 
Beobachtung  auf  den  gleichen  Erklärungsgrund  zurückgeführt.  Der  Unterschied  in 
der  Beobachtung  Webkr's  und  der  Jacobi's  liegt  also  nur  darin,  dass  in  dem 
einen  Fall  die  Stromstärke  durch  Vermehrung  der  Rotationsgeschwindigkeit,  im 
andern  durch  Verminderung  des  dem  Strome  dargebotenen  Widerstandes  erhöht 
wurde. 

XIII.  Nun  war  noch  eine  Lücke  auszufüllen,  nämlich  die  Gestalt  der  Magne- 
tisirungscurve  oder  der  mit  ihr  in  innigem  Zusammenhang  stehenden  Inductionscurve 
genauer  zu  bestimmen,  als  solches  durch  ungefähre  Ermittelungen  geschehen  konnte. 

Behufs  dessen  schlug  Koosen  '2°  den  theoretischen  Weg  ein ,  indem  er  eine 
Formel  für  die  Gestalt  der  Magnetisirungscurve  entwarf,  welche  entsteht,  wenn 
man  die  Abscissen  der  Zeit  proportional  setzt,  innerhalb  welcher  sich  ein  vor  den 
inducire'ndcn  Magnetpolen  rotirender  Eisenkern  von  einer  Stelle  zur  andern  bewegt, 
und  die  Ordinaten  proportional  den  zu  diesen  Zeiten  in  ihm  hervorgerufenen 
magnetischen  Intensitäten,  und  indem  er  dann  den  magnetisirenden  Eintluss  der 
geschlossenen  Inductionsrollen  berücksichtigte,  und  die  daraus  hervorgehende 
Aenderung  der  Magnetisirungscurve  darstellte.  Mittlerweile  hatte  Sinsteden  19  die 
richtige  Gestalt  der  aus  jener  Magnetisirungscurve  ableitbaren  Curve  für  die  Stärke 
des  in  den  Rollen  inducirten  Stromes,  wie  es  scheint  dnreh  eine  glückliche  An- 
schauung erkannt,  und  darauf  hin  seine  oben  §.  36,  Nr.  VII,  beschriebene  Maschine 
mit  vier  gleichzeitig  wirkenden  Inductoren  construirt.  Eine  genauere  Darstellung 
der  Inductionscurve  und  der  Magnetisirungscurve  verdanken  wir  endlich  Lenz  2i, 
der  den   umgekehrten  Weg  wie  Koosen  einschlug,  und  auf  rein  experimentellem 
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Wege  erst  die  Indtictionscurvc  bestimmte  und  üus  dieser  die  entsprechende 
Magnetisirungscurvc  ableitete. 

Zuerst  Koosen's  Hcrleitungcn :  Er  gebt  von  der  Hypothese  aus,  dass  der  durch 
die  permanenten  Magneten  in  den  rotirenden  Eisenkernen  der  SAXTON'schcn  Maschine 

inducirte  Magnetismus  einem  Wcrthe  M  =  m  sin  —         entspreche,  wo  dz«  das 

ij  4 

Maximum  der  Intensität  bedeutet,  welche  der  freie  j"»jjJ^CJ  Magnetismus  eines 

Eisenkernes  erlangt,  wenn  er  sich  dem  bezüglichen  Pol  des  permanenten  Magneten 
gegenüber  befindet,  wo  t  die  Zeit  ausdrückt,  während  welcher  sich  der  Eisenkern 
bewegt,  und  #  die  Zeit,  während  welcher  derselbe  vom  Magnetismus  =  Null  bis 
zum  magnetischen  Maximum  oder  Minimum  gelangt.  Werden  also  die  Zeiten  /  als 
Abscissen  auf  der  Linie  ac  der  Fig.  295  von  a  her  aufgetragen,  und  die  magnetischen 


• 

- 

 \\ 

.     '  *,  

Flg.  S93. 

•Intensitäten  M  als  die  zugehörigen  Ordinaten,  so  würde  abede  die  Curve  für  die 
aufeinander  folgenden  magnetischen  Intensitäten  darstellen,  a,  c,  e  wären  die  Zeit- 
punkte, in  denen  sich  der  Eisenkern  in  gleichen  Abständen  von  beiden  Polen  be- 
findet, A,  /»'  diejenigen,  in  denen  er  gerade  vor  den  Polen  steht,  und  es  wäre 
ah  =  hc  =  c  ti . . .  =  #  und  hb  —  h'd—  ...  =  m.    Die  Formel 

mm  '      t  n' 

M  =.  m  sin  —  -j  1 ) 

ist  sicher  nicht  der  wahre  Ausdruck  für  die  Intensitäten,  indem  die  besondern 
Eigentümlichkeiten  der  Maschinen,  die  Abstände  der  Magnetpole  von  dem  rotirenden 
Kern,  die  Gestalt  des  letztern  und  der  Magnete  u.  s.  f.  nicht  berücksichtigt  sind. 
Im  Allgemeinen  muss  aber  der  Ausdruck  von  der  gegebenen  Form  sein,  indem  er 
so  die  periodische .  Wiederkehr  der  gleichen  und  entgegengesetzten  Phasen  von  M 
für  jede  Vermehrung  von  /  und      worauf  es  hier  zunächst  ankommt,  wiedergiebt. 

Sobald  nun  der  durch  den  Eisenkern  in  der  ihn  umgebenden  Drathrollc  inducirte 
Strom  durch  Schliessung  derselben  zu  Stande  kommen  kann,  erregt  er  wiederum 
Magnetismus  und  zwar  von  der  entgegengesetzten  Polarität  des  vorigen.  Die 
Magnetisirungscurvc  wird  für  gleiche  Abscissen  /  eine  andere,  und  es  mögen  ihre 
Ordinaten  durch*  y  bezeichnet  werden.  Ist  sonach  zur  Zeit  t  die  magnetische 
Intensität  =  t/,  dann  wächst  sie  in  dem  darauf  folgenden  Zcitelement  um  dy. 
Dieser  Aenderung  ist  die  elektromotorische  Kraft  des  in  der  Rolle  inducirten  Stromes 
proportional,  und  ist  o  eine  von  der  Natur,  der  Masse,  den  Dimensionen  ihres 

dy 

Drathes  abhängige  Constantc,  so  ist  jene  =  —  a-f-dt.   Dieser  Kraft  ist  wiederum 
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die  Menge    des    während    des  Zcitelcmentes  dt  im   Eisenkern  hervorgerufenen 
Magnetismus  proportional.    Wenn  also  /<  die  von  der  Einheit  der  Kraft  crrCgtc 
magnetische  Intensität  bedeutet,  so  ist  die  durch  den  Inductionsstrom  hervorgerufene 
m  du 

Menge  -    — ujt  -   dl.  also  die  Intensität  • 
d  I 

Offenbar  erhält  man  aber  den  Werth  von  y,  wenn  man  diesen  Werth  zu  dem  für  M 
in  Gleichung  I)  addirt,  und  somit  ergiebt  sich 

»  +  TT :t'- 

Diese  Gleichung  lässt  sich  integrifeh,  wenn  man   Tz  statt  y  und  :dT-\-  Tdz 

statt  dy  einsetzt,   wo  T  und  r  Functionen  von  y  sind,  indem  sich  dann  über  T 

und    z    so    verfügen    lässt,    dass    man    die    Gleichung    in    die    beiden  Theile 

4»Tzdt       „  ,          nm     .    t    TT                        ,  . 

Tdz-\  =  0  im  =  —  sin  —  ■       dt    zerlegen  darf.    Die  erste 

nuf.i  4  fr  au       fr  4 
i 

iutegrirt  giebt  z^zce  wo  r  eine  zu  bestimmende  Constantc  bedeutet,  Wird 

dieser  Werth  in  die  zweite  Gleichung  eingesetzt,  so  giebt  dieselbe,  wenn  für  1  —  0 
nuch  y  =  0 


U  = 


tbfr^u/uml —  sin  —  —  —  —  cos  —  — 
\uft       fr  4        43       fr  4  / 


16fr*  -+-  nJ«V 


7i  •  Ifruum 


c°»(t6fr  -t-  7,'aV) 


Mit  Berücksichtigung  dessen,  dass  Tür  ein  grosses  /,  also,  wenn  der  Gang  des 
Inductors  gleichmässig  geworden  ist,  das  zweite  Glied  des. rechten  Theiles  dieser 
Gleichung  verschwindend  klein  wird,  geht  dieselbe  über  in 

. _  /  #    ,    t   n         n         l  n\ 

tb  fr7  au  m  —  sin      --  —       cos  r 

—  ^"'f   ?  4       4fr       if  4  I 

ii  —     -  feW-i-  7t'ruTJJ'  —  ....  4). 

Dieser  Ausdruck  für  die  modificirte  magnetische  Intensität  des  rotireuden 
Inductors  zerfällt  in  zwei  Ausdrücke,  entsprechend  den  Werthen 


16  t  TT 

und  }  ö), 

4  fr  n  n  (.t 

  TTTTTi — :  5— i — ■,  M  COS 


i 

fr  4 


deren  Curven  in  der  Figur  durch  die  punktirten  Linien  ab'cd'e  und  n'hc'h'e'  dar- 
gestellt sind.  Die  Summen  ihrer  Ordinaten  setzen  sich  also  zu  dem  Ausdruck  4) 
zusammen,  und  die  diesem  entsprechende  Curve  für  die  magnetischen  Intensitäten 
des  Inductors  während  seiner  Rotation  ist  in  der  Linie  a'kmd'e'  verzeichnet. 

Abgesehen  von  der  schon   oben   erwähnten  Ungenauigkcit  der  Gleichung  t) 
besteht  aber  noch  eine  weitere  L'nvollkommenheit  der  Formeln  4)  und  Ii)  darin, 
dass  die  Inductionsströme  nicht  mit  in  Rechnung  gezogen  worden  sind,  welche 
auf  der  Masse  des  rotirenden  Inductors   selbst  erregt  werden,  und  diejenigen, 
Kncrklop.  d.  Physik.  XIX.   ».  Feurmcii.  gal»an.  Fernewirk.  3i 
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welche  der  permanente  Mapnet  unmittelbar  in  den  rnlirenden  Rollen  hervorruft.  Um 
sieli  von  der  Existenz  der  ersten  zu  überzeugen,  bedient  sich  Köosen  des  folgenden 
Mittels.  Ks  wird  in  die  Nachbarschaft  der  ungeschlossenen  sxxTON'schen  Maschine 
eine  Kussole  gestellt,  deren  Nadel  sich  sonach  unter  Einlhiss  des  Erdmagnetismus, 
des  Magnetismus  der  Stahhnagneten  und  des  Magnetismus  des  lnductors  befindet. 
Wird  letzterer  mit  constjuitcr  Geschwindigkeit  gedreht,  so  erlangt  die  Bussolcnnadel 
eine  constante  Ablenkung;  wird  er  aber  nach  entgegengesetzter  Richtung  gedreht, 
so  wird  die  Ablenkung  eine  beträchtlich  andere.  Dieses  kann  nut  von  Induetions- 
strömen  auf  den  Eisenkernen  herrühren,  da  die  Trägheit  des  Eisens  seine  Polarität 
zu  ändern  nach  anderweiten  Untersuchungen  verschwindend  klein  ist.  Werden  dann 
die  den  Inductor  umgebenden  Rollen  geschlossen ,  so  erlangt  die  Bussolennadel  noch 
eine  weitere  Ablenkung  infolge  der  in  diesen  direct  oder  vermittelst  der  Iuductor- 
kerne  iuducirten  Ströme. 

Trotz  aller  dieser  Mängel  muss  aber  die  allgemeine  Gestalt  der  aufgestellten 
Formel  ihre  Giltigkeit  behalten.  So  haben  sich  auch  alle  von  denselben  nicht 
beeinflussteil  Folgerungen  durch  drei  ausgedehnte  Versuchsreihen  bestätigt.  Bei 
diesen  wurde  in  den  Kreis  einer  der  sTÖHRKiischen  Construction  in  Fig.  248, 
auf  Seite  403,  ähnlichen  Maschine  eine  Tangentenbussole  mit  und  ohne  ausser- 
wesentlichen  Widerstand  behufs  Messung  der  Stromstärke  eingeschalten.  Die 
verschiedenen  Reihen  wurden  mit  verschiedenen  Combinationen  in  den  Verbindungen 
der  Inductionsdräthe  angestellt.  Bei  jeder  Reihe  erhielt  der  CommuUitor  sechs 
verschiedene  Stellungen  gegen  die  Norinallage  und  für  jede  derselben  wurde  bei 
4  verschiedenen  Drehgeschwindigkeiten  der  Inductoren  die  Stromstärke  für  recht - 
läulige  und  für  rückläulige  Bewegung  derselben  gemessen.  Es  mögen  nur  die 
folgenden  aus  der  Theorie  und  den  Versuchen  gleichzeitig  hervorgehenden  Ergebnisse 
hier  wiederholt  werden. 

Wird  der  Differentialquotient  der  Gleichung  i)  nach  <//  gleich  Null  gesetzt,  so 
ergiebt  sich  daraus  die  Bediugungsgleichuug  für  das  Maximum  der  magnetischen 
Intensität  des  Induetorkcrnes 

/  t    n  n     .     I  n 

—  eos      -  ■  H-  ,<!  sin  ~tz  ~   ~  0 
Up       J  4        4&       it  4 

oder 

vr   4  nuft 

Wird  dieser  Werth  in  4)  eingesetzt,  und  bezeichnet  man  dann  mit  1"  den  Werth 
Tür  das  Maximum -der  magnetischen  Intensität  des  Inductorkernes,  wenn  man  bedenkt. 

tg  v  / 

dass*  allgemein  sin  r  =  ±  -- —  und  cos  r  =  zh    ,   ,  so  ist 

V  i  -t-  tg  v*  1//      tg  v» 

>    =  =fc  m  -==1*   7) 

V n*  «2 /<*  H-  I6i>> 

■ 

Ferner  ist  die  Elektricitätsmenge,  welche  in  dem  Zeitelement  dt  durch  den 

</»/ 

Inductionsdrath   Iiiesst  — .  « ~~  dt,   somit   ist   die   während   eines  glcichmässigen 

»4» 


Umlaufes  des  lnductors  durch  dessen  Drath  gehende         uj  ~  dt  oder  wegen  der 
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Symmetrie  der  vier  Abtheilungen  eines  jeden  Umlaufes  und  der  Stromumkehr  dureh 
den  Commutator 


4  a  ) 


=   m   8). 

Nun  zeigt  die  Gleichung  6)  oder 

49        (  49  \ 

t  ~  —  arc  \l  g  ■—  —    , 

n  \  J  71  (tut 

dass  der  Ort  des  Maximums  der  magnetischen  Intensität  im  zweiten 
oder  vierten  Quadranten  liegt,  ühcreiuslimmend  mit  der  Fig.  200,  wo  der 
Fusspunkt  von  k  zwischen  /*  und  c  sich  hefmdet,  denn  die  Tangente  hat  ein 
negatives  Vorzeichen.  Je  grösser  ferner  die  Drchgcsehwindigkeit  ist,  desto  kleiner 
wird  die  zu  einer  Viertelumdrehung  verbrauchte  Zeit  9.  Die  Tangente  nähert 
sich  also  immer  mehr  dem  Nullwerth  an,  welchen  sie  in  c  und  e  wirklich  erreichen 
würde.  Mit  zunehmender  Rotationsgeschwindigkeit  rückt  also  das 
Maximum  der  magnetischen  Intensität  des  Inductors  immer  mehr  nach 
denjenigen  Stellen ,  wo  der  i  uhende  Induclor  eine  Intensität  —  Ohaben 
würde.  Da  nun  an  den  Orten  Für  «las  Maximum  der  magnetischen  Intensität  der 
Stromwechsel  eintritt,  muss  der  Cominutator  immer  mehr  nach  der  Richtung  der 
Rotation  verstellt  werden,  je  grösser  die  Drehgeschwindigkeit  ist. 

Die  Gleichung  7)  zeigt,  dass  das  Maximum  der  magnetischen  Intensität  V 
für  den  rotireudeu  Inductor  kleiner  ist,  als  das  Maximum  m  für  den 
ruhenden  Inductor,  denn  um  ersteres  auszudiückcn ,  musste  m  mit  einem  echten 
49 

Bruch  -  ,   multinlicirt  werden.    Dasselbe  zeigt  auch  die  Darstellung 

der  Figur,  indem  die  Ordinate  /;  kleiner  ist  als  die  für  b.  Ferner  wird  mit 
zunehmender  Rotation s gesch windigkeit,  also  mit  Verkleinerung  von  i  .7 ,  auch 
dieses  .Maximum  immer  kleiner,  und  würde  hei  unendlich  grosser 
Geschwindigkeit  =  0  werden. 

Der  mittelst  Gleichung  8)  nachgewiesene  Zusammenhang  zwischen  der  dureh 
den  Inductor  in  Bewegung  versetzten  Elektricitätsinenge  und  jenem  Maximumwerth 
von  dessen  magnetischer  Intensität  zeigt  somit,  dass  jeder  einzelne  Umlauf 
des  Inductors  um  so  weniger  Elektrizität  in  Bewegung  versetzt,  je 
rascher  dessen  Bewegung  ist.  Mit  Vermehrung  der  Rotationsgeschwindigkeit 
sendet  dagegen  in  derselben  Zeit  eine  grössere  Anzahl  von  Umläufen  ihre  Klektricität 
dem  Schliessungsbogcn  zu,  bewirkt  also  eine  Vergrösserung  der  Stromstärke:  bei 
noch  grösserer  Vermehrung  liefert  aber  jeder  einzelne  Umlauf  immer  weniger,  so 
dass  dadurch  wieder  eine  Verminderung  der  Stromstärke  veranlasst  wird.  Bei 
beständiger  Vermehrung  der  Rotationsgeschwindigkeit  und  stets 
richtiger  Stellung  des  Commutators  wächst  also  die  Stromstärke  bis 
zu  einem  Maximum  und  nimmt  dann  asymptotisch  bis  zu  Null  wieder  ab. 

Wird  auf  die  Verstellung  des  Commutators  nicht  Rücksicht  genommen,  so 
kann  sich  mit  zunehmender  Rotationsgeschwindigkeit  die  mittlere  Stromesrichtung 
sogar  umkehren.  Dieses  wurde  durch  folgenden  Versuch  bewiesen:  der  Strom  der 
Maschine  wurde  mittelst  oxydirbarer  Metalle  durch  Wasser  geleitet,  so  dass  nur 
Wasscrstollgas  frei  auftreten  konnte.    Bei  laugsamer  Bewegung  traten  die  Gasblasen 
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Nun 


:in  dem  einen  Pole  bei  rascherer  gar  nicht,  bei  noch  mehr  beschleunigter  aber  an 
dem  andern  Pole  auf.  — 

Indem  Lenz  '2i  seine  frühem  Untersuchungen  erweiterte,  schlug  er  «las 
umgekehrte  Verfahren  von  dem  Koosen's  ein.  und  hielt  sich  auf  dem  rein  experi- 
mentellen Wege.  Er  bestimmte  zuerst  die  lnduetionscurve  und  leitete  aus  deren 
Korm  die  Gestalt  der  Magnetisirungscurve  ab.  '  Zu  dem  Ende  wurde  auf  der  Axe 
einer  ilreiinaguetigen  sTÖHREit'schen  Maschine  ein  in  fr'iy.  21H  dargestellter  Hol/.-  . 

cylinder  ab  mittelst  einer  Schraube  r  befestigt.  Dieser  Cylinder 
trug  oben  und  unten  vorspringende  Ringe,  von  denen  der  obere  a  d 
aus  einem  Isolator  bestand  mit  sechs  gleichweit  von  einander 
abstehenden  nur  3°  breiten  metallenen  Einsätzen  wie  «,  a% 
während  der  untere  eb  aus  massivem  Metall  angefertigt  war. 
standen  alle  leitenden  Einsätze  des  oberen  Ringes  mit  einem,  und 
der  untere  Metallring  mit  dem  andern  Enddrathe  der  luductorrolle 
in  leitender  Verbindung,  während  auf  jedem  Ringe  eine  der  beiden 
zum  Schliessungsbogen  führenden  Stahlfedern  schleifte.  Auf  diese 
Weise  wurde  es  möglich,  nur  einen  geringen  Antheil  des  überhaupt 
i").  *»<  möglichen  Stromes  zur  Ausgleichung  durch  den  Schliessungsbogen 
kommen  zu  lassen  und  selbigen  zu  messen.  Jeder  Streifen  entsprach  nämlich  einer 
der  sechs  Inductorrollen.  Wurde  der  Vorrichtung  eine  gewisse  Lage  angewiesen, 
so  kam  nur  die  dieser  Lage  zugehörige  Phase  des  Stromes  im  Botrag  von  sft„ 
oder  '  .»o  <'fiS  ganzen  Stromes  zu  der  im  Schliessungsbogen  eingeschaltenen  Mcss- 
vorrichtung.  Wurde  also  der  Holzcylinder  so  aufgeschraubt,  dass  die  Metalleinsätze 
jedesmal  in  Berührung  mit  der  auf  ihnen  schleifenden  Feder  kamen,  wenn  die 
Inductoren  sich  in  der  Normalstellung  gegenüber  den  Magnetpolen  befanden,  dann 
konnte  der  in  dieser  Stellung  inducirte  Strom  gemessen  werden.  Hierauf 
wurde  die  llolzrolle  um  3°  gedreht,  und  es  konnte  so  der  Strom  gemessen 
werden,  welcher  inducirt  wird,  wenn  die  Inductorrollen  die  Normalstellung 
um  3°  überschritten  haben  u.  s.  f.  Da  nun  die  hier  gewählten  Ver- 
suchsbedinguugen  die  Einschaltung  eines  CommuUitors  nicht  zuliessen,  wechselte 
der  Strom  stets  die  Richtung,  und  somit  musste  sich  Lenz  zu  dessen 
Messung  statt  eines  Galvanometers  eines  wEDEu'schen  Elektrodynamometers 
(§.  26.  Nr.  1  und  III)  bedienen,  indem  dessen  Angaben  unabhängig  von  der 
Stromesrichtung  sind. 

Durch  diese  Hülfsmittel  wurde  nun  die  Stärke  des  inducirten  Stromes  von  3 
zu  3  Grad  der  luductorlagen  gegen  die  Magnetpole  der  stöhrerscIicu  Maschine 
in  vier  Versuchsreiben  gemessen.  Aus  allen  vier  Reihen,  die  einzeln  ganz  denselben 
Charakter  darboten,  sind  die  Mittel  genommen,  und  diese  wurden  als  Ordinaten  in 

der  Fit).  29o  eingetragen  zu  den  von  3  zu 
3   Grad    sich    ändernden    luductorlagen  als 
Abscissen.     In    dieser    Weise    entstand  die 
lnduetionscurve   abcd,   beginnend    in  einer' 
Normallage  der  Inductoren  und  sich  erstreckend 
bis  zur  nächstfolgenden  Normallage.    Gab  nun 
auch   das  Dynamometer  nicht  an,  ob  der  an 
einer    Stelle    hervorgerufene    Strom  positiv 
oder  negativ  sei,  so  konnte  das  doch  leicht 
in  anderer  Weise  ermittelt  werden,  und  so 
zeigte  sich,  dass  für  die  Abscissc  0  in  der 
Normallage  der  Strom  eine  beträchtliche  ne- 
gative Stärke  besass:  erst  wenn  die  Inductoren 
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sich  (im  .Mittel  bei  vier  verschiedenen  Drchgcschwiudigkciteu )  um  (i°  von  den 
Magnetpolen  eilt  lernt  hatten,  wurde  bei  a  der  Strom  =  0;  alsdann  wuchs  er  be- 
deutend an  bis  6;  hierauf  wurde  er  wieder  schwächer,  erhielt,  ohne  gleich  Null  zu 
werden,  bei  c  ein  Minimum,  welches  fast  der  Stellung  der  Inductoren  zwischen  zwei  auf- 
einander folgenden  Magnetpolen  entsprach,  demnächst  erreichte  der  Strom  abermals 
ein  Maximum  bei  «/,  aber  ein  geringeres  als  «las  bei  A,  und  sank  alsdann  wieder 
gegen  die  Abscissenaxe  herab,  um  nach  dem  lleberscliieiteu  des  nächsten  Poles 
eine  Curvc  von  ähnlicher,  aher  umgekehrter  Gestalt  zu  liefern. 

Sehr  leicht  gewinnt  mau  aus  der  Inductionscurve  rückwärts  die  Magnetisiruugs- 
curve.  Da  nämlich,  wie  schon  oben  ausgesprochen  wurde,  die  Veränderung  des 
Magnetismus  in  den  Eisenkernen  bei  ihrer  Bewegung  von  einer  Stelle  zur  andern 
dem  mittlerweile  entstehenden  Inductiousstromc  proportional  ist,  so  braucht  mau 
nur  die  Magnetisirungseurve  an  irgend  einer  Stelle  und  mit  irgend  einer  Ordinate 
beginnen  zu  lassen  und  die  nächstfolgende  Ordinate  um  ein  solches  Stück  grösser 
oder  kleiner  zu  nehmen,  welches  der  zur  gleichen  Abscisse  gehörigen  Ordinate  der 
Inductionscurve  proportional  ist.  In  dieser  Weise  ist  die  auf  der  Fi  ff.  292  punktirt 
gezogene  Linie  a  b'  c  d'  entstanden.  Für  die  Abscisse  6'  ist  derselben  ein  Maximum 
zugewiesen  worden,  indem  an  »lieser  Stelle  die  Induction  gleich  Null  ist.  In  dem 
Maasse,  als  »ler  luductionsstnun  stärker  wird,  nimmt  »ler  Magnetismus  ab.  An  der 
Stelle,  b  hat  die  Inductionscurve  ein  Maximum  und  diesem  entspricht  «Ii«-  Stelle  //, 
an  welcher  die  Magnetisirungseurve  einen  Wendepunkt  aufweist,  so  heschafleu, 
dass  in  demselben  die  Tangente  eine  grössere  Neigung  gegen  »lie  Abscissenaxe 
hat  als  vorher  und  nachher.  Ein  ähnlicher  Wendepunkt  belimlet  sich  an  der  Stelle  </' 
und  dieser  «Mitspricht  dem  zweiten  Maximum  tl  der  Inductionscurve.  Ein  Wende- 
punkt anderer  Art  liegt  aber  bei  r';  dieser  entspricht  dem  Minimum  c  der  Iinluctions- 
curve  und  ist  so  bcschuiTeu,  «lass  seine  Tangente  eine  geringere  Neigung  gegen 
die  Abscissenaxe  besitzt,  als  die  den  Punkten  vor-  und  nachher  zugehörigen 
Tangenten. 

Immerhin  darf  die  Bemerkung  nicht  unterdrückt  werden,  «lass  hier  die  Magne- 
tisirungseurve aus  der  Inductionscurve  abgeleitet,  worden  ist,  ohne  Keriieksiehtigiuig 
der  Thatsache,  dass  die  rotirendeu  Drathrolleu  nicht  allein  von  den  einliegenden 
Eisenkernen  iuducirt  werden,  somlcrn  ausserdem  eine  beträchtliche  Inductionswirkung 
unmittelbar  «lurch  die  Magnetpole  erfahren.  Ferner  darf  nicht  verfressen  werden, 
dass  es  misslich  sein  möchte,  dieser  Curve  schon  eine  allgemeine  Giltigkeit  zuzu- 
weisen, indem  sie  mit  einer  grössern  stöh her  scheu  Maschine  gewonnen  wurde, 
und  leichthin  «lie  Magnetisirung  der  Inductoren  einem  andern  Gesetz  folgen  könnte, 
wenn  «las  Magnetfeld  wie  bei  den  gewöhnlichen  Maschinen  einen  Baum  von 
180°  uinfasst,  während  es  hier  nur  den  Bogen  von  fiO"  einnahm. 

Endlich  müssen  wir  noch  einen  Blick  zurückwerfen  auf  «lie  Iiuluetionsmaschüieii 
Sinstkdkn's  mit  vier  gleichzeitig  wirkenden  Inductoren  (§.  3t>,  Nr.  VII,  S.  iOCi ). 
Es  wurde  dort  verlangt,  dass  alle  vier  Inductoren  an  jeder  Stelle  ihrer  vor  «len 
beiden  Magnetpolen  zu  beschreibenden  Kreisbahn  sich  gleichzeitig  unter  denselben 
«)der  unter  entgegengesetzten  Phasen  der  Erregung  befinden  müssen,  wenn  eine 
vollkommene  Wirksamkeit  derselben  abzusehen  sei.  Die  von  Lenz  «largestellte 
Inductionscurve  der  F'kj.  29ö  zeigt  nun  allerdings,  dass  jenes  Erfordernis»  bei  aller 
Strenge  nicht  erfüllt  wird.  Dennoch  wird  aber  jenen  Anforderungen,  wenn  man 
eine  ähnliche  Curvc  für  die  oinmagnetige  Maschine  voraussetzt,  wenigstens  annähernd 
entsprochen,  indem  sich  in  einem  jeden  Quadranten  «Ics  Magnetfeldes  ein  Maximum 
der  Erregung  vorfindet,  und  indem  die  beiden  axialen  und  die  beiden  ätpiatorialcn 
Lagen  durch  Minima  «harakterisirt  sind.  Die  Unvollkommenheit  besteht  freilich 
darin,  dass  weder  die  Maxima  noch  die  Minima   unter   cinamlcr  gleiche  Weithe 
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haben,   und  dass  der  Abstand  zwischen  je  einem  Mnxiinum  und   dem  folgenden 
Minimum  nicht  genau  einen  Quadranten  beträgt. 

Lenz  21  führt  in  derselben  Abhandlung  noch  an,  dass  die  elektromagnetischen 
Maschinen  mit  unverstellbareiu  Commutator  nicht  zweckmässig  bei  galvanischen 
Metallablagerungen  zu  verwenden  seien,  indem  unter  diesen  Umständen  Ströme 
von  wechselnder  Richtung  durch  den  Schlicssungsbogcn  gesandt  würden,  welche, 
wenn  sie  auch  vorzugsweise  das  Metall  ausscheiden,  dennoch  aber  an  derselben  Elek- 
trode auch  die  negativen  Bestaudtheile  der  Lösung  auftreten  lassen  und  somit 
zu  einer  unerwünschten  Porosität  der  beabsichtigten  Ablagerung  Veranlassung  geben. 
Hiergegen  vertheidigt  Jacom  22  eine  früher  ausgesprochene  Ansicht,  und  ist  mit 
Lenz  bezüglich  dessen  Erklärung,  dass  die  elektromotorische  Kraft  der  Maschine 
mit  dem  Widerstand  wachse,  noch  nicht  vollkommen  einverstanden.  Wegen  der 
letzteren  Meinungsverschiedenheiten  stellt  er  jedoch  eine  gemeinschaftliche  Unter- 
suchung mit  Lenz  in  Aussicht, 

XIV.  In  §.  30,  Nr.  II,  wurden  als  Hindernisse  gegen  die  Nutzbarmachung 
der  elektromagnetischen  Maschinen  zu  technischen  Zwecken  unter  andern  auch  die 
luductionsströme  namhaft  gemacht,  indem  sie  der  inagnetisireuden  Kraft  der  primären 
stets  entgegenwirken.  Die  einfachste  elektromagnetische  Maschine  ist  in  Fig.  i~9 
auf  S.  310  dargestellt.  An  dieser  lässt  sich  das  Gesagte  leicht  vergegenwärtigen. 
Wenn  sich  nämlich  das  Ende  «  des  Elektromagneten  dem  Nordpol  n  des  permanenten 
Magneten  annähert,  so  gehen  in  den  Dräthen  des  erstcren  die  primären  Ströme 
auf  der  Vorderseite  von  oben  nach  unten,  der  secundäre  Strom  aber,  welcher  1. 
durch  die  Annäherung  an  n  inducirt  wird,  geht  von  unten  nach  oben,  und  der- 
jenige 2.,  welcher  durch  das  Aufhören  des  primären  an  der  Trennuiigsstelle  (> 
inducirt  wird,  kommt  hier  wie  meistentheils  nicht  zu  Staude.  Wenn  sich  dann  das 
Ende  a  von  n  entfernt,  bewegen  sich  die  primären  Ströme  auf  der  Vorderseite 
von  unten  nach  oben,  die  Ströme,  welche  3.  durch  die  Schliessung  bei  b  inducirt 
werden,  verlaufen  aber  von  oben  nach  unten,  und  diejenigen,  welche  4.  durch  die 
Entfernung  von  n  inducirt  werden,  verlaufen  ebenfalls  von  oben  nach  unten.  Es 
wirken  also  stets  die  luductionsströme  den  primären  entgegen.  Nicht  allein  das 
Vorbandensein  dieser  Ströme,  sondern  namentlich  ihre  Abhängigkeit  von  der 
Rotationsgeschwindigkeit  der  Maschinen  giebt  zu  cigenthümlichen  Verwickelungen 
der  Erscheinungen  Anlass,  welche  bei  Untersuchungen  von  Scokesry  und  Joule2' 
über  die  mechanische  Kraft  des  Elektromagnetismus  nicht  gelöst  wurden. 

Koosf.n  24  ging  dagegen  näher  darauf  ein,  indem  er  durch  eine  eingeschaltete 
Tangentenbussole  die  Stärke  des  Stromes  bei  ruhender  und  bei  bewegter  Maschine 
maass.  Ist  erstere  /,  letztere  /,  so  wurde  diese  stets  kleiner  gefunden  als  jene, 
und  der  Verlust  ist  das  Maass  des  inducirten  Gegenstroms  i\  so  dass 

=  t'  +  J  .   .   ;  •..<). 

Während  der  Rewegung  werden  die  Eisenkerne  der  Maschine  durch  den  Strom  J 
magnetisirt.  Ist  m  die  Einheit  der  durch  die  Einhejt  der  Stromstärke  entwickelten 
magnetischen  Intensität,  so  ist  die  durch  J  entwickelte  =  mJ.  Dieser  ist  wiederum 
die  Stärke  des  Inductionsstromes  proportional,  und  ist  a  die  Intensität  desselben, 
welche  die  Einheit  des  Magnetismus  durch  sein  abwechselndes  Entstehen  bei  der 
Einheit  der  Ilmdrehungsgeschwindigkeit  inducirt,  ist  aber  die  gleichförmige  Um- 
drehungsgeschwindigkeit —  r.  so  ist 

i*  =  maJv  2). 

Rieses  in  die  Gleichung  I)  eingesetzt,  giebl 


Digitized  by  Google 


§.  iO.  GESETZE  DER  IXWXTION.  535 

»der 

/     7  > *>• 


//i  « t> 


7 


woraus  hervorgeht,  dass  hei  gleicher  Stärke  des  Battericstromes  i 
die  Grösse  —  der  Geschwindigkeit  v  proportional  ist,  mit  welcher 
die  Maschine  rotirt. 

,  Kino  Reihe  von  Versuchen,  welche  zur  Bestätigung  dieses  Gesetzes  mit  vier 
•verschiedenen  Maschinen  angestellt  wurden,  zeigen  allerdings  keine  solchen  Ergeh- 
nisse, dass  dasselhe  unmittelbar  aus  ihnen  herausgelesen  werden  konnte,  aher  doch 
widersprechen  sie  demselben  ebenso  wenig,  als  ein  Grund  für  dessen  Unhaltbarkeit 
anderwärts  aufgefunden  werden  könnte. 

Uni  das  Vcrhältuiss  von  J  zu  i  näher  zu  erörtern ,  werde  angenommen ,  es 
habe  die  Maschine  eine  Last  /'  zu  heben,  gegen  welche  Reibung  und  Luftwiderstand 
zu  vernachlässigen  ist.  Es  wird  dann  der  mechanische  Effect  /»r  —  J*  und  somit 
gelit  die  Gleichung  3)  über  in 

ma        i — 7 
P  ~7S 


Da  also  für  gleiche  Belastung  /»  und  jede  beliebige  Slärke  i  des  Batteriestioms 

der  Werth  —jr~  eine  cunstantc  Grösse  ist,  so  zeigt  sich  hieraus,  dass  der  durch 

die  rotirende  Maschine  gegangene  Strom  J  in  weit  geringerem  Vcr- 
hältuiss  (etwa  in   dem  der   umgekehrten    dritten  Potenz)   wächst,    als  der 
Ba  ttcriestrom  i.    Soll  z.B.  7  nach  einander  I,  2,  3,  i  mal  so  gross  werden. 
ma 

so  muss  —  .—  c  gesetzt,  •  nach  einander  die  Werthc  c~f-  1\  8c  -f-  2',  2/  c-b-3: 
i 

W c  +  J  .  .  .  erhalten,  was  etwa  der  Proportionalität  zur  dritten  Potenz  entspricht. 
Baraus  geht  aber  hervor,  dass  die  kleineren  Schwankungen  eines  auch  inconstanten 
galvanischen  Stromes  gar  nicht  mehr  wahrgenommen  werden  können,  wenn  man  in 
denselben  eine  elektromagnetische  Maschine  einschaltet.  Kooskn  empfiehlt  dieses 
als  das  beste  Mittel,  um  für  wissenschaftliche  Zwecke  constanterc 
Ströme  zu  erhalten,  als  sie  nur  durch  die  sogenannten  constanten 
Batterien  erhalten  werden  können. 

Wenn  sich  sonach  die  durch  die  Maschine  modificirtc  Stromintensität  J  in  so 
geringem  Vcrhältuiss  erhöht,  so  wird  durch  Verstärkung  der  Batterie  um 
so  mehr  die  Geschwindigkeit  r  vergrössert.  mit  welcher  sich  die 
Maschine  bewegt,  oder,  was  dasselbe  ist,  mit  welcher  das  Gewicht  /» 
gehoben  wird.  Das  erkennt  man  sofort,  wenn  man  aus  der  Gleichung  3)  durch 
P  =.  v  P  den  Werth  von  7  eliminirt,  wodurch  man  in  Übereinstimmung  mit  der 
Erfahrung  erhält 

i  =  (mav*  ~h  üJ)  yP  5). 

Der  Coefficicnt  ma  in  Gleichung  3)  oder  der  constante  Werth  bei  der 

Einheit  der  Geschwindigkeit  »der  Maschine  ist  abhängig  von  der  Anzahl  von  Strom- 
weudungen,  welche  durch  den  Commutator  bei  jedem  Umlauf  der  Maschine  bewirkt 
werden,  und  von  der  Beschaffenheit  der  Drathspiralcu  und  der  Eisenkerne.  Er  ist 
aber  unabhängig  von  dem  Princip  und  von  der  Ausführung  der  Maschine.  Hiervon 
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bangt  vielmehr  der  ebenfalls  cunstantc  Werth  der  Gleichung  4)  oder  —  ab.  Sind 

ffl  Q 

sonach  ma  und  durch  Versuche  ermittelt,  so  sind  dadurch  die  Eigenschaften  der 
Maschine  bekannt. 


1  W.  Weber.  *  Abhandlungen  über  elektrodynamische  Maassbestinnnungen.  Aus  den 
Abhandlungen  hei  Begründung  der  königlich  sächsischen  Gesellschaft  der  Wissenschaften, 
Leipzig  4  846.  S.  269  bis  283.    Auch  gesondert  Leipzig  4  852. 

*  Lexz.    •  Pogg.  Ann.  34.  385  (4835).  Gelesen  in  der  Petersburger  Akademie  am  7.  Nov.  4  832. 

I  Lenz.  *  Pogg.  Ann.  57.  244  (  4  842  ).  —  'Bulletin  scienti/lque  de  l'Acad.  de  St.  Peters- 
bourg.  9.  78. 

4  F.  E.  Nehm  an».    a  *  Die  mathematischen  Gesetze  der  inducirten  elektrischen  Ströme.  Vortrag 

in  der  berliner  Akademie  der  Wissenschaften  vom  27.  October  48  45.  — 
Abhandlungen  derselben  von  4845.  S.  4 — 87.  —  Auch  gesondert  . 
Berlin  4  846.  4.  —  'Auszug  in  Pogg.  Ann.  67.  34  (4846). 
*  Ueber  ein  allgemeines  Princip  der  mathematischen  Theorie  inducirter 
elektrischer  Ströme.  Vorgetragen  vor  der  berliner  Akademie  der 
Wissenschaften  am  9.  August  4  847.  —  Abhandlungen  derselben  von 
4847.  —  Auch  gesondert  Berlin  4848.  — 

6  Lksz.  *  Pogg.  Ann.  31.  483  (  4  834).  Vortrag'  vor  der  petersburger  Akademie  der 
Wissenschaften  vom  29.  Nov.  4833. 

*  Thomsok.    I Institut.  N.  790.  p.  63.  —  'Berliner  Berichte  4  849.  308. 

7  Kirchhofe.    %  Pogg.  Ann.  76.  412  (1849). 

M  W.Weber.    '  Elektrodynamische  Maasshestimmungen  4.  Abth.  4846.  S.  284. 
9  IIel.mholtz.    'Pogg.  Ann.  83.  505  (1851). 

,0  Pouillet.  'Pogg-  Ann.  64.  452  (4845).  —  Aus  (omptes  rend.  49.  4384.  —  Disülers 
polytechn.  Journ.  96.  4  96. 

II  (i  iuss.    *  Schuinacher's  astronomisches  Jahrbuch  für  1836.  S.  I. 
l!  W.Weber.    'Gauss  und  Weber,  Resultate  für  1838.  S.  86. 

,s  W.Weber.    'Daselbst  S.  102. 
"  W.  Weber.    'Daselbst  S.  4  48. 

16  Poc.gesdohff.    '  Pogg.  Af in.  45.  390  (1838). 
,c  W.Weber.    'Pogg.  Ann.  64.  431  (  1844  ). 

17  Jacobe    'Pogg.  Ann.  69.  184  (  1846). 

18  Lesz.  Rull,  scientif.  de  l'Acad.  de  Petersb.  1.  N.  17  et  18.  p.  257  (1848).  —  'Pogg. 
Ann.  76.  494  (48i9).  —  4rc/i.  des  scc.  ph.  et  nai.  10.  48.  —  V Institut.  N.  800.  p.  141 
(4  849). 

»»  Sijjstedem.    'Pogg.  Ann.  84.  184  (  4854  ). 
20  Koosen.    'Pogg.  Ann.  87.  386  (4852). 

11  Le>z.    Itull.  phys.-math.  de  l'Acad.  de  Petersb.   T.  42.  p.  46  et  333  (4853).  —  Pogg. 

Ann.  92.  4  28  (4  854).  —  l  inst  4  854-  p.  354.  — 
•l  Jacobe    •  bull,  phys.-math.  de  l'Acad.  de  Petersb.  42.  333.  —  /7h«/.  4  854.  p.  355. 
*J  Scoresby  und  Joele.    I'hilos.  Mag.  28.  448.  —  Arch.  des  scc.  ph.  et  nat.  3.  34.  — 

Berliner  Gewerbeblatt  23.  288.  —  'Berliner  Berichte  4846  (Berlin  4848).  S.  526. 

Kooses.    'Pogg.  Ann.  85.  226  (1852,  dat.  Dresden,  Dec.  1851). 

Sechster  Abschnitt. 

Magnetismus,  eine  aller  Substanz  gemeinsame  Kraft. 

41.    Beobachtungen  vor  Faraday's  Entdeckung  des  Diamagnetisinus. 

Die  .Entdeckung,  dass  der  Magnetismus  eine,  allen  Substanzen  gemein- 
same Kraft  sei,  gebührt  Fauaday,  indem  er  es  war,  der  durch  Verknüpfung 
einzelner  Erscheinungen  mit  sebun  bekannten  Thatsachen,  dieselben  zum  wissen- 
schaftlichen Bewusstsein  brachte.    Gerade  dadurch   erhalten  aber  ältere  dazu 


Digitized  by  Google 


§  Vi.         BEOBACHTUNGEN  VOR  KAttADAY'S  ENTDECKUNG  DES  ÜIAMASNETISMUS. 


537 


gehörige  Beobachtungen  einen  grösseren  Werth.  Denn  wie  allen  einfluss- 
reichen  Entdeckungen  gingen  auch  dieser  Erfahrungen  voran,  die,  richtig  verfolgt, 
zur  Entdeckung  selbst  hätten  fuhren  können. 

Die  magnetischen  Eigenschaften  des  Eisens  und  einiger  seiner  Verbindungen 
waren  von  Alters  her  bekannt.  Nachdem  man  1733  das  Kobalt  und  1751  das 
Nickel  hatte  metallisch  darstellen  lernen,  wurde  auch  deren  magnetische  Natur 
nachgewiesen.  Es  fiel  auf,  dass  sie  viel  schwächer  gegen  den  Magneten 
reagirten  als  Eisen.  Dies  führte  zu  der  Vermuthung,  dass  auch  andere  Sub- 
stanzen magnetisch  seien,  aber  zu  schwach,  als  dass  man  diese  Eigenschaft 
unter  den  gewöhnlichen  Umständen  wahrnehmen  könne.  Deshalb  sann  man  auf 
Mittel,  auch  die  schwächsten  Spuren  solcher  Wirkungsweise  sichtbar  zu 
machen,  und  fand,  dass  eine  grosse  Anzahl  von  Körpern  einem  entgegengehaltenen 
Magneten  folgten,  wogegen  sich  viele,  andere  indifferent  erwiesen.  So  sehr 
hielt  man  jedoch  den  Magnetismus  für  eine  charakteristische  Eigenschaft 
des  Eisens,  dass  man  jene  schwachen  Anzeigen  immer  wieder  und  bis  in  die 
neuesten  Zeiten  eingesprengten  Eisentheilchcn  beimass,  häufig  ohne  zu  unter- 
suchen, ob  wirklich  auch  Eisen  vorhanden  war,  und  ohne  zu  bedenken,  ob  die 
bisweilen  nachgewiesenen  Spuren  auch  im  Stande  seien,  die  beobachtete  Wirkung 
zu  erklären.  So  sehr  war  der  Begriff  des  Magnetismus  an  die  Substanz  des 
Eisens  geknüpft,  dass  es  sogar  fast  unbeachtet  blieb,  als  schon  im  vorigen 
Jahrhundert  die  Abstossung  des  Wismuth  und  später  auch  die  des  Antimon 
durch  kräftige  Magnete  entdeckt  wurde. 

Demgemäss  könnte  man  zwei  Klassen  von  Substanzen  unterscheiden,  und 
zwar  solche,  welche  von  Magneten  angezogen  werden,  wie  Eisen,  und  solche, 
welche  von  Magneten  abgestossen  werden,  wie  Wismuth.  Dem  stellen  sich  aber 
verschiedene,  ebenfalls  schon  ältere  Beobachtungen  entgegen.  Unter  Umständen 
werden  nämlich  sogar  stark  eisenhaltige  Substanzen  vom  Magneten  abgestossen. 
wohingegen  solche,  welche  für  gewöhnlich  vom  Magneten  abgestossen  werden, 
sich  bei  anderen  Versuchen  wie  rein  magnetische  Substanzen  verhielten.  Werden 
nämlich  stark  mit  Eisen  oder  Nickel  versetzte  Metalle  in  länglicher  Form,  oder 
werden  Patronen,  die  mit  einem  Gemenge  aus  pulverisirtem  Magneteisenstein 
und  einem  andern  indifferenten  Pulver  gefüllt  sind,  parallel  über  einem  Ende 
eines  horizontalen  Magneten  aufgehangen,  und  wird  ihnen  dann  von  oben  her 
ein  anderer,  dem  darunter  befindlichen  gleichnamiger  Magnetpol  dargeboten, 
so  werden  sie  zurückgestossen.  Ist  der  letztere  Magnetpol  dem  darunter 
liegenden  befreundet,  so  erfahren  sie  eine  Anziehung.  Dies  erklärt  sich  durch 
eine  transversale  Polarität,  welche  solche  Körper  annehmen,  während  man 
gewohnt  ist,  dass  längliche  .Eisenmasscu  eine  longitudinalc  Polarität  zeigen, 
sich  also  unter  den  angegebenen  Umständen  umgekehrt  verhalten.  Das  analoge 
Verhalten  zeigen  diese  Substanzen,  wenn  sie  in  Multiplicatorwindungcn  auf- 
gehangen sind,  die  von  starken  galvanischen  Strömen  durchflössen  werden. 
Massive  Eiscncylinder  stellen  sich  senkrecht  zu  denselben.  Ist  aber  das  Eisen 
mehr  oder  weniger  fein  vertheilt,  so  stellen  sie  sich  parallel  zu  den  Windungen. 
Ja  sie  bewahren  sogar  längere  oder  kürzere  Zeit,  nachdem  sie  dem  magneti- 
sirenden  Einüuss  entzogen  sind,  ihre  transversale  Polarität. 
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Was  ferner  das  magnetische  Verhalten  unmagnetischcr  Substanzen  betrifft, 
so  mag  daran  erinnert  werden,  dass  die  durch  Entladungen  KLEisrschcr 
Batterien  erzeugten  Inductionsstrüme  verstärkt  werden,  wenn  sich  Eisenstücke 
in  dem  Hohlraum  der  Spiralen  befinden.  Ebenso,  nur  in  geringerem  Grade, 
verhalten  sich  aber  auch  viele  andere  Substanzen,  welche  weder  Eisen,  noch  ein 
anderes  der  magnetischen  Metalle  enthalten.  Sogar  Quecksilber,  in  Thermo- 
meterröhren eingeschlossen,  verhält  sich  den  Induclionsschlägen  gegenüber  quali- 
tativ wie  Eisen,  und  es  ist  nach  den  vorliegenden  Versuchen  zu  vermuthen, 
dass  alle  Substanzen,  wenn  sie  auch  nicht  vom  Magneten  direct  augezogen, 
wenn  sie  sogar  von  demselben  abgestossen  werden,  sich  dennoch  insofern 
magnetisch  verhalten,  als  sie  die  Inductionsschlägc  verstärken,  sobald  sie  nur 
in  hinreichend  dünnen  Stäben  dargeboten  werden  können. 

Die  chemische  Beschaffenheit  bedingt  also  nicht  allein  das  magnetische 
Verhalten  einer  Substanz,  indem  nach  dem  soeben  Mitgetheilten  auch  mechanische 
Vcrthcilung  dasselbe  inodificirt.  Mehr  noch  wirkt  aber  eine  Temperaturänderung 
sowohl  auf  die  Intensität  der  Kraft  eines  permanenten  Magneten,  als  auf  die 
Fähigkeit  der  Substanzen,  temporären  Magnetismus  im  Wirkungskreis  eines 
Magneten  anzunehmen.  Jede  Temperaturerhöhung  schwächt  die  Intensität  eines 
permanenten  Magneten.  Davon  kann  man  sich  leicht  überzeugen,  wenn  mau 
einen  Multiplicator  mit  einem  so  astatischen  Nadelpaar  besitzt,  dass  dieses 
senkrecht  zum  magnetischen  Meridian  einspielt  Man  braucht  dann  nur  die 
obere  Nadel  durch  dircetc  Bestrahlung  der  Sonne  etwas  zu  erwärmen,  dann 
dreht  sich  das  Nadelpaar  so,  dass  stets  auf  eine  Intensitätsverminderung  der 
erwärmten  Nadel  geschlossen  werden  muss.  Diese  Schwächung  ist  theils  dauernd, 
theils  vorübergehend.  Ist  ein  Stahlstab  bis  zur  Sättigung  magnetisirt,  und 
wird  er  dann  einer  höheren  Temperatur  ausgesetzt,  so  rcagirt  er  nur  noch  mit 
einem  Anthcil  seines  Magnetismus;  einen  andern  Antheil  verliert  er  dauernd 
und  einen  dritten  erhält  er  wieder,  wenn  er  demnächst  erkaltet.  Bei  wieder- 
holten Erwärmungen  bis  zu  derselben  Temperatur  sind  die  dauernden  Verluste 
kaum  wahrnehmbar,  aber  doch  nicht  vollkommen  verschwindend;  die  vorüber- 
gehenden Verluste  bleiben  jedoch  dieselben.  Wird  der  Stahlmagnet  bis  zu  einer 
Temperatur  erhitzt,  die  noch  unter  der  dunklen  Rothglut  liegt,  so  verliert  er 
allen  Magnetismus.  Merkwürdig  ist,  dass  natürliche  Magnete  beträchtlich 
geringere  Kraflverlustc  in  höheren  Temperaturen  erleiden,  als  Stahlmagnetc, 
und  dass  Nickel  sogar  eine  grössere  Magnetisirungsfähigkcit  in  höheren  Tem- 
peraturen zu  haben  scheint,  als  in  den  gewöhnlichen.  —  Es  ist  auch  mehrfach 
behauptet,  dass  Compassnadeln  ihre  Kraft  temporär  oder  dauernd  verlieren, 
wenn  sie  längere  Zeit  der  heftigen  Kälte  der  Polargegcnden  ausgesetzt  werden. 
Doch  haben  die  dahin  gerichteten  Versuche  noch  keine  Bestätigung  dieser 
Behauptung  geliefert. 

Die  Fähigkeit,  temporären  Magnetismus  im  Wirkungskreis  eines  gewöhnlichen 
Magnaten  anzunehmen,  hat  das  weiche  Eisen  in  der  Weissglühhitze  gänzlich 
verloren.  Bei  niedrigerer  Temperatur  verliert  es  schon  der  weiche  Stahl.  Iii 
der  dunkelsten  Rothglühhitze  besitzt  das  weiche  Eisen  das  Maximum  dieser 
Fähigkeit.    Auffällig  ist  es  nun,  dass,  wenn  man  eine  Stange  weichen  Eisens 
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in  der  Richtung  der  Neigungsnadel  von  der  stärksten  Hitze  bis  zur  Rothglut 
allmälig  erkalten  lässt,  man  eine  durch  den  Erdmagnetismus  hervorgerufene 
anormale  Polarität  beobachtet,  welche  in  die  normale  bei  weiterem  Erkalten  um- 
schlägt. Und  zwar  zeigt  sich  erst  am  unteren  Ende  ein  Südpol,  am  oberen 
ein  Nordpol,  während  im  späteren  Stadium  das  untere  Ende  nordpolar,  das 
obere  südpolar  wird.  Gegen  die  bisherigen  Untersuchungen,  denen  zufolge  sich 
an  beiden  zunächst  erkaltenden  Enden  normale  Magnete  in  Folge  der  Vertheilung 
des  Erdmagnetismus  bilden  sollen,  und  somit  der  mittlere  noch  weissglühende 
Tbeil  durch  anormale  Pole  begrenzt,  die  an  den  Enden  befindlichen  normalen 
Pole  aber  übersehen  worden  seien,  lassen  sich  manche  Bedenken  erheben. 

Während  also  für  Eisen  die  Grenze  der  Magnetisirungsfähigkeit  bei  der 
Hellrothglut  zu  suchen  ist,  liegt  sie  für  Kobalt  weit  höher,  für  Chrom  unterhalb 
der  dunklen  Rothglut,  für  Nickel  etwa  bei  3")0°  bis  370°  (1.  und  für  Mangan 
bei  30°  C.  unter  Null.  Die  Zusammenstellung  dieser  magnetischen  .Grenzwerthc 
legt  die  Frage  nahe,  ob  nicht  andere  Substanzen,  die  sich  in  gewöhnlichen 
Temperaturen  unmagnetisch  erweisen,  bei  noch  niedrigeren  Temperaturen  eben- 
falls magnetische  Eigenschaften  zeigen.  Mit  denjenigen  Mitteln  jedoch,  die  man 
zur  Zeit,  über  welche  dieser  Paragraph  zu  berichten  hat,  anwandte,  ift  der 
Nachweis  nicht  geliefert  worden. 

So  viele  Widersprüche  auch  in  diesen  und  in  den  demnächst  zu  behandeln- 
den Einzeluntersuchungen  enthalten  sein  mögen,  so  ist  doch  nicht  anzunehmen, 
dass  sie  alle  auf  fehlerhaften  Beobachtungen  beruhen  sollten,  namentlich  wenn 
wir  die  Autoritäten  berücksichtigen,  von  denen  sie  herrühren.  Es  mag  daher 
bei  einer  Aufzählung  der  Erscheinungen  einstweilen  sein  Bewenden  haben,  und 
es  mag  später  versucht  werden,  ob  sich  durch  die  Theorie  eine  Lösung  der 
Widersprüche  herausstellt. 

1.  Die  Untersuchungen  über  die  Wirkung  des  Magnetismus  auf  alle  Substanzen 
beginnen  schon  im  vorigen  Jahrhundert.  Lange  Zeit  hatte  man  geglaubt,  dass 
Eisen  und  Stahl  die  einzigen  Substanzen  seien,  welche  Magnetismus  aufnehmen 
könnten.  Später  kamen  Nickel  und  Kobalt  hinzu.  Lkhman'n  1  beruft  sich  jedoch 
schon  auf  eine  ältere  Beobachtung,  in  Folge  deren  auch  das  Messing  magnetisch 
sein  solle.  Deshalb  stellte  er  u.  a.  Legirungen  von  Messing  mit  verschiedenen 
Mengen  von  Eisen  dar,  und  indem  er  bei  deren  Prüfung  fand,  dass  ihre  Eigen- 
schaft, dem  Magneten  zu  folgen,  mit  dem  Eisengehalt  zunahm,  schloss  er,  dass  sie 
überhaupt  nur  von  beigemengtem  Eisen  herrühre. 

Bhugmans  untersuchte  eine  grosse  Menge  von  Körpern,  indem  er  sie  in 
PapierschifTchen  oder  frei  auf  Wasser  oder  auf  Quecksilber  schwimmen  Hess.  Er 
fand2,  dass  die  meisten,  allerdings  als  eisenhaltig  verdächtigen,  von  einem 
entgegengehaltenen  Magneten  angezogen  werden,  dass  anderen,  wie  z.  B.  dem 
Antimon  und  seinem  Erze,  sowie  dem  künstlich  dargestellten  Zinnober  diese  Eigen- 
schaft mangelt,  wohingegen  das  dunkle  und  fast  violett  gefärbte  Wismuth 
ein  besonderes  Phänomen  zeigte;  denn  ein  Stückchen  desselben,  in  ein  rundes  auf 
Wasser  schwimmendes  Papier  gelegt,  war  von  beiden  Polen  des  Magneten 
zurückgestossen.  „Einen  ähnlichen  Erfolg",  fügt  Biiugmans  hinzu,  „erinnere 
ich  mich,  unter  tausend  magnetischen  Versuchen  nur  ein  einziges  Mal  und  von 
ungefähr  bei  einem  kleineu  Stückchen  Mühlstein  gefunden  zu  haben. "  Ferner  3  ist, 
es  interessant,  dass  sogar  ganz  farblose  Diamanten  vom  Magneten  angezogen 
wurden,  ja  einige,  wenn  sie  längere  Zeit  der  Wirkung  des  Magneten  ausgesetzt 
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waren,  in  eigentliche  Magnete  verwandelt  wurden,  indem  sieh  an  ihnen  eine  dauernde 
Polarität  aufweisen  Hess.  —  Kin  ähnliches  Verhalten  wie  das  des  Diamauten  wies 
später  v.  Akmm  4  an  verschiedenen  Sorten  von  Holzkohle  nach. 

(Weichzeitig  vermehrte  Ritter  a  die  eigentlich  magnetischen  Metalle  noch  durch 
llinznfiigiing  des  Mangan,  Uran  ( ? )  und  Chrom  zu  Eisen,  Nickel  und  Kohalt. 
f.Av.ii.Lo  6  prüfte  ebenfalls  die  magnetischen  Eigenschaften  verschiedener  Körper, 
bezüglich  des  Mcssings  kam  er  nicht  zu  denselben  Ergebnissen  als  Lehm a> n  ,  viel- 
mehr fand  er,  dass  seine  Eigenschaft,  dem  Magneten  zu  folgen,  wenigstens  nicht 
allein  dem  zufälligen  Eisengehalt  beizumessen  ist.  Namentlich  stellte  sich  heraus, 
dass  manche  Sorten  von  Messing  unmagnetisch  befunden  wurden,  sn  lange  sie 
noch  weich  waren,  aber  einem  entgegengehaltenen  Magneten  leicht  folgten,  wenn 
man  sie  durch  Hämmern  hart  gemacht  hatte.  Dieselben  Messingsorten  verloren 
dann  durch  Glühen  ihre  magnetischen  Eigenschaften  wieder  und  erhielten  sie  durch 
Hämmern  abermals.  Tin  den  Einwand  zu  beseitigen,  dass  das  vom  Hammer  oder 
Ambos  abgeriebene  Eisen  die  Erscheinung  verursache,  wurde  das  Messing  durch 
Kartenpapier*  vor  der  directen  Derühruiig  mit  Eisen  geschützt  oder  auch  zwischen 
Steinen  geschlagen  —  und  der  Erfolg  blieb  stets  derselbe.  Der  aus  diesen  und 
andern  Versuchen  von  Cavai.lo  gezogene  Schluss,  dass  Magnetismus  oder 
die  Kraft,  den  Magneten  anzuziehen  oder  von  ihm  angezogen  zu  werden, 
aiich*ohne  Kisen  stattfinden  könne,  hat  sich  durch  später  zu  erwähnende 
neuere  Versuche  als  richtig  erwiesen,  obschon  Benset  7  durch  kleine  an  Spiune- 
fäden  aufgehangene  Magnetnadeln  in  einem  aus  reinem  Kupfer  und  reinem  Zink 
bereiteten  Stück  Messing  keinen  Magnetismus  auffinden  konnte,  der  bei  Hiuzufügung 
von  geringen  Eisenspuren  sofort  auftrat. 

Coulomb  8  führte  eine  bessere  Deobachtuugsmethode  ein,  indem  er  die  zu 
untersuchenden  Körper  in  länglicher  Form  au  ungedrehteu  Coionfädcn  aufhing  und 
sie  sowohl  unter  Eiufluss  entgegengehaltener  Magnetpole,  als  auch  blos  unter  dem 
der  Torsionskraft  des  Fadens  schwingen  liess.  Für  Nadeln  von  Gold,  Silber,  Hlci, 
Kupfer,  Zinn  ,  Holz  und  vielen  andern  Substanzen  fand  er  eine  Beschleunigung  der 
Bewegung  bei  Gegenwart  der  Magnete,  und  schloss  daraus,  dass  alle  Körper, 
organische  sowohl  wie  unorganische,  die  Fähigkeit  besässen,  Magne- 
tismus anzunehmen.  Dass  dieselbe  aber  von  beigemengtem  Kisen 
herrühre,  glaubte  er  um  deswillen  folgern  zu  müssen,  weil  er  die  Erscheinungen 
durch  Gemenge  von  Wachs  und  Eisen  in  verschiedenen  Verhältnissen  nachahmen 
konnte.  Biot  9  begründet  darauf  eine  Methode,  den  Eisengehalt  der  Körper  zu 
finden.  Nur  die  magnetischen  Eigenschaften  des  Nickels  und  Kobalts  glaubte  er 
nicht,  einem  Eisengehalt  zuschreiben  zu  dürfen.  Gilbert  io  und  später  Biot  11 
sowie  Lame  12  halten  jedoch  jene  Schlussfolgcruug  durch  die  Vonlersätze  nicht 
für  begründet.  Es  war  nämlich  Coulomb  entgangen,  dass  gewisse  Körper  von 
den  Magnetpolen  zurückgestossen  werden.. 

Bei  einer  Wiederholung  dieser  Versuche  mit  ganz  ähnlichen  Mitteln  kam 
de  Haldat  13  zu  keinen  andern  Ergebnissen. 

In  demselben  Charakter  sind  die  Versuche  von  le  Baillif  14  und  von  Saigev  15 
gehalten:  le  Baillif  construirtc  nämlich  ein  für  schwache  magnetische  Kräfte  sehr 
empfindliches  Instrument,  welches  er  Sideroskop  nannte  und  das  aus  einem  astatischen 
System  durc  h  einen  Strohhalm  gesteckter  und  an  einem  ungedrehteu  Seidenfaden  auf- 
gehangener Magnetnadeln  bestand.  Mittelst  desselben  entdeckte  er,  dass  ausser  dem 
Wismuth  auch  Antimon  abstossend  wirkt.  Saigey  meint,  die  Eigenschaft,  den 
Magneten  abzustossen ,  sei  allen  in  der  Luft  aufgehangenen  Körpern  gemein,  werde 
aber  Auziehung  beobachtet,  so  rühre  dies  von  beigemengtem  Eisen  her. 
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II.     In   ein   anderes  Stadium    kamen   diese  Untersuchungen   durch  folgende 
Beobachtung.   Munc.ke  16  hing  einen  Messingdrath  von  einer  ganz  besonderen  Sorte 
an  einem  Coeonfadeu  horizontal  beweglich  auf  und  legte  nahe  unter  denselben  einen 
Magnctstah.    Der  Prath  zeigte  sich  zwar  bisweilen  etwas  magnetisch,  enthielt  auch 
chemisch  nachweisbare  Mengen  von  Eisen,  stellte  sich  aber,  wie  später  Seedeck 
zeigte,  nur  zu  sehr  starken  Magneten  parallel.    Wurde  jedoch  über  das  eine  Hude 
des  Drathes  ein  Magnetpol  gehalten,  der  dem  unter  ihm  befindlichen  gleich,  aber 
entgegengesetzt  war,  so  stellte  sich  der  Ürath  stets  zwischen  beide  Pole.  Wurde 
dagegen  einer  der  beiden  Magnete  umgedreht,  so  dass  sich  das  eine  Drathcndc 
zwischen  gleichnamigen  Polen  befand ,  so  wich  es  rasch  aus  und  kam  nach  mehreren 
Prellungen  in  einer  um  t.V  bis  .10°  gegen  die  Axe  des  unteren  Magneten  ge- 
neigten Lage  zur  Hube.  Nach  Seebeck  17  erklären  sich  diese  sonderbaren  Erscheinungen 
durch  die  Bildung  einer  transversalen  Polarität  in  dem  zwischen  dem  unmagne- 
tischen Messing  feinvertheiltcn  Eisen.     Wird   ein  massiver  Eisendrath   statt  des 
eisenhaltigen  Messingdrathes  über  einem  horizontalen  Magnetstab  aufgehangen,  s<> 
stellt  ei  sich  demselben  parallel  und  zeigt  longitudinalen  Magnetismus,  so  dass  die 
Pole  des  Drathes  den  ihnen  zunächst  befindlichen  des  Stabes  entgegengesetzt  sind. 
Jedes  Theilchen  des  Eiscndrnthes  wird  nämlich  von  den  Polen    des  Stabes  aus 
primär  und  regelmässig  polarisirt ,  wirkt  aber  seinerseits  wieder  secundär  magneti- 
sirend  auf  die  ihm  benachbarten  Theilchen,  sodass  die  letztere  Wirkung  in  Folge 
der  unmittelbaren  Berührung  der  Theilchen  sogar  stärker  ausfallt  als  die,  primäre, 
aus  dem  Abstand  zwischen  Magnet  und  Prath  wirksame.    In  Folge  dessen  erlangt 
der  Eisendrath  eine  Polarität  nach  derjenigen  Richtung,  nach  welcher  die  grüsste 
Anzahl  von  Theilchen  liegt,  also  nach  der  longitudinalen.    Anders  ist  es,  wenn 
die  Eisentheilchen  wie  bei  dem  Messingdrath  so  sparsam  zwischen  unmagnetischer 
Substanz   vertheilt  sind,    dass  sie  nur  noch  eine  geringe   Wechselwirkung  auf 
einander  ausüben.     Dann  bleibt  wesentlich  die  primäre,  von    dem  Magnetstab 
ausgehende  Wirkung  bestehen  und  somit  wird  der  Messingdrath  an  allen  Stellen 
eine  Polarität  annehmen,  welche  ungefähr  die  Richtung  der  jene  Stellen  mit  dem 
nächsten  Magnetpol  verbindenden  geraden  Linien  hat,  welche  jiIso  in  der  hier  maass- 
gebenden  Lage  transversal  zum  Drathe  geht.    Befindet  sich  demzufolge  der  an  dem 
Faden  n  in  Fit).  206  schwebende  Messingdrath  mit  einem  Ende  zwischen  den  beiden 
ungleichnamigen   Magnetpolen  N  und   S,  so 
unterstützen  sich  beide  in  ihrer  Wirkung,  er 
erhält  auf  der  unteren  Seite  a  Sudpolarität, 
und  auf  der  oberen  v  Nordpolarität  und  wird 
angezogen.  Befindet  sich  dagegen  der  Messing- 

drath,  wie  in  Fiy.  2.97,  zwischen  den  glcichnami-  F\g.  üü 

gen  Magnetpolen  N  und  A",  so  hängt  die  Rich- 
tung des  in  ihm  erregten  Transvcrs.dmagnetismus 
von  dem  näheren  oder  stärkeren  Pole,  welcher 
X  sein  mag,  ab;  der  entferntere  oder  schwächere 
Pol  A''  dagegen  wirkt  blos  abstossend  auf  den 

ihm  zugewandten  Nordinagnelismus  i  des  Dra-  SL —  ^^-gffiÜV 
thes.    —    Zur   Stütze   dieser   Ansicht    wurde  Fig-  *91- 

eine  grosse  Anzahl,  von  Versuchen  angestellt, 

von  «Jenen  nur  hervorgehoben  werden  mag,  dass  auch  mehrere  andere  Sorten  von 
käuflichem  Messing,  sowie  andere  eisenhaltige  Metalle  sich  wie  das  von  Muncke 
benutzte  verhielten.  Noch  stärker  zeigten  sich  aber  die  Erscheinungen  bei  einer 
Legirung  von  Messing  mit  5%  Eisen,  ja  sogar  mit  Eisenfeilspähnen  gefüllte  Glas- 
röhren oder  Eiscndrath,   der  spiralförmig  auf  einen  Ilolzstab  aufgewunden,  oder 
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Scheiben  von  Eisenblech,  die  abwechselnd  mit  Papierscheiben  zu  einer  Säule 
aufgeschichtet  waren,  zeigten  Transversalmagnetismus.  Wie  die  Legirungen  mit 
Eisen  vorhielten  sich  auch  die  mit  Nickel. 

Andere  bestätigende  Versuche  für  obige  Ansicht  gab  Becquerel  ,8,  indem  er 
fand,  dass  eine  in  eine  Papierpatrone  eingeschlossene  Mischung  von  i  Theilc 
Eisenoxyd"  mit  3  Theilen  Magneteisenstein,  sowie  Nadeln  von  Holz  sich  schon  vor 
einein  Magnetpol  senkrecht  stellen,  wenn  sie  ihm  sehr  nahe  gebracht  werden,  ja 
dass  erstcre  sogar  bleibenden  Magnetismus  bewahren ,  wenn  sie  aus  der  Wirkungs- 
sphäre des  Magneten  gebracht  worden  sind.  Die  letztere  Beobachtung  hatte  schon 
de  Haldat  19  gemacht,  indem  er  mit  Eisenfeilspänen  oder  Pulver  von  Magnet- 
eisenstein gefüllte  Patronen  gleich  einem  Stahlstab  magnetisirte.  Wegen  einer 
näheren  Erklärung  mag  auf  den  folgenden  Paragraphen  No.  II  verwiesen  werden. 

III.  Uebei  das  Verhalten  verschiedener  Substanzen,  wenn  sie  gleichzeitig  dem 
Eintluss  eines  umgebenden  Spiralstromes  und  eines  entgegengehaltenen  Magneten 
ausgesetzt  werden ,  hat  A.  de  la  Hive  20  den  ersten  Versuch  angestellt.  Er  bog 
eine  Kupferlamelle  zu  einem  Kreis  und  hing  sie  mitten  in  einer  von  starken  Strömen 
durchllossencn  Spirale,  ohne  diese  zu  berühren,  beweglich  auf.  Bot  er  dann  der 
Lamelle  einen  kräftigen  Hufeisenmagneten  dar,  so  bewegte  sie  sich  je  nach  der 
Stromesrichtung  demselben  entweder  zu  oder  von  ihm  fort.  Ampere  21  hatte 
unter  analogen  Umständen  früher  keinen  Erfolg  beobachten  können.  —  Bkcquerel  22 
nahm  jene  Beobachtung  wieder  auf  und  fand  folgendes:  Wird  ein  Eisendrath  in 
einen  Multiplicator  gehangen,  so  stellt  er  sich  senkrecht  zu  dessen  Windungen, 
sobald  ein  galvanischer  Strom  durch  ihn  geführt  wird.  Ebenso  verhält  sich  eine 
mit  feinen  Eisenfcilspähnen  gefüllte  Papierpatrone.  Im  Gcgentheil  stellt  sich  aber 
eine  mit  Eisenoxydoxydul  gefüllte  Patrone  unter  denselben  Umständen  parallel  zu 
den  Windungen.  Wie  die  letztere  Vorrichtung,  nur  ungleich  schwächer  verhalten 
sich  Nadeln  von  Kupfer,  Holz  und  Guuunilack.  Wird  diesen  Körpern  ein  sehwacher 
Magnetstab  angenähert,  so  zeigt  der  Eisendrath  regelmässigen  longitudiualeu 
Magnetismus,  die  Eisenoxydoxydulpatrone  ist  dagegen  regelmässig  transversal 
magnetisirt,  an  den  übrigen  Substanzen  endlich  konnte  eine  Polarität  nicht  nach- 
gewiesen werden.  Wurde  die  mit  Magneteisenstein  gefüllte  Patrone  mechanisch  in 
eine  zu  den  thätigen  Multiplier torwindungen  senkrechte  Lage  gebracht  und  kurze 
Zeit  darin  festgehalten,  so  nahm  sie  zwar  auch  nachweisbaren  longitudiualeu  Magne- 
tismus an ,  kehrte  aber  bald  wieder  in  die  zu  den  Windungen  parallele  Lage  zurück. 

Später  benutzte  Dove  23  die  Inductionswirkung  des  entstehenden  und  ver- 
gehenden Magnetismus  zur  Entscheidung  der  Frage,  ob  alle  Substanzen  des 
Elektromagnetismus  fähig  seien  oder  nicht.  Zuerst  bediente  er  sich  des  Schlages 
der  KLEisT'schcn  Batterie  und  liess  denselben  durch  einen  für  Maschinenelektricität 
besonders  eingerichteten,  aber  im  Wesentlichen  nach  dem  Princip  des  in  §.  38, 
Nr.  VI,  S.  ii.i  und  in  §.  39,  Nr.  II,  S.  455  beschriebenen  und  für  galvanische 
Elektricität  construirten  Diflerentialinductor  gehen.  Dieser  besteht  nämlich  aus 
zwei  neben  einander  befindlichen  gleichen,  mit  isolirtem  Kupferdrath  umwundenen 
Rollen,  durch  welche  sich  der  Schlag  der  KLEisT'schen  Batterie  entladet.  Dieselben 
sind  jede  mit  gleichen,  ebenfalls  mit  isolirtem  Kupferdrath  umwundenen  Rollen 
umgeben ,  in  welchen  sich  ein  durch  erstere  inducirter  Strom  bewegt 2*.  Letztcrc 
wurden  widersinnig  mit  einander  verbunden  und  zwischen  dieselben  eine  Magne- 
tisirungsspirale  behufs  Aufnahme  einer  Stahlnadel  eingeschalten.  Bei  vollkommener 
Gleichheit  beider  Spiralenpaare  compensiren  sich  nun  dieselben  in  ihrer  Wirkung 
auf  die  Nadel  so  vollständig,  dass  sie  keine  Polarität  bei  Entladung  der  Batterie 
annimmt.  Wird  aber  in  den  Hohlraum  einer  der  beiden  Spiralen  eine  magueti- 
sirungsfahige  Substanz  eingelegt,  so  ist  sofort  das  Gleichgewicht  gestört,   Ist  diese 


Digitized  by  Google 


§.  4L  BEOBACHTUNGEN  VOR  KARADAYS  ENTDECKUNG  DES  DIAMAGNETISMIS.  543 


Substanz   in  dünne  Stangen  oder  Dräthe  zertheilt,  so  tritt  auch  hier  nach  den 
oben  erörterten  Gesetzen   die  Wirkung   des   entstehenden    und  verschwindenden 
Magnetismus  reiner  hervor,  als  dieses  bei  massiven  Körperu  der  Fall  sein  würde. 
Die  Polarität  der  Stahlnadel  bleibt  zwar  in  beiden  Fällen  dieselbe,  wenn  ein  stark 
mngnetisirbares  Metall  in  eine  der  vorher  compensirten  Spiralen  gelegt  wird,  ist 
aber  stärker,  wenn  es  in  der  Form   eines  Drathbündels,  als  wenn  es  als  eine 
massive  Stange  oder  als  Scheibensäule  angewandt  wird.    Dagegen  ist  die  Polarität 
der  Nadel  die  umgekehrte  und  wird  durch  einen  von  der  leeren  Spirale  ausgehenden 
Strom  bedingt,  wenn  das  Metall  unmagnetisch  ist.    Bei  der  Prüfung  verschiedener 
Metalle  nach  den  hier  angegebenen  Grundsätzen  stellte  sich  nun  Folgendes  heraus: 
t.    Messing  in  Form  eines  Cylinders  schwächte  den  Strom  seiner  Spirale,  in 
Form  von  Drätheu  blieb   bei  einer  gewissen  Dicke   und  Anzahl  derselben 
Stromgleichgewicht  bestehen,   bei  geringerer  Dicke  oder  grösserer  Anzahl 
verstärkte  es  dagegen  den  Strom,  verhielt  sich  also  magnetisch. 
t.    Kupfer  (nach  Rose's   Analyse   eisenfrei)   in   Dräthen   von  0,73  par.  Linien 

Durchmesser  zeigte  starken  Magnetismus. 
;i.   Blei  mit  einer  schwachen  Spur  von  Eisen  in  Dräthen  von  4>,8   par.  Linien 
Durchmesser  zeigte  sehr  schwachen  Magnetismus. 

4.  Zinn,  etwas  eisenhaltig,  in  Dräthen  von  t,t  par.  Linien  Durchmesser,  starker 
Magnetismus. 

5.  Antimon,  ebenfalls  etwas  eisenhaltig,  in  Stäben  von  2,8  par.  Linien  Durch- 
messer zeigte  starken  Magnetismus. 

6.  Wismuth,   etwas  eisenhaltig,   in  Stäben  von   2,8  par.  Linien  Durchmesser 
zeigte  starken  Magnetismus. 

7.  Zink,  nach  Marchand  chemisch  rein,  in  Dräthen  von  0,6  par.  Linien  Durch- 
messer zeigte  schwächeren  Magnetismus. 

8.  Quecksilber  in  Thermometerröhren  von  gewöhnlichem  Kaliber  zeigte  starken 
Magnetismus. 

Der  Einwand,  dass  hier  der  Magnetismus  von  dem  Eisengehalt  der  Substanzen 
abhänge,  fällt  fort  für  Kupfer,  Zink  und  namentlich  für  das  Quecksilber.  Alle 
verstärkten  die  Wirkung  ihrer  Spiralen,  indem  sie  die  in  der  Maguetisirungsspirale 
befindlichen  Nadeln  in  gleichem  Sinne  magnetisirten ,  alle  zeigten  sich  also 
unter  Einfluss  des  elektrischen  Stromes  in  gleichem  Sinne  magnetisch 
wie  das  Eisen.  Leider  sind  die  Versuche  meines  Wissens  mit  chemisch  reinen 
Metallen  noch  nicht  wiederholt  worden. 

Bei  analogen  Inductionsvcrsuehcn  mit  galvanischen  Strömen  gaben  sowohl 
massive  Cyliuder  als  Drathbündel  und  Röhren ,  wenn  sie  nicht  aus  stark  magnetischen 
Metallen  bestanden,  eine  allerdings  kaum  merkbare  Schwächung  des  Stromes  ihrer 
Spirale.  Der  galvanische  Strom  ist  also  weniger  geeignet,  den  Magnetismus  der 
sogenannten  unmagnetischen  Metalle  hervortreten  zu  lassen,  als  der  einer  sich 
entladenden  Flaschenbatterie. 

IV.  Es  darf  nicht  unterbleiben,  auch  diejenigen  älteren  Untersuchungen  zu- 
sammenzustellen ,  welche  den  Einfluss  einer  Temperaturänderung  auf  die  magnetische 
Intensität  zu  untersuchen  bezweckten. 

Dass  natürliche  und  künstliche  Stahlmagncte  in  hohen  Temperaturen  ihre  Kraft 
verlieren,  ist  schon  so  lange  bekannt,  als  man  sich  überhaupt  näher  mit  den 
Erscheinungen  des  Magnetismus  beschäftigt  hat.  William  Gilbert  lr'  bemerkte 
diese  Thatsaehe ,  wenn  er  einen  Magneten  lange  hatte  im  Feuer  liegen  lassen, 
Servington  Savery  a*  bestätigte  sie,  Lemerv  27  erhitzte  einen  natürlichen  Magneten 
im  Feuer  oder  im  Brennpunkt  eines  Hohlspiegels  und  bemerkte,  dass  sein  Magne- 
tismus früher  verschwunden  war,  als  er  verglaste.   Die  erste  nähere  Untersuchung 
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der  Abnahme  des  Magnetismus  mit  Zunahme  der  Temperatur  rührt  von  Christie  28 
her,  der  einen  Magnetstal)  in  Wasser  von  veränderlicher  Temperatur  an  einer 
benachbarten  Bussole  oder  unmittelbar  mit  einer  empfindlichen  Torsionswage 
prüfte.  Ein  Gesetz  zwischen  der  Temperaturveränderung  und  der  magnetischen 
Intensität  des  Stabes  konnte  er  zwar  nicht  aufstellen,  er  fand  aber,  dass  durch- 
schnittlich in  den  gewöhnlichen  Intervallen  sich  die  bei  60°  F.  gleich  1  gesetzte 
Intensität  um  0,000ÖG4  bei  jedem  (irad  F.  änderte.  Während  er  zwischen  —3°  F. 
und  -f-  127°  F.  stets  eine  Abnahme  des  Magnetismus  beobachtete,  fand  er 
umgekehrt  bei  Tcmpcraturcrnicdrigung  eine  Zunahme.  Ein  Autheil  des  Magnetismus 
wird  aber  in  höheren  Temperaturen  dauernd  zerstört  und  bei  Temperaturerniedrigung 
nicht  wieder  gewonnen.  Aus  der  beiläufigen  Beobachtung,  dass  sich  die  Abnahme 
der  Intensität  weit  rascher  geltend  macht,  als  sich  die  ursächliche  Temperatur- 
erhöhung der  ganzen  Masse  eines  Stabes  mittheilen  kann,  schloss  Christie,  dass 
der  Magnetismus  blos  an  der  Oberfläche  der  Stahlmagncte  angehäuft  sei,  wie 
solches  auf  ganz  anderem  Wege  auch  für  Klcktromagucte  nachgewiesen  wurde 
(vergl.  §.16,  Nr.  III  und  V.). 

Diese  Ansichten  bezüglich  des  Gewinnes  und  Verlustes  bei  fallender  und 
steigender  Temperatur  bestätigen  die  älteren  Versuche  Hansteens2*  Doch,  ob- 
schon  er  behauptet,  dass,  wenn  eine  Nadel  in  einer  höheren  Temperatur  einmal 
einen  dauernden  Verlust  erlitten  habe,  sie  später  unterhalb  dieser  Temperatur  beliebig 
oft  erwärmt  und  erkältet  werden  könne,  und  dann  stets  bei  demselben  Temperatur- 
grade dieselbe  Intensität  zeige,  so  wird  diese  Behauptung  zufolge  einer  neueren 
ausführlicheren  Untersuchung 30  verdächtig.  In  dieser  kommt  er  u.  a.  zu  dem 
Resultat,  dass  die  magnetische  Intensität  mit  der  Zeit  abnimmt  und  zwar  in 
geometrischem  Verhältnisse,  wenn  die  Zeit  in  arithmetischer  Progression  wächst. 
Niemals  verschwinde  demzufolge  das  magnetische  Moment,  nähere  sich  aber  einer 
gewissen  Grenze  dauernd  an,  deren  Grösse  von  der  Härte  und  sonstigen  Beschaffenheit 
des  Stahles  abhänge.  —  Im  Zusammenhang  damit  zeigte  Lamont  31 ,  dass  dieser 
Verlust  nicht  allein  eine  Function  der  Zeit,  sondern  auch  eine  Function  der 
Temperatur  sei,  indem  er  rascher  im  Sommer  als  im  Winter  von  statten  gehe. 
Wahrscheinlicher  Weise  rührt  also  jener  Verlust  nur  daher,  dass  der  Magnet 
während  der  vielen  im  Laufe  der  Zeit  stattfindenden  Temperaturerhöhungen 
immer  ctwils  mehr  an  Kraft  verliert,  als  er  bei  den  entsprechenden  Temperatur- 
erniedrigungen wieder  gewinnt. 

Dass  aber  auch  bei  bedeutender  und  anhaltender  Temperaturerniedrigung  die 
magnetische  Intensität  eines  Stabes  eine  Einbussc  erleidet,  wird  durch  die  folgenden 
Beobachtungen,  die  meist  in  Gehler's  physikalischem  Wörterbuch  n.  B.  4,  163 
zusammengestellt  sind,  wahrscheinlich.  Es  bemerkten  nämlich  schon  163  t  Lucas  Fox  34 
und  1731  Christ.  Middleton  33,  dass  in  der  Hudsonsbay  die  Compassnadeln  ihrer 
Schiffe  die  Beweglichkeit  verloren.  Heinr.  Ellis  84,  welcher  1746  und  1 7 47 ,  und 
Capt.  Ross35,  welcher  1818  in  denselben  Gewässern  ähnliche  Beobachtungen 
machten,  überzeugten  sich,  dass  nicht  die  Nähe  des  magnetischen  Nordpols,  noch 
die  Nachbarschaft  von  Bergen,  sondern  die  niedrige  Temperatur  die  Ursache  der 
Erscheinung  sei,  indem  die  Magnetnadeln  in  geheizten  Räumen  die  Beweglichkeit 
wiedererhielten.  Nach  Versuchen  von  Dr.  Santis,  über  welche  von  einem  Un- 
genannten 3fi  berichtet  wird,  soll  sogar  bei  genügend  grosser  Kälte  die  Magnetnadel 
dauernd  ihre  Eigenschaft  verlieren,  sich  nach  den  Erdpolen  einzustellen  und  einer 
Eisenstaugc  zu  folgen ,  ja  sie  soll  sogar  von  einem  Magneten  nicht  mehr  angezogen 
oder  abgcstosscii  werden  (!).  Ein  dagegen  angeführter  Versuch,  darin  bestehend, 
dass  eine  in  mit  Schwefelkohlenstoff  getränkten  Leinzeug  gewickelte  und  in  starker 
Zugluft  bis  unter  den  Gefrierpunkt  des  Quecksilbers  erkältete  Magnetnadel  nichts 
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Aehnlichcs  zeigt«,  »darf  nicht  7.ur  Widerlegung  der  obigen  Beobachtungen  als  ge- 
nügend angesehen  werden.  Ebenso  wenig  möchte  ich  einen  Versuch  dagegen 
anführen,  den  ich  bezüglich  jener  Bemerkung  selbst  anstellte.  Ich  umgab  nämlich 
einen  Magnetstab  von  IOOM,m  Länge  und  I7,um  Breite  und  Dicke  ringsum  mit 
verdampfendem  Kohlensäureschncc,  wodurch  er  einer  Temperatur  von  -^57°  C. 
ausgesetzt  wurde,  aber  eine  in  der  Nachbarschaft  äusserst  beweglich  aufgehangene 
Magnetnadel  immer  noch  stärker  ablenkte,  als  vorher  und  nachher,  wo  er  .steh  in 
einer  Temperatur  von  wenig  mehr  als  0°  befand.  Zu  gleichem  negativen  Ergcbniss 
kam  A.  Ermax  37 ,  indem  er  fand,  das«  eine  Nadel  bei  -f-  13"  zu  10  Schwingungen 
«5,58  Secunden  gebrauchte,  bei  —  9°,5  aber  nur  25,5  Seeuuden,  also  in  der  Kälte 
stärker  geworden  war.  In  allen  augeführten  Fallen  sind  nämlich  die  Temperotur- 
differenzen  ziemlich  gering  gewesen  und  jedenfalls  hat  die  Einwirkung  der  Kälte 
nur  unverhältuissmässig  viel  kürzere  Zeit  stattgefunden,  als  während  der  Polarreisen, 
auf  denen  jene  eigenthümliehc  Wirkung  beobachtet  worden  ist.  Auch  ist  zu 
bedenken,  dass  in  keinem  von  allen  Versuchen  die  chemische  und  physikalische 
Beschaffenheit  des  Stahles  näher  erwogen  wurde,  aus  dem  die  Nadeln  bestanden, 
und  es  ist  wohl  denkbar,  dass  von  dieser  das  Verhalten  des  Magnetismus  wesentlich 
abhängen  dürfte.  Dazu  kommt  noch,  dass  Ktjpffkr  38  versichert,  er  habe  sich 
durch  sorgfältige  und  vielfache  Versuche  überzeugt,  dass  Magnete  auch  durch 
Erkältung  etwas  von  ihrer  Kraft  verlieren,  ebenso  wie  durch  Erwärmung.  Die 
Frage  also,  ob  die  Magnete  in  grosser  Kälte  eine  dauernde  und  wesentliche 
Einbusse  an  Kraft  erfahren,  ist  noch  nicht  als  erledigt  zu  betrachten. 

Was  die  andern,  einer  selbständigen  Polarität  fähigen  Substanzen  betrifft,  so 
bat  Erma*  sy  noch  Magneteisenstein  und  Nickel  untersucht.  In  Betreff  des  Nickel 
haben  sich  nur  schwankende  Resultate  ergeben,  jedesmal  nach  Beendigung  einer 
Versuchsreihe  fand  sich  nämlich  eine  bedeutende  Verstärkung  des  der  schwingenden 
Prüfungsnadcl  nächsten  Poles,  und  es  scheint  somit,  als  ob  sich  das  Nickel  dem 
weichen  Eisen  ähnlieh  verhalte,  d.  h.  von  den  gewöhnlichen  Temperaturen 
aufwärts  bis  zur  beginnenden  Gluth  eine  grössere  Magnetisirungs- 
fähigkeit  beweise.  —  Der  Magneteisenstein  dagegen  erleidet  durch  Temperatur- 
erhöhung ebenfalls  Kraftverluste,  aber  in  bei  weitem  geringerem  Grade,  als  ge- 
strichene Stahlstäbe.  Ein  rcchtwinkhYhes  Prisma  aus  Magneteisenstein  von  36,8  Zoll, 
5  und  10,5  Linien  in  Seite,  äusserte  auf  eine  vor  ihm  schwingende  Nadel  folgende 
Kräfte: 

t.      0,886      0.880      0,864       0,85*  . 
bei  Temperaturen:    0°    I66°,4     I8I«3    230<\6  245°,?. 

„Der  Magneteisenstein  hatte  daher  0,85  seiner  anfänglichen  Kraft  behalten  bc| 
derselben  Temperaturerhöhung,  die  einer  Stahlnade)  nur  etwa  0,18  der  ihrigen 
gelassen  haben  würde." 

V.  Während  nach  dem  Gesagten  polare  Magnete  in  höheren  Temperaturen 
ihre  Kraft  verlieren,  zeigt  sich,  dass  weiches  Eisen  und  unmagnetischer  Stahl  in 
der  Weissglühhitze  nicht  einmal  mehr  von  gewöhnlichen  Magneten  angezogen 
werden.  Schon  W'illia»  Gilbert**  bemerkte,  dass  heftig  glühendes  Eisen 
nicht  mehr  dem  Magneten  folgt,  wohl  aber,  wenn  es  etwas  von  der  Hitze 
verloren  hat.  Musschesbroek  39  glaubt  zwar  das  Gegcutheil  gefunden  zu  haben, 
doch  rechtfertigte  Bru6maxs  40  die  erstere  Behauptung,  indem  er  nachwies,  das« 
Müsschbkbroek  das  Eisen  nicht  während  der  stärksten  Gluth  geprüft  haben  konnte. 
Cavallo41  fügte  dem  noch  die  Bemerkung  hinzu,  da6S  das  weiche  Eisen  ih  einer 
der  Glühhitze  näheren  Temperatur  dem  Magneten  mehr  folge,  als  der  weiche  Stahl, 
CjHristie  *8  erweiterte  dieses  dahin,  dass  das  weich*  Eisen  sogar  mit  einer 
Temperaturzunahme  für  magnetische  Reactionen  empfänglicher  werde,  und  Küpffer  ** 
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sprach  endlich  ans,  dass  das  weiche  Eisen  in  der  dunkelsten  Rothglüh- 
hitzc  sogar  das  Maximum  der  Fähigkeit  besitze,  magnetische  Verth  eil  ung 
anzunehmen.  Durch  einen  einfachen,  von  Ritchie  43  angegebenen  Versuch 
lässt  sich  diese  Thatsachc  folgendermassen  veranschaulichen.  Ein  starker  Eisendrath 
wird  in  die  Gestalt  abc  der  Fig.  298  gebogen  und  zwischen  seinen  Enden  a  und  b 

ein  Magnetpol  &  so  aufgestellt,  dass  er 
nach  keiner  Richtung  eine  Ablenkung 
erfährt,  so  lange  der  Drath  kalt  ist. 
~-  —  -  -  „  Wird  dann  der  Drath  ein  paar  Zoll  vom 
Ende  b  bis  zur  Weissgluth  erhitzt,  so 
wird  die  Nadel  von  a  stärker  angezogen. 
Erkaltet   demnächst   der   Drath   bis  zur 

r  f n  998 

Rothgluth,  so  wird  £  von  b  stärker  an- 
gezogen ,  als  von  «,  und  erkaltet  er  noch  weiter,  so  tritt  ullmälig  das  ursprüng- 
liche Gleichgewicht  wieder  ein.  Ist  s  ein  Südpol,  wird  bei  c  das  j  Ende 
eines  Magnetstabes  angelegt  und  dann  das  Ende  b  bis  zur  Weissgluth  erhitzt,  so 
wird  s  von  a  stark  "JJ^^"  „  { •     Während  der  Rothgluth  wird  aber  s  von  b 


d3 


stark  anSezo&en  j. 
abgestossen  ) 

E.  Becquerel44  fand,  dass  die  Magnctisirungsfähigkcit  des  weichen  Eisens  bei 
der  Kirschrothgluth  verschwindet,  und  dass  zwischen  der  gewöhnlichen  Temperatur 
und  der  Dunkelrothgluth  sich  sein  Magnetismus  um  4/100  vermehrt.  Auch  für 
Gusseisen  und  Stahl  findet  er  eine  Vermehrung  der  magnetischen  Vertheilungs- 
fähigkeit  mit  der  Temperatur,  so  dass  dieselben  vor  dem  ebenfalls  bei  der 
Kirschrothgluth  (?)  statthabenden  magnetischen  Grenzwerth  denselben  speeifischen 
Magnetismus  hätten,  als  das  weiche  Eisen.  Es  muss  bemerkt  werden,  dass  die 
Messungen  mit  einer  Torsionswage  angestellt  wurden,  in  welcher  die  Substanzen 
mittelst  eines  Platiubügcls  an  einem  Torsionsdrath  von  Platin  aufgehangen  waren. 

VI.  Stellt  man  weiches  Eisen  in  die  Richtung  der  Neigungsnadel,  so  wird 
bekanntlich  das  untere  Ende  nordpolar,  das  obere  südpolar.  Es  wurde  aber  schon 
1694  von  einem  Experimentator  J.  C.  46  beobachtet,  dass,  im  Gegensatz  zu 
permanenten  Magneten,  Stäbe  und  Drähte  von  Eisen  in  dieser  Richtung  stehend  und 
an  einem  Ende  erhitzt,  daselbst  einen  stärkeren  Pol  zeigen,  als  wenn  sie  kalt  sind, 
indem  sie  eine  dagegen  gehaltene  Piüfungsnadcl  in  der  Hitze  stärker  anziehen, 
als  nach  dem  Erkalten. 

Diese  Versuche  sind  vielfach  wiederholt  worden,  z.  B.  von  du  Fat4*, 
Servington  Savery47,  Cavallo  48  u.  A.,  am  ausführlichsten  von  Barlow  *•  Er 
kam  zu  dem  Ergebniss,  dass  in  der  gewöhnlichen  Temperatur  verschiedene  Eisen- 
und  Stahlsorten  desto  leichter  durch  den  Erdmagnetismus  Polarität  annehmen,  je 
weicher  sie  sind.  Diese  Empfänglichkeit  verhielt  sich  z.  B.  für  weiches  Eisen  und 
harten  Gussstahl  wie  100  :  49,  und.  Gusseisen  zeigte  sich  noch  etwas  schwächer. 
Glühende  Eisen-  und  Stahlstangcn  auf  einem  passenden  Gestell  in  die  Richtung  der 
Neigungsnadel  gebracht,  und  in  der  Nachbarschaft  einer  Bussole  der  allmäligen 
Erkaltung  überlassun ;  zeigten  in  Ucbereinstimmung  mit  älteren  Versuchen,  dass 
alle  Sorten  in  der  Weissglühhitze  keine  Wirkung  auf  die  Nadel  ausübten,  dass 
aber  in  der  dunklen  Rothglühhitze  das  Gusseisen  sich  etwas  stärker  magnetisch 
bewies,  als  die  andern  8orten. 

Bei  Gelegenheit  dieser  Versuche  entdeckte  er  in  Gemeinschaft  mit  Bonntcastle 
die  sonderbare  Thatsache,  dass,  während  die  Eisenstäbe  in  der  Weissglüh- 
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hitze  keine  Ablenkung  an  der  Compassnadcl  hervorbrachten,  sie  in 
der  Rotbglöhhitzc  eine  umgekehrte  Polarität  annahmen  von  der- 
jenigen, die  sie  in  Folge  des  Erdmagnetismus  annehmen  sollten.  Diese 
Ablenkung  war  am  stärksten,  wenn  die  Milte  des  zu  prüfenden  Stabes 
nicht  weit  über  oder  unter  der  Horizontalebcne  der  Nadel  sich  befand. 
Standen  dagegen  die  Enden  der  Stäbe  in  dieser  Ebene,  so  wurde  gar 
keine  Ableukung  beobachtet.  In  der  Blutrothglühhitze  wechselte  die 
Polarität,  und  schlug  in  die  normale  um,  bei  welcher  es  mit  weiter 
fortschreitender  Erkaltung  verblieb.  Versuche  über  eine  Ablenkung  jenseits 
der  Enden  der  Stäbe  scheinen  nicht  angestellt  worden  zu  sein.  Als  einzig 
wahrscheinliche  Erklärung  dieser  sonderbaren  Erscheinung  giebt  der  Verfasser  an, 
dass  die  Enden  der  Stangen  schneller  erkalten  als  die  Mitte,  somit  fähig  werden, 
durch  den  Erdmagnetismus  Polarität  zu  erhalten,  welche  Fähigkeit  der  Mitte  noch 
abgeht.  Dadurch  entstehen  an  den  Enden  zwei  gesonderte  Magnete  mit  nor- 
maler Polarität,  also  wird  die  Mitte  durch  zwei  scheinbar  anormale  Pole  be- 
grenzt, die  in  einander  zu  einer  IudilTcrenzstelle  überfliesen  in  dem  Maasse 
als  die  Erkaltung  fortschreitet,  und  dann  die  normale  Polarität  der  Enden  allein 
zurücklassen. 

Zu  derselben  Erklärung  kommen  Serbeck60,  sowie  Kupffer  *2.  Ucber  die 
Einrichtung  des  Gestelles  für  die  während  der  Erkaltung  zu  beobachtenden  Nadeln 
ist  bei  Barlow  nichts  Näheres  mitgethcilt.  Vermuthlich  war  es  so  beschaffen, 
dass  in  Folge  desselben  die  Erkaltung  von  den  Enden  nach  der  Mitte  verschritt. 
Fasst  man  nämlich  eine  glühende  Eisenstange  mit  kalten  Zangen  an  zwei  Stellen 
a  und  6  der  Fig.  299,  die  dem  Ende  nahe  liegen,  so  lassen  sich  vier  Pole  n(,  s,,  n 
und  *  in  deren  Nachbarschaft  nachweisen,  von  denen  n,  und  s  mit 
fortschreitender  Erkaltung  nach  der  Richtung  der  Pfeile  rücken,  bis 
sie  in  der  Mitte  angekommen  sich  zur  gegenseitigen  Vernichtung 
vereinigen.  Barlow  dürfte  nur  diese  beiden  Pole  untersucht,  die 
Pole  n  und  s,  aber  unbeachtet  gelassen  haben.  —  Wird  aber  die 
Stange  mit  einer  in  der  Mitte  c  der  Fig.  300  angreifenden  kalten 
Zange  in  der  Richtung  der  Neigungsnadel  gehalten,  so  bilden  sich 
nur  die  normalen  Pole  n  und  s,  welche  mit  fortschreitender  Erkaltung 
nach  den  Enden  rücken. 

Kupffer  glaubt  nun,  es  habe  Barlow  um  deswillen  die  Pole  n 
und  s,  der  Fig.  299  übersehen,  weil  dieselben  jenseits  und  ausserhalb      F>'g  m. 
der  Stabenden  gelegen  haben  könnten.    Denn  er  beobachtete,  dass, 
wenn   die  IndifTerenzstelle  eines  Magnetstabes  nicht  in  dessen  Mitte 
liegt,   der  eine  Pol  (d.  i.  der  Mittelpunkt  der  auf  eine  in  die  Nachbar- 
schaft befindlichen  Nadel  wirkenden  Kräfte)  näher  an  demjenigen  Stab- 
ende zu  suchen  ist,  welchem  sich  der  Indiffcrenzpunkt  angenähert  hat, 
und  habe  sich  letzterer  sehr  angenähert,  so  liege  der  Pol  sogar  um 
eine  beträchtliche  Grösse  ausserhalb  des  nächsten  Stabendes. 

Auffällig  ist  es,  dass  Barlow  jene  beiden  normalen  Pole  nicht 
beobachtete,  obschon  er  seiner  Erklärung  zufolge  sicher  darnach  gesucht 
haben  muss,  und  dass  sie  Seebeck,  wie  es  scheint,  nur  darum  hervor- 
brachte, weil  er  die  Erkältung  der  Eisenstange  in  der  Nähe  der  Enden  ff*  soo. 
vornahm  und  nicht  an  den  Enden  selbst.  Sollte  also  wirklich  die  anormale 
Polarität  in  Barlow's  Versuchen  sich  dargeboten  haben,  so  möge  hier  einstweilen 
die  Versicherung  genügen,  dass  auch  diese  sich  erklären  lässt,  bezüglich  der 
Erklärung  selbst   mag  aber  auf  die  später  folgende  Theorie  des  Magnetismus 
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VII.  Der  Einflnss  der  Temperatur  auf  die  magnetischen  Eigenschaften  anderer 
als  eisenhaltiger  Substanzen  hat  zu  ganz  analogen  Ergebnissen  geführt.  In  sehr 
hohen  Temperaturen  zeigte  sich  nämlich  überall  eine  Abnahme  der  ,  Fähigkeit, 
magnetische  Verkeilungen  kund  zu  geben.  Pouillbt  m  fand,  dass  Kobalt  über 
die  hellste  Rothglühhitze  hinaus  noch  seine  magnetischen  Eigenschaften  bewahrt, 
und  das  bestätigte  Faradat  **,  indem  er  (zufolge  der  letzten  der  citirten  Unter- 
suchungen )  sich  überzeugte ,  dass  diese  Temperatur  dein  Schmelzpunkt  des  Kapfers 
nahe  liegen  müsse.  Für  Nickel  fand  Pouillet  die  magnetische  Grenze  bei  350°  C. 
etwa  beim  Schmelzpunkt  des  Zink,  und  Faradat  bei  etwa  370°  C  (oder 
630  —  640 0  F).  Nach  Pouillet  verliert  Chrom  seine  Magnetisirungsfahigkeit 
schon  unterhalb  der  dunklen  Rothgluth ,  und  Mangan  ist  nur  bei  — 20°  bis 
—  30°  C.  magnetisch,  welche  letztere  Beobachtung  im  Wesentlichen  auch  von 
Berthier  fi3  bestätigt  wird.  Faradat  hat' Jedoch  das  Chrom  gar  nicht  magnetisch 
finden  können,  und  was  die  schwachen  Spuren  von  Magnetismus  betrifft,  die  er 
au  einem  Stück  Manganmetiii  nachweisen  konnte,  so  glaubt  er,  dass  sie  von 
schwachen  Verunreinigungen  mit  Eisen  hergerührt  haben ,  sowie  er  das  Chrom 
auch  nicht  in  niedrigen  Temperaturen  und  das  Mangan  alsdann  wenigstens  nicht 
stärker  magnetisch  fand.  Faradat  erkältete  die  untersuchten  Substanzen  entweder 
in  verdampfender  schwefliger  Säure  oder  in  einem  Gemenge  von  Kohlensäureschnee 
und  Aethcr,  und  prüfte  sie  dann  an  einem  astatischen  Magnetsystem  mit  kurzen 
Nadeln.  Gegen  diese  Beobachtungsmethodc  ist  zunächst  einzuwenden,  dass  die 
immerhin  schwachen  Nadeln  überhaupt  nur  eine  schwache  Vertheilung  des  Magne- 
tismus hervorbringen  können,  und  die  sonach  gewonnene  äusserst  geringe  Kraft 
das  ganze  astatische  System  in  Bewegung  setzen  muss,  wenn  eine  Aeusserung 
derselben  wahrgenommen  werden  soll.  In  Wahrheit  ist  auch  Faradat  durch 
spätere  bessere  Beobachtungen  zu  mehrfach  modificirten  Ergebnissen  gekommen, 
durch  die  älteren  war  er  sogar  verleitet  worden,  längere  Zeit  die  magnetischen 
Eigenschaften  des  Kobalt  in  Abrede  zu  stellen. 

Ausser  den  genannten  untersuchte  Faradat  noch  eine  grosse  Anzahl  anderer 
Substanzen  und  zwar: 


In  ähnlicher  Weise  wie  die  zuvor  genannten ,  doch  ohne  eine  derselben  magnetisch 
wirksam  zu  finden.  Nichts  destoweuiger  bleibt  aber  um  deswillen,  weil  Eisen  und 
andere  Substanzen  in  hohen  Temperaturen  ihre  Magnetisirungsfahigkeit  verlieren, 
noch  immer  die  Wahrscheinlichkeit  bestehen,  dass  nur  ein  Temperaturunterschied 
oder  ein  damit  in  Zusammenhang  stehender  anderweitiger  Zustand  der  Materie  es 
bedingt,  ob  Zeichen  der  Magnetisirung  hervortreten  oder  nicht.  Die  Erkältung  kann 
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ja  im  Vergleich  mit  der  Erhitzung,  der  man  die  Substanzen  auszusetzen  vermag, 
nur  bis  zu  einem  geringen  Grade  fortgesetzt  werden. 

E.  Bkcqüebel  44  fand  durch  die  schon  in  Nr.  V  besprochene  Untersuchungs- 
niethode  die  magnetische  Grenze  des  Nickel  schon  bei  400°  C.  und  die  des  Kobalt 
bei  der  Wdssglühhitze.  Die  Kohlcnstoffvcrbiuduugeu  beider  Metalle  verhielten  sich 
wie  die  Metalle  selbst.  Auffällig  ist  es  aber,  dass  diesen  Untersuchungen  zufolge 
eine  Stange  von  weichem  hämmerbaren  Nickel  unter  Einfluss  eines  Magneten  eine 
gleiche  Schwingungsdauer,  also  denselben  speci  Aschen  Magnetismus  haben  soll,  als 
eine  weiche  Eisenstange  von  gleicher  Länge  und  gleichem  Gewicht,  und  dass 
Becqüerel  ein  gleiches  .Verhalten  auch  für  den  Kobalt  voraussetzt. 

VIII.  In  derselben  Abhandlung  finden  sich  auch  Versuche  über  den  Einfluss 
einer  mechanischen  Verkeilung  des  Eisens  auf  dessen  magnetisches  Verhalten. 
Wurde  eine  Stange  von  uumaguetischcr  Substanz,  in  welcher  mehr  oder  weniger 
Eisen  glekhmässig  vertheilt  war,  unter  Einlluss  eines  Magnetstabcs  geprüft,  so 
fand  sich,  dass  die  Elementarwirkung  des  Magneten  porportioual  dem  Quadrate 
der  Menge  des  vertheilteu  Eisens  war,  wenn  dasselbe  eine  grössere  Dichtigkeit  als 
■/io  von  der  des  massiven  Eisens  hatte.  War  aber  das  Eisen  noch  feiner  ver- 
theilt, so  verhielt  sich  jene  Elementarwirkung  nur  wie  die  einfache  Dichtigkeit 
desselben.  Im  L'ebrigen  war  es  gleichgültig,  ob  das  Eisen  in  Form  von  Fcilspähnen 
oder  in  dem  noch  feineren  Pulver  dem  Magneten  dargeboten  wird,  wie  man  es 
durch  Reductiou  des  Eiseuoxyd  mit  Wasserstoff  erhält. 

Wird  Kobaltschwamm  zusammengedrückt  oder  geschlagen,  so  nimmt  seine 
Coercitivkraft  in  bedeutendem  Maassc  zu. 

IX.  Was  endlich  den  Einfluss  des  Magnetismus  auf  Krystallisatiou  und  chemische 
Wirkung  betrifft,  so  haben  die  vielen  darüber  angestellten  Versuche  zu  so  entgegen- 
gesetzten Ergebnissen  geführt,  dass  es  geniigen  mag,  auf  die  Zusammenstellung 
der  hierauf  bezüglichen  Literatur  zu  verweisen,  wie  sie  von  Gmelim  54  ausführlich 
gegeben  worden  ist   


>  Lehma»*.  *  Novi  coimuciitarii  academiae  Pctropolitanae.  13.  368  (1766  —  87).  Petropoli 
1768. 

3  Bruomaxs.  Magnetismus  seu  de  affinitatibus  magneücis  observationes  academicae.  Leiden 
1778.  4.  —  *  Uebersetzt  von  Eschenbach.    Leipzig  1781.    S.  161. 

3  Brlumass.  *  Philosophische  Versuche  über  die  magnetische  Materie.  Deutsch  von 
Eschesbach.    Leipzig  178t.    S.  293. 

•  v.Arnim.    *  Gilb.  Ann.    3-49  (1800). 

•  Ritter.    *  Gilb  Ann.    4.  13  (1800). 

•  Cavallo.  *  Abhandlungen  vom  Magnet  Aus  dem  Englischen.  Leipzig  1788.  S.  17*  ff. 
7  Besäet.    Philosoph.  Trantact.  for  179t.  —  Gren's  Journal  der  Physik.    7.  372. 

•  Coulomb.    Journal  de  physique.    T.  54,  p   240.  367.  454.    Vortrag  vor  dem  Institut 
national  im  Juni  1802.  —  Daraus  in  'Gilb.  Ann.  Bd.  II,  S  254  u.  367  (1802)  und 
Bd.  12,  S.  194  (1803).    Ferner  iu  Afra»,  de  rinst.  de  France  181 1  und  daraus  in  •Gill) 
Ann.  64.  393  (  1820). 

»  Biot.  •  Tratte"  de  physique  experimentale.  3.  117  ff.  (Paris  1816).  —  üebers  von  Fechser 

(Leipzig  1829).    4.  84. 
»•  Gilbert  in  •  Gilb.  Ann.    12.  204  (  1803). 
11  Biot.    FrVeu  Mmentaire  de  physique.    2'  ed.    2.  78. 
11  Lame.    Court  de  physique.    •lieber»,  von  Schnuse.    3.  143. 

de  Haldat.    Viren,  de  F ElectriciM.    3.  285  (1843).  —  Aus  Comptet  rend.  (841  und 

Htm.  de  rAcad.  de  yancy.  1841. 
14  le  Baillip.  *Pogg.  Ami.    10.  507  (1827)  aus  Bull,  universcl  des  sciences.    Sect.  1, 

T8   p  8T 

»»  Saig'et.  Bulletin  untrer*.  V.  9,  p.  89.  167.  239.  Vergl.  Dove  in  •  Pogg.  Ann.  54.  225 
(1841).  'Ann.  de  ch.  et  de  pH.  (3.J  4.  358.  -  Auch  •Baumgartner  und  Ettinghausen 
Zeiuichr.  4.  492  (1828). 

»  Mumcke.    'Pogg.  Ann.  6.  3GI  (1826). 
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»r  Seebeck.  Abhandig.  der  Berliner  Akad.  von  1 827.  S.  147.  —  'Pogg.  Ann.  40.  203 
(1827). 

>•  A.  C.  Becquerel.    'Ann.  de  ch.  et  de  ph.    36.  337.  —  •  Pogg.  Ann.  12.  622  (1828). 
19  de  Haldat.    Ann.  de  ch.  et  de  phys.    t.  6ö.    Daraus  in  *  Aren,  de  Ttlectr.    3.  283 
(4834). 

80  A.  de  la  Rive.  *  Ampere  Itecueil.  p.  285..—  .4m».  de  ch.  et  de  ph.  24.  48.  —  Lu  ä  Ii 
toc.  de  phys.  et  de  l'hist.  natur.  de  Ct'neve  le  4.  sept.  1822. 

"  Ampere.  *  Matmille  Journ.  de  phys.  ct.  93.  447  (4821).  —  *  Gilb.  Ann.  72.  136  (  1822). 

12  A.  C.  Becquerel.  'Ann.  de  ch.  et  de  ph.  25.  269  (4  824 ).  —  'Pogg.  Ann.  8.  367  ( 4826).  — 
Ferner  in  *  Pogg.  Ann.  40.  292  (4827).  Aus  Bullet,  univers.  sect.  4-  T.  7,  p.  371  und 
Clobe  vom  3.  Apr.  1827.  —  Sitzg.  der  philoinat.  Gesellsch.  vom  34.  März  1827. 

43  Dove.    'Pogg.  Ann.  54.  325  (4844).  —  *  Ann.  de  ch.  et  de  ph.  [3].  4.  358  (4812)  im 


34  Dove's  Diflerentialinductor  für  Maschinenelektricität.    Näheres  darüber  in  •  Pogg.  Ann. 

54.  310  (4844  )  und  an  vielen  andern  Orten. 
11  Güilelmi  Gilberti  *  de  magnete  magneticitque  corporibus  et  de  magno  magnete  tellure 

physiologia  novo.  Londini  4600.  p.  66. 
M  Servimoto!*  Savery.    'Philosoph.  Trans,  for  1730.  p.  295,  Nr.  XXIV  sq. 
"  Lejiery  (le  Iiis),   'llist.  de  l'Acad.  des  scienc.  de  Paris.    An  4706.    Amsterdam  4708. 

p.  463.  —  Mdm.  de  l'Acad.  de  Paris  1706.  p.  431. 
"  Christie.    *  Pogg.  Ann.  6.  239  (1826).    Aus  Phil.  Tr.  for  1825.  pt,  4. 
»•  Hansteen.    'Pogg.  Ann.  9.  461  (  1827). 

3"  Hansteek.  *  De  mutationibus  quas  subit  inomentum  virgae  magneticae.  Christianiae  4842. 
•>  Lamoht.    U.  a.    'Pogg.  Ann.  82.  440  (  4851  ). 

"  Lucas  Fox.  Vergl.  *J.  R.  Forster,  Geschichte  der  Entdeckungen  und  SchiuTahrten  im 
Norden.    Frkf.  a.  O.  4784.  S.  417. 

33  Chr.  Middleton.  'Phil.  Tr.  for  1753.  Juli  — Oct.  Nr.  429.  —  Vergl.  Hanstees.  Unter- 
suchungen über  den  Magnetismus  der  Erde.    Christiuuia  1819.    Bd.  4,  S.  379. 

34  Ellis.    Voyage  ä  la  baie  de  Hudson.    Leyde  4  730.   p.  279.  288. 

»*  John  Ross.    Voy.  to  the  Haffinsbay.    London  4819.  4.  Appeudix  p.  XIV,  XVII,  XXIX 

*  Uebers.  v.  Nexnich.    Leipzig  4820.   S.  461.  4  75. 
39  Dr.  Sanctis.    'Ann.  de  ch.  et  de  ph.    21.  439  (1822). 
37  A.  Ermaw.    'Pogg.  Ann.  23.  485  (1831  ). 

Kupffer.    'Pogg.  Ann.  39.  226  (1836). 

39  Musschenbroek.    '  Diss.  phys.  de  magnete.    Viennae  1751.  p.  266. 

40  Bhugmans.    Citat  Nr.  3,  S.  13. 

41  Cavallo.    Citat  Nr.  6,  S.  4  90. 

43  Kupffer.  'Pogg.  Ann.  42.  424  (  4828).  —  Aus  Ann.  de  ch.  et  de  ph.   35.  50. 

43  Ritchie.  *  Pogg.  Ann.  4  4.  150  (  1828).  —  Quarlerly  Journ.  of  science.  N.  s. ,  Nr.  6,  p.  288- 

44  E.  Becouerel.  '  Compt.  rend.  20.  1708  (1843  stfance  du  0  Juin).  Archive*  de  relectricitt 
5.  194.  —  L  inst.  Nr.  598. 

44  J.  C.    •  Phil.  Tr.  for  I69i.    p.  257,  Nr.  3. 

46  du  Fay.  '  Ilist.  de  l'Acad.  des  sc.  de  Paris.  Annee  1728.  Amsterdam  4  732.  —  Mem. 
de  l'Acad.  de  Paris.    Annee  1728.    p.  361. 

47  Servington  Savery.  U.  a.    *  XXV  der  unter  21  citirten  Abhaudlg. 

48  Cavallo.    *  Citat  Nr.  6,  S.  54. 

49  Barlow.  *  Gilb.  Ann.  73.  229  (1823).  —  Aus  den  Phü.  Tr.  for  1822.  p.  1.  —  Gehler'* 
physik.  Wörter!»,  n.  B.  6.  810.  —  'Barlow.  An  essatj  on  magnetic  altractions  etc. 
Second  ed.    London  1823    p.  142  sq. 

90  Seebeck.  '  Pogg.  Ann.  10.  47  (  1827).  —  Akad.  der  Wissonsih.  zu  Berlin  vom 
22.  März  1827. 

91  Pouillet.  Eldments  de  phys.  et  de  mtUor.  T.  I.  Pt.  2.  p.  89.  Daraus  u.  a.  in  'Pogg 
Ann.  37.  429-    Anm.  (1836). 

61  Faraday.    »  'Pogg.  Ann.   37.  423.  (  I83C)  aus  Philo».  Mag   [3.]  8.  177. 
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§.  42.     Paramagnetisrnus  und  Diamagnelismus;  besonders  der  festen  und 

tropfbaren  Korper. 

Auf  die  im  vorigen  Paragraphen  zusammengestellten  Thatsachen  beschränkte 
sich  ungefähr  die  Kenntnis«  von  den  Aendeningcn  der  Magnetkräfte/  als 
Faraday  im  Jahre  <8i.'i  abermals  mit  einer  wichtigen  Entdeckung  überraschte. 
Ef  hatte  gefunden,  dass  ein  polarisirter  Lichtstrahl,  welcher  sich  durch  eine 
tropfbarflüssige  oder  difreh  eine  feste  amorphe  oder  dem  regelmässigen  Kristall- 
system angehörige  Substanz  bewegt,  eine  Drehung  der  Polarisationscbene  erfahrt, 
sobald  die  Substanz  dem  Einfluss  des  Magnetismus  ausgesetzt  wird.  Ingleichen 
hatte  er  nachgewiesen,  dass  alle  Körper,  ohne  Ausnahme,  gegen  starke  magne- 
tische Kräfte  dadurch^rcagiren,  dass  sie  entweder  angezogen  oder  abgestossen 
werden.  Der  zweite  Theil  der  Entdeckung  mag  als  der  allgemeinere  zuerst 
behandelt  werden,  in  Gemeinschaft  mit  denjenigen  Erweiterungen,  die  dieses 
Gebiet  durch  andere  Forscher  erfuhr. 

Durch  Faradays  Entdeckung  ist  zunächst  dargethan  worden,  dass  der 
Magnetismus  eine  aller  und  jeder  Substanz  zukommende  Kraft  ist. 
Insofern  aber  der  Magnetismus  translatorische  Bewegungen  zu  veranlassen  im 
Stande  ist,  reagiren  verschiedene  Körper  entgegengesetzt  gegen  denselben.  Einige 
werden  nämlich  in  ihrer  ganzen  Masse  von  jedem  einzelnen  Magnetpol 
angezogen,  wie  dies  schon  lange  für  das  Eisen  bekannt  ist.  Hängt  man  einen 
solchen  Körper  in  länglicher  Form  zwischen  zwei  einander  zugekehrten  Polen 
eines  starken  Elektromagneten  auf,  so  stellen  sie  sich  mit  ihrer  Längsrichtung 
axial,  d.  h.  von  Pol  zu  Pol.  Diese  werden  para magnetische  Körper  (oder 
magnetische  Körper  im  engeren  Sinne)  genannt,  und  hierzu  gehören 
ausser  Eisen  vorzüglich  noch  Nickel,  Kobalt,  Chrom,  Mangan,  Cer,  sowie  deren 
Oxyde,  Salze  und  Lösungen  mit  wenigen  Ausnahmen.  Sehr  stark  magnetisch 
ist  auch  das  Sauerstoflgas,  schwächer  das  Stickoxydgas.  Schwach  paramagne- 
tisch zeigten  sich  noch  Platin,  Titan,  Palladium,  vielleicht  auch  Rhodium,  Irid 
und  Osmium  und  die  meisten  Oxyde  und  Salze  derselben.  Alle  anderen 
Körper  werden  aber  in  ihrer  ganzen  Masse  von  jedem  einzelnen 
Magnetpol  abgestossen,  und  stellen  sich,  wenn  sie  in  länglicher  Form 
zwischen  zwei  Magnetpolen  an  einem  Faden  in  horizontaler  Ebene  leicht  beweglich 
aufgehangen  werden,  äquatorial,  d.  h.  senkrecht  zu  der  Verbindungslinie  der 
Pole.  Diese  werden  dia magnetische  Körper  genannt  Die  letztere  Er- 
scheinung zeigen  am  deutlichsten:  Wismuth,  reines  Antimon,  Phosphor,  Wachs. 

Ein  äusseres  Unterscheidungszeichen  zwischen  paramagnetischen  und  dia- 
magnetischen  Körpern  ist  nicht  nachzuweisen.  Im  Allgemeinen  sind  die  ersteren 
dunkler  gefärbt,  als  die  letzteren.  Doch  giebt  es  von  dieser  Regel  sehr  viele 
Ausnahmen. 

Die  diamagnetische  Abstossung  geschieht  mit  ungleich  geringerer  Kraft,  als 
man  im  Allgemeinen  bei  den  paramagnetischen  Anziehungen  zu  sehen  gewohnt 
ist  Deshalb  ist  eine  ausserordentliche  Deweglichkcit  der  zu  prüfenden  Körper 
und  eine  starke  magnetische  Kraft  zur  Darstellung  der  Erscheinungen  nöthig 
Die  hierher  gehörigen  Versuche  pflegt  man  so  anzustellen,  dass  man  die  nach 
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oben  gekehrten  Pole  n  und  s  eines  auf  Taf.  1 ,  Fig.  VII,  abgebildeten  starken 
Elektromagneten  mit  Eisenstücken  von  der  Form  b  und  c  oder  d  bedeckt,  um 
sie  gewissermassen  nach  der  Mitte  hin  zu  verlängern  und  den  entwickelten 
Magnetismus  auf  ein  kleines  Feld  zu  concentriren.  In  diesem  Felde  hängt  man 
an  einem  einfachen  Coconfaden  oder  an  einer  Drehwage  oder  wohl  auch  an 
eiuer  gewöhnlichen  Wage  diejenigen  Körper  auf,  deren  magnetische  Eigenschaften 
man  kennen  lernen  will.  Nicht  immer  sind  jedoch  so  umständliehe  Mittel  zum 
Machweis  der  hierher  gehörigen  Erscheinungen  nöthig.  Vielmehr  zeigen  schon 
schwächere  Elektromagnctc ,  ja  sogar  kräftige  Stahlmagnete  die  diamagnetisebe 
Abstossung.  Auch  die  Beweglichkeit  der  diamagnetischen  Körper  darf  unter 
Umständen  sehr  vermindert  werden,  so  dass  man  sogar  mit  Wismuthspähnen 
in  ähnlicher  Weise  diamagnetisebe  Figuren  darzustellen^  im  Stande  ist,  wie 
man  magnetische  Figuren  mit  Eiscnfeilspähncn  erzeugt. 

Doch  bedürfen  die  Versuche  ausser  der  gewöhnlichen  experimentellen  Umsicht 
noch  ganz  besonderer  Vorsichtsmassrcgeln,  um  Täuschungen  auszuschliessen.  Zu- 
nächst ist  das  nothwendig  bei  Anwendung  von  Polplattcn,  deren  einander  zuge- 
wandte Enden  in  parallele  Flächen  ausgehen.  Zwischen  und  vor  solchen  Flächen 
stellen  sich  viele  Körper  ganz  anders  ein,  als  vor  zugespitzten  Polen.  Hierher 
gehören  ganz  besonders  schwach  magnetische  pulvcriormige  Substanzen,  wie 
z.  B.  Eisenoxyd,  welche  sich  vor  der  Mitte  solcher  ebenen  Polenden  parallel 
zu  denselben  stellen,  während  sie  gegenüber  dem  Rande  die  normale  Lage 
annehmen.  —  Ferner  ist  auf  die  Inductionswirkung  zu  achten,  welcher  gut 
leitende  Metalle,  z.  B.  Kupfer,  ausgesetzt  sind,  wenn  in  ihrer  Nachbarschaft 
die  Pole  des  Elektromagneten  plötzlich  in  Thätigkeit  oder  ausser  Tbätigkeit 
gesetzt  werden  durch  Schlicssen  oder  Ocffnen  des  magneüsircodeu  Strome». 
Hierdurch  werden  unter  günstigen  Umständen  die  Körper  im  ersten  Falle 
gegen  die  axiale,  im  andern  gegen  die  äquatoriale  Lage  plötzlich  bewegt,  ohne 
dass  sie  magnetisch  zu  sein  brauchen.  Selbstredend  tinden  diese  Erschei- 
nungen nicht  statt  bei  Nichtleitern  der  Eick tiici tat,  wie  Phosphor,  Wachs.  Aber 
auch  diejenigen,  bei  denen  man  sie  beobachtet,  gehen  langsam  in  die  äquatoriale 
Lage  zurück,  wenn  sie  sich  beim  Schlicssen  des  magnetisirendeu  Stromes  der 
axialen  Lage  rasch  zubewegen.  Diese  Erscheinung  hat  den  Namen  Rcvulsions- 
erscheinung  erhalten. 

Wenn  nun  aber  auch  der  Magnetismus  eine  aller  Substanz  zukommende 
Kraft  ist,  so  ist  es  doch  unabhängig  von  der  Substanz  als  solcher, 
d.h.  als  einer  chemischen  Qualität,  ob  der  Magnetismus  sich  als  Para- 
magnetismus  oder  als  Diamagnetismus  äussert,  und  ebenso  wenig  geht 
die  Stärke  des  magnetischen  und  diamagnetischen  Verhaltens  mit  der  chemischen 
Beschaffenheit  Hand  in  Hand.  Vielmehr  gehen  diese  beiden  Verhaltungsweisen 
bei  denselben  Substanzen  in  einander  über,  je  nachdem  die  Dichtigkeit  eint* 
andere  wird  oder  der  Aggregatzustand  sich  ändert  oder  die  Substanzen  sich 
chemisch  verbinden.  So  z.  B.  verhalten  sich  manche  Metalle  para magnetisch, 
wenn  sie  hartgeschlagen  sind,  diamagnetisch,  wenn  sie  durch  Glühen  wieder 
weich  gemacht  werden.  Ingleichem  ist  ein  Gemenge  von  gasförmiger  Unter- 
Balpetcrsäurc  und  Stickoxydgas  (dem  man  früher  den  Namen  salpetrige  Säure 
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gab)  paramagnetisch;  es  wird  aber  diamagnetisch,  wenn  es  durch  Kälte  zu 
einer  tropfbaren  Flüssigkeit  coercirt  worden  ist  Das  Eisen,  das  Nickel  u.  a. 
Substanzen  verlieren,  wie  bekannt,  in  hohen  Temperaturen  und  namentlich  ge- 
schmolzen fast  gänzlich  ihre  paramagnetischen  Eigenschaften.  Dasselbe  ist  für 
das  Wismuth  bezüglich  der  diamagnetischen  zu  sagen.  Wismuth  zieht  sich  beim 
Schmelzen  stark  zusammen.  Ob  aber  diejenigen  Substanzen,  die  sich  beim 
Schmelzen  ausdehnen,  wie  Paraphin,  Stearin,  Schwefel,  Phosphor,  auch  stärker 
diamagnetisch  werden,  ist  noch  nicht  mit  Sicherheit  ermittelt.  Ferner  sind 
rohes  Muskclfleisch,  Blutkörperchen,  gelbes  Blutlaugensalz  stark  diarnagnetisch, 
obwohl  sie  viel  Eisen  enthalten,  und  auch  nach  Beseitigung  des  Eisens  sich 
nicht  etwa  so  überwiegend  diamagnetisch  verhalten,  dass  man  glauben  könnte, 
es  würde  der  Paramagnetismus  des  Eisens  durch  den  Diamagnetismus  der 
anderen  «Gemengthcilc  überwogen.  Inglcichem  ist  Eisenoxyd  sehr  schwach  para- 
magnetisch  trotz  des  starken  paramagnetischen  Verhaltens  für  beide  Gemcng- 
theile.  Dahingegen  ist  aber  z.  B.  Kupferchlorid  und  Ammoniakkupferoxydul 
und  Oxyd  paramagnetisch  trotz  des  diamagnetischen  Verhaltens  vom  Kupfer  und 
des  indifferenten,  jedenfalls  nicht  paramagnetischen  des  Chlors. 

Was  insbesondere  die  Untersuchungsmethoden  für  tropfbare  Flüssigkeiten 
anbelangt,  so  können  dieselben  in  dünnwandigen  Glasröhren  eingeschlossen  und 
an  einem  ungedrehten  Seidenfaden  im  Magnetfelde  aufgehangen  werden.  Besser 
verfahrt  man,  wenn  man  sie  in  flache  Uhrgläser  oder  auf  Glimmerplättchcn 
giesst,  die  mit  einem  Siegellackrand  umgeben  sind,  und  sie  mit  diesem  auf 
die  einander  zugekehrten  Enden  der  Polplatten  stellt  Auch  kann  man  sie  mit 
Vortheil  in  schmale,  mit  parallelen  Glaswänden  versehene  Rinnen  bringen 
und  mit  diesen  zwischen  die  einander  zugewandten  Polenden  stellen.  Unter 
den  letzteren  Bedingungen  ändern  sie,  sobald  man  den  Magnet  in  Thätigkeit 
versetzt,  die  Gestalt.  Hatten  sie  sich  vorher  kreisförmig  in  der  Schaale  aus- 
gebreitet, so  wird  der  Umfang  zu  einer  ellipscnartigen  Figur  und  zwar  mit 
polar  oder  äquatorial  gerichteter  grosser  Axe,  je  nachdem  das  Verhalten  der 
Flüssigkeiten  ein  paramagnetisches  oder  ein  diamagnetisches  ist  Im  erstereu 
Falle  zeigt  gleichzeitig  das  Profil  Erhebungen  über  die  Polenden,  die,  wenn 
die  letzteren  nahe  stehen,  zu  einer  einzigen  Erhebung  über  der  Mitte  sich  ver- 
einigen. Ist  dagegen  die  Flüssigkeit  diamagnetisch,  so  zeigt  das  Profil  über 
den  Polenden  Vertiefungen,  was  mit  der  im  Wesen  des  Paramagnetismus  und 
Diamagnetismus  sich  aussprechenden  Anziehung  und  Abstosssung  im  augen- 
scheinlichsten Zusammenhang  steht. 

I.  Faraday's  Entdeckung  des  Dininagnctisimis  wurde  zuerst  durch  die  Tagcs- 
literatur  1  und  dann  durch  Veröffentlichung  eines  Briefes  an  Dumas  *  in  der  fran- 
zösischen Akademie  bekannt.  Pocillet  3  wiederholte  sofort  vor  dieser  gelehrten 
Körperschaft  die  Versuche  und  erst  später  erschienen  Originalmittheilungcn  in  der 
zwanzigsten  4  und  eine  Fortsetzung  und  Erweiterung  in  der  einundzwanzigsteii 
Keine  von  Expcrimentaluntc»suchuiigcn  über  Elektricität  * 

Um  die  schwachen  Wirkungen  des  Magnetismus  auf  andere  als  die  vorzugs- 
weise magnetischen  Körper  wahrnehmbar  zu  machen,  war  durch  Coulomb's  Drch- 
wagc  und  Aufhängung  an  Seidenfaden  bezüglich  der  Beweglichkeit  die  äusserst«1 
Grenze  erreicht;  es  blieb  nur  noch  übrig,  stärkere  magnetische  Kräfte  anzuwenden, 
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um  die  Substanzen  zu  einer  energischeren  Rcaction  zu  veranlassen,  als  das  bisher 
geschehen  war.  Zu  dem  Ende  benutzte  Faraday  Elcktromagnctc  statt  der  bisher 
fast  ausschliesslich  zur  Anwendung  gekommenen  permanenten  Magnete ,  und  nament- 
lich die  in  §.  15,  Nr.  U,  S.  97,  beschriebenen  Constructioncn.  Doch  sind  nur  zu 
wenigen  Untersuchungen  so  grosse  Apparate  nöthig.  In  gewöhnlichen  Fällen  ge- 
nügt nach  Pocgendorff's  Vorgang*  schon  ein  Eisenkern  von  etwa  20n,m 
Durchmesser  und  350 IDm  Länge,  der  hufeisenförmig  gebogen,  mit  etwa  4  Pfund 
nicht  zu  dickem  Kupferdraht  umgeben  ist  und  durch  wenige  Grove-Pocgen- 
DORFF'sche  Becher  erregt  wird.  Die  zu  prüfenden  Substanzen  hing  Faraday,  um 
sie  vor  Luftzug  zu  schützen,  in  einer  Glasflaschc  auf  (2248  •),  Welcher  später  der 
in  Fig.  17/  auf  Taf.  4  gezeichnete  Kasten  als  bequemer  substituirt  wurde.  Der  Raum 
zwischen  beiden  Polcndcn  eines  Hufeisenmagneten  heisst  das  magnetische  Feld. 

Werden  nun  zunächst  verschiedene  Körper  in  länglicher  Form  zwischen  den 
Polcndcn  des  Hufeisenmagneten  an  Coconfädcn  in  horizontaler  Ebene  leicht  beweg- 
lich aufgehangen,  so  nehmen  sie,  nachdem  der  Magnet  in  Thätigkeit  gesetzt  worden 
ist,  zweierlei  Gleichgewichtslagen  an:  Einige  stellen  sich  nämlich,  wie  z.  B.  eine 
Eisen-  oder  Kobaltnadel  mit  ihrer  Längsrichtung  von  Pol  zu  Pol,  andere  und  zwar 
die  meisten,  stellen  sich  senkrecht  zu  dieser  Richtung.  Die  erste  Richtung  ist  die 
polare  oder  axiale,  die  letztere  die  äquatoriale  (2252).  Körper,  welche  sich 
polar  einstellen,  werden  im  Allgemeinen,  sobald  man  sie,  au  der  Drchwagc  aufge- 
hangen, einem  einzigen  Pole  darbietet,  von  demselben  in  ihrer  ganzen  Masse 
angezogen;  die  sich  äquatorial  einstellenden  werden  dagegen  im  Allgemeinen 
in  ihrer  ganzen  Masse  abgestossen.  Anziehung  und  Abstossung  ist  schon 
sehr  gut  wahrnehmbar,  wenn  die  Körper  auch  nur  an  einem  längeren  Faden  aufge- 
hangen, sich  vor  einem  abwechselnd  in  Thätigkeit  und  in  Ruhe  versetzten  Elektro- 
magnetpol befinden.  Die  letzteren  Körper  nennt  Faraday  diamagnetische  oder 
dim  agnetische,  die  ersteren  magnetische,  später  paramagnetische  7  Körper, 
wo  dann  die  Bezeichnung  magnetisch  für  das  allgemeine  Verhalten  der  Körper 
zum  Magnetismus  verspart  wird.  Das  Wort  dia magnetisch  soll  darauf  hinweisen, 

dass  die  damit  zu  bezeichnenden  Körper  das  Magnetfeld 
quer  durchsetzen,  wenn  sie  sich  in  ihrer  magnetischen 
Gleichgewichtslage  befinden.  Flüssigkeiten  wurden  in  Flint- 
glasröhren von  der  Gestalt  der  Fig.  oOI  aufgehangen  und 
Fig.  zoi.  ihre  DifTcrcntialwirkung  gegen  die  ungefüllte  Röhre  geprüft 

(2279). 

Nachdem  man  das  Verhalten  der  Körper  im  Felde  der  Elektromagneten  kennen 
gelernt  hat,  kann  man  die  analogen,  nur  weit  schwächeren  Erscheinungen  im  Felde 
von  kräftigen  Stahlmagnctcu  wiederfinden.  Mit  Spiralen  ohne  Eisenkern  hat  die 
Einstellung  im  Allgemeinen  nicht  gelingen  wollen  (2273),  wohl  aber  werden  die 
Körper  in  ihrer  ganzen  Masse  durch  die  Pole  elektrodynamischer  Cylindcr  abge- 
stossen oder  angezogen,  wenn  sie  sich  an  einer  Drchwagc  befinden. 

Magnetisch  zeigten  sich  nun 

Eisen,  Nickel,  Kobalt,  deren  Oxyde  und  Salze  (2349  —  58)  ( ausser  Kaliumeisen- 
eyanür),  sowie  alle  Lösungen  derselben,  wenn  sie  nur  hinreichend  concentrirt 
sind ,  um  den  Diamagnetismus  des  Lösungsmittels  zu  uberwinden ;  —  Platin. 
Palladium,  Titan  (2292),  Osmium  und  deren  meiste  Verbindungen,  Titanoxyd, 
Manganoxyd,  Ccriumoxydulhydrat,  Chromoxydul  (23JI — 85);  —  ferner  Ccrium, 
Chrom  und  Magnesia,  sowie  deren  Verbindungen  2 ;  —  inglcichen  Bleihypcroxyd, 
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Zinkvitriol,  Papier,  mancherlei  Siegellack,  Tusche,  berliner  Porzellan ,  Flussspath, 
Mennige,  Vermillon,  Turmalin,  Graphit,  Schellack,  häufig  aoeh  Holzkohle. 

Ob  die  zu  den  Versuchen  gebrauchten  Stücke  des  Platin ,  Palladium  und  Titan 
vollkommen  rein  von  Eisen  gewesen  sind,  wird  nicht  verbürgt.  Das  magnetische 
Verhalten  des  Zinkvitrol  ist  um  desswillen  interessant,  weil  ich  ein  Paar  Cylindpr 
von  chemisch  reihern  Zink  in  der  Dicke  eines  Federkiels  besitze,  welche,  der  dem- 
nächst folgenden  Angabc  entgegen,  sich  bei  gewöhnlichen  Temperaturen  magnetisch 
zeigen,  aber  bei  einer  Temperatur  von  40°—  50°  C.  diamagnetisch  werden.  — 
Eisen  und  Nickel,  über  die  magnetische  Grenze  erhitzt,  wurden  stets  durch  Elektro- 
inagnete  axial  gerichtet,  wenn  gewöhnliche  Magnete  ihren  Dienst  schon  versagten 
(3344  und  46). 

Dagegen  wurde  die  überwiegend  grössere  Menge  der  geprüften  Substanzen 
diamagnetisch  befunden.  Die  folgende  Reihe  von  Metallen  ist  dem  Augenschein 
gemäss  nach  abnehmender  Intensität  geordnet  (2307): 

Wismuth,  Antimon,  Zink,  Zinn,  Kadmium,  Quecksilber,  Silber,  Kupfer. 
Gleichfalls  stark  diamagnetisch  und  nur  noch  vom  Wismuth  übertroffen,  sind: 
Kicsclborsaurcs  Natron  (Faraday's  schweres  Glas,  Phihs.  Trans,  for  1830,  pt.  I; 
Pogg.  Ann.  18,  515)  und  Phosphor. 
Dazu  mögen  noch  folgende  Substanzen  genannt  werden: 

Kalium,  Natrium,  Magnesium,  Calcium,  Strontium,  Baryum,  Wolfram,  Arsen, 
Blei  und  deren  Verbindungen,  namentlich  chromsaures  Kali,  chromsaurcs  Blei- 
oxyd, Platinchlorid,  Platinsalmiak,  Palladiumchlorid  u.  s.  w.  (2373  —  9G),  Gold, 
Jod,  Schwefel,  Wasser  in  allen  drei  Aggrcgatzuständcn  * ,  Alkohol,  Acthcr, 
Olivenöl,  Terpenthinöl ,  Crown-  und  Flintglas,  die  stärkeren  anorganischen  und 
organischen  Säuren,  weisse  Salze  und  ihre  Lösungen,  thicrischc  Fette,  Harze, 
Zucker,  Stärke,  Gummi  arabicum,  Holz,  Elfenbein,  Leder,  Aepfel,  Brot  (2280); 
vor  allem  aber  ist  es  merkwürdig,  dass 

Blut,  rothes  Muskclfleisch  (2285)  und  gelbes  Blutlaugcnsalz 
sich  entschieden  diamagnetisch  verhalten ,  obschon  sie  eisenhaltig  sind.  Faraday  fand 
auch  das  rothe  Blutlaugensalz  diamagnetisch  (2355)  und  Plücker  10  hatte  das  an- 
fangs bestätigt.  Nachher  11  wies  letzterer  aber  nach,  dass  es  ziemlich  stark  magnetisch 
sei,  und  dass  der  Irrthum  nur  von  einer  später  zu  behandelnden  Krystallwirkung 
herrührte. 

Wird  eine  Wismuthnadel  in  verschiedenen  Flüssigkeiten  aufgehangen,  so  richtet 
sie  sich,  ebenso  wie  in  Luft,  sehr  gut  äquatorial;  dies  geschieht  sogar  in  Queck- 
silber. In  magnetischen  Flüssigkeiten,  z.  B.  Lösungen  von  Eiscnsalzcn,  stellt  sie 
sich  wegen  der  Differenzwirkung  noch  besser  ein.  Auch  in  Gelassen  der  ver- 
schiedensten Art,  sowie  hinter  zolldicken  Schirmen  von  Wismuth,  oder  in  einem 
Eisengcfäss  von  0,17  Zoll  Wanddickc  richtet  sie  sich.  Ferner  ist  es  gleichgültig, 
ob  das  Wismuth  massiv  oder  gepulvert  angewandt  wird  (2301  —  2302). 

Werden  dagegen  Eiscnlösungcn  von  verschiedener  Conccntration  in  Röhren 
gefüllt  zwischen  den  Magnetpolen  und  in  Gclässcu  aufgehangen,  die  mit  Eisen- 
lösungen einer  andern  Conccntration  gefüllt  sind,  so  ergiebt  sich  als  allgemeines 
Resultat,  dass  jede  Röhre  sich  axial  stellt,  wenn  die  in  ihr  enthaltene  Lösung 
concentrirtcr  ist  als  die  umgebende,  und  äquatorial,  wenn  sie  weniger  coucentrirt 
ist.    Bei  gleicher  Conccntration  verhält  sich  die  Röhre  indifferent. 

II.  Analog  den  magnetischen  Figuren  hat  Pouillet  8  auch  diamagnetische 
Figuren  dargestellt,  indem  er  Pulver  von  Wismuth  auf  Papier  streute,  das  auf 
einem  flachen,  kreisförmigen  Magnetpol  lag.   Er  beobachtete,  dass  sich  das  Pulver 


•  Und  zwar  für  tropfbores  Wasser  von  Faiudat,  für  Ei*  von  Cfti'.vtik  (Sohn)*1  und  für  Wasscrilampf  von 
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in  einem  Kreise  von  geringerem  Durchmesser,  als  der  des  Magnetpols  anordnete. 
Hierauf  kommt  auch  ein  Versuch  von  Hcnt  11  hinaus,  demzufolge  sich  langsam 
entstehende  Niederschläge  über  den  Polen  eines  Magneten  ebenfalls  regelmässig  aus 
der  Flüssigkeit  ablagern.  —  Plügker  10  beobachtete  die  Bewegungen  von  ver- 
schiedenen, in  Flüssigkeiten  fein  vertheiltcn  Körpern  mit  dem  Mikroskop,  während 
sie  sich  im  Felde  eines  Elektromagneten  befanden.  Blut  von  Menschen,  Fischen, 
Ochsen  zeigte ,  dass  die  Blutkörperchen  sich  noch  diamagnetischcr  verhalten  ,  als 
das  umgebende  Serum ,  sogar  noch  dann ,  wenn  das  letztere  mit  Wasser  verdünnt 
wurde,  indem  sie  in  demselben  vor  den  Magnetpolen  zurückwichen.  Die  filtrirtcn 
und  getrockneten  Körperchen,  an  einem  Seidenfaden  aufgehangen,  wichen  eben- 
falls vor  einem  Magnetpole  zurück.  Die  Fettkörperchen  in  der  Milch  verth eilten 
sich  ähnlich.  Kartoflelinehlkörnchen  wurden  mit  Wasser  zugleich  abgestossen.  In 
verdünnter  Eisenvitriollösung  wurden  sie  aber  beim  Schliessen  des  Magneten  mit 
der  Lösung  gleichzeitig  gegen  die  Kanten  der  unterliegenden  Polplatten  getrieben, 
sonderten  sich  dort  und  wurden  dann  von  den  Polecken  nach  aussen  gestossen. 

III.  Aus  dem  eben  beschriebenen  Verhalten  paramagnetischer  und  diamagneti- 
scher Körper  geht  hervor,  dass  erstcre  im  Magnetfelde  stets  von  Stellen 
schwächerer  Kraft  zu  Stellen  stärkerer  Kraft,  die  diamagnetischen  da- 
gegen stets  von  Stellen  stärkerer  Kraft  zu  Stellen  schwächerer  Kraft 
zu  gehen  streben  (Z2G7  —  69).  Dieses  festgehalten,  verdienen  noch  einige  Er- 
scheinungen erklärt  zu  werden,  auf  welche  Faraday  aufmerksam  macht,  und  die 
für  den  ersten  Augenblick  als  Ausnahmen  jener  Regel  angesehen  werden  können. 

Zunächst  das  Verhalten  einer  Wismuthkugel  vor  einem  in  eine  Fläche  ausgehen- 
den Magneten  (5S97  —  2300).  Im  §.  il  ist  nachgewiesen  worden,  dass  die  elek- 
tromagnetische Vertheilung  im  Allgemeinen  nur  in  einer  ziemlich  dünneu  Schicht 
der  cylindrischen  Oberfläche ,  nicht  aber  im  Innern  der  Eisenkerne  stattfindet. 
Daraus  erklärt  sich,  was  man  leicht  beobachten  kann,  dass  bei  nicht  zugespitzten 
Stäben  die  magnetische  Thätigkeit  gleichsam  nur  von  den  Rändern  der  Polflächen 
ausgeht,  und  somit  sich  Eisenfeilspähne  vorzugsweise,  ja  fast  ausschliesslich  an 
diesen  anhängen.  Daraus  erklärt  sich  aber  auch  das  folgende  Verhalten  einer 
Wismuthkugel,  wenn  man  dieselbe  über  dem  flachen  Pol  eines  vertikal  stehenden 
cylindrischen  Elektromagneten  aufhängt.  Dicht  über  dem  Mittelpunkt  der  Endfläche 
bewegt  sie  sich,  namentlich  beim  Oeffncn  und  Schliessen  des  maguetisirenden 
Stromes  gar  nicht,  sondern  befindet  sich  in  einer  stabilen  Gleichgewichtslage. 
Ueber  der  Hälfte  eines  Radius  oder  noch  näher  an  dem  Rand  dieser  Endfläche  auf- 
gehangen, bewegt  sie  sich  beim  jedesmaligen  Schliessen  des  Stromes  nach  der 
Axc  des  Cylinders,  über  dem  Rande  selbst  befindet  sie  sich  in  einer  labilen  Gleich- 
gewichtslage; wird  sie  endlich  ausserhalb  des  Randes  gebracht,  so  wird  "sie  nach 
aussen  in  die  Richtung  des  verlängerten  Halbmessers  vom  flachen  Magnetpol  ge- 
stossen. Wird  ein  Eiseukegel  auf  die  Endfläche  des  Eisenkernes  gesetzt,  so  zeigt  die 
Wismuthkugel  blos  eine  Abstossung..  Wird  der  Magnet  horizontal  gelegt,  so  erfährt 
die  Wismuthkugel  vor  jeder  Stelle  der  Endkante  ein  Maximum  der  Abstossung,  wo 
sie  sich  bei  der  vorigen  Stellung  des  Eisenkernes  in  labiler  Gleichgewichtslage  befand. 
Eine  Wismuthnadel,  um  ihren  Schwerpunkt  horizontal  drehbar  aufgehangen,  zeigt 
über  oder  vor  einem  flachen  Pol  sehr  complicirte  Erscheinungen,  die  sich  aber 
alle  aus  dem  an  die  Spitze  gestellten  Princip  erklären  lassen.  Stehen  zwei  ent- 
gegengesetzte flache  Pole  einander  gegenüber,  so  werden  die  Erscheinungen  da- 
durch nur  noch  complicirtcr,  dass  sie  gegenseitig  mit  sehr  verschiedener  Intensität 
auf  einander  einwirken  und  die  in  jedem  statthabende  magnetische  Vertheilung 
inodifleireu.  So  beobachtete  Oerstkd  is,  dass  auch  Wismuth  eine  verschiedene 
Lage  annimmt,  wenn  es  an  verschiedenen  Orten  zwischen  flachen  Polcndcii  aufge- 
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hangen  wird.  Jedenfalls  ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass  alle  Untersuchungen 
*  über  das  magnetische  oder  diamagnetische  Verhalten  der  Körper,  bei 
denen  flache  statt  zugespitzter  Pole  angewendet  worden  sind,  von 
vorn  herein  mit  grosser  Vorsicht,  ja  als  verdächtig  angesehen  werden 
müssen.  Durch  flache  Polcndeu  hat  man  eine  praktische  Annäherung  an  ein 
Magnetfeld  mit  gleichmässiger  Kraftvertheilung  herbeizufuhren  gesucht;  es  ist  aber 
dadurch  jedenfalls  die  Beobachtung  erschwert,  statt  erleichtert  worden.  Thomson  14 
äussert  darüber,  dass  es  unmöglich  sei,  in  einem  auch  noch  so  kleinen  endlichen 
Räume  des  Magnetfeldes  eine  gleichförmige  Vcrtheilung  der  Kraft  zu  bewirken, 
wenn  man  sich  dieser  oder  irgend  einer  andern  Anordnung  bediene.  Nur  im  Innern 
eines  Magneten  sei  ein  Feld  von  gleicher  Kraft  denkbar,  aber  nicht  praktisch 
ausführbar.  Es  genüge  nur  eine  Ebene,  normal  zur  Axc  des  Feldes  und  mitten 
zwischen  den  beiden  kreisförmig  gedachten  Polflächen  zu  betrachten,  um  sich 
über  die  Art  der  Verthcilung  im  Magnetfelde  zu  Orientiren.  In  demselben  wachse 
die  Kraft  vom  Centrum  aus  bis  zu  einem  gewissen  Kreise,  woselbst  sie  das  Maxi- 
mum erreiche ,  alsdann  wieder  abnehme  und  in  unendlicher  Entfernung  gleich  Null 
werde.  Runde  man  die  Kanten  der  Polfläche  ab,  so  verkleinere  sich  der  Maxi- 
mumkreis und  werde  endlich  zu  einem  Punkte,  welcher  mit  jenem  Punkte  der  ge- 
ringsten Kraft  zusammenfiele. 

rV.  Das  zweite  betrifft  ein  eigentümliches  Verhalten ,  besonders  von  Kupfer- 
stäben, welches  Faradat  mit  dem  Namen  Re vulsionscrschcinung  belegt  und 
welches  sich  wie  der  Rotationsmagnetismus  einerseits  erklärt  durch  die  Inductionsströme, 
die  in  Folge  des  in  dem  benachbarten  Pole  entstehenden  und  verschwindenden 
Magnetismus  hervorgerufen  werden,  anderseits  durch  die  gute  Leitungsfähigkeit 
des  Kupfers  für  diese  Ströme  (2309  —  2341 ).  Hängt  der  Kupferstab  zwischen 
den  Magnetpolen  in  äquatorialer  oder  axialer  Lage,  so  ist  beim  Schlicssen  oder 
Ocffnen  des  magnetisirenden  Stromes  eine  besondere  Erscheinung  an  ihm  nicht 
wahrzunehmen.  Ist  er  aber  unter  einem  Winkel,  am  besten  von  45°  gegen  diese 
Lagen  geneigt,  so  bewegt  er  sich  im  Moment  der  Stromschliessung  nach  der 
axialen  Richtung,  hält,  noch  ehe  er  dieselbe  erreicht  hat,  plötzlich  inne  und  bleibt, 
ohne  zu  schwanken,  in  der  neuen  Lage  stehen.  Diese  Lage  kann  eine  beliebige 
im  ganzen  Azimuth  sein ,  hat  der  Stab  aber  erst  eine  Lage  eingenommen ,  so  kann 
er  durch  einen  kurzen,  wenngleich  starken  Stoss  nicht  wesentlich  aus  derselben 
entfernt  werden.  Beim  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes  erfahrt  der  Kupfer- 
stab einen  weit  grösseren  Rückstoss,  als  der  Stoss  beim  Schliessen  des  Stromes 
war,  in  Folge  dessen  er  um  einige  Grade  der  axialen  Lage  angenähert  wurde.  — 
Am  besten  soll  man  die  Revulsionserscheinungen  beobachten  können,  wenn  man 
ein  Kupferstück  von  8 — 16  Loth  Gewicht  und  von  annähernd  kugelförmiger  oder 
würfelförmiger  Gestalt  an  einem  langen  Faden  aufhängt  und  in  rasch  drehender  Be 
wegung  in  das  Magnetfeld  bringt.  Die  Bewegung  wird  alsdann  fast  augenblicklich 
gehemmt,  und  die  Masse  kann,  im  Magnctfelde  befindlich,  nicht  wieder  in  jene 
rasche  Drehung  versetzt  werden  (2514  Anm.).  Die  Erscheinungen  erklären  sich 
dadurch,  dass  während  der  Zunahme  des  Magnetismus  im  Eisenkern  und  während 
der  Annäherung  des  Kupferstabes  an  die  Pole  in  demselben  Inductionsströme  ent- 
stehen, welche  ihn  zu  einem  temporären  Magneten  machen.  Die  Ebene  der  ge- 
schlossenen Ströme  ist  bei  der  zum  Versuch  erforderlichen  Lage  des  Stabes  eine 
solche,  dass  die  Resultante  ihrer  magnetischen  Wirkung  derart  seitlich  von  dem 
benachbarten  und  gleichnamigen  Magnetpol  fällt,  dass  durch  die  Abstossung  beider 
eine  scheinbare  Anziehung  des  Stabes,  also  eine  Versetzung  desselben  in  eine 
mehr  axiale  Lage  hervorgeht.  Beim  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes  haben 
die    dadurch    im  Stabe   inducirten   Ströme   die   entgegengesetzte  Richtung  der 
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Schlicssungsströme  bei  gleicher  Lage  der  Ebenen,  und  daraus  ergiebt  sich  die 
plötzliche  scheinbare  Zurüekstossung  des  Stabes  in  die  äquatoriale  Lage.  Da  aber 
der  Elektromagnet  seine  Polarität  plötzlicher  verliert,  als  gewinnt,  so  erklärt  sich 
die  heftigere  Zurüekstossung.  Während  die  Schliessung  des  Magneten  unterhalten 
wird,  bewegt  sich  der  Kupferstab  —  vorausgesetzt,  dass  er  eisenfrei,  also  diamagne- 
tisch ist  —  langsam  in  die  äquatoriale  Lage.  —  Bei  Wiederholung  dieser  Versuche 
mit  magnetischem  und  diamaguetischem  Kupfer  ist  es  mir  nicht  gelungen,  so 
heftige  Wirkungen  zu  erlangen,  wie  sie  Faraday  schildert.  Nach  dessen  Angabc 
wurde  sogar  eine  J  Pfund  schwere  Kupfcrplatte,  die  auf  0,1  Zoll  dicken  Holzstück- 
chen über  einem  Magnetpol  lag,  beim  Schliessen  des  Stromes  gehoben  und  blieb 
während  der  Thätigkeit  des  Magneten  in  geraumem  Abstand.  Beim  Oeffnen  der 
Kette  wurde  sie  dann  stärker  gegen  den  Pol  gezogen,  als  sie  in  Folge  der  Schwer- 
kraft allein  gefallen  sein  würde.  Ein  ähnliches,  nur  schwächeres  Verhalten  wie 
das  Kupfer  zeigen  auch  viele  andere  Metalle. 

V.  Hierzu  kommt  noch  eine  gewissermassen  dritte  Art  des  Verhaltens  der  Körper 
im  Magnetfelde,  über  welche  Faraday  15  ebenfalls  nähere  Untersuchungen  anstellte; 
dazu  wurde  er  veranlasst  namentlich  durch  Prioritätsreclamationen  E.  Becqcerel's  16 
für  sich  und  seinen  Vater  wegen  der  aus  dem  Paragraph  41,  Nr.  II,  uns  schon  be- 
kannten und  bei  Gelegenheit  einer  andern  Prioritätsreclamation  von  Pocgendorff  17 
mit  Recht  auf  Muxcke  und  Seedeck  zurückgeführten  Erscheinungen  des  Trausvcr- 
salmagnetismus.  Hängt  man  nämlich  eine  mit  Eisenoxyd  gefüllte  Papierpatrone 
oder  Glasröhre  vor  einem  zugespitzten  Pol  eines  Elektromagneten,  mit  horizontaler 
Axe,  an  einem  Seidenfaden  so  auf,  dass  sie  senkrecht  zur  Axc  steht,  so  bleibt  sie 
in  dieser  Lage.  Doch  unterscheidet  sich  dieses  Verhalten  wesentlich  in  zwei  Punkten 
von  dem  eines  diamagnetischen  Körpers,  namentlich  und  zunächst  dadurch,  dass 
diese  Lage  eine  labile  ist,  indem  bei  einer  zufälligen  Annäherung  eines  Endes 
der  Röhre  an  den  Magneten  dieselbe  fortfährt,  sich  der  axialen  Lage  zu  nähern, 
und  erst  in  dieser  ihre  stabile  Gleichgewichtslage  findet.  Der  andere  Unterschied 
ist  der,  dass  die  Patrone  in  ihrer  ganzen  Masse  angezogen  wird,  während 
diamagnetische  Körper  unter  gleichen  Umständen  eine  stabile  Gleichgewichtslage 
zeigen  und  eine  Zurüekstossung  erfahren.  Diese  Versuche  erklären  sich  zum 
Thcil  dadurch,  dass  das  Eisenoxyd  einen  gewissen  Grad  von  permanenter  Polarität 
bewahrt,  was  nach  meinen  Beobachtungen  besonders  deutlich  an  rothbraunem  Siegel- 
lack (sogen.  Packlack),  das  mit  Eisenoxyd  gefärbt  wird,  hervortritt.  Wird  nun  ein 
solcher  länglicher ,  Eisenoxyd  haltender  Körper  vor  der  Mitte  eines  flachen  Magnet- 
pols aufgehangen ,  so  stellt  er  sich  in  nächster  Nähe  äquatorial ,  in  grösserem  Abstand 
aber  axial.  Der  Abstand,  wo  er  aus  der  äquatorialen  Lage  übergeht,  ist  desto  grösser, 
je  grösser  die  Abmessung  der  Polflächc  im  Verhältniss  zur  Länge  des  Stabes  ist. 
Wird  der  Schwerpunkt  oder  Aufhängepunkt  des  Körpers  aus  der  Magnctaxc  nach  den 
Rändern  der  Polflächc  entfernt,  so  nimmt  er  alle  möglichen  Lagen  gegen  die 
Magnetaxc  an,  wie  solches  in  Fuj.  502  übersichtlich  dargestellt 
ist,  und  sich  aus  dem  leicht  erklären  lässt,  was  soeben  über 
das  Wesen  der  flachen  Pole  gesagt  wurde. 

Ganz  anders  verhalten  sich  Röhren,  welche  mit  Lösungen 
von  Eisenvitriol,  Kobaltchlorid,  Nickelchlorid  gefüllt  sind,  wenn 
auch  in  so  verdünnten  Lösungen,  dass  ihre  magnetische  Massen- 
wirkung weit  geringer  ist  als  die  der  Röhre  mit  gepulvertem 
Eisenoxyd.  Während  letztere  vor  dein  flachen  Pole  eine  stabile 
äquatoriale  Gleichgewichtslage  hat,  zeigen  erstcre  unter  gleichen 
Umständen  labile  Gleichgewichtslagen,  ganz  wie  sich  ein  Eisen- 
fig.  sm.         stück  verhält,  nur  mit  ungleich  schwächerer  Kraft. 
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Zu  ganz  ähnlichen  Ergebnissen  kam  später  auch  Oersted  13  und  dieser  unter- 
scheidet sonach  dreierlei  Substanzen: 

a.  Magnetische,  wie  Eisen  u.  s.  w.  Ebenso  verhielten  sich  bei  Faraday's  Ver- 
suchen Hämatit,  massiv  oder  gepulvert,  eisenhaltiges  Boutcillenglas,  ein  Stück 
Platindraht  und  die  oben  genannten  Lösungen  von  Eisen,  Nickel-  und  Kobalt- 
salzen. 

b.  Diamagnetisch  anzichbarc,  wie  Eiscnoxydpnlver,  eisenhaltiges  Messing  u.  s.  w. 
und  nach  Faraday  theilweisc  auch  Mauganhyperoxyd  und  Platinschwamm, 
in  eine  Röhre  gestampft. 

c.  Diamagnetisch  abstossbare,  wie  Wismuth  u.  s.  w. 

VI.  Es  lag  nach  dem  Gesagten  nahe,  die  magnetischen  oder  diamagnetischen 
Eigenschaften  der  Körper  mit  ihrem  chemischen  Unterschied  in  Zusammenhang  zu 
bringen,  indem  namentlich  die  Verbindungen  des  Eisens,  Nickels  u.  s.  w.  sich 
diamagnetisch  verhielten.  Dass  aber  dieser  Regel  nicht  ein  Naturgesetz  zu  Grunde 
liegt,  dafür  sprechen  zunächst  gewisse,  schon  erwähnte  Ausnahmen.  So  verhalten 
sich  Blut  und  Blutlaugensalz  diamagnetisch,  obschon  sie  Verbindungen  des  am  ent- 
schiedensten magnetischen  Mctalles,  des  Eisens,  sind.  Möglicherweise  könnte  der 
andere  Bestandteil  des  Blutlaugensalzes,  das  Cyankalium,  so  stark  diamagnetisch 
sein,  dass  es  die  magnetischen  Eigenschaften  des  Eisens  überwöge»  Nach 
Plucker's  10  Versuchen  ist  diese  Annahme  jedoch  unstatthaft,  denn  das  Cyanka- 
lium In  Wasser  gelöst,  macht  dieses  nicht  wesentlich  stärker  diamagnetisch.  Das 
rothe  Bluttaugcnsalz  ist  aber  stark  diu  magnetisch,  auch  wenn  es  in  Wasser  gelöst 
worden  ist.  Der  Unterschied  im  Procentgehalt  an  Eisen  ist  für  diese  beiden  Ver- 
bindungen zu  gering,  als  dass  sich  dadurch  dieses  verschiedene  Verhalten  erklärte. 
Das  Gewichtsverhältniss  der  Bestandteile  ist  nämlich: 

gelben  Salz    *K   =  W  oder  abgesehen  vom  Wasser  iFe 
(3HO=  12,77  ) 
=100,00 

(6Cy  =  47,33 
rothen  Salz  j  2  F  e  =  <  6,99 
(3K    =  35,68 

=100,00 

Umgekehrt  hat  Matteccci  18  gezeigt,  dass  sich  Kupferchlorid,  erhalten  durch. 
Glühen  von  reinem  Kupfer,  in  trockne m  Chlorgas  magnetisch  verhält,  obschon 
Kupfer  diamagnetisch  ist  und  bezuglich  des  Chlor  sich  wenigstens  ein  magnetisches 
Verhalten  nicht  hat  nachweisen  lassen.  Gleich  dem  Kupfer  ist  auch  das  Silber  und 
mehr  noch  das  Antimon  ein  diamagnetischer  Körper.  Es  verhalten  sich  auch 
Knpferoxyul,  salpetcrsaurcs  Silber  und  antimonige  Säure  dia magnetisch.  Dahingegen 
wurden  Kupferoxyd,  Silberhyperoxyd  und  Antimonsäure  magnetisch  befunden.  Mau 
könnte  dies  dem  grösseren  Gehalt  an  magnetischem  Sauerstoff  zuschreiben;  doch 
ist  dagegen  einzuwenden,  dass  dieser  eine  Verminderung  des  magnetischen  Verhal- 
tens  beim  Eisenoxyd  und  dessen  Verbindungen  gegenüber  denen  des  Eiscnoxyduls 
und  besonders  des  regulinischen  Eisens,  sowie  bei  Nickeloxyd  gegenüber  dem 
Nickel  u.  s.  w.  hervorbringt.  Ebenso  fand  Faraday  das  Ammoniakkupferoxydul 
und  das  Ammoniakkupferoxyd  magnetisch,  gegenüber  dem  diamagnetischen  Verhalten 
wenigstens  seiner  wesentlichsten.  Bestandteile,  Demnach  bleibt  also  nur  übrig, : 
die  magnetische  und  diamagnetische  Reaction  als  eine  Eigenschaft 


=  4S.30) 

=  < 5,1 8 [und  Im 

=  42,5f) 

=100,00 
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der  Form  und  des  Zustandcs  anzusehen,  in  der  sich  eine  Substanz  be- 
findet, nicht  als  eine  Eigenschaft  der  Substanz  selbst. 

Eine  Bestätigung  dieses  Satzes  muss  in  den  folgenden,  von  Plvcker11  an- 
gestellten „Vergleichungcn  der  Intensität  des  Magnetismus  und  Diamagnetismus 
verschiedener  Substanzen  "  auch  insofern  gefunden  werden ,  als  dieselben  wenigstens 
vom  chemischen  Gesichtspunkte  aus  betrachtet  zu  einem .  allgemeinen  Ergebnis« 
nicht  führten.  Unter  Intensität  des  Magnetismus  einer  Substanz  wird  die  Kraft 
verstanden,  mit  welcher  die  Volumeneinheit  dieser  Substanz  in  der  Nähe  eines 
Magnetpoles  in  Folge  der  von  diesem  ausgehenden  Kraft  angezogen  oder  abgestossen 
wird.  Füllen  demzufolge  z.  B.  Flüssigkeiten  den  Hohlraum  eines  Uhrglases  mit  auf- 
geschliffenem Deckel,  werden  sie  so  an  einem  Wagebalken  aufgehangen  und  von 
einer  bestimmten  Stelle  des  Magneten  durch  Gewichte  abgerissen,  so  ist  das  Ver- 
hältniss  der  Gewichte  das  relative  Maass  der  Intensität  des  Magnetismus,  mit 
welchem  die  Flüssigkeiten  angezogen  oder  abgestossen  werden.  Vorausgesetzt 
ferner,  dass  gleichviele  Atome  zweier  Flüssigkeiten  in  dem  Uhrglase  enthalten  sind, 
und  dass  die  Anziehung  keines  derselben  durch  die  magnetische  Erregung  der 
übrigen  gestört  wird,  so  ist  das  Verhältniss  jener  Gewichte  auch  das  Maass  für 
die  Anziehung  der  Atome.  Die  Zulässigkcit  dieser  Grundsätze  wurde  dadurch  er- 
wiesen, dass  magnetische  Flüssigkeiten,  wie  z.  B.  Eisensalzlösungen  von  ver- 
schiedener Concentration  oder  fcinvertheiltes  Eisen  mit  relativ  indifferenten  Körpern, 
wie  Schweineschmalz,  in  verschiedenen  Proportionen  gemischt  und  in  das  Uhrglas 
gebracht,  Anziehungen  zeigten,  welche  bei  gleicher  Intensität  des  Magneten  stets 
der  Concentration  der  Lösungen  oder  dem  Eisengehalt  der  Mischung  proportional 
waren.  Bei  diesen  Versuchen  musste  natürlich  die  diamagnetische  Abstossung  des 
Lösungs-  oder  Suspensionsmittels  (Wasser  oder  Schmalz)  und  die  magnetische 
Anziehung  des  Uhrglases,  sowie  eines  Messingringes,  mit  welchem  dasselbe  an  der 
Wage  aufgehangen  war,  in  Rechnung  gebracht  werden.  Die  Constanz  der  Stärke 
des  Magneten  wurde  durch  ein  Eisenstückchen  controlirt,  das  mittelst  einer  Wage 
von  einer  auf  einer  Polplatte  des  Magneten  stehenden  konischen  Spitze  abgerissen 
wurde.  Bei  den  Vorversuchen  zeigte  sich,  dass  Tür  Schmalzmischungen  von  nicht 
zu  grossem  Eisengehalt  allerdings  keine  störende  magnetische  Wechselwirkung  der 
Theilchen  zu  bemerken  war,  dass  dieselbe  aber  stark  hervortrat,  wenn  das  Uhr- 
glas mit  reinem  Pulver  von  metallischem  Eisen,  oder,  wenn  es  mit  einem  massiven 
Eisenstück  gefüllt  war,  das  genau  in  dessen  Hohlraum  passte.  Diese  Wechsel- 
wirkung gab  sich  dadurch  kund,  dass  die  Substanzen,  über  einem  Pole  aufgehangen, 
einer  grösseren,  dagegen  über  beiden  Polen,  gleichsam  eine  Brücke  bildend,  auf- 
gehangen, einer  kleineren  Kraft  zum  Abziehen  bedurften,  als  wenn  dieselbe  Eisen- 
massc  in  Fett  vertheilt  der  Prüfung  unterworfen  worden  wäre.  Denkt  man  sich, 
um  diese  Erscheinung  zu  erklären,  dass  im  ersten  Fall  der  angezogene  Körper 
durch  eine  zur  magnetischen  Vertheilüng  senkrechte  Ebene  in  zwei  Thcile  getheill 
wäre,  so  bilden  sich  in  Folge  der  Wirkung  des  einzigen  Poles  unterhalb  und  ober- 
halb jener  Trenuungsschicht  zwei  Pole,  die  sich  gegenseitig  und  somit  auch  die 
Intensität  des  ganzen  Körpers  verstärken.  Berührt  aber  der  Körper  beide  Pole 
gleichzeitig,  und  denkt  man  sich  jene  Trennungsschicht  senkrecht  auf  dessen 
Magnctaxc  errichtet,  so  erregt  jeder  der  beiden  Magnetpole  für  sich  solche  Pole 
auf  den  beiden  Seiten  der  Schicht,  wie  sie  oben  beschrieben  wurden;  die  von 
beiden  Magnetpolen  an  derselben  Stelle  erregten  sind  aber  von  entgegengesetztem 
Vorzeichen,  so  dass  sie  sich  wechselseitig  schwächen  (?). 

Nach  diesen  Grundsätzen  wurden  die  magnetischen  Intensitäten  für  vielerlei 
Eisen-,  Nickel-  und  Mangan -Verbindungen,  sowie  für  allerhand  diamagnetische 
Substanzen  bestimmt.    Ohne  in  das  Detail  der  gewonnenen  Zalden  einzugehen, 
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möffei)  nur  einige  allgemeine  Folgertingen  aus  denselben  hier  Platz  finden.  Die 
Messungen  mit  mehreren  natürlichen  und  im  Laboratorium  bereiteten  Arten  von 
Eisenoxyd  —  Fe2  Oi  —  zeigten  Intensitätsverschiedenheiten,  die  zwischen  191 
und  761  schwankten.  Möglicherweise  rüh/en  diese  Verschiedenheiten  her  von 
einer  stärkeren  oder  schwächeren  Beimischung  von  Eisenoxydul;  doch  lässt  sich 
darüber  nicht  entscheiden.  Eisenoxydhydrat  zeigte  eine  stärkere  magnetische  Inten- 
sität als  Rotheisenstein,  aber  eine  schwächere  als  die  übrigen  untersuchten  Eisen- 
oxydsorten.  Noch  auffälliger  ist  die  Intensität  des  Magneteisensteins.  Derechnet  man 
aus  den  gefundenen  Zahlen  und  unter  der  Annahme,  dass  er  ein  Gemenge  von  Eiseu- 
oxyd  und  Eisenoxydul  sei,  sowie  für  die  dem  ersteren  wahrscheinlich  zukommende 
Zahl  die  Intensität  des  Eisenoxyduls,  so  findet  sich  diese  sogar  noch  grösser  als 
die  des  regulinischen  Eisens  selbst.  Jedenfalls  ist  aber  die  Oxydverbindung  des 
Eisens  mit  wenig  Sauerstoff  stärker  magnetisch,  als  die  mit  viel  Sauerstoff.  Um- 
gekehrt verhalten  sich  nach  diesen  Untersuchungen  die  beiden  Chlorverbindungen; 
das  Eiscuehlorür  ist  schwächer  magnetisch,  als  das  Eisenchlorid.  Aus  den  Zahlen 
für  die  Salzlösungen  lässt  sich  entnehmen,  dass  durch  das  Hinzutreten  der  Säuren 
zu  dem  Oxyde  der  ursprüngliche  Magnetismus  des  letzteren  nicht  geschwächt  wird. 
Merkwürdiger  Weise  wird  aber  die  magnetische  Intensität  des  Eisenvitriols  und  des 
schwefelsauren  Eisenoxydes  grösser,  wenn  sie  in  Wasser  aufgelöst  werden.  Die 
Hydrate  der  Mctalloxyde  lassen  sich  gewissermassen  auch  als  Salze  ansehen,  und 
da  tritt  wieder  die  sonderbare,  aber  wiederholt  constatirte  Thatsache  entgegen, 
dass  das  Nickeloxydulhydrat  ungefähr  4  mal  stärker  magnetisch  ist,  als  das  Nickel- 
oxydul. Auch  in  der  Salpetersäuren  und  salzsauren  Lösung  ist  der  Magnetismus 
des  Nickels  bald  5  mal  stärker  als  im  Oxydul. 

Zu  keinem  allgemeineren  Ziele  führten  die  Messungen  an  diainagnetischcu 
Substanzen,  sodass  alle  diese  Auffälligkeiten  zu  der  Ueberzeugung  führen ,  es  müsse 
von  anderen  Gesichtspunkten  die  Lösung  der  sich  hier  aufdrängenden  Fragen  er- 
wartet werden,  als  von  den  durch  die  chemische  Beschaffenheit  der  Substanzen 
gebotenen. 

Ebensowenig  als  die  chemische  Beschaffenheit  der  Körper  zu  endgültigen  An- 
schauungen über  ihr  magnetisches  Verhalten  führte,  hat  auch  eine  chemische  Ver- 
änderung der  Körper  unter  Einfluss  des  Magnetismus  nachgewiesen  werden  können. 
•  Es  mögen  hierüber  viele  Versuche  angestellt  worden  sein,  doch  hat  nur  Mattkicci  Iy 
einige  hier  einschlagende  negative  Ergebnisse  veröffentlicht.  Eine  voltascIic 
Zerlegung  von  Eisensalzen  ging  nämlich  an  allen  Orten  des  Magnetfeldes  in  der- 
selben Weise  von  Statten,  als  ausserhalb  desselben.  Dasselbe  geschah  mit  dem 
nobili' sehen  Farbeuringe. 

VII.  Einen  besseren  Anhalt  giebt  die  mechanische  Beschaffenheit,  nach  welcher 
hin  ebenfalls  die  Körper  untersucht  worden  sind.  Betreffs  dieser  muss  zunächst 
wieder  auf  die  im  vorigen  Paragraphen  Nr.  I  angeführten  Versuche  Cavallo's  ver- 
wiesen werden ,  denen  zufolge  eine  und  dieselbe  Stange  von  Messing  dem  Magne- 
ten folgt  oder  nicht,  je  nachdem  sie  durch  Schlagen  erhärtet  oder  durch  Glühen 
erweicht  war.  Diese  Versuche  finden  ihre  Bestätigung  durch  ein  analoges  Ver- 
halten ,  das  Sturgeon  20  bei  anderen  Metalllegirungen  fand.  Er  benutzte  nämlich 
einen  starken  Magneten  und  hing  an  einem  empfindlichen  Hebel  >ersclücdenc  Metalle, 
wie  Gold,  Silber,  Kupfer,  Antimon  (?),  Wismuth(?),  Blei,  Zinn,  über  denselben 
auf,  ohne  eine  Wirkung  wahrnehmen  zu  können,  dagegen  wurden  Münzen  und 
Geräthe  aus  einzelnen  jener  Metalle  sehr  stark  angezogen.  Beim  weiteren  Verlolg 
zeigte  sich,  dass  namentlich  manche  Legirungen,  z.  B.  t  Theil  Kupfer  und  5  Theile 
Silber  dem  Magnete  leicht  folgten ,,  während  ihre  Bestandteile  sich  indifferent  ver- 
hielten; wohingegen  gewisse  Metalle,  wie  namentlich  Zinn  und  Antimon,  die  magnc~ 
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tischen  NVirkungen  des  Eisens  schwächten  oder  ganz  aufhoben,  wenn  sie  mit  dem- 
selben legirt  wurden. 

Hierdurch  ist  es  vielleicht  zu  erklären ,  ohne  jedoch  aus  naheliegenden  Gründen 
grosses  Gewicht  darauf  legen  zu  wollen,  dass  bei  Prüfung  einer  grossen  Menge 
von  Substanzen  Zantedeschi  21  viele  magnetisch  fand,  die  von  Faraday  und 
Anderen  nicht  untersucht  oder  für  diamaguetisch  erklärt  worden  waren,  wie 

Kupfer,   Irid,  Rhodium,  Uran,   Zink,  Arsenik,   Selen,  Silber,   Cadmium,  Zinn, 
(iold,  Gluciniurn,  Lanthan,  Yttrium. 

Aluminium  hatte  er  diamagnetisch  gefunden,  während  ein  von  NVoehi.kr  dargestelltes 
Plättchen  des  letzteren  Metalles  sich  bei  den  Untersuchungen  von  Riess  und 
Poggendorff  22  magnetisch  erwiesen  hatte. 

Soviel  wir  von  den  Farben  der  Körper  wissen  ,  stehen  sie  in  Zusammenhang 
mit  ihrer  mechanischen  Constitution.  Vergleichen  wir  nun  in  dieser  Beziehung  die 
oben  aufgezählten  paramagnetischen  und  diamagnetischen  Körper,  so  muss  es  mit 
Adie23  auffallen,  d.iss  erstcre  grösstenteils  dunkler  gefärbt,  letztere  meist  farblos 
sind.  Durchgehend  ist  dieses  Kennzeichen  freilich  nicht,  wie  sich  bei  vielen, 
namentlich  organischen  Körpern  herausstellt,  die,  wie  z.  B.  in  vielen  Fällen  die 
Kohle,  sich  bei  dunkler  Färbung  diamaguetisch  verhalten. 

Bedeutende  Aenderungen  in  der  Zusammcnlagerung  der  kleinsten  Körpertheilchen 
werden  durch  Aenderungen  in  der  Temperatur  hervorgebracht,  sowohl  was  die 
Ausdehnung,  als  auch  was  den  Aggregatzustand  betrifft.  Ueber  diese  Gegenstände 
muss  zunächst  auf  die  im  vorigen  Paragraphen  Nr.  V  ff.  angerührten  älteren  Versuche 
verwiesen  werden.  Neuerdings  haben  namentlich  Plücker  24  und  Matteicc.i  25 
messende  Untersuchungen  angestellt.  Ersterer  bediente  sich  der  gewöhnlichen 
Wage,  an  welcher  Schalen  von  Messing  oder  Glas,  unter  Umständen  mit  Sand  ge- 
füllt und  mit  einem  Thermometer  versehen,  angehangen  waren,  in  denen  die  er- 
hitzten Körper  sich  befanden.  Die  Differenz  der  nöthigeu  Gewichte  zum  Abziehen 
der  Schale  von  den  Magnetpolen  ohne  oder  mit  dem  zu  prüfenden  Körper  gah 
das  Mass  für  die  paramagnetische  resp.  dianiagnetische  Kraft.  Matteucci  bediente 
sich  einer  Drehwage,  bestehend  aus  einem  au  einem  Ende  löffeiförmig  gestalteten 
Balken  von  Actzkalk,  in  dem  die  zu  prüfenden  Substanzen  erhitzt  wurden  und 
der  au  einem  Coconfadcn  aufgehangen  war.  Pü'cker's  Versuche,  soweit  sie  Eisen, 
Eisenoxyd,  Nickel,  Manganoxydoxydul  und  NVismuth  betreffen,  sind  in  den  Fiyfj.  501  ' 
bis  508  durch  graphische  Darstellungen  wiedergegeben.  Di  allen  diesen  Figuren 
werden  die  Temperaturen  in  Centesimalgradcn  durch  die  Abscisscn ,  die  Anziehungen 
oder  Abstossungen  in  Grammen  durch  die  Ordinaten  dargestellt,  und  es  ist  noch 
zu  erwähnen,  dass  in  der  Fig.  50S  bei  gleichen  Abseissen  die  Ordinaten  20  mal 
so  gross  genommen  sind,  als  in  den  übrigen  Darstellungen.  Für  die  ersteren,  para- 
magnetischen Substanzen  sind  entsprechend  den  am  rechten  Rande  stehenden  Zahlen 
die  Ordinaten  positiv,  für  das  dianiagnetische  NVismuth  sind  sie  negativ  genommen. 
Hinsichtlich  der  gewählten  Untersuchuugsnicthode  ist  noch  folgendes  zu  bemerken : 
Zur  Prüfung  des  Eisens  diente  ein  dünnes  Eisenblech,  das  in  Sand  erhitzt  wurde. 
Die  Kraft  des  Magneten  war  im  Verhältniss  zu  den  später  angewandten  gering. 
Das  Nickel  war  pulverförmig  und  wurde,  zwischen  Glimmerplatten  gedrückt,  von 
Sand  umgeben.  Zwei  Versuchsreihen  stimmten  sehr  gut  zu  einander.  Das  Ei  seil - 
oxyd  war  künstlich  dargestelltes  und  es  dienten  etwa  IG  Gramines  zu  dem  Ver- 
suche. Von  Manganoxydoxydul  wurden  ebenfalls  16  Granunes  benutzt.  Das 
NVismuth  wurde  beträchtlich  über  die  Schmelztemperatur  in  der  Messingschale  er- 
hitzt und  dann  während  der  alimäligen  Erkaltung  die  Abstossung  so  oft  als  möglich 
bestimmt.  Das  Thermometer  stand  dabei  in  einer  mit  Ouecksilber  gefüllten  Hülse, 
die  in  das  geschmolzene  NVismuth  eingesenkt  war,  um  den  beim  Erstarren  statt  - 
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findenden  Druck  abzuhalten.  Während  des  Erstarreiis  stieg  die  Temperatur  sehr 
langsam  und  nahm  die  Abstossuug  rasch  zu. 

Plücker  ist  nicht  geneigt,  das  auffällige  Zunehmen  des  Diamagnctismus  bei 
dessen  Erstarrungstemperatur  mit  dem  Process  des  Erstnrrens  selbst  in  Beziehung 
zu  setzen.  Vielmehr  betrachtet  er  dieses  Zusammenfallen  mehr  als  ein  zufälliges, 
indem  Versuche  mit  Schwefel,  Stearin,  Phosphor  ein  ähnliches  Verhalten  nicht 
zeigten. 


Immerhin  kann  aber  nach  dem  Vorliegenden  über  diese  Frage  nicht  endgültig  . 
entschieden  werden.     Möglicherweise  könnte  die   mit  dem  Erstarren  eintretende, 
freilich  in  verschiedenem  Sinn  stattfindende  Volumenänderung,  die  durch  Mabx  für 
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das  Wismulh,  durch  Kopp  Tür  die  übrigen  genannten  Substanzen  gemessen  worden 
ist,  im  Zusammenhang  stehen.  Wäre  dann  auch  das  Maass  für  die  Aenderung  der 
diamagnetischen  Kraft  jenen  Volumcnänderungcii  proportional,  so  wäre  anderseits 
auch  wahrscheinlich,  dass  sie  dem  (im  nächsten  Paragraphen  zu  besprechenden) 
specifischen  Magnetismus  derselben  proportional  ist,  und  dann  würden  nur  ,etwa  8 
bis  9mal  kleinere  Zahlen  für  Schwefel  und  Phosphor,  als  Wismuth,  bei  gleichen 
der  Prüfung  unterworfenen  Gewichtsmengen,  zu  erwarten  sein.  Jedenfalls  wäre  es 
wünschenswert!»,  wenn  dem  entsprechend  genaue  Messungsmethoden  aufgefunden 
würden,  um  diesen  wichtigen  Punkt  zu  erledigen.  Dazu  kommt  noch,  dass  die 
von  Plücker  angeführten  Messungen  an  Schwefel  wirklich  eine  Aenderung  in  der 
diamagnetischen  Abstossung  zeigen  an  derjenigen  Stelle,  wo  der  flüssige  Schwefel 
in  den  festen  Zustand  überging.  Es  ergaben  6  aufeinander  folgende  Abwägungen 
die  nachstehenden  Zahlen  in  Grammen  für  die  diamagnetische  Abstossung  ( vergleiche 
Nr.  68  der  zuerst  citirten  Abhandlung): 

1.  0,244  4.  0,244 

2.  0,230  5.  0,244 

3.  0,230  6.  0,244 

und  zwischen  der  dritten  und  vierten  Abwägung  begann  der  Schwefel  zu  erstarren. 

Plücker's  Versuche  für  das  Wismuth  werden  von  Matteücci  bestätigt, 
üer  Balken  seiner  Drehwage  verhielt  sich  vor  einem  entgegengehaltenem  Magneten 
diamagnetisch,  wurde  aber  von  demselben  angezogen,  als  ein  kleines  Stückchen 
Kolkothur  auf  demselben  befestigt  worden  war.  Mehrere  Grammen  Wismuth,  in 
dessen  Höhlung  gebracht,  bewirkten  eine  starke  Abstossung.  Als  aber  das  Wismuth 
geschmolzen  war,  wurde  die  Drehwage  wieder  angezogen,  jedoch  abermals  zurück - 
gestossen,  als  sich  bei  allmäligem  Erkalten  eine  feste  Kruste  auf  der  Oberfläche 
des  Wismuth  bildete  und  die  bekannte  Erscheinung  der  aus  der  Kruste  hervor- 
quellenden Tropfen  zeigte.  Ob  sich  aber  das  Wismuth  im  geschmolzenen  Zustande 
noch  diamagnetisch  verhielt,  konnte  nicht  nachgewiesen  werden. 

Plücker  betrachtet  die  für  das  Nickel  gefundene  Curve  als  den  Typus  der 
anderen,  und  da  diese  sich  in  höheren  Temperaturen  der  Abscissenaxe  asymptotisch 
annähert,  ineinte  er,  sei,  den  Ansichten  Faraday's  entgegen,  an  ein  Durchschneiden 
derselben  nicht  zu  denken,  es  werde  also  das  Nickel  in  noch  höheren  Tempera- 
turen nicht  diamagnetisch,  vielmehr  nehme  sein  Magnetismus  entweder  nur  bis  zu 
einem  verschwindenden  Minimum  oder  bis  zu  Null  ab.  Leider  liegen  zur  "Entschei- 
dung dieser  wichtigen  Frage  keine  anderen  Versuche  vor.  Für  Eisen  und  Eisen- 
oxyd werden  die  vorliegenden  Curven  blos  als  Bruchstücke  der  Typuscurvc  be- 
trachtet, die  in  noch  höheren  Temperaturen  eine  jener  ähnliche  Gestalt  annehmen 
würden.  Hier  bieten  die  Versuche  Matteucci's  eine  willkommene  Ergänzung, 
Indem  diesen  zufolge  durch  das  Knallgasgebläse  geschmolzenes  Eisen  eine  so  geringe 

Anziehung  zeigt,   dass  sein  Magnetismus  nur  noch  zu   von  dem  des 

15,000,000 

kalten  Eisens  veranschlagt  werden  konnte. 

Dass  aber  überhaupt  der  Magnetismus  bei  Temperaturerhöhung  in  Diamagne- 
tismus übergehen  könne,  dafür  spricht  ein  im  nächsten  Paragraphen  zu  erwähnender 
Versuch,  in  Folge  dessen  glühende,  in  einer  Spiritusflamme  schwebende  Eisen- 
theilchen  mit  der  Flamme  zugleich  vom  Magneten  abgestossen  werden ;  dafür  spricht 
ferner  die  oben  erwähnte  Thatsachc,  dass  kaltes,  chemisch  reines  Zink  vom 
Magneten  angezogen,  warmes  dagegen  abgestossen  wurde,  und  dass  Matteücci 
ein  ähnliches  Verhalten  ausser  bei  Zink  auch  hei  Gold  und  Kupfer  beobachtete. 
Wenn  diese  Versuche  aber  immerhin  noch  einer  anderen  Deutung  fähig  sind,  der 
nämlich,  dass  die  Substanzen  geringste  Spuren  von  Eisen  enthielten,  die  bei 
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Temperaturerhöhungen  so  viel  an  Magnetismus  verlieren ,  dass  dann  das  diamagne- 
tische Verhalten  dos  anderen  Gemengtheiles  überwog«»,  —  so  würde  es  um  so 
interessanter  sein ,  wenn  jene  Krage  durch  genaue  Versuche  entschieden  würde. 

Die  Curvc  für  das  Manganoxydoxydul  beruht  nur  im  ersten  Theil  auf  directen 
Messungen ;  der  andere  punktirte  Theil  ist  nach  einer  unvollkommenen  Versuchsreihe 
gezeichnet,  aus  der  nur  so  viel  hervorgeht,  dass  die  Curvc  asymptotisch  der 
Abscissenaxe  sich  wieder  zuwendet.    Aehnlich  verhält  sich  Nikeloxydul. 

Ausser  den  genannten  Körpern  sind  noch  ähnliche  Versuchsreihen  mit  Schwefel 
und  Quecksilber  angestellt  worden,  welche  wie  die  mit  Stearin  ausgeführten  keine 
so  grossen  Aenderungcn  der  diamagnetischen  Kraft  mit  den  ihnen  ertheilten 
Temperaturen  zeigten,  dass  dieselben  nicht  in  die  Grenzen  der  Versuchsfehler 
fallen  könnten.  Deshalb  wagen  wir  bis  auf  Weiteres  die  für  das  Wismuth  gewonnenen 
Ergebnisse  noch  nicht  dahin  zu  verallgemeinern,  dass  die  paramagnetischc  und  dia- 
magnetische Kraft  in  gleicher  Weise  durch  die  Wärme  verändert  werden. 

VIII.  Um  das  specielle  Verhalten  tropfbarer  Flüssigkeiten  im  Magnetfelde  zu 
veranschaulichen ,  bediente  sich  Plicker  10  des  folgenden  Verfahrens.  Es  wurden 
die  Halbanker  d  in  Fig.  VII  auf  Tnf.  I  benutzt,  deren  eingehobeltc  Rinnen  nach 
unten,  die  abgerundeten  Enden  einander  zugekehrt  und  bis  auf  wenige  Milli- 
meter von  einander  entfernt.  Die  Flüssigkeiten  befanden  sich  in  benetzten  Uhr- 
gläsern,  oder  noch  besser  auf  Glimmcrplättchen,  die  mit  einem  Rande  von  Wachs 
versehen  waren;  Quecksilber  wurde  in  einer  augequickten  Messingschalc  geprüft. 
Die  hjeraus  sich  ergebenden  Erscheinungen  sind  in  Fig.  509  für  paramagnetische 
Flüssigkeiten  M  und  in  Fig.  510  Tür  diamagnetische  D  in  der  Ansicht  von  oben 


Fig.  309.  Fig.  310. 


und  in  der  Seitenansicht  wiedergegeben.  Mit  dem  Schlicsscn  des  maguetisireuden 
Stromes  erhoben  sich  die  ersteren  gegen  die  Pole,  während  sich  die  diainagnclischeu 
über  den  Polen  senkten ,  so  dass  die  Profllc  etwa  die  Gestalt  der  Linien  Mx  und  0, 
erhalten.  Die  punktirten  Linien  deuten  die  Enden  der  Polplatten  an.  Die  grösseren 
Kreise  entsprechen  dem  Umfange  des  Uhrglases,  die  kleineren  dem  der  Flüssigkeits- 
oberfläche bei  unthätigem  Magneten,  die  Curven  aber  der  Gestalt  der  Flüssigkeits- 
oberfläche, nachdem  der  Magnet  in  Thätigkcit  gesetzt  worden  war.  Die  Erhebung 
der  magnetischen  Flüssigkeiten  erreichte  bisweilen  \  Millimeter.  Am  stärksten 
magnetisch  zeigte  sich  Eiscnchlorid  und  dann  in  abnehmender  Reihe:  salpctcrsaurcs 
Nickel,  "Eisenchlorür  und  schwefelsaures  Eisen.  Andere  Flüssigkeiten,  wie  z.  B. 
Wasser,  Alkohol,  Aethcr,  Lösungen  von  salpctersaurcm  Wismuth,  salpetersaurem 
Kali  u.s.w.  waren  diamagnetisch,  doch  keine  zeigte  sich  indifferent, 
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Statt  des  Uhrglases  bedient  sich  M.vtteucci  26  mit  Vortheil  viereckiger 
schmaler  Glasrinnen,  die,  mit  der  zu  prüfenden  Flüssigkeit  gefüllt,  so  in  das  Magnet- 
feld gebracht  werden ,  dass  die  einander  zugewandten  Magnetpole  die  Glaswände  von 
aussen  in  der  Höhe  des  Flüssigkeitsniveaus  berühren. 

Hierauf  begründet  Qcet  27  eine  empfindliche  Beobachtungsmethode  für  das 
magnetische  oder  diamagnetische  Verhalten  der  Flüssigkeiten.  Es  wird  eine  lange 
(jedenfalls  etwas  gebogene)  Glasröhre  mit  der  zu  prüfenden  Flüssigkeit  gefüllt  in 
äquatorialer  Richtung  mit  einem  Ende  zwischen  die  Polspitzen  gelegt.  Ist  die 
Flüssigkeit  diamagnetisch,  so  entfernt  sie  sich  von  den  Polen,  ist  sie  magnetisch, 
so  nähert  sie  sich  denselben.  Wird  auf  der  einen  Seite  der  Röhre  der  Luftdruck 
so  lange  vermehrt,  bis  die  Flüssigkeit  wieder  ihre  ursprüngliche  Stellung  einge- 
nommen hat,  so  kann  das  Instrument  zur  Messung  der  magnetischen  oder  dia-  « 
magnetischen  Kraft  dienen.  Der  Berichterstatter  über  diese  Methode  in  „Kroemc's 
Fortschritten  der  Physik  im  Jahre  I83i44,  Berlin  1857,  hält  mit  Recht  eine  axiale 
Lage  der  Röhre  für  zweckmässiger,  indem  dann  die  Flüssigkeit  länger  im  Bereich 
der  magnetischen  Wirkung  bleibt  und  sich  somit  längs  eines  grösseren  Röhrenstücks 
hewegt,  als  in  der  äquatorialen  Lage. 

Das  paramagnetischc  oder  diamagnetische'  Verhalten  der  Flüssigkeiten  lässt 
sich  durch  einen  von  Matteucci  28  herrührenden  sehr  hübschen  Versuch  veran- 
schaulichen. Man  verschafft  sich  eine  Lösung  von  Eisenchlorür  in  wässrigem 
Alkohol,  von  solcher  Concentration  und  solchem  Wassergehalt,  dass  sie  das 
speeifische  Gewicht  des  Olivenöls  hat,  und  dass  mittelst  dieser  beiden  Flüssigkeiten 
der  PLXTEAtr.'sche   Tropfen   dargestellt   werden   kann.     Bedient    man    sich  dazu 

Glasgefässes  ab  der  Fit),  oll,  bringt  es  zwischen  die  Pol- 
enden p  und  eines  starken  Elektromagneten  und  stellt 
in  demselben  einen  Oeltropfen  in  eisenhaltiger  Umgebung 
dar,  so  beobachtet  man,  dass  dieser  in  äquatorialer  Richtung 
flieht,  sobald  der  Strom  des  Magneten  geschlossen  wird  und 
er  sich  vorher  in  der  Verbindungslinie  beider  Pole  befunden 
hatte.  Umgekehrt  wird  ein  Tropfen  der  eisensalzhaltigen  Lösung 
rasch  nach  den  nächsten  Polen  gezogen,  wenn  man  einen  solchen 
in  dem  mit  Oel  gefüllten  Gefässe  gebildet  hatte.  Ist  das  Gefäss 
mit  etwa  gleichviel  Salzlösung  und  Oel  gefüllt,  und  sind  beide 
in  vielen  kleinen  Tropfen  unter  einander  vertheilt,  so  trennt 
sich  mit  Schliessung  des  Stromes  die  Salzlösung  vom  Oel  und 
häuft  sich  halbkugelförmig  um  beide  Pole  an,  wie  dies  in  der 
Zeichnung  angedeutet  ist. 

Ein  ähnliches  Verhalten  sollen  Blasen  von  SaucrstofTgas 
zeigen,  wenn  sie  sieh  in  engereu  Röhren  zwischen  Alkohol  be- 
finden, mit  denen  diese  gefüllt  sind.  Ist  der  Alkohol  rein, 
dann  nähern  sie  sich  der  Magnctaxc  an,  sobald  sich  die  Röhre 
zwischen  den  Polen  befindet;  ist  aber  im  Alkohol  ein  Eisensalz  gelöst,  dann  fliehen 
sie  die  axiale  Linie. 

Nach  den  in  diesen  Nummern  abgehandelten  Versuchen  sollte  man  vermuthen, 
dass  die  Cohäsion  der  Flüssigkeiten  durch  den  Magnetismus  wenigstens  etwas  ver- 
ändert würde.  Da  aber  hiermit  der  Stand  derselben  in  Capillarröhren  aufs  innigste 
zusammenhängt,  glaubte  Brvnner  (Sohn)  8  dieses  empfindliche  Reagens  in  Vor- 
schlag bringen  zu  können.  Nach  Versuchen  von  Morssox  ändert  sich  aber  weder 
für  Wasser,  noch  für  Eisenvitiiollösnng  deren^Stand  in  Capillarröhrcn',  mag'derselbe 
zwischen  den  Polen  eines  kräftigen  Magneten  beobachtet  werden,  oder  fern  von 
deren  Einfluss.     Dahingegen   beobachtete  Ockt   bei  Gelegenheit   dieser  Versuche 
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ein  Ansteigen  magnetischer  Flüssigkeiten ,  wenn  sich  die  Capillan «ihren  unter  dun 
einander  zugewandten  Polspitzeu  eines  Magneten  hefanden. 

Ebensowenig  hatte  schon  früher  Dltkochkt  'is>  einen  Eintluss  äusserst  kräftiger 
Magnete  auf  die  Saftbewegung  im  Stengel  der  Chara  vulyuris  bemerken  können.  — 
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§.  h  ').    Pas  magnetische:  Verhalten  der  Gase. 

In  der  ersten  Zeit  nach  Entdeckung  des  Diamagnetistnus  lieferten  die  Ver- 
suche über  das  magnetische  Verhalten  der  Gase  nur  negative  Ergchnissc.  Erst 
als  man  bcohachtet  hatte,  dass  die  brennenden  Gase,  die  Flammen,  von  kräf- 
tigen Magnetpolen  zurückgestossen  werden,  fand  man  Mittel,  zunächst  das  Ver- 
halten dieser,  dann  das  der  farbigen  Gase  und  endlich  auch  das  der  farblosen 
zu  untersuchen. 

Bringt  mau  nämlich  eine  Flamme  zwischen  die  augenäherten  spitzen  Magnet- 
pole, so  wird  sie  mit  dem  Schlicssen  des  magnetisirenden  Stromes  nach  der 
äquatorialen  Richtung  bedeutend  verbreitert  und  nach  der  axialen  zusammenge- 
drückt. Besonders  gut  eignen  sich  dazu  die  Flammen  des  Talges  und  des 
Terpcnthinöles.  Unter  .günstigen  Umständen  wird  ihr  leuchtender  Theil  ganz 
aus  dem  Magnetfchle  getrieben,  ja  sie  werden  sogar  durch  den  Magnetismus 
ausgelöscht.  Wie  die  in  der  Flamme  sichtbaren  Gase  und  die  in  ihnen  suspeu- 
dirten  glühenden  Testen  Körper  (sogar  die  glühenden  uud  die  Flamme  rothgell» 
färbenden  Eisentheilchen.  die  von  einem  mit  Eisensalz  eingeriebenen  Docht  auf- 
steigen) sich  sonach  diamagnetisch  verhalten,  so  zeigen  sich  die  sichtbaren 
Gase  überhaupt,  wie  Chlor,  Bromdampf,  Joddampf  u.  s.  w.,  ebenfalls  diamagne- 
tisch, wenn  man  sie  in  atmosphärischer  Luft  zwischen  den  Polen  auf-  oder  ab- 
steigen lässt.  —  Um  aber  die  farblosen  Gase  zu  prüfen,  bedient  man  sich  am 
besten  einer  Wage,  die  ganz  aus  Glas  besteht,  mit  Ausnahme  einer  stählernen 
Schneide,  durch  die  sie  auf  dem  Gestell  ruht.  Mittelst  derselben  werden  mit 
den  zu  prüfenden  Gasen  gefüllte  Glaskugeln  von  etwa  4 rm  Durchmesser  über 
den  unthätigen  und  über  den  thätigen  Magnetpolen  äquilibrirt,  und  die  hieraus 
sich  ergebende  Gewichtsdifferenz  ist  das  Maass  der  paramagnetischen  und  dia- 
magnetischen  Wirkung. 

Zunächst  zeigt  sich  aus  diesen  Melsungen,  dass  das  Sauerstoffgas 
stark  paramagnetisch  ist  und  dass  die  atmosphärische  Luft  eben- 
falls in  dem  Maasse  von  den  Magnetpolen  angezogen  wird,  als  sie 
Sauerstoff  enthält.  Aus  vergleichenden  Messungen  der  magnetischen  In- 
tensität des  Sauerstoffgases  in  ßcztfg  zu  der  des  weichen  Eisens  geht  z.  B.  her- 
vor, dass  aller  in  der  atmosphärischen  Luft  enthaltene  Sauerstoff  eine  ebenso 
grosse  Wirkung  ausüben  würde,  als  wenn  die  ganze  Erde  mit  einer  Eisenplatte 
überzogen  wäre,  welche  fast  1  Millimeter  Dicke  hätte. 

Das  Sauerstoffgas  scheint  auch  in  ähnlicher  Weise  seinen  Magnetismus  zw 
bewahren,  wie  wir  das  am  Stahl  zu  sehen  gewohnt  sind.  Es  wurde  wenigstens 
beobachtet,  dass  eine  über  den  Magnetpolen  äquilibrirte  mit  Sauerstoff  gefüllte 
Glaskugel  beim  Umlegen  des  den  Magneten  erregenden  S*tromcs  anfangs  etwas 
abgestossen.  und  dann  erst  wieder  angezogen  wurde,  was  sich  nur  durch  ein 
Bewahren  der  magnetischen  Vcrtheilung  erklären  lässt. 

Um  nun  die  Wirkung  des  Magnetismus  auf  irgend  ein  in  der  atmosphäri- 
schen Luft  gewogenes  Gasvolumen  zu  trennen  von  derjenigen  Kraft,  mit  welcher 
sich  die  von  derselben  aus  der  Stelle  gedrängte  atmosphärische  Luft  den  Magnet 
polen  anzunähern  sticht,  ist  es  niithig.  die  vorigen  Bestimmung««!  auch  mit  der 
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von  Luft  entleerten  Kugel  vorzunehmen.  Da  nämlich  in  dem  leeren  Räume 
alle  Angriffspunkte  für  die  magnetischen  Kräfte  fehlen,  so  ist  der  leere  Raum 
sicher  der  absolute  Nullpunkt  für  das  entgegengesetzte  Verhalten  der  verschie- 
denen Körper,  das  paramagnotischc  und  das  diamagnetische. 

Diese  Betrachtungen  fuhren  dahin,  zu  prüfen,  ob  das  ARcm.MEDische 
Princip  auch  auf  die  magnetischen  Kräfte  übertragen  werden  könne.  Wägungen 
paramagmetischer  und  diamagnetischer  Körper  in  paramagnetischen  und  dia- 
magnetischen  tropfbaren  und  gasförmigen  Flüssigkeiten  unter  Einfluss  der 
Magnetkraft  haben  bewiesen,  dass  jenes  Princip  ebenfalls  auf  die  im  Magnet- 
feld thältigen  Kräfte  Anwendung  findet,  dass  also  ein  Körper  ebenso  viel 
von  seiner  magnetischen  Anziehung  verliert,  als  diejenige  Kraft  be- 
trägt, mit  welcher  ein  von  ihm.  aus  der  Stelle  •  gedrängtes  Flüssig- 
keitsvolumen angezogen  wird.  Die  diamagnctiscb.cn  Kräfte  sind  dabei  mit 
negativem  Vorzeichen  in  Rechnung  zu  bringen. 

Ausser  dem  Sauerstoff  hat  sich  kein  elementares  Gas  magnetisch  bewiesen. 
Entschieden  diamagnetisch  zeigte  sich  nur  Wasserstoff,  denn  es  wurde  die  da- 
mit gefüllte  Kugel  vom  Magneten  abgestossen.  Die  übrigen  elementaren  Gase 
reagirten  so  schwach  gegen  die  Magnetkraft,  dass  ein  sicherer  Nachweis  davon 
nicht  gelingen  wollte. 

Werden  die  nicht  magnetischen  Ga/c  mit  Sauerstoff  gemengt,  so  entspricht 
die  nachmals  geprüfte  Anziehung  nahezu  derjenigen,  welche  sich  für  die  im 
Gemenge  enthaltene  Quantität  Sauerstoff  allein  ergeben  würde.  Stets  aber  fällt 
die  gemessene  Anziehung  des  Gemenges  etwas  grösser  aus,  als  die  hiernach 
berechnete  sein  würde.  Die  am  nächsten  liegende  Erklärung  geht  dahin,  dass 
das  magnetische  Sauerstoffgas  sich  stärker  nach  den  Polen  hindrängt,  als  der 
diamagnetischc  oder  indifferente  andere  Gemengtheil. 

Im  Betreff  der  gasförmigen  chemischen  Verbindungen  kann  nur  wiederholt 
werden,  was  oben  schon  im  Allgemeinen  angeführt  wurde,  dass  nändich  ihr 
Verhalten  nicht  abgeleitet  werden  kann  aus  dem  der  Elemente.  —  Die  meisten 
reagiren  nämlich,  wenn  sie  auch,  wie  Kohlensäure,  Kohlenoxyd,  Wasser- 
darapf  ii.  s.  w..  zu  einem  Thcil  aus  Sauerstoff  bestehen,  so  schwach  gegen  den 
Magnetismus,  dass  die  Kraft  nicht  gemessen  werden  kann.  Nur  Stickoxyd  ist 
ziemlich  stark  paramagnetisch.  Das  ist  aber  um  so  auffälliger,  als  Untcrsalpeter- 
säurc  und  Stickovvdul  sich  nicht  magnetisch  verhalten,  obwohl  die  erstere  für 
gleiche  Mengen  Stickstoff  die  doppelte  Menge  Sauerstoff  enthält,  und  letzteres 
nur  die  Hälfte  von  dem  des  Stickoxydgases.  Das  Einzige,  was  die  beiden  dia- 
magnetischen Verbindungen  ausserdem  der  magnetischen  Kraft  gegenüber 
charakerisirt,  ist,  dass  erstere  bei  ihrer  Bildung  eine  beträchtliche  Verdichtung 
erleiden,  letztere  aber  ein  Volumen  besitzt,  welches  gleich  ist  der  Summe  der 
Volumina  ihrer  Elemente,  und  hiermit  muss  ihr  Verhalten  im  Magnetfeldc  in 
Zusammenhang  stehen. 

Das  magnetische  Verhalten  des  Sauerstoffs  und  somit  auch  der  atmo- 
sphärischen Luft  giebt  einen  Erkliirungsgrund  ab  für  die  regelmässigen  Aenderun- 
«en,  welche*  die  magnetometrischen  Instrumente  gegen  ihren  mittleren  Stand 
während    verschiedener   Tasjes-    und   Jahreszeiten    zeigen.     Da    nämlich  die 
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Fähigkeit  eines  gewissen  Volumens  atmosphärischer  Luft,  gegen  magnetische 
Kräfte  zu  reagiren,  stets  proportional  ist  der  Menge  von  Sauerstoff,  welche  in 
diesem  Volumen  enthalten  ist.  so  wird  diese  Reaction  in  dem  Maasse  geringer 
werden,  als  die  Luft  durch  Temperaturerhöhung  oder  Druckverminderung  ge- 
lockert wird.  Die  Erde  kann  mau  nun  als  einen  Magneten  von  selhstständiger 
Kraft  betrachten.  Wirkt  sie  demzufolge  auf  die  umgebende  Atmosphäre,  so 
wird  letztere  ebenfalls  in  einen  Magneten  umgewandelt  werden,  nur  von  weit 
schwächerer  Kraft  und  mit  umgekehrter  Lage  der  Pole.  Somit  werden  magneto- 
metrische  Instrumente  eine  geringere  Kraft  in  Folge  der  Gegenwart  der  Atmosphäre 
anzeigen,  als  wenn  diese  nicht  vorhanden  wäre;  denn  der  freie  Magnetismus 
des  Erdkbrpers  wird  ja  durch  die  magnetische  Vertheilung  in  der  Atmosphäre 
beeinträchtigt.  Wenn  aber  bei  erhöhter .  Tages-  oder  Jahrestemperatur  oder 
auch  bei  erniedrigtem  Barometerstand  ein  Theil  der  Atmosphäre  gegen  einen 
andern  aufgelockert  ist,  und  somit  eine  schwächere  paramagnetische  Kraft  be- 
sitzt, so  wird  dadurch  die  Beeinträchtigung  des  ursprünglichen  Erdmagne- 
tismus eine  geringere.  Und  somit  ergiebt  sich  in  Ucbercinstimmung  mit  der 
Erfahrung,  dass  unter  diesen  Umständen  der  Erdmagnetismus  stärker  auf  die 
magnetomet rischen  Instrumente  wirkt,  als  bei  einer  entgegengesetzten  Be- 
schaffenheit der  Atmosphäre. 

I.    Faraday   konnte  auf  dein   Standpunkte  seiner  cinundzwanzigsten  Reihe 
\üu  Experimcntaluntersuchungcn  1  (2400 — 2416)  einen  Eiufluss  des  Magnetismus 
auf  Gase  oder  Dämpfe  noch  nicht  wahrnehmen,  mochte  er  damit  gefüllte  Flintglas- 
röhren in  verdichteter  oder  verdünnter  Luft  oder  unter  NVasscr  prüfen.  Pater 
Bancalari  entdeckte  nach  einer  Mittheilung  von  Zantedeschi  2  im  September  4  847. 
dass  eine  Flamme  zwischen  den  Polen  eines  thätigen  Magneten  abgestossen  wird. 
Zantedeschi  bemerkte  bei  Wiederholung  dieses  Versuches,  dass  er  (und  ebenso- 
wohl auch  alle  diamagnetischen  Versuche)  bei  einer  gewissen  Masse  der  beweglichen 
Polplattcn,  die  sich  je  nach  den  übrigen  Combinationen  richten  muss,  am  besten 
gelingt,  während  Vcrgrösserung  und  Verkleinerung  der  Masse  eine  Verminderung 
des  Effektes  hervorbringe.    Zantedeschi  3  ist  aurh  der  Erste  gewesen,  welcher, 
freilich  durch  einen  falschen  Versuch  verleitet,  auf  die  pars  magnetische  Natur 
des  Sauerstoffs  aufmerksam  machte.    Ausführlichere  Untersuchungen  über  das 
Verhalten    der  Gase    im  Magnetfeldc    stellten    fast   gleichzeitig   Faraday 4  und 
I'lücker  6  au,   sowie  kurz   darauf  E.  Becquerel  •      Die  Untersuchungen  des 
Letzteren  können  erst  in  Nummer  II  im  Zusammenhang  mit  anderon  besprochen 
werden.    Was  aber  erstere  betrifft,  so  gingen  beide  von  der  Beobachtung  Banca- 
lari's  aus,  sie  stellten  eine  Flamme  zwischen  den  einander  zugekehrten,  in  Spitzen 
ausgehenden  Halbankern  (vergl.  Fig.  VII  auf  Taf.  I)  auf,  und  bemerkten  mit  dem 
Schliessen  des  magnetisirenden  Stromes,   dass  sich   dieselbe  verkürzt,  nach  der 
axialen  Richtung  verschmälert  und  nach  der  äquatorialen  verbreitert.   Flammen  von 
Aether,  Alkohol,  Steinkohlengas,  Phosphor,  Kampher  (Faraday),  Schwefel,  Wasser- 
stoff (Plücker)   zeigten  in  gleicher  Weise  dieses  Verhalten,   ebenso   der  vom 
Docht  einer  eben  verlöschten  Kerze  aufsteigende  Dampf.     Der  Schwefel  brannte 
in  einem  regelmässigen  Kegel  auf  einem  Porzellanschälehen.     Mit  dem  Schliessen 
des  Stromes   erniedrigte   sich   die  Flamme   und   der  Schwefel   kam  zum  Kochen. 
In  Figg.  Ö12--.72I  sind  einige  der  Gestalten  wiedergegeben,  welche  Plcckrk  au 
%crschiedencn  Flammen  beobachtete  und  zwar  sind  die  Figg..H2,  .3/.>  und  ,3/  i  die 
in  der  äquatorialen  Ebene  sich  darbietenden  Gestalten,  welche  eine  nicht  rauchende 
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Talgkerze  annimmt,  wenn  die  Polspitzcti  initiier  weiter  nach  dem  Docht  herab- 
rücken.  Es  sind  Fiyy.  31 S,  3  IG ''und  317  die  Durchschnitte  der  Flammen  nach  der 
axialen  Ebene  und  Fig.  3 IS  ist  die  Ansicht  von  oben  fiir  Figy.  313  und  31G.  Eine 
stark  rauchende  Talgkerze  nahm  zwischen  thätigen  Magnetpolen  in  der  äquatorialen 
Ebene  die  Gestalt  von  Fig.  319  an  und  eine  Terpenthinölflamme  die  Gestalt  von 
Fig.  320.  Bei  letzterer  zeigte  sich  nur  der  untere  Theil  leuchtend,  der  obere 
bestand  aus  wirbelartig  sich  emporbewegenden  kohlcnstäuhchen.  —  Brannte  Alkohol 
an  einem  mit  Eisenvitriol  eingeriebenen  Docht,  so  wurde  seine  Flamme  gleichfalls 
äquatorial  verbreitert,  ohne  die  fiir  den  Eisengehalt  charakteristische  gelbe  Farbe 
zu  verlieren;  die  glühenden  Eisentheilrhen  erfuhren  also  gleichfalls  eine  Abstossung. 
Faraday  brachte  die  Flammen  zwischen  Polansätze  des  Hufeisenmagneten,  welche 
in  der  Längsrichtung  durchbohrt  waren,  und  sah,  dass  sich  die  Flammen  in  4  Theile 
theilten,  von  denen  zwei  durch  die  Durchbohrungen  schlugen. 

Hieraus  geht  aber  offenbar  hervor,  dass  die  sämmtlichen  bisher  geprüften 
Vcrbrennungsproducte,  sogar  das  fein vertheiltc  Eisen,  im  glühenden 
Zustande  diamagnetischer  sind,  als  die  umgebende  Luft.  Um  zu  entschei- 
den, ob  die  hohe  Temperatur  das  diamagnetische  Verhalten  begünstige,  schlägt 
Plücker  vor,  einen  erhitzten  Luftstrom  zwischen  den  Polspitzcn  aufsteigen  zu 
lassen,  ihn  durch  einen  seitlich  vom  Heliostaten  kommenden  Lichtstrahl  zu  erleuchten 
und  das  auf  einem  dahinter  stehenden  Schirme  aufgefangene  Bild  zu  beobachten. 
Faraday  erwärmte  die  Luft  durch  eine  zwischen  den  Polspitzen  aufgestellte  gal- 
vanisch stark  erhitzte  Platinspirale  und  hielt  über  dieselbe  ein  Thermometer. 
Dieses  stieg  bei  unthättgem  und  fiel  bei  thätigem  Magneten,  stieg  aber  wieder, 
wenn  es  zur  Seite  gehalten  wurde.  Faraday  schloss  daraus,  dass  heisse  Luft  in 
kalter  Umgebung  von  gleicher  chemischer  Beschaffenheit  stets  abgestossen  werde. 
Doch  widerrief  er  diese  Verallgemeinerung  7  bei  Gelegenheit  einer  Wiederholung  der 
angegebenen  Versuche,  bei  welcher  er  sich  auf  eine  genauere  Untersuchung  der  Kohlen- 
säure,  des  Stickstoffs  und  des  Sauerstoffs  beschränkte.     Kr  brachte  zwischen  den 
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Magnetpolen  ebenfalls  eine  galvanisch  erglühende  Spirale  an,  umgab  dieselbe  mit 
sorgfältigst  gereinigten  Gasen  und  befestigte  über  der  Spirale,  aber  innerhalb  des 
Gasreservoirs  eine  mit  Wachs  überzogene  Glimmcrplatte.  So  lange  als  der  Magnet 
unthätig  war,  stiegen  die  an  der  Spirale  erhitzten  Gase  so  aufwärts,  dass  das 
Wachs  nur  gerade  über  der  Spirale  sich  geschmolzen  zeigte;  sowie  aber  der 
Magnet  in  Thätigkeit  versetzt  wurde,  veränderte  sich,  wenn  Sauerstoff  das  ge- 
prüfte Gas  war,  die  schmelzende  Stelle  so,  dass  daraus  die  paramagnetische  Eigen- 
schaft desselben  hergeleitet  werden  konnte.  Befand  sich  aber  chemisch  reine 
Kohlensäure  oder  ebenso  reiner  StickstofT  in  der  Umgebung,  so  änderte  sich  die 
abgeschmolzene  Stelle  nicht.  Wurden  jedoch  diese  Gase  mit  einer  Spur  von  at- 
mosphärischer Luft  verunreinigt,  so  trat  sofort  mit  Erregung  des  Magneten  auch 
die  dem  zugeführten  Sauerstoff  entsprechende  Aenderung  in  dem  Abschmelzen  des 
Wachses  hervor. 

Bei  einer  anderen  Versuchsreihe  über  das  Verhalten  kalter  Gase  bediente  sich 
Faraday  4  des  folgenden  sinnreichen  Verfahrens.  Die  Gase  wurden  in  einer  zwei- 
hafsigen  Flasche  eingeschlossen,  aus  der  sie  durch  ein  Capillarrohr  zwischen  den 
Polen  ausströmten  in  dem  Maasse,  als  durch  eine  am  andern  Hals  stehende  Trichter- 
röhre  Wasser  zufloss.  An  die  Capillarröhre  war  ein  Knie  zur  Aufnahme  von  eini- 
gen Tropfen  Salzsäure  angeblasen,  die  sich  spurenweise  zu  den  ausströmenden 
Gasen  mischte.  Ueber  oder  nach  Bcdürfniss  unter  den  Polcndcn  standen  in  der 
äquatorialen  resp.  axialen  Ebene  drei  oben  und  unten  offene  cyiindrische  Fang- 
löhren, in  denen  sich  Flicsspapierstreifen  mit  Ammoniakflüssigkeit  getränkt  befanden. 
Je  nachdem  nun  in  der  einen  oder  andern  Röhre  Salmiakdämpfc  entstanden ,  konnte 
ermessen  werden,  ob  das  aus  der  Capillarröhre  hervorströmende  Gas  nach  der 
äquatorialen  oder  axialen  Richtung  von  den  thätigen  Magnetpolen  getrieben  wurde. 
Ausser  diesen  Versuchen  in  atmosphärischer  Luft  wurden  ganz  ähnliche  Prüfungen 
in  Umgehungen  von  Kohlensäure,  Wasserdampf  und  Leuchtgas  vorgenommen,  die 
sich  in  Glasglocken  befanden,  und  die  mit  Spuren  von  Ammoniak  vermischt  waren. 
I>ie  Ergebnisse  aus  diesen  Versuchen  sind  in  der  folgenden  Tabelle  übersichtlich 
zusammengestellt,  Für  die  lcergelasscnen  Rubriken  scheinen  keine  Versuche  an- 
gestellt worden  zu  sein. 


Gase 


In  atmosphä- 

In Kohlen- 

In Wasser- 

In Leucht- 

rischer Luft 

säure 

stoffgas 

gras. 

indifferent 

magnet. 

magnet. 

magnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

magnet. 

magnet. 

magnet. 

magnet. 

•  magnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

sehr  diam. 

diamagnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

schwach  diam. 

diamagnet. 

fast  indiff. 
etwas  diam. 

magnet. 

diamagnet. 

schwach  diam. 

diamagnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

schwach  diam. 

diamagnet. 

• 

diamagnet. 

-  • 

Atmosphärische  Luft . 

Stickstoff  

Sauerstoff  

Wasserstoff  

Kohlensäure  

Kohlcnoxyd  

Stickoxydul  

Stirkoxyd  ...... 

Salpetrige  Säure .  .  . 

Oelbildendcs  (Jas  .  . 
Steinkohlengas  .... 

Schweflige  Säure  .  . 

r.hlorwasscrstoffgns  . 

Jodwasserstoffgas  .  . 

Flonrkieselffas  .  . 
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Gase 

In  atmosphü- 
risili«*r  Luft 

In  Kolilrll- 

siiure 

1 

In  WnsMT- 

=— 

In  Lmriit- 

iias. 

diamagnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

diamagnet. 

Jod  (nicht  zu  dicht)  .... 

diamagnet. 

diamaguet. 

diamagnet. 

Es  geht  hieraus  namentlich  hervor,  dass  sich  Sauerstoff  sogar  paramagneti- 
scher verhält  als  atmosphärische  Luft,  und  diese  hinwiederum  paramaguctischci 
ist  als  alle  andern  Gase*.  Da  aber  der  Stickstoff  sich  indifferent  \ erhält,  so  ist 
anzunehmen,  dass  das  magnetische  Verhalten  der  atmosphärischen  Luft  blos  dem 
Sauerstoff  zu  danken  ist,  weswegen  Faradat  und  Plücker  meinten,  dass  Sauer- 
stoff und  Stickstoff  sich  durch  den  Magnetismus  müsse  trennen  lassen.  Doch  da- 
von später  unter  VI. 

Interessant  ist  das  Verhalten  des  salzsäurehaltigcn  Sauerstoffgases  in  der 
ammouikalischen  Kohlensäureatmosphäre.  Es  rotirte  nämlich  die  entstandene  Wolke 
um  die  thätigen  Magnetpole;  bei  Unterbrechung  des  Stromes  sank  die  Wolke,  wurde 
aber  sofort  wieder  emporgehoben,  wenn  der  magnetisirende  Strom  wieder  ge- 
schlossen war. 

Ausser  den  schon  erwähnten  Gasen  hatte  Plücker  zunächst  vorzugsweise 
die  gefärbten,  als  .loddampf,  Bromdampf,  salpetrige  Säure,  Chlor,  den  sichtbaren 
Wasserdunst,  ingleichen  Quecksilbcrdampf  untersucht,  und  alle  diamagnetischer 
gefunden,  als  atmosphärische  Luft,  in  Übereinstimmung  mit  Faraday's  Versuchen. 

II.  Das  Verhalten  der  Gase  im  Magnetfelde  bietet  zu  vielseitige,  theoretisch 
wichtige  Anknüpfungspunkte ,  als  dass  es  die  Expcrimentaluntersuchungen  bei  dem 
einfachen  Nachweis  von  Anziehung  oder  Abstossung  hätten  bewenden  lassen  sollen. 
Zunächst  handelt  es  sich  darum,  festzustellen,  ob  die  beobachteten  Anziehungen 
und  Abstossungen  der  Körper  in  Mitteln  von  verschiedener  Natur  nur  von  einer 
Differenzwirkung  des  Magneten  auf  die  zu  prüfende  Substanz  und  das  umgebende 
Mittel  herrühre,  oder  ob  wirklich  sich  verschiedene  Körper  absolut  entgegengesetzt 
gegen  den  Magneten  verhalten. 

.  Abgesehen  von  einigen,  freilich  nicht  ganz  zweckmässigen  Vorschlä-  . 
gen  Melloni  s  8,  die  eine  Entscheidung  herbeirühren  sollten,  wandte  sich 
E.  Becquerel  6  dem  ersten  Theil  dieser  Alternative  zu.  Der  Apparat,  dessen 
er  sich  zu  den  hierher  gehörigen  sowie  zu  vielen  andern  Versuchen  bediente,  be- 
stand aus  einem  hufeisenförmigen  Elektromagneten  mit  63  Kilogramines  schwerem 
Eisenkern  und  mit  Halbankern  versehen,  zwischen  denen  die  zu  prüfenden  Körper 
an  einer  empfindlichen  Torsionswage  entweder  in  freier  Luft  oder  in  Gefässcn 
mit  verschiedenen  Flüssigkeiten  oder  auch  in  Gasen  von  verschiedener  chemischer 
Beschaffenheit,  sogar  auch  im  luftleeren  Raum  aufgehangen  werden  konnten.  Ist 
nun  überhaupt  die  Annahme  gerechtfertigt,  dass  ein  jeder  in  einer  Flüssigkeit 
aufgehangener  Körper  von  einem  Magneten  angezogen  wird  mit  der 
Differenz  der  Wirkungen,  welche»  auf  ihn  und  auf  das  von  ihm  aus  der 
Stelle  gedrängte  Flüssigkeitsvolumen  ausgeübt  werden,  dass  also  das 
ARGHiMEuischc  Priucip  auch  auf  die  magnetischen  Kräfte  Anwendung  findet,  so  muss 


•   Diese  Tbaisacuen  sind  vielleicht  E  D«cqii»kl  nicht  gegenwärtig  gewesen,  als  er  (Ann.  de  ehem.  et  de  \>h. 

[3]  32.  93  (1851)  schrieb  experimce$,  qui  »tont  comimt  <i  la  Jccouverte  du  maguetitme  de  lo.ryqtnr" , 

tlenn  «eine  erste  Veröffentlichung  d&tirt  roin  41.  Mai  ISV.l. 
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sich  das  erweisen  lassen ,  wenn  man  zwei  feste  Körper  von  verschiedener  Substanz 
au  der  Drehwage  im  Magnetfelde  aufhängt,  sie  mit  Flüssigkeiten  von  ebenfalls  ver- 
schiedener Natur  urugiebt,  die  in  denselben  erfolgenden  Anziehungen  resp.  Ab- 
stossungen  misst  und  die  Differenzen  der  so  gefundenen  Zahlen  für  jeden  der 
festen  Körper  und  für  je  zwei  dieselben  umgebenden  Mittel  berechnet.  Die  so 
gewonnenen  beiden  Keinen  von  Differenzen  müssen  alsdann  für  die  entsprechenden 
Flüssigkeiten  in  gleichem  Verhältniss  zu  einander  stehen.  So  wurden  nach  ein- 
ander ein  Cylinder  von  Schwefel  und  einer  von  Wachs  (in  der  Mitte  mit  einer 
Kleikugel  beschwert)  an  dem  Draht  der  Torsionswage  aufgehangen,  jeder  nach 
einander  in  die  in  der  ersten  Colutnne  der  folgenden  Tabelle  verzeichneten  Hin- 
gebungen gebracht,  und  die  Anzahl  von  Graden  an  der  Torsionswage  bestimmt, 
welche  nöthig  war,  um  die  von  der  Magnetkraft  abgelenkten  Körper  wieder  in 
ihre  erste  Gleichgewichtslage  zurückzuführen.  Die  derart  gewonnenen  Zahlen 
wurden  durch  das  Quadrat  der  den  Magneten  erregenden  Stromkraft  dividirt,  um 
sie  auf  die  Einheit  der  Kraft  zurückzuführen,  und  sind  in  der  zweiten  und  dritten 
Coldinne  der  Tabelle  verzeichnet,  und  zwar  bedeutet  das  negative  Zeichen  Ab- 
stossung,  das  positive  Anziehung: 


Umgebendes  Mittel 

Atmosphärische  Luft    

Wasser  (spez.  tiewicht  t, 0000)  

Concentrirte  Lösung  von  Chlonnagnesium  (1,3107)  .  . 

Lösung  von  schwefelsaurem  Nickel  (  1,0827)  

Concentrirte  Lösung  von  Eisenchlorür  (1,4334).  .  .  . 


Schwefel 


—  0,9038 

—  0,1004 
-r-  0,0649 

—  2,6060 

—  53.7860 


-4- 


0,3485 
0,1647 
0,3816 
4.6733 


Wird  nun  jede  dieser  Zahlen  von  «ler  obersten  derselben  Vertikalreihe  abge- 
zogen, so  ergiebt  sich  daraus  das  in  der  zweiten  Golumne  jeder  der  beiden  folgen- 
den Tabellen  verzeichnete  Maass  für  die  Kraft,  mit  welcher  jeder  der  in  der  ersten 
verzeichneten  Körper  bei  bezüglich  gleichem  Volumen  in  atmosphärischer  Luft  von 
der  Magnetkraft  angezogen  oder  abgestossen  wird.  Setzt  man  dann  diejenige  Kraft. 
•  mit  welcher  das  Wasser  in  Luft  abgestossen  wird ,  —  —  i  0  und  berechnet  nach 
demselben  Verhältniss  die  anderen  Zahlen,  so  erhält  man  diejenigen  Zahlen, 
welche  Kecouebel  (analog  dein  speeifischen  Gewicht)  mit  speeifis ehern  Magne- 
tismus bezeichnet,  und  welche  in  den  letzten  Columnen  der  folgenden  Tabellen 
verzeichnet  sind.    Es  ergiebt  sich: 

Aus  den  Versuchen  mit  Schwefel 


für  die  Körper 

eine 
magnetische 
Wirkung 

der 
speeifische 
Magnetismus 

Schwefel  . 

—  0,9038 

—  0,8034 

—  0,9687 
-|-  1,7022 
~K>2,8822 

—  H,25 

—  10,0 

—  12,06 
H-  21.19 
+  658,2 

Wasser  .  .  . 

r.nnr«»utrirte  Lösung  von  Eisenchlorür      .  . 
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Aus  den  Versnoben  mit  Wachs 


für  die  Körper 


eine 
magnetische 
Wirkung 


der 
specifiRche 
Magnetismus 


Wachs  

Wasser  

(Ihlormagnesiumlösuug  

Lösung  von  schwefelsaurem  Nickel 


—  0,3485 

—  0,6132 

—  0,7  299 
H-  1,3248 


—  5,68 

—  10,0 

—  1 1,91 
21,60 


Die    grosse  Oebercinstimmung  in   den  Zahlen   der   letzten  Coluinnen  beider 

Tabellen  berechtigt  zu  der  Folgerung,  dass  wirklich  das  a it <: in m k nische  Priiioip 
auch  auf  die  magnetischen  Kräfte  Anwendung  findet. 

In  gleicher  Weise  wurden  noch  die  specilischen  Magnetismen  für  die  in  der 

folgenden  Tabelle  zusammengestellten  Substanzen  beobachtet  und  berechnet,  welche 
meist  als  Mittel  aus  verschiedenen  ßeobachtungsreihen  genommen  sind. 


Snhstanzen 


KDfM'ißsrliPr 

üllCtlllOUll  I 

Magnetismus 

Gewicht 

—  10 

—  iO,G8 

—  16,39 

—  16,52 

—  15,28 

-  217,61 

-  2,5 

-  5,68 

—  8,50 

—  7,89 

0,8059 

—  13,30 

-1-360,70 

1,2767 

-1-658,13 

1,4334 

-h  91,93 

1,0695 

—  12,05 

1,3197 

—  11,28 

1,2084 

—  10,75 

—  11,61 

-f-  21,28 

1,0827 

-1-  8,14 

1,1265 

-1-211, 16 

1,1923 

4-180,22 

1,1728 

-hl  35,1  6 

1,1587 

Wasser  

Schwefel  (Mittel  aus  5  Versuchen) 

Phosphor  

Selen  

Werkblei  

Wismuth  (Mittel  aus  3  Versuchen) 

Zink  (käufliches)  

Wachs  (weisses) 


Gewöhnlicher  Alkohol  

Rectificirter  Alkohol  (2  Versuche)  

Schwefelkohlenstoff  (unsicher)  

Eisenchlorürlösung  Nr.  1  \  

Nr.  2  

Nr.  3  (2  Versuche)  

Cldormagnesiumlösung  

Kochsalzlösung  Nr.  1  (2  Versuche)  

Nr.  2  (2  Versuche)  

Chlorkaliumlösung  (2  Versuche)  

Lösung  von  schwefelsaurem  Nickel  (3  Versuche) 
Lösung  von  käuflichem  schwefelsauren  Kupfer  .  . 
Schwefelsaures  Eisenoxydul  (2  Versuche).  .  .  . 


Schwefelsaures  Eisenoxyd  (2  Versuche) 


Die  speeifischen  Magnetismen  gelten  hier  für  gleiche  Volumina}  sollen  sie  für 
gleiche  Gewichte  der  Substanzen  berechnet  werden,  so  müssen  sie  mit  dem  spe- 
eifischen Gewicht  derselben  dividirt  werden. 

Um  zu  einem  Verhältniss  dieser  Zahlen  mit  dem  Magnetismus  des  weichen 
Eise.ns  zu  gelangen,  wurden  in  Wasserstoff  geglühte  Eisenspähnc  mit  Wachs  in 
verschiedenen  Verhältnissen  zusanunengeknetet  und  daraus  Cy  linder  geformt,  welche 
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unter  Kinfluss  eines  Magneten  in  Schwingungen  versetzt  wurden.  Die  aus  der 
Schwingungsdauer  berechneten  Kräfte  waren  dem  Eisengehalt  prpporüonal ,  was 
darauf  schliessen  lässt,  dass  die  magnetische  Wechselwirkung  der.  einzelnen  Eiscu- 
theilchen  hier  unmerklich  geworden  war.  Dann  wurden  Glaseylindcr  von  den- 
selben Dimensionen  in  die  eisenhaltigen  Wachscylinder  mit  der  Eisenchlorürlösuug 
Nr.  S  gefüllt  ,  und  unter  gleichen  Bedingungen  wie  jene  in  Schwingungen  versetzt. 
Nachdem  die  Ergebnisse  auf  die  magnetische  Wirkung  des  Glases  und  die  Torsion 
der  Aufhängefäden  corrigirt  war,  zeigte  ein  Vergleich  der  auf  die  Wachs-  und 
Eisenchlorürcylinder  wirkenden  Kräfte,  dass  sich  die  Eisenchlorürlösuug  verhält  wie 
Wachs,  von  dem  1  Kubikcentimeter  mit  0,1934  Milligrammes  (in  einem  andern 
Versuch  0,2 1  4  Milligr.)  feinvertheilten  Eisen  gemengt  ist.  Wird  dann  im  Mittel 
0,z  'Milligr.  Eisen  für  1 cem  Wachs  angenommen,  so  ergiebt  sich  als  Verhältniss 
(ür  die  magnetischen  Kräfte 

hei  gleichem 


des  Eisens  

der  Eisenchlorürlösuug  von  1,4334  sp.  G. 
des  Wassers  


Volumen 
-1-1000000 
H-  25,7 
0,4 


bei  gleichein 
Gewicht 

-H000000 
HO 


letzteres  für 
Wasser  = — 10 

-f-3333333 

-1-  467 

—  10 


Aus  den  vorstehenden  Ergebnissen  schliesst  aber  Becquerel  weiter: 
Dass  alle  Körper  momentan  unter  Kinfluss  eines  Magneten  magnetisirt  würden, 
ganz  nach  Art' des  weichen  Eisens,  nur  je  nach  ihrer  Beschaffenheit  in  höherem 
oder  niederem  Grade.    Dass  aber  ein  jeder  Körper  von  einem  magnetischen 
Centrutn  nur  angezogen  wird  mit  der  Differenz  der  Wirkungen ,  die  auf  den  Kör- 
per und  auf  das  von  ihm  aus  der  Stelle  gedrängte  Mittel  ausgeübt  werden. 
Demgemäss  würde  die  diamagnetische  Wirkungsweise  nur  daraus  resultircn, 
dass  das  umgebende  Mittel  stärker  magnetisch  wäre  als  der  in  dasselbe  eintauchende 
Körper.    Um  hiernach  aber  die  Abstossung  von   diamagnetischen  Körpern,  wie 
Wismuth,  im  Iceren  Raum  zu  erklären,  sieht  sich  Becquerel  gezwungen  zu  der 
Annahme   eines  Aethers,    welcher  überhaupt  die  Fortsetzung   der  magnetischen 
Wirkungsweise  vermittelt,  und  der  dann  im  leeren  Räume  sich  in  einem  solchen 
Zustande  befände,  dass  er  sich  sogar  noch  stärker  magnetisch  verhielte,  als  die 
in  dieser  Umgebung  von  dem  Magneten  zurückgestossenen  Körper. 

Hierzu  führte  also  eine  Abstraction,  die  nicht  mehr  zu  den  Prämissen  passt, 
von  denen  Becquerel  selbst  bei  seinen  Untersuchungen  ausging,  indem  ja  dies«* 
Uebertragnng  des  ARCHiMEDischcn  Princips  nur  von  einem  Druck  herrührt,  der  von 
der  Materie  des  umgebenden  durch  die  Magnetkraft  beeinflussten  Mittels  auf  den 
in  demselben  aufgehangenen  Körper  ausgeübt  wird.  Plücker  9  legt  in  einer  Ent- 
gegnung gegen  diese  Ansichten  mit  Recht  Gewicht  darauf,  dass  der  leere  Raum 
keinen  hydrostatischen  Druck  ausüben  könne,  und  dass  eine  Kraft,  die  nicht  an 
eine  wägbare  Materie  gebunden  sei,  bisher  keine  Analogie  habe.  Wenn  Becque- 
rel diese  Hypothese  nur  als  einen  Gesichtspunkt  betrachtet,  unter  dem  sich  die 
Reihe  der  Erscheinungen  zusammenfassen  lässt,  so  ist  solcher  Grundsatz  bedenk- 
lich, indem  jedenfalls  eine  fehlerhafte  Hypothese  zu  falschen  Begriffen  verleitet.  — 
Faraday  10  ist  dagegen  der  Ansicht,  dass  sich  verschiedene  Körper  wirklich 
entgegengesetzt  im  Magnetfelde  verhalten,  dass,  wenn  dies  der  Fall  sei,  ein  magne- 
tischer Nullpunkt  vorhanden  sein  müsste.  Um  darüber  zu  entscheiden,  construirte 
er  eine  Differentialdrehwage,  bestehend  aus  einem  längeren  Stabe,  der  auf  dem 
einen  Ende  mit  einem  in  Gestalt  eines  J  aufgesetzten  Querbalken,  auf  dem 
andern  mit  Gegengewichten  armirt  war  und  in  der  Mitte  an  einem  Cocoufaden 
hing.  Von  beiden  Enden  des  Querbalkens  hingen  Glaskugeln  herab,  die  mit  Gasen 
von  verschiedener  Natur  oder  verschiedener  Dichtigkeit  gefüllt   werden  konnten. 
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Befanden  sich  die  beiden  Magnetpole  zwischen  den  Kugeln,  so  konnte  ans-  der 
Richtung  der  Bewegung  entschieden  werden,  ob  der  Inhalt  der.  einen  Kugel  mit 
stärkerer  oder  mit  schwächerer  Kraft  sich  nach  dem  Magnctfclde  zu  bewegen 
strebte,  als  der  der  anderen.  Befanden  sich  in  beiden  Kugeln  die  verschiedensten 
Gase  in  der  größtmöglichen  durch  die  Luftpumpe  erreichbaren  Verdünnung,  so 
verhielt  sich  der  Apparat  gegen  den  Magneten  indilTerent.  Faraday  schloss  daraus, 
da ss  der  leere  Kaum  den  absoluten  Nullpunkt  für  den  Magnetismus 
darstelle.  Da  nun  eine  mit  Sauerstoffgas  gefüllte  Kugel  stärker  vom  Magneten 
angezogen  wird,  als  eine  leergepumpte,  so  ist  Sauerstoffgas  wirklich  magnetisch 
und  nicht  blos  schwächer  diamagnetisch  als  das  umgebende  Mittel  \  Weitere  Unter- 
suchungsergebnissc  mit  demselben  Apparat  sind  minder  genau,  als  die  auf  anderem 
Wege  von  Plücker  gefundenen",  daher  sie  erst  später  mit  diesen  gemeinschaftlich 
(in  .Nr.  V  —  VII)  behandelt  werden  sollen. 

III.  Andere  Versuche  Faraday's  11  sind  gewissermasseu  als  eine  Wiederholung 
der  in  der  vorigen  Nummer  angerührten  Becquerel's  zu  betrachten,  führten  jedoch 
zu  etwas  abweichenden  Ergebnissen.  Er  hing  an  einer  empfindlichen  Drehwage 
einen  horizontalen  Glasstab  in  einem  Gefässc  zwischen  den  Magnetpolen  auf  und 
maass  die  Anziehung  resp.  die  Abstossung  des  Stabes,  wenn  das  Gefass  nach 
einander  mit  verschiedenen  Flüssigkeiten  gefüllt  war.  Wurden  dieselben  Versuche 
mit  andern  Körpern  statt  des  Glasstabes  wiederholt,  so  zeigten  sich  die  Verhält- 
nisse der  für  verschiedene  Flüssigkeiten  gefundenen  Differenzen  bei  allen  in  den- 
selben geprüften  Substanzen  gleich,-  wie  das  der  obigen  Erörterung  gemäss  nach 
dem  ar  ch  im  Epischen  Gesetz  statthaben  muss. 

Behufs  der  hiernach  für  den  speeifischen  Magnetismus  der  Substanzen  zu 
construirenden  Skala  theilte  er  die  sich  ergebende  Gewichtsdifferenz  gleicher 
Volumina  der  Substanzen  bei  Wägungen  in  Wasser  und  in  Luft  in  100  Theilc  und 
bestimmte  die  Zahlen  so,  dass  dem  leeren  Raum  die  Zahl  0  entsprach.  Hiernach 
bestimmte  er  die  folgende  Reihe,  bei  welcher  zu  bemerken  sein  dürfte,  dass  die 
Zahlen  für  Wasserstoff,  Stickstoff  und  einige  andere,  dem  Nullpuukt  nahestehende 
Substanzen  nicht  als  ganz  sicher  zu  betrachten  sind  und  die  Deehnalstellen  nicht 
durch  die  Beobachtung,  sondern  nur  durch  die  Rechnung  gewonnen  worden  sind: 


Ammoniak  -  Kupferoxydul 

—  f  3  i,23 

Limoncn-Oel 

80,0 

Ammoniak-  Kupferoxyd 

—  1 1 9,83 

Kampfer 

82,6 

Sauerstoff 

r-  17,5 

Leinöl 

85,6 

Luft 

—  3,4 

Olivenöl 

85,6 

Oelbildcndcs  Gas 

—  0,6 

Wachs 

86,7 

Stickstoff 

—  0,3 

Salpetersäure 

88,0 

Vadium 

0,0 

Wasser 

96,6 

Kohlensaures  Gas 

0,0 

Ainmoniakfiüssigkeit 

98,5 

Wasserstoff 

<>,« 

Schwefelkohlenstoff 

99,4 

Ammoniakgas 

Salpeterlösung  (gesättigt) 

100,1 

Cyan 

0,9 

Schwefelsäure 

104,5 

Ein  Glas 

18,* 

Schwefel 

11  8,0 

Reines  Zink 

74,6 

Arscnctdorid 

ltl,7 

Aether 

75,3 

Borsaurcs  Blei  (geschmolzen) 

136,6 

Absoluter  Alkohol 

78,7 

Wismuth 

1967,6. 

Diese  Kräfte  gelten  für  einen  Abstand  von  0,6  Zoll  von  der  Axe  des  be- 
nutzten Magneten.    Für  andere  Abstände  stellten  sich  etwas  verschiedene  Zahlen 


*  Die  kräftige  magnetische  Anziehung  des  Sauerstoffe  Iflsst  «ich  daraus  abnehmen,  dass  eine  mit  Sauerstofl 
und  eine  andere  mit  Kiseimiriollösung  gefüllte  Glaskugel  sich  dann  gerade  das  Gleichgewicht  hielten,  wenn  da« 
Grwioht  des  in  letzterer  enthaltenen  krjstallisirlen  Eisenvitriols  das  "  fache  de«  Sauerstoffs  in  erstcrer  betrug. 
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heraus,  namentlich  fand  Fabaday  für  stärker  diamagnetische  Substanzen 
eine  grössere  Abnahme  der  Kraft  mit  der  Entfernung  von  den  Polen, 
als  für  schwächere.  . 

IV.  E.  Bkcquerel  12  hat  mit  den  in  Nr.  II  beschriebenen  Apparaten  das  magne- 
tische Verhalten  der  Gase  nach  verschiedenen  Richtungen  untersucht.  Zunächst 
hing  er,  wie  das  schon  früher  Faraday  ohne  Erfolg  gethan  hatte,  einen  mit  at- 
mosphärischer Luft  gefüllten  und  rings  geschlossenen  Glascylinder  an  der  Dreh- 
wage zwischen  den  Magnetpolen  auf  und  bestimmte  durch  dieselbe  die  Kraft,  mit 
welcher  er  angezogen  wurde.  Da  er  auch  mit  atmosphärischer  Luft  umgeben  war, 
rührte  diese  Anziehung  nur  von  der  magnetischen  Wirkung  auf  das  Glas  her. 
Wurde  aber  -der  Raum,  in  dem  sich  die  Drehwage  befand,  luftleer  gemacht,  so 
entstand  von  Neuem  eine  Anziehung,  die  nur  von  der  in  der  Röhre  eingeschlosse- 
nen atmosphärischen  Luft  herrühren  konnte.  Wurde  die  Röhre  mit  Sauerstoflgas 
gefüllt,  so  war  schon  in  einer  Umgebung  von  atmosphärischer  Luft  die  Anziehung 
viel  bedeutender,  als  beim  vorigen  Versuch;  im  luftleeren  Raum  war  sie  aber  5  mal 
so  gross,  als  wenn  die  Röhre  mit  Luft  gefüllt  gewesen  wäre.  Eine  analoge  Prüfung 
anderer  Gase  führte  zu  keinem  Ziel,  nur  das  Chlor  schien  etwas  von  den  Magnet- 
polen abgestossen  zu  werden. 

Nach  diesen  Erfahrungen  wurde  ein  Cylinder  von  Wachs  angefertigt,  das  mit 
Platinschwamm  zusammengeknetet  war,  und  sich  in  Folge  dessen  im  luftleeren 
Raum  fast  indifferent  gegen  den  Magneten  verhielt.  Nach  dem  früher  nachge« 
wiesenen  Princip  ist  sonach  die  Kraft,  mit  welcher  er  in  Sauerstoff  oder  Luft  ab- 
gestossen wird,  gleich  der  Kraft,  mit  welcher  ein  ihm  gleiches  Volumen -Luft 
oder  Sauerstoff  vom  Magneten  angezogen  wird.  Aus  den  Messungen  bei  7 C 0 n,B' 
Barometerstand  wurden  die  folgenden  speeifischen  Magnetismen  berechnet.  '  Die- 
selben sind  gleichzeitig  mit  dem  oben  berechneten  speeifischen  Magnetismus  des 
weichen  Eisens  in  folgender  Tabelle  zusammengestellt: 


Specifische  Magnetismen  für 
Wasser  in  Luft  —  —  \0 


für  Eisen 
—  4000000 


bei  gleichem 
Volumen 

hei  gleichem 
Gewicht 

hei  gleichem 
Gewicht 

Sauerstoff  beim  Druck  von  0m,76  .... 
Atmosph.  Luft  bei  gleichem  Druck  .... 

■+-  1,80 
-h  0,38 
—  10,00 

-f- 

-I-  293 
-+-  «0 
-+-  3333333 

-f-  377  * 
-f-  88 
f  3 

-+-  toooooo 

•  Wie  unzuverlässig  dies«  Zahlen  sind  —  was  freilich  aus  der  grossen  Differenz  der  Vergleiclmng*|iunki« 
•ich  erkläret)  lasst  —  zeigt  eine  wiederholte  „numerische  Vergleichung  des  Magnetismus  des  Sauerstoff«  und 
des  Magnetismus  des  Eisens"  von  PlCcker  ■*.  Rs  wurde  in  derselben  Glaskugel  Sauerstoff  und  dann  Kisencblonir 
über  den  einander  zugekehrten  Magnetpolen  durch  die  Wnge  mit  einander  verglichen,  und  dann  wurde  in  einem 
anderen  Gefässe  eine  Mischung  von  feinstem  Eisensiaub  mit  Ceralsalbe  einer  Vergleichung  mit  derselben  Eisen- 
chlorürlösung  ebenfalls  durch  die  Wage  unterworfen.    Dabei  stellten  aich  die  Zahlen  der  folgenden  Tabelle 


Der  specifische  Magnetismus  bei  gleichem  Gewicht 


Wasser  =  —  10 

Eisen  —  -h  10000O0 

-f-  M666 
+■  :»33333 

-f-  3Ö00 
f-  1000000. 

» 
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Da  min  auch  hier  der  specillsche  Magnetismus  des  Sauerstoffs  5  mal  grösser 
ist  als  der  der  atmosphärischen  Luft,  da  ferner  in  letzterer  nur  etwa  '/* 
des  Volumens  an  Sauerstoff  enthalten  "ist  und  «Ja  für  Stickstoff,  Stickoxydui, 
Wasserstoff,  Kohlensäure  auch  nach  dieser  Methode  eine  magnetische  Wir- 
kung nicht  nachgewiesen  werden  konnte,  ist  der  Schluss  gerechtfertigt,  dass 
die  magnetische  Wirkung  der  Luft  allein  von  dem  Sauerstoffgehalt 
herrührt.  Ingleichen  muss  die  starke  Magitctisirungsfähigkeit  des  Sauerstoffs 
auffallen,  indem  dieselbe  im  Vergleich  mit  der  früher  in  Anwendung  gekommenen 
Eisenchlorürlösung  (vergl.  S.  576)  bei  gleichem  Gewicht  etwa  3  mal  stärker  ist. 

Um  die  Gase  bei  verschiedenem  Druck  zu  prüfen,  wurden  unter  Anwendung 
des  schon  öfter  herangezogenen  Piincipes  ein  Glasstab  oder  ein  Cylinder  von 
Wachs,  mit  Platinschwamm  gemengt,  in  einer  Drehwage  aufgehangen,  die  einen 
inneren  Gasdruck  von  mehreren  Atmosphären  aushalten  konnte.  Wurde  dieselbe  erst 
lufteer  gepumpt  und  dann  allmälig  Sauerstoff  zugelassen ,  so  zeigte  sich  bei  Prüfun- 
gen bis  zu  2(M9u,ro  Druck,  dass  die  magnetische  Wirkung  auf  das  Sauer- 
stoffgas der  Dichtigkeit  desselben  proportional  ist. 

Um  die  Gase  noch  stärker  zu  comprimiren,  bediente  sich  Becquebel  der 
Kohle.  Gut  ausgeglühte  Holzkohle  zeigte  sieh,  zwischen  den  Magnetpolen  im  luft- 
leeren Raum  aufgehangen,  meist  diamagnetisch.  Wurde  aber  atmosphärische  Luft 
oder  gar  Sauerstoff  in  ihre  Umgebung  gebracht,  so  verhielt  sie  sich  dann  stark 
magnetisch,  wahrscheinlich  in  Folge  der  Verdichtung  des  Sauerstoffs  in  den  Poren 
derselben.  Mehr  noch  als  Sauerstoff  verdichten  sich  Kohlensaure  und  Stickoxydul 
in  der  Kohle.  Dieselbe  zeigte  sich  aber  dann  etwas  diamagnetischer  als  im  luft- 
leeren Räume.  Dasselbe  geschah  wenn  die  Kohle  mit  ölbildendem  Gas,  mit  Cyan- 
gas  oder  mit  Ammoniakgas  geschwängert  wurde.  Endlich  zeigte  sich  Wasser, 
welches  Sauerstoff  absorbirt  hatte,  magnetischer,  als  reines.  Da  wir  jedoch  nicht 
wissen ,  in  welchem  Zustande  sich  diese  Gase  befinden ,  wenn  sie  von  festen  oder  . 
flüssigen  Körpern  absorbirt  worden  sind,  dürfte  es  unstatthaft  sein,  allgemeinere 
Schlüsse  aus  jenen  Versuchen  zu  ziehen. 

V.  Plücker  14  bediente  sich  bei  seinen  Versuchen  über  das  magnetische 
Verhalten  der  Gase  einer  von  Herrn  Geissler  angefertigten  Wage,  welche  mit 
Ausnahme  des  zur  Regulirurig  des  Schwerpunktes  dienenden  messingenen  Lauf- 
gewichts und  der  stählernen  Schneide  nur  aus  Glasröhren  construirt  war  und  welche 
bei  Belastungen  bis  zu  9  Grammen  ein  Uebergcwicht  von  0,1  Milligrammen  noch 
deutlich  angab.  Jeder  Arm  der  Wage  war  zu  dem  Ende  in  100  Theile  getheilt,  auf  denen 
in  üblicher  Wreise  ein  Reiter  aus  Mctalldraht  bis  zur  Herstellung  des  Gleichgewichts 
verschoben  werden  konnte.  An  derselben  wurde  eine  mit  Röhre  und  Hahn  ver- 
sehene Glaskugel  A  in  Fig.  32/,  welche  einen  innerii  Druck  von  1  Atmo- 
sphäre auszuhalten  im  Stande  war,  über  den  angenäherten  Polen  des  starken  Elektro- 
magneten aufgehangen,  und  die  durch  diesen  auf  ein  in  der  Kugel  eingeschlossenes 
Glas  ausgeübte  Wirkung  durch  das  Gewicht  geprüft.  Die  Aufhängung  wurde  ver- 
mittelt durch  die  in  der  Zeichnung  (S.  580)  in  3/io  der  Grösse  dargestellte  gläserne 
Vorrichtung,  welche  mit  der  kleineu  Vertiefung  bei  a  auf  einer  nach  oben  gehenden 
Spitze  am  Ende  des  Wagebalkens  ruht,  und  mit  dem  Häkchen  bei  6  in  den  Ring  6, 
der  Glaskugel  fasst.  Zur  Entleerung  und  zur  Füllung  der  Glaskugel  A  mit  ver- 
schiedenen Gasen  dient  die  weitere  in  der  Figur  in  3/»o  der  natürlichen  Grösse 


was  im  Vergleich  mit  der  obigen  Tabelle  einem  fast  10 mal  so  grossen  Nagnetiamus  des  Sauerstoffs  entsprechen 
würde.  Diese  Zahlen  verdienen  aber  wegen  der  direcleren  Bestimmung  um  deswillen  mehr  Zutrauen,  als  die 
Bir.viama's.  weil  die  letiteren  erst  aus  einem  Vergleich  mit  dem  schwach  wirksamen  Wasser  hervorgegan- 
gen sind. 
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ausgeführte  Vorrichtung.  Dieselhc  ist  in  zwei  TJieilcn  gezeichnet,  welche  an  den 
mit  A'  hezeichneten  Stellen  zusammengefügt  zu  denken  sind.  Es  ist  B  ein  mit  dem 
Hahn  d  versehenes  Kreuz  aus  Glasröhren*:  das  untere  offene  Ende  wird  auf  einer 


lu)  52/. 


Luftpumpe  aufgekittet,  in  das  obere  ist  die  Zuleitungsröhre  zur  Glaskugel  A  sorg- 
fältig eingeschliffen.  Links  ist  das  mit  Quecksilber  zu  füllende  Manometersystem  S 
dureh  eine  Kautschuckverhindung  angefügt,  und  rechts  ein  die  Verdünnung  durch 
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die  Luftpumpe  anzeigendes  Manometer  M,  und  das  genau  kalibrirte  Gasreservoir  R. 
Das  Manometer  M  dient  nur  als  Kontrolle  des  Manometers  S  und  ist  unwesentlich. 
Letzteres  misst  die  Verdichtung  und  Verdünnung  des  Gases  in  der  Kugel.  Das 
Gasreservoir  R  ist  oben  mit  einem  Hahn  c  versehen  und  steht  mit  der  unteren 
Auffangöffnung  f  in  einer  Quecksilberwanne.  Diese  Oeffhulig  ist  für  den  Fall  von  Gas- 
verdichtungen zur  Aufnahme  eines  Korkes  und  zum  Uebei binden  von  Blase  über  den- 
selben eingerichtet,  und  trägt  eine  unten  mündende,  oben  offene  seitliche  Röhre  C, 
um  durch  Einfüllen  von  Quecksilber  das  Gas  in  R  zu  comprimiren. 

Wird  nun  die  Kugel  mit  irgend  einem  Gase  gefüllt,  und  einmal  unmittelbar  über 
den  angenäherten  thätigen  Magnetpolen,  ein  andermal  bei  unthätigen  Polen  gewogen, 
so  wird  durch  die  Gewichtsdifferenz  beider  Wägungen  die  Wirkung  gemessen,  welche 
die  Magnetpole  auf  das  Gas  und  die  Hugel  ausüben,  nach  Abzug  derjenigen  Wirkung, 
welche  die  Pole  auf  das  durch  die  Kugel  verdrängte  Volumen  des  umgebenden  Mittels 
ausüben.   Ist  die  Kugel  mit  atmosphärischer  Luft  gefüllt  und  werden  diese  WTägungen 
in  Luft  angestellt,  so  erhält  man  die  Wirkung  des  Magnetis'mus  auf  die  Substanz 
der  Kug-el  allein  (allerdings  mit  Vernachlässigung  der  Wirkung  auf  das  geringe  durch 
die  Masse  des  Glases  allein  verdrängte  Luftvolumen).   Werden  diese  Bestimmungen 
mit  vollkommen  luftleerer  Kugel  in  der  atmosphärischen  Luft  angestellt,   so  er- 
giebt  sich  daraus  die  Wirkung  auf  «las  durch  das  ganze  Volumen  der  Kugel  ver- 
drängte .Luftvolumen.    Bei  Plücker's  Versuchen  wurde  zufällig  die  luftleere  Kugel 
von  den  Magnetpolen  weder  angezogen  noch  abgestossen,  so  dass  die  auf  deren 
Glasmasse  ausgeübte  geringe  Anziehung  gerade  compensirt  wurde  durch  die  auf 
ein  der  Kugel  gleiches  Luftvolumen  ausgeübte  Anziehung.     War  also  die  Kugel 
mit  irgend  einem  Gase  gefüllt,  so  gab  die  Differenz  der  Wägungen  über  den 
thätigen  und  unthätigen  Polen  (mit  der  oben  reservirten  kleineu  Vernachlässigung) 
gerade  das  Maass  für  die  Wirkung  auf  die  in  der  Kugel  enthaltene  Gasmasse.  — 
Es  mögen  nun  die  magnetischen  Eigenschaften  der  verschiedenen  elementaren 
Gase  folgen,  wie  sie  Plücker  durch  dieses  Verfahren  auffand.  #Nur  dürfte  noch 
die  Bemerkung  vorausgeschickt   werden,   dass   die   zu   den   Wägungen  dienende 
Kugel  bei  jedem  Uebergange  zu  einem  andern  Gas  oft  mit  dem  neuen  Gase  ge- 
füllt und  wieder  evaeuirt  wurde,  bis  jede  Spur  des  früheren  Gases  daraus  ent- 
fernt sein  musstc. 

a.  Sauerstoff,  entwickelt  aus  chlorsaurem  Kali  und  sorgfältig  getrocknet, 
zeigte  sich  entschieden  magnetisch.  Iti  der  folgenden  von  selbst  verständlichen 
Tabelle  sind  o  Versuchsreihen  zusammengestellt  für  die  Anziehungen,  welche  Sauer- 
stoff von  sehr  verschiedener  Dichtigkeit  durch  die  einander  zugekehrten  Magnet- 
pole in  Fit).  MI  auf  Taf.  4  erfährt.  Es  ist  0,1  Milligramm  als  Gewichtseinheit 
gewählt 


Gewicht  des  Sauerstoffs     Magnetische  Anziehung 
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Gewicht  des  Sauerstoff*     Magnetische  Anziehung 
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Trotz  der  bedeutenden  in  der  Natur  der  Messungen  begründeten  Abweichungen 
vom  Mittel  lässt  sich  doch  aus  diesen  Versuchen  folgern,  „dass,  wie  schon  Becquerkl 
fand,  wenigstens  bis  zum  Druck  von  2  Atmosphären  die  magnetische 
Anziehung  des  Sauer stoffgases  seiner  Dichtigkeit  proportional  ist. 
Dieser  Proportionalität  entsprechend  zeigt  sich  auch  dann  noch  eine  bemerkbare 
Anziehung,  wenn  die  Verdünnung  einem  Drucke  von  einem  halben  Centimeter  ent- 
spricht.14 Unter  den  hier  gewählten  Umständen  betrug  die  Grösse  der  magneti- 
schen Anziehung  etwa'*l/3  der  Wirkung  der  Schwerkraft.  Bei  anderer  Stärke  des 
Magneten,  bei  anderer  Form  und  Grösse  des  das  Gas  umschliessenden  Gefässes 
würde  sich  offenbar  ein  anderes  Verhältniss  ergeben  haben. 

b.  Stickstoff,  gewonnen  aus  Chlor  und  Ammoniak,  und  durch  Chlorcalcium 
getrocknet,  wurde  bei  der  Dichtigkeit  von  etwa  t  Atmosphäre  geprüft.  In  nächster 
Nähe  an  den  Ankirn  war  weder  Anziehung  noch  Abstossting  bemerkbar. 

c.  Wasserstoff,  aus  Zink  und  Schwefelsäure  dargestellt  und  durch  Chlor- 
calcium getrocknet,  befand  sich  bei  verschiedenen  Versuchen  unter  Drucken  von 
1  4 5 (i ,Dm ,  760  "m  und  5m,M  Quecksilber  in  der  Kugel.  In  unmittelbarer  Nähe  von 
den  Ankern  war  keine  Wirkung  bemerkbar,  in  einiger  Entfernung  zeigte  sich  aber 
eine  stärkere  Abstossung  der  gefüllten,  als  der  leeren  Kugel.  Somit  ist 
Wasserstoff  diamagnetisch. 

d.  Chlor,  aus  Salzsäure  und  Braunstein  entwickelt,  gab,  unter  dem  Luft- 
druck in  die  Kugel  gefüllt,  keine  magnetische  Wirkung. 

VI.  Demnächst  folge  die  Zusammenstellung  des  Verhaltens  der  mechanischen 
Gemenge  dieser  letzteren  Gase  mit  Sauerstoff  in  verschiedenen  Verhältnissen. 

e.  Die  atmosphärische  Luft  veranlasste  5  Versuchsreihen  für  verschiedene 
Drucke,  deren  Detail  übergangen  werden  mag,  aus  denen  aber  hervorgeht,  dass 
sie  sich  magnetisch  verhält,  und  zwar  wird  sie  in  dem  Verhältnisse, 
als  ihre  Dichtigkeit  (zwischen  den  vom  Apparat  gezogenen  Grenzen) 
zunimmt,  vom  Magneten  stärker  angezogen.  Aus  diesem  magnetischen 
Verhalten  der  Luft  erklärt  es  sich,  warum  in  derselben  alle  Gase  und  Dämpfe, 
mit  Ausnahme  des  Sauerstoffs  etc. ,  abgestossen  werden ,  und  aus  dem  Verhält- 
niss der  magnetischen  Anziehung  zur  Dichtigkeit  leuchtet  ein,  warum  erwärmte 
Luft  in  kälterer"  vom  Magneten  abgestossen  wird.  Ingleichen  zeigte  sich,  dass  der 
Magnetismus  der  Luft  annäherungsweise  der  in  derselben  enthaltenen 
Menge  von  Sauerstoff  zuzuschreiben  ist.  Dennoch  ist  die  Luft  um  '  l5 
bis  '/10  stärker  magnetisch,  als  sie  in  Folge  des  Sanerstoffgchaltes 
sein  würde.    Hierüber  sogleich  mehr! 
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f.  Wasserstoff  und  Sauerstoff  wurden  in  zwei  Versuchen  geprüft,  bei 
denen  das  absolute  Gewicht  des  Genienges  ili  und  230  Einheiten  betrug,  letzteres 
bei  dem  Druck  der  umgebenden  Luit.  Das  Gemenge  hatte  das  Gcwichtsverhältniss 
von  9,14  Wasserstoff  zu  70,19  Sauerstoff.  Die  gemessenen  magnetischen  An- 
ziehungen von  110  resp.  6z  Einheiten  veranlassten  zu  den  Folgerungen,  dass 
auch  hier  die  magnetische  Anziehung  der  Dichtigkeit  des  Gemenges 
proportional  ist  und  dass  das  Gemenge  sich  in  maguetischer  Hinsicht 
so  verhält,  als  wenn  das  Sauerstoffgas  allein  und  zwar  seiner  Masse 
nach  angezogen  würde.  Directe  Vergleiche  mit  dem,  Magnetismus  des  reinen 
Sauerstoffs  bei  derselben  Stromstärke  sind  aber  nicht  vorgenommen  worden. 

g.  Chlor  und  Sauerstoff,  im  Verhältniss  von  656  und  430  Gewichtstheilen 
gemengt  und  bei  dem  Atmosphärendruck  in  die  Kugel  gebracht,  hatten  ein  Ge- 
wicht von  8 ho  Einheiten.  Die  magnetische  Anziehung  zeigte  sich  längere  Zeit  bei 
jedem  Beginn  verschiedener  Wägungen  constant,  und  betrug  120  Einheiten. 
Nach  etwa  5  Minuten  nahm  jedoch  die  Anziehung  rasch  zu  bis  über  I  60  Einheiten. 
Directe  Vergleichungen  mit  reinem  Sauerstoffgas  führten  zu  der  Folgerung,  „dass 
die  anfängliche-  constante  Anziehung  sich  als  diejenige  herausstelle,  welche  bei 
der  früher  nachgewiesenen  Indifferenz  des  Chlors  dem  Gehalt  des  Gemenges  an 
Sauerstoff  entspreche. "  Es  wiederholt  sich  also  auch  hier  die  schon  bei  Stick- 
stoff und  Sauerstoff  beobachtete  stärkere  Anziehung;  sie  wurde  ferner  noch 
beobachtet  bei  einem  Gemenge  aus 

g.  Kohlenoxydgas  ond  Sauerstoff.  Beide  wurden  nämlich  bei  dem 
statthabenden  Atmosphärendruck  im  Verhältnis  2  :  \  gemengt,  und  zeigten  eine 
Anziehung,  die  bei  der  magnetischen  Indifferenz  des  Kohlenoxydgases  auf  eine 
(iewichtsmenge  des  Sauerstoffes  allein  =  1000  berechnet,  356  betragen  würde, 
während  100O  Thcilc  reinen  Sauerstoffs  eine  Anziehung  =  349  unter  sonst  den- 
selben .Umständen  wirklich  erfuhren. 

Die  bei  den  verschiedenen  Gemengen  indifferenter  Gase  mit  Sauerstoff  be- 
obachtete grössere  Anziehung ,  als  sie  der  Sauerstoff  bei  gleicher  Verdünnung*  allein 
zeigen  würde,  erklärt  Plucker  durch  die  Annahme  einer  Entmischung  heider  Ge- 
ruengtheile,  indem  sich  in  Folge  des  magnetischen  Einflusses  der  Sauerstoff  nahe 
jin  den  Polen  stärker  anhäufe. 

Dieser  Gedanke  wurde  schon,  wie  oben  erwähnt,  durch  die  älteren  Beobach- 
tungen nahe  gelegt.  Versuche  von  Laborde  16  führten  zu  keinem  Ziele.  Durch 
das  Barometer  ist  ein  solches  Verhalten  nicht  nachzuweisen,  indem  voraussichtlich 
die  Explosivkraft  in  gleichem  Vejhältniss  geändert  wird.  Plücker  hatte  zu  dem 
Ende  16  ein  Gefäss  von  der  Form  der  Fig.  522  aus  Messingblech  anfertigen  lassen, 
dasselbe  war  mit  Ausnahme  einer  in  das  Innere  führenden 
an  beiden  Seiten  offenen  Glasröhre  ringsum  geschlossen 
und  hatte  vielleicht  100  Kubikccntimeter  Inhalt.  In  der 
Röhre  befand  sich  ein  Alkoholtropfcn  als  Marke  für  die 
Volumenveränderung  der  eingeschlossenen  Luft.  Wurde 
nun  der  enge  Theil  des  Gefässes  zwischen  die  einander 
zugewandten  Polspitzen  gebracht,  so  war  bei  jedem 
Schliessen  des  magnetisirenden  Stromes  eine  Bewegung  des  Tropfens  nach  aussen 
beobachtet  worden.  Mit  einem  kleinen  Glasgefäss  hatte  Aehnliches  nicht  beobachtet 
werden  können.  Faradat  10  wiederholte  diese  Versuche  mit  Apparaten,  die  nach 
ähnlichen  Grundsätzen  höchst  sorgfältig  construirt  waren,  und  mit  denen  er  eine 
Acnderung  des  zwischen  den  Magnetpolen  befindlichen  Luftvolumens  bis  auf  Vmoooo 
hätte  beobachten  können.  Doch  erzielte  er  keinen  Erfolg.  Nicht  besser  war  der 
Erfolg,  als  Faradat  einen  Lichtstrahl  über  einen  starken  Magnetpol  hinwegleitete. 
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und  mit  allerhand  HülfsmittHn  prüfte,  ob  die  Luftschicht  in  der  Nachbarschaft 
der  Pole  eine  Aenderung  in  der  brechenden  Kraft  erlitte. 

Hierauf  erklärte  Plücker  14  das  Ergebmss  seines  Versuches  selbst  für  zweifel- 
haft, und  herrührend  von  einer  unmittelbaren  Wirkung  der  Magnetpole  auf  den 
nahen  Alkoholtropfcn ;  er  zeigte  sogar,  dass  die  von  Faraday  angegebene  Genauig- 
keitsgrenze von  Viooooo  noch  8  mal  zu  gross  sei  gegenüber  den  zu  erwartenden 
Ergebnissen.  Angenommen  nämlich,  es  werde  ein  über  den  Magnetpolen  befind- 
liches Kubikcentimetcr  Sauerstoff  mit  einer  Kraft  angezogen,  die  seinem  Gewicht 
gleichkommt,  so  wird  die  Volumenändcrung  desselben  nach  dem  MARiOTTE'schen 

Gesetz  nur  betragen,  da  es  sich  unter  dem  Barometerdruck  befindet,  der 

820  800 

dem  Gewichte  einer  Quecksilbersäule  von  76rm  gleichkommt,  und  da  das  Queck- 
silber 10  800  mal  schwerer  ist  als  Sauerstoff.  Aber  auch  dieser  Betrag  ist  noch 
zu  hoch  gegriffen,  indem  er  nur  die  Annäherung  misst,  welche  die  als  gesondert 
polarisirt  anzunehmenden  Gasthcilchcn  nach  der  Bichtung  der  abnehmenden  Kraft 
der  Magnetpole  erleiden,  denn  nur  nach  dieser  Bichtung  sind  die  befreundeten 
Pole  der  Gasthcilchcn  einander  zugewandt  und  ziehen  sich  an.  Nach  den  darauf 
senkrechten  Bichtungen  stossen  sich  aber  die  benachbarten  Gas- 
theilchen  gegenseitig  ah,  indem  für  diese  die  feindlichen  Pole  ein- 
ander näher  liegen,  als  die  freundlichen,  wie  solches  die  Fig.  Ö2.~>  veran- 
schaulicht. 

U     ä     S  Anders  verhalten  sich  nach  Plücker's  Erklärung  Gemenge^  von 

magnetischen  und  diamaglietisehen  Gasen.   Das  denselben  innewohnende 
U     B     lxJ  Diffusionsbestreben  kann  dann  nämlich  zum  Theil  überwunden  werden, 
und  die  Gase  können  sich  trennen,  ohne  dass  die  Expansivkraft  eine 
BSQ  andere  zu  werden  braucht.    Directc  eudiometrische  Versuche  haben 
jedoch  zu  keinem  Bcsultatc  geführt,  was  vielleicht  daher. rühren  kann, 
dass  nur  eine  äusserst  geringe  Ansammlung  des  Sauerstoffs  in  nächster 
Nähe  der  Pole  nöthig  ist,  um  die  gefundenen  Anziehungsüberschüsse 
i,y.  j*j       7"  erklären. 

Hierher  gehört  noch  die  folgende  Beobachtung.  Enthielt  die  Kugel 
nur  ein  Minimum  von  Sauerstoffgas,  so  wurde  sie  in  unmittelbarer  Nähe  von  den 
Ankern  einmal  schwach  angezogen,  ein  ander  Mal  verhielt  sie  sich  indifferent.  In 
einiger  Entfernung  von  den  Polen  wurde  sie  aber  mit  der  Kraft  von  einigen  Zehntel- 
inillimetern  abgestossen.  Plücker  erklärt  dies  dadurch,  dass  der  Anziehungsmittel- 
punkt der  mit  sehr  verdünntem  Sauerstoff  gefüllten  Kugel  und  der  von  derselben 
verdrängten  atmosphärischen  Luft  in  Folge  jener  Entmischung  in  verschiedener 
Entfernung  von  den  Ankern  zu  liegen  kommt,  je  nachdem  der  Abstand  der 
Kugel  von  den  Ankern  ein  anderer  wird. 

VII.  Wie  hei  zusammengesetzten  festen  und  flüssigen  Körpern  das  magne- 
tische Verhalten  nicht  aus  dem  der  Bestandteile  hergeleitet  werden  kann,  so 
findet  ein  Gleiches  auch  für  die  zusammengesetzten  Gase  statt.  Namentlich  verliert  der 
Sauerstoff  in  den  meisten  Verbindungen  seine  magnetischen  Eigenschäften  gänzlich. 

h.  Cyangas  fand  Faraday  nach  Obigem  Nr.  III  ziemlich  stark  diamagnetisch. 
Pmm:ker  konnte  keine  Wirkung  nachweisen. 

i.  Schwcfclätherdampf,  vom  Maximum  der  Expansivkraft  in  die  Prüfungs- 
kugel  gefüllt,  gab  ebenfalls  keine  Wirkung. 

k.  Wasserdampf  hatten  Bancalari  und  Zantedeschi  17  (vergl.  §.  42.  Nr.  I. 
S.  :i :.;:•>  Anm.)  diamagnetisch  gefunden. 

I.    K  ohlcnnxydgas .  aus  oxalsaurem  Kali  und  Schwefelsäure  entwickelt  und 
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von  der  gleichzeitig  mit  entwickelten  Kohlensäure  gereinigt,  hatte  Plücker  noch 
bei  I3/*  Atmosphärendruck  ohne  Wirkung  gefunden.    Ebenso  verhielt  sich 
in.  Kohlensäure. 

Von  ganz  besonderem  Interesse  sind  die  Oxydationsstufen  des  Stickstoffs,  einer- 
seits um  deswillen ,  weil  diejenigen  Verbindungen ,  welche  ein  geringeres  Volumen 
haben,  als  die  Summe  der  Volumina  ihrer  Elemente  beträgt,  diamagnetisch  sind, 
«las  Stickoxydgas  aber  sich  magnetisch  verhält  und  gleichzeitig  bei  seiner  Ver- 
bindung keine  Volumenänderung  erleidet.  Anderseits  macht  das  diamagnetische 
Verhalten  der  sogenannten  salpetrigen  Säure  ebenso  gut  wie  ihr  chemisches  die 
Existenz  der  Verbindung  zweifelhaft,  und  endlich  erweisen  sich  die  durch  Kälte 
oder  an  sich  tropfbaren,  also  in  ihrem  Volumen  sehr  verminderten  Verbindungen 
diamagnetisch. 

n.  Das  Stickoxydulgas,  aus  salpetersaurem  Ammoniak  dargestellt,  zeigte 
keine  Wirkung,  weder  wenn  sich,  beim  Atmosphärendruck  826,  noch  wenn  sich 
unter  höherem  Drucke  1436  Gewichtseinheiten  in  der  Kugel  befanden.  Das  Stick- 
oxydul A'O  besteht  aus 

2  Maass  V  j  ver(Hchtet  m  ,  Maass  vo 

M  ] 

Im  coercirten  Zustande  ist  Stickoxyul  nicht  untersucht  worden. 

o.  Stickoxydgas  wurde  aus  Salpetersäure  und  Quecksilber  gewonnen  und 
mit  Schwefelsäure  und  Chlorcalcium  getrocknet.  Es  zeigte  sich  stark  magnetisch, 
und  zwar  zu  einem  gleichen  Volumen  Sauerstoff  wie  0,456  :  I  als  Mittel  aus 
4  Versuchen,  und  zu  einem  gleichen  Gewicht  Sauerstoff  wie  0,776  :  I.  Dieses 
Verhältniss  ist  nur  wenig  geringer,  als  wenn  die  beiden  Elemente  des  Stickoxydes 
nur  gemengt  und  nicht  chemisch  verbunden  wären.  Das  Stickoxyd  A'O,  besteht 
aus 

2  Maass  o|  Uml  picbt  4  Maass  v03' 
zeigt  also  keine  Verdichtung,  wie  die  vorige  und  die  folgende  Verbindung. 

p.  Untersalpctersäure  erhält  man,  wenn  mau  zu  2  Maasstheilen  Stick- 
oxyd noch  \  Maass  Sauerstoff  hinzufügt  oder  besser  zu  4  Maasstheilen  Stickoxyd 
2  Maass  Sauerstoff.  Ist  zu  wenig  Sauerstoff  hinzugefügt,  so  bleibt  Stickoxydgas 
mit  der  Untersalpetersäure  gemengt,  bei  einem  Ueberschuss  von  Sauerstoff  bleibt 
dieser  unverbunden.  Plücker  verfuhr  nun  bei  der  Untersuchung  so,  dass  er  ent- 
weder in  dem  Gasreservoir  It  {Fi;/.  oder  unmittelbar  in  der  Kugel  die  Miscbuug 
vornahm,  indem  er  dieselben  in  einigen  Versuchsreihen  erst  mit  Stickoxyd  füllte 
und  dann  Stickstoff  in  immer  grössern  Mengen  hinzutreten  Hess,  oder  indem  er 
diese  Apparatenthcilc  erst  mit  Sauerstoff  füllte  und  dann  mehr  und  mehr  Stickoxyd 
damit  mischte.  Jedesmal  wurde  das  Gewicht  des  hinzugetretenen  Bestandteils  und 
die  Anziehung  des  Gemenges  gegen  den  Magneten  ermittelt.  Die  nachdem  vor- 
genommene Berechnung  basirtc  auf  dem  nach  dem  Früheren  bekannten  Verhalten 
des  Sauerstoffs  und  des  Stickoxyds  gegen  den  Magneten  und  auf  der  (nach  Vor- 
versnehen  schon  gerechtfertigten)  Annahme,  dass  sich  Untersalpctersäure  gegen 
den  Magneten  indifferent  verhalte.  Da  nun  diese  Berechnungen  mit  den  Beobach- 
tungen genügend  übereinstimmten,  war  jene  Annahme  bewiesen,  nämlich  dass 
die  Untersalpctersäure  nicht  mehr  merklich  magnetisch  ist.  Untersal- 
petersäure  besteht  aus 

S  Maass  A  j  ycrdk.,|tcl  7U  2  Ma;tss  NQ^  Dampf. 

Bei  Temperaturen  unter  i!°  C.  verdichtet  sich  die  Untersalpctersäure  zu  einer 
tropfbaren  Flüssigkeit,  die  ein  mehr  als  :»0()  mal  geringeres  Volumen  einnimmt. 
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als  die  gasförmige  Säure.  Im  tropfbaren  Zustande  verhielt  sie  sich  ent- 
schieden diamagnetisch. 

Die  Lösung  der  Salpetersäure  in  Wasser  verhält  sich,  wie  schon  oben  an- 
geführt wurde,  diamagnetisch.    Salpetersäureanhydrit  ist  nicht  untersucht  worden. 

q.  Endlich  müssen  wir  noch  einen  Blick  auf  die  sogenannte  salpetrige 
Säure  werfen.  Diese  Verbindung  wurde  von  Berzelius  angenommen  als  eine 
selbstständigc  Zwischenstufe  zwischen  dem  Stick^oxyd  iVO,  und  der  Untersalpeter- 
säure A'O,  und  als  nach  der  Formel  X03  zusammengesetzt  betrachtet.  Man  hielt 
das  für  salpetrige  Säure,  was  sich  bildet,  wenn  4  Maasstheile  Stickoxyd  und 
I  Maass*  Sauerstoff  zusammengebracht  werden ,  die  sich  dann  auf  3  Maasstheile 
verdichten.  Jetzt  wird  die  Existenz  dieser.  Verbindung  in  Abrede  gestellt,  und 
das,  was  man  früher  für  salpetrige  Säure  hielt,  als  ein  Gemenge  aus  Untersal- 
petersäure und  überschüssigem  Stickoxyd  angesehen.  Die  blaue  tropfbare  Flüssig- 
keit, welche  man  durch  Erkalten  jener  Verbindung  erhält,  würde  demgemäss  eine 
Lösung  von  Stickoxydgas  in  Untersalpetersäure  sein.  Nach  der  älteren  Ansicht 
wäre  also 

2  Maass 
3 

nach  der  neuem  dagegen 


0  J  verdichtet  zu  3  Maass  A'O,. 


4  Maass  X 
6  Maass  0 


4  Maass  ö\  vcrdichtet  ™  *  Maass  *<>< 
und 

1  Maass  X  )    .  Ä 

2  Maass  0  \  *ebt  4  M«üJ™  _ 

oder  6  Maass  des  Gemenges. 

Diesen  Ansichten  widerspricht  nun  die  magnetische  Analyse  der  salpetrigen 
Säure  keineswegs.  Mochte  dieselbe  nämlich  unmittelbar  durch  Vereinigung  der 
nöthigen  Volumina  Stickoxyd  und  Sauerstoff  oder  mochte  sie  (im  Gemenge  mit 
freiem  SauerstofT  oder  Untersalpetersäure)  in  der  Weise  dargestellt  worden  sein, 
wie  es  für  die  Untersalpetersäure  beschrieben  wurde,  so  ergaben  sich  aus  den 
Beobachtungen  und  Bechnungen  Zahlen,  welche  eine  starke  magnetische  Anziehung 
der  salpetrigen  Säure  darthaten.  Diese  Zahlen  Hessen  sich  aber  sehr  gut  damit 
vereinigen,  dass  sich  die  magnetische  Anziehung  des  Stickoxydes  zu  der  der  sal- 
petrigen Säure  verhalte  wie 

3  :  2. 

Betrachtet  man  nun  die  Untersalpetcrsäure  als  magnetisch  indifferent,  so 
verhält  sich  der  speeifische  Magnetismus  der  salpetrigen  Säure  gerade 
so,  als  wenn  dieselbe  ein  blosses  Gemenge  von  Stickoxydgas  und  Unter- 
salpetcrsäure wäre. 

Mag  man  nun  aber  die  Natur  der  salpetrigen  Säure  nach  der  einen  oder  nach 
der  andern  Hinsicht  betrachten,  jedenfalls  ist  es  wichtig,  dass  dieselbe  in  tropf- 
barer Gestalt  sehr  sorgfältig  als  eine  indigoblaue  Flüssigkeit  darge- 
stellt, sich  wider  Erwarten  diamagnetisch  verhielt.  Um  deswillen  ist 
diese  Thatsache  wichtig,  weil  sie  eine  Antwort  gicht  t,auf  die  in  die  innerste  Natur 
des  Magnetismus  eingreifende  Frage,  ob  die  magnetische  Anziehung  eine  Molekular- 
wirkung sei,  unabhängig  von  dem  Aggregatzustande."  Und  diese  Frage  ist  sonach 
dahin  zu  beantworten,  dass  schon  ein  anderer  Aggregatzustand  Magne- 
tismus in  Diamagnetismus  überführen  kann  und  umgekehrt. 

VUI.  Ein  sonderbares  Verhalten  des  Sauerstoffs  im  Magnetfelde  beobachtete 
Plijcker  ih,  und  das  lässt  sich  nur  dadurch  erklären,  dass  der  Sauerstoff  ähnlich 
dem  Stahl  und  andern  fcrromagnctischcu  Körpern  in  gewissem  Grade  eine  Cocrcitivkraft 
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besitzt.  Wurde  nämlich  die  Glaskugel  A  (Fig.  52/)  mit  Sauerstoff  oder  einem 
Gemenge  von  Sauerstoff  und  einem  andern  Gase  gefüllt  und  über  dem  thätigen 
Elektromagneten  an  der  Glaswage  aufgehangen,  so  zeigte  sich  die  bekannte  An- 
ziehung. War  die  Kugel  aber  über  dein  unthätigen  Magneten  äquilibrirt  gewesen, 
und  auf  dem  andern  Arm  des  Wagebalkens  noch  ein  kleines  L'ebergewicht  von 
i  m«r  angehangen  worden,  so  entfernte  sich  in  Folge  dessen  bei  Unterbrechung 
des  magnetisirenden  Stromes  die  Kugel  von  den  Polen.  Wurde  nun  während  der 
Entfernung  der  Strom  in  der  umgekehrten  Richtung  rasch  wiederhergestellt,  so 
fuhr  Anfangs  die  Kugel  noch  fort,  sich  von  den  Polen  zu  entfernen,  und  kehrte 
erst  später  wieder  zu  denselben  zurück.  Hieraus  geht  aber  hervor,  dass  nicht 
allein  die  Theilchen  des  Sauerstoffs  unter  Einfluss  des  Magneten  eine  polare  Er- 
regung erfahren,  sondern  dass  sie  auch  eine,  wenngleich  kurze  Zeit  gebrauchen, 
um  diese  Polarität  zu  wechseln,  d.  h.  dass  ihnen  eine  Coercitivkraft  zugeschrie- 
ben werden  muss. 

IX.  Das  magnetische  Verhalten  des  Sauerstoffs  führte  Faradat  19  zu  einer 
Erklärung  der  durch  die  Abweichungs-  und  Neigungsnadeln  angezeigten  Variationen 
des  Erdmagnetismus.  Es  kann  hier  nicht  der  Ort  sein ,  in  das  Detail  der  Unter- 
suchungen einzugehen,  da  ein  besonderer  Band  dieser  Encyklopädie  der  Physik  dem 
Erdmagnetismus  gewidmet  ist,  vielmehr  mögen  nur  im  Allgemeinen  die  gepflogenen 
Nachweise  mitgethcilt  werden,  soweit  sie  für  die  vorliegende  Disciplin  von  In- 
teresse sind.  Die  Untersuchungen  knüpfte  FXradat  an  eine  Anschauungsweise  von 
der  Beschaffenheit  der  magnetischen  Wirkungen  an,  welche  erst  im  letzten  Ab- 
schnitte behandelt  werden  kann  ;  sie  lassen  sich  aber  auch  ohne  dieselbe  etwa  in 
Folgendem  zusammenfassen,  dem  zunächst  einige  Annahmen  und  bewiesene  That- 
sachen  als  Ausgangspunkte  vorstehen  mögen: 

1.  Die  Erde  ist  als  Ganzes  ein  Magnet,  und  soviel  wir  bis  jetzt  wissen,  ein 
Magnet  von  ursprünglicher  Kraft. 

2.  Die  allgemeine  magnetische  Vcrtheilung  auf  der  Erde  ist  ungefähr  so  wie 
auf  einer  Kugel,  die  im  Innern  einen  kurzen  Magneten  in  gehöriger  Stellung  gegen 
die  Axe  besitzt. 

3.  Die  Erde  ist  umgeben  von  einer  Atmosphäre,  bestehend  aus  4  Volumen 
Stickstoff  und  1  Volumen  Sauerstoff.  Ersterer  ist  als  magnetisch  indifferent  zu 
betrachten,  letzterer  ist  stark  paramagnetisch  und  beide  zusammengemengt  wirken 
fast  ganz  wie  ein  einfaches  paramagnetisches  Mittel. 

•  i.  Durch  barometrische  und  thermomelrische  Lockerung  wird  die  paramaguc- 
tische  Kraft  gleicher  Luftvolumina  schwächer,  und  zwar  ist  sie,  soweit  die  bis- 
herigen Beobachtungen  reichen,  der  im  Volumen  enthaltenen  Sanerstoffmeuge  pro- 
portional. 

;>.  Das  ARCHiMEDische  Princip  gilt  auch  für  die  Magnetkraft,  sodass  z.  B.  eine 
von  einem  paramagnetischen  Mittel  umgebene  Magnetnadel  mit  um  so  schwächerer 
Kraft  gegen  einen  äusseren  Magnetpol  reagirt,  je  stärker  die  paramagnetischeu 
Eigenschaften,  dieses  Mittels  sind. 

Demnach  würde  also  die  Erde  zu  betrachten  sein  als  ein  ringsum  sehr  unvoll- 
kommen beankerter  Magnet.  Als  Bild  davon  Hesse  sich  etwa  ein  Magnetstab  ge- 
brauchen, um  welchen  viele  halbkreisförmige  sehr  dünne  Eisendrähte,  gleichsam 
ein  Kugelgerippe  bildend,  so  gelegt  wären,  dass  sie  mit  ihren  beiden  Enden  die 
entgegengesetzten  Magnetpole  berühren.  Zwischen  diesem  Ankersystem  wären 
dann  die  magnetometrischen  Vorrichtungen  zu  denken. 

Was  nun  zunächst  die  täglichen  Variationen  der  Magnetometer  betrifft,  so 
werden  dieselben  hergeleitet  \yn  den  Temperaturveränderungen,  welche  die  Sonne 
'  bei  ihrem  täglichen  Laufe  um  die  Erde  über  den  verschiedenen  Meridianen  in  der 
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Atmosphäre  hervorbringt.  In  unserem  Schema  wurde  eine  Temperaturerhöhnng 
über  einem  Meridian  dadurch  dargestellt  werden ,  dass  der  demselben  entsprechende 
Eisendraht  durch  einen  andern  von  geringerer  Dicke  ersetzt  wird,  indem  die  para- 
magnetische Wirkung  der  Luft  abnimmt  mit  der  Auflockerung  durch  die  Wärme. 
Umgekehrt  würde  eine  Temperaturernledrigung  durch  Substitution  eines  dickeren 
Eisendrahtes  darzustellen  sein.  Wenn  nun  für  irgend  einen  Ort  die  Sonne  aufgeht, 
so  liegen  für  ihn  die  höher  temperirten  Orte  nach  Osten.  Da  aber  die  dem  ent- 
sprechende wärmere  Luftmassc  einer  unvollkommneren  Bcankerung  gleichkommt,  so 
ist  das  so  gut,  als  ob  eine  stärkere  Magnetkraft  im  Osten,  als  im  Westen,  sich 
befände,  oder  als  ob  die  Magnetpole  der  Erde  etwas  nach  Osten  verrückt  würden. 
Auf  eine  frei  aufgehangene  Magnetnadel  wirkt  nun  vorzugsweise  der  nähere  Erd- 
pol, also  wird  auf  der  Nordhälfte  der  Erde  der  Nordpol,  auf  der  Südhälfte  der 
Südpol  der  Nadel  nach  Osten  ausweichen.  —  In  dem  Maasse,  als  die  Sonne  sich 
dem  Meridian  des  Ortes  annähert,  sich  also  seine  Lufttemperatur  erhöht,  rücken 
die  Orte  geringster  Beeinträchtigung  der  ursprünglichen  Magnetkraft  näher  und 
denigemäss  kehrt  auch  die  Declinationsnadel  nach  ihrer  mittleren  Richtung 
zurück  und  wird  dieselbe  erreichen,  sobald  die  Temperatur  des  Ortes  die 
höchste  ist.  Was  die  Inclinationsnadel  betrifft,  so  bekommt  dieselbe  zu  dieser 
Zeit  die  stärkste  Neigung  auf  der  Nordhälflc  der  Erde  nach  Norden,  auf  der 
Südhälfte  nach  Süden,  indem  der  Mittelpunkt  der  auf  sie  wirkenden  Anziehung 
offenbar  näher  rückt,  —  Mit  dem  Fortschreiten  der  Sonne  nach  Westen  nimmt 
dann  die  Inclination  wieder  ab  und  die  homologen  Pole  der  Declinationsnadel,  d.  i. 
der  Nordpol  auf  der  Nordhälfte,  der  Südpol  auf  der  Südhälfte  der  Erde,  wendeu 
sich  ebenfalls  westlich.  Nach  Untergang  der  Sonne  wandern  die  Regionen 
höchster  Temperaturen  auf  der  abgewandten  Seite  der  Erde  wieder  von  Westen 
nach  Osten.  Dieser  Vorgang  geschieht  aber  in  grösserer  Entfernung  von  dem 
in  Rede  stehenden  Orte,  als  die  während  seines  Tages  stattfindenden  Veränderun- 
gen, und  deswegen  gehen  die  Declinationsnadeln  und  die  Iiicliuatiousnadelu  lang- 
samer wieder  zu  ihrem  Ausgangspunkte  zurück,  als  sie  während  des  Tages 
von  demselben  abgewichen  waren.  Die  Inclinationsnadel  hat  bei  dem  grössten 
Abstand  der  wärmsten  Region,  nach  Mitternacht,  ein  Minimum,  und  die  Decli- 
nationsnadel wandert  zu  dieser  Zeit  durch  ihre  mittlere  Lage. 

Nach  dem  Gesagten  wird  also  eine  Nadel,  welche  so  aufgehangen  ist,  dass 
sie  ganz  ungehindert  allen  Richtungsänderungen  der  magnetischen  Erdkraft  folgen 
kann,  die  also  Declination  und  Inclination  zugleich  anzeigt,  mit  dem  homologen* 
Ende  während  2  4  Stunden  kleine  Ellipsen  beschreiben,  in  denen  sie  dem  Laufe  der 
Sonne  folgt.  Mit  dem  antilogen,  also  mit  dem  der  Sonne  zugewandten  Pole  geht 
sie  nach  entgegengesetzter  Richtung,  d.  i.  nach  Westen,  wenn  sich  die  Sonne 
annähert,  nach  Süden  und  oben,  wenn  die  Sonne  am  höchsten  steht,  nach  Osten, 
wenn  sich  Nachmittags  die  Sonne  wieder  neigt,  und  nach  Süden  und  unten,  wenn  die 
Sonne  auf  der  Nachtseite  den  Meridian  durchschritten  hat.  Auf  dem  Kärtchen  der 
Fi<]  52i  ist  dieses  Verhalten  für  einen  Ort  der  südlichen  Hemisphäre,  Ilobarton, 
bei  //,  und  Tür  einen  andern  der  nördlichen  Hemisphäre,  Toronto,  oei  T  bildlich 
dargestellt.  Die  bei  diesen  Buchstaben  gezeichneten  Doppclkegel  sollen  den  im  Sinne 
der  beistehenden  Pfeile  vor  sich  gehenden  täglichen  Gang  der  freien  Nadel  darstellen. 

Was  ferner  die  jährlichen  Variationen  der  Lufttemperatur  betrifft,  so  hat  die- 
selbe bei  niedrigem  Stande  der  Sonne  ein  Minimum,  bei  hohem  ein  Maximum. 
Das  würde  sich  also  in  dem  Modell  dadurch  wiedergeben,  dass  diejenigen  Draht- 
quadranten, welche  der  Winterseite  entsprechen,  dicker,  die  andern,  welche  der 
Sonunerscite  entsprechen,  dünner  gemacht  würden*  Wird  aber  ein  Magnet  an 
einem  Pole  stärker  beankert,  als  an  dem  andern,  so  wird  der  freie  Magnetismus 
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des  ersteren  offenbar  an  sich  mehr  geschwäeht,  als  der  des  letzteren.  Diejenige 
Menge  des  freien  Magnetismus  aber,  um  welche  der  eine  Pol  mehr  beeinträchtigt 
wird  als  der  andere,   tritt  an   denjenigen  Stellen  des  Ankers  wieder  als  freier 
Magnetismus  hervor,  an  denen  dieser  sich  plötzlieh  oder  allmälig  verdünnt.  So- 
*mit  rückt  die  magnetische  Indifferenzzone  des  Modelles  nach  dem  schwächer  be- 
ankerten  Pole,  und  zwar  ist  in  der  Umgebung  des  letzteren  die  stärkere  Inten- 
sität, während  in  der  Umgebung  des  stärker  beankerten  Poles  die  schwächere 
Intensität  auftritt.     Ueberträgt  man  das  wieder  auf  die  von   der  Lufttemperatur 
abhängigen  Variationen  des  Erdmagnetismus,  so  ist  ersichtlich,  dass  alle  magneto- 
metrischen Instrumente   schwächere   Anzeigen   geben   bei   der    niedrigen  Tempe- 
ratur, also  bei  der  grösseren  Magnetisirungsfähigkeit  der  Luft  im  Winter,  als  bei  der 
höheren  Temperatur  und  schwächeren  Magnetisirungsfähigkeit  derselben  im  Sommer. 

Farad.w  hat  nun,  um  diese  Uebereinstimmung  der  magnetischen  Variationen 
mit  denen  der  Lufttemperatur  nachzuweisen,  zunächst  die  Mittelwerthe  aus  mehr- 
jährigen Beobachtungen  Sadine's  in  Toronto  und  Hobarton  20  verglichen,  und 
diese  auf  den  in  den  Figg,  325  bis  327  (S.  590)  auszugsweise  und  verkleinert  wieder- 
gegebenen Curven  graphisch  dargestellt.  Das  Observatorium  von  Toronto  liegt  43° 
39'  35"  n.  Br.  und  79°  21'  30"  w.  L.  v.  Gr.  Die  absolute  Declination  daselbst 
ist  4°  11'  3"  westlich  und  die  mittlere  absolute  Inclination  75°  15'  nördlich. 
Das  Observatorium  von  Hobarton  dagegen  liegt  42°  5«,'  5  s.  Br.  und  147°  .  . 
27/  5  östl.  L.  v.  Gr.  Die  absolute  Declination  ist  daselbst  9°  60/8  und  die 
Inclination  70°  39'  südlich.  Auf  Fig.  32.5  bedeuten  die  Abscissen  die  Tagesstunden, 
und  die  Ordinaten  die  zu  denselben  in  Toronto  und  Hobarton  statthabenden  Ab- 
weichungen von  der  mittleren  Declination.  Die  nach  oben  gehenden  Ordinaten  ent- 
sprechen der  westlichen,  die  nach  unten  gehenden  der  östlichen  Variation  des 
Nordendes.  Ferner  sind  in  den  Figg.  32G  und  327  die  Curven  der  Tagestempe- 
ratur für  dieselben  Orte  und  ebenfalls  dir  die  Tagesstunden  als  Abscissen  aufge- 
tragen. In  jeder  Figur  gilt  die  mit  VI  bezeichnete  Curvc  für  den  Juni  und  die 
mit  All  bezeichnete  Curve  für  den  December;  nur  die  mit  /  bezeichnete  Tempera- 
turcurvc  für  Hobarton  ist  die  des  Januar. 

Aus  der  Vergleichung  aller  dieser  Curven  geht  aber  die  Uebereinstimmung 
mit  der  obigen  Entwicklung  hervor.    Die  Temperaturcurvcn  des  Winters  sind  die 
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niedrigen,  und  ebenso  zeigen  auch  die  Variationscurven  für  den  Winter  (XII  bei 
Toronto  und  VI  bei  Hobarton )  nur  etwa  halb  so  grosse  Ausweichungen  als  die 
Curven  für  die  bezüglichen  Sommermonate.  Ingleichcn  zeigen  die  Variationscurven 
um  die  Mittagszeit  die  rascheste  Aenderung,  wo  auch  die  Temperatur  den  raschesten 
Schwankungen  unterworfen  ist.  Auf  der  Fig.  524  sind  die  Wendepunkte  der  Magnet- 
nadeln bei  T  und  //  mit  denjenigen  Orten  des  Aequators  durch  punktirte  Linien 
verbunden,  über  denen  gleichzeitig  die  Sonne  culminirt.  Hier  wird  es  besonders 
auffällig,  doch  geht  es  überhaupt  aus  den  graphischen  Darstellungen  hervor,  dass 
die  Nadel  ihre  östlichste  Variation  eine  grössere  Anzahl  von  Stunden  vor  Mittag 
zeigt,  als  ihre  westlichste  Variation  nach  Mittag  eintritt.  Ebenso  geht  sie  schon 
vor  Mittag  durch  die  mittlere  Lage  hindurch.  Faradat  erklärt  das  dadurch,  dass 
die  Nadel  nicht  allein  die  Tempcraturäuderungen  der  Luft  auf  der  Oberfläche  der 
Erde  empfinde,  sondern  ebensowohl  auch  die  in  den  -höheren  Regionen  der  At- 
mosphäre. Die  letzteren  würden  aber  früher  erwärmt,  als  die  Luftmassen  an  der 
Oberfläche. 

#Mag  auch  die  Erklärung  dieser  Einzelheit  nicht  zutreffen,  .  mögen  auch, 
was  sicher  der  Fall  ist,  noch  andere  Einflüsse  die  magnetischen  Variationen 
beherrschen,  so  ist  daraus  noch  kein  Argument  gegen  Fabadat's  Theorie  über- 
haupt herzuleiten.  Weitere  Vcrgleichungcn  sind  beigebracht  für  die  übrigen  auf  der 
Karte  der  Fig.  524  angedeuteten  Beobachtungsstationen  und  zwar  (Sn.)  Fort  Simpson, 
(A.)  Athabaskasee ,  (W.)  Washington,  (G.)  Greenwich,  (St.  H.)  St.  Helena,  («.)  Cap 
der  guten  Hoffnung,  (P. )  Petersburg  und  (S.)  Singapore.  Die  unregelmässigen 
Variationen  oder  Störungen  der  Nadel  werden  erklärt  durch  die  unregehnässigen 
barometrischen  oder  thermometrischen  Schwankungen;  doch  fehlen  die  Vergleiche 
correspondirender  Beobachtungen. 

•  Es  ist  zu  bedauern,  dass  nur  die  Variationen  der  Dcclination  und  Incliuation 
in  den  Kreis  der  Untersuchungen  gezogen  worden  sind,  während  deren  der  Inten 
sität  nur  hier  und  da  beiläufig  Erwähnung  geschieht.  Dennoch  müsste  gerade  die 
letztere  am  meisten  von  denjenigen  Aenderungen  betroffen  werden ,  die  der  magne- 
tische Zustand  der  Atmosphäre  in  Folge  ihrer  Dichtigkeitsänderungen  erfährt.  So 
z.  B.  müsste  die  Intensität  dann  ein  Maximum  erhalten ,  wenn  gegen  die  Mittagszeit 
die  Temperatur  des  Ortes  die  höchste  ist.    Doch  trifft  das  nicht  zu. 
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§.  14.     Diamaguctische  Polarität  an  sich  und  im  Verhältniss  zur  para- 
magnetischen. • 

Bringt  man  einen  stark  paramagnetischen  Körper,  z.  B.  weiches  Eisen, 
in  die  Wirkungssphäre  eines  Magnetpolcs,  so  trennen  sich  bekanntlich  die  in 
demseH)en  zu  Null  vereinigten  magnetischen  Kräfte  derart,  dass  diejenige,  welche 
der  im  Magnetpol  thätigen  entgegengesetzt  ist,  dem  Pole  sich  zuwendet,  die 
gleichnamige  aber  von  ihm  zurückweicht.  Das  Eisenstück  zeigt  dann  an  zwei 
Enden  gleiche  und  entgegengesetzte  Eigenschaften  und  an  einer  zwischen  diesen 
befindlichen  Fläche  Indifferentismus,  wie  man  das  durch  eine  angenäherte 
Magnetnadel  prüfen  kann.  Der  Zustand,  in  welchen  so  das  weiche  Eisen  ver* 
setzt  ist,  wird  mit  Polarität  bezeichnet.  Ob  aber  nun  diamagnetischc  Körper 
in  der  Wirkungssphäre  eine  ähnliche  Polarität  zeigen  wie  die  paramagnetischen. 
oder  ob  die  diamagnetischc  Wirkungsweise  nur  herrührt  von  einer  einfachen 
Abstossung,  welche  die  Magnetkraft  auf  die  Materie  ausübt,  analog,  aber 
umgekehrt  der  allgemeinen  Anziehungskraft,  mit  der  ein  Massentheiichen  auf 
das  andere  wirkt:  ist  eine  Frage,  welche  auf  experimentellem  Wege  zu  »beant- 
worten, den  Scharfsinn  der  Forscher  vielfach  in  Anspruch  nahm.  Die  Ent- 
scheidung fiel  für  die  erste  Alternative  bejahend  aus.  Während  aber  die  Seiten 
paramagnetischer  Körper,  welche  dem  erregenden  Magnetpol  zugewandt  sind, 
die  entgegengesetzten  Eigenschaften  desselben  haben,  findet  sich  bei  den  dia- 
magnetischen  Körpern  das  umgekehrte;  sie  zeigen  nämlich  auf  den  entsprechenden 
Seiteu  gleiche  Eigenschaften  mit  denen  des  zunächst  befindlichen  erregenden 
Magnetpolcs. 

Dass  nun  überhaupt  entgegengesetzte  Magnetismen  auch  bei  der  diamagne- 
tischen Wirkungsweise  entgegengesetzte  Zustände  hervorrufen ,  zeigt  sich  dadurch 
dass  wenn  man  einem  äusserst  empfindlich  an  einer  Drehwage  aufgehangenen 
diamagnetischen  Körper  einen  starken  Nordpol  entgegenhält ,  und  in  Folge  dessen 
eine  Abstossung  beobachtet,  mau  den  Körper  sofort  in  seine  frühere  Lage  wird 
zurückkehren  sehen ,  wenn  man  ausser  dem  Nordpol  noch  einen  ebenso  starken 
Südpol  von  derselben  Seite  und  aus  demselben  Abstand  entgegenstellt.  Am 
einfachsten  kommt  man  durch  folgenden  Versuch  zu  demselben  Ergebniss.  Be- 
kanntlich rührt  die  Indifferenzstelle  eines  Magneten  daher,  dass  an  diesem  Orte 
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die  bcidcu  entgegengesetzten  Magnetismen  in  gleicher,  aber  in  grösster  Menge 
zur  Vertheilung  gekommen  sind.  Würde  nun  einfach  die  Magnetkraft  ohne 
Rücksicht  auf  ihre  polare  Beschaffenheit  die  in  Rede  stehende  Abstossung 
bewirken,  so  würde  der  diamagnetische  Körper  an  dieser  Indifferenzstelle  stärker 
abgestoßen  werden,  als  von 'den  Polen.  Der  Versuch  zeigt  jedoch,  dass  dort 
gar  keine  Abstossung  stattfindet. 

Um  aber  die  entgegengesetzten  Eigenschaften  von  den  analogen  Stellen 
paramagnetischer  und  diamagnetischer  Körper,  die  sich  unter  gleichen  Be- 
dingungen im  Magnetfeld  befinden,  nachzuweisen,  diene  folgender  Versuch:  Hängt 
man  z.  B.  eine  "Wismuthnadcl  im  Magnetfeld  auf  und  nähert  ihr  von  der  Seite 
des  Nordpols  des  erregenden  Magneten  einen  kleinen  Stabmagneten,  oder  ein 
Eisenstückchen  an,  das  von  selbst  durch  die  Umgebungen  magnetisch  wird,  so 
beobachtet  man  eine  Abstossung  durch  den  Nordpol,  eine  Anziehung  durch  den 
Südpol  des  kleinen  Magneten.  Das  Umgekehrte  findet  auf  der  Seite  des  er- 
regenden Südpoles  statt,  und  man  schliesst  daraus,  dass  die  Wismuthnadel 
oder  jeder  andere  diamagnetische  Körper  auf  der  dem  erregenden 
Nordpol  zugewandten  Seite  nordmagnetische,  auf  der  dem  erregenden 
Südpol  zugewandten  südmagnetische  Eigenschaften  zeigt,  umgekehrt 
wie  ein  paramagnetischer  Körper.  Daher  rührt  die  Abstossung,  die  ein  dia- 
magnetischer, die  Anziehung,  die  ein  paramagnetischer  Körper  von  einem  ent- 
gegengehaltenen Magnetpol  erfährt. 

Dasselbe  geht  aus  folgendem  Versuche  hervor:  Statt  des  Prüfungsmagneten 
im  vorigen  Versuch  umgiebt  man  den  Körper  mit  einer  galvanischen  Spirale, 
deren  Axe  senkrecht  zur  Verbindungslinie  der  erregenden  Magnetpole  steht. 
Hat  sich  der  Körper  durch  letztere  eingestellt,  so  wird  er  durch  Schliessen 
der  Spirale  je  nach  der  in  ihr  stattfindenden  Stromesrichtung  abgelenkt.  Stets 
aber  ist  der  Sinn  der  Ablenkung  der  aus  dem  vorigen  allgemeinen  Satz  her- 
leitbare. Legt  man  ferner  östlich  und  westlich  von  einer  an  einem  Coconfaden 
freischwebenden  und  durch  einen  Zeiger  verlängerten  Magnetnadel  Magnete ,  von 
denen  der  eine  am  besten  ein  starker  Hufeisenmagnet  ist,  ugd  bringt  alle  vier  Pole 
in  die  Ostwesüinie,  so  kann  man  es  durch  Verschieben  der  Magnete  leicht  dahin 
bringen,  dass  die  Nadel  wieder  genau  in  dem  Meridian  einspielt.  Beankert 
man  nun  den  Hufeisenmagneten  mit  Wismuth,  so  weicht  die  Nadel  so  aus,  als 
ob  der  Magnet  stärker  geworden  wäre.  Beankert  man  ihn  mit  Eisen  oder 
einem  andern  magnetischen  Körper,  so  ist  die  Richtung,  nach  der  die  Nadel 
ausweicht,  dieselbe,  als  wenn  das  Hufeisen  schwächer  geworden  wäre.  —  Hält 
man  endlich  einen  Stab  von  weichem  Eisen  in  äquatorialer  Richtung  unter  den 
schwingenden  diamagnetischen  Körper,  so  dass  er  weder  den  letzteren  noch 
die  Magnetpole  berührt ,  so  wird  man  eine  starke  Beschleunigung  der  Schwingun- 
gen beobachten.  Der  Eisenstab  wird  durch  Vertheilung  transversalmagnetisch ,  er- 
hält aber  eine  solche  Polarität,  dass  er  den  gleichzeitig  vom  grossen  Magneten  er- 
regten diamagnetischen  Körper  mit  beiden  Seiten  anzieht,  und  so  die  Kräfte 
vermehrt,  in  Folge  deren  sich  letzterer  äquatorial  richtet. 

Doch  nicht  genug,  dass  sich  die  gewöhnlichen  Gesetze  der  Polarität  an 
diamagnetischen  Körpern  nachweisen  Hessen,  sondern  es  hat  auch  der  vou 
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früher  bekannte  Umstand,  dass  sogar  das  Eisen  bei  zunehmender  magnetischer 
Erregung  einem  Sättigungszustand  entgegengeht,  über  welchen  hinaus  es  nicht 
mehr  zur  weitern  Aufnahme  von  Magnetismus  fähig  ist,  zu  ganz  besonders 
auffälligen  Erscheinungen  geführt.  Zunächst  ist  zu  erwähnen,  dass  Anzeigen 
vorliegen  für  einen  ähnlichen  Sättigungszustand  -bei  diamagnetischen  Körpern. 
Doch  bedarf  es  für  letztere  weit  grösserer  erregender  Kräfte,  um  daraus  hervor- 
gehende Anomalien  wahrzunehmen ,  als  für  die  paramagnetischen  Körper.  Wenn 
nun  kleine  paramagnetische  Theilchcn  zwischen  diamagnetischen  Umgehungen 
eingesprengt  sind,  und  wenn  man  ein  solches  Gemenge  der  Erregung  durch 
einen  sehr  kräftigen  Magneten  aussetzt,  so  werden  erstere  früher  in  den 
Sättigungszustand  versetzt,  als  letztere.  Ist  überdem  noch  das  Verhältniss  so 
getroffen,  dass  dann  die  diamagnetische  Abstossung  gerade  noch  überwiegt 
über  die  paramagnetische  Anziehung,  so  ist  der  Erfolg  offenbar  der,  dass  das 
Gemenge  zunächst  vom  Magneten  zurückgestossen  wird.  Dann  kommt  es  aber 
an  einen  Ort  im  Magnetfelde,  wo  die  erregende  Kraft  schwach  genug  gewordeo 
ist,  um  eine  beträchtliche  Abnahme  der  diamaguetischen  Abstossung  zu  zeigen, 
während  die  paramagnetische  Anziehung  auf  die  eingesprengten  Theilchen  noch 
gar  keine  oder  eine  sehr  unbedeutende  Abnahme  erfahren  hat.  Das  äussert 
sich  aber  durch  eine  stabile  Gleichgewichtslage,  in  der  sich  das  Gemenge  in 
beträchtlichem  Abstand  von  den  erregenden  Polen  befindet,  sodass  es  aus 
weiterer  Entfernung  angezogen,  in  geringerer  aber  nach  dieser  Gleichgewichts- 
lage hin  abgestossen  wird.  Diese  Erscheinung  hat  sich  au  der  Rinde  verschie- 
dener Bäume,  an  mehreren  Sorten  von  Holzkohle,  an  Wismuth,  das  mit  Spuren 
von  Eisen  verunreinigt  war,  und  an  vielen  andern  Gemengen  mehr  gezeigt. 
Noch  leichter  kann  man  den  Versuch  dadurch  darstellen,  dass  man  einen 
magnetischen  Körper,  z.B.  Wismuth,  mittelst  eines  Fadens  an  einer  Wage  über 
den  Magnetpolen  aufhängt  uud  in  grösserer  Höhe  an  denselben  Faden  ein 
Eisenstäbchen  bindet  Wird  dieses  System  tarirt  und  der  Magnet  in  Thätig- 
keit  gesetzt,  so  kann  man  durch  Erhöhung  oder  Vertiefung  des  Eisenstäbchens 
leicht  das  gewünschte  ^Verhalten  gewinnen.  Doch  ist  dieser  Versuch  um  deswUlen 
nicht  rein,  weil  dann  das  Eisen  im  Verhältniss  zu  seinem  anfänglichen  Abstand 
sich  viel  weniger  weit  von  den  Magnetpolen  entfernt,  als  das  Wismuth,  also 
schon  um  deswillen  die  Kraftabnahme  des  ersteren  eine  weit  geringere  ist  als 
die  des  letzteren. 

Diese  Erscheinungen  waren  Anfangs  um  so  auffälliger,  indem  sie  beobachtet 
wurden,  ohne  dass  -man,  auf  die  vorangeschickteu  theoretischen  Gesichtspunkte 
gestützt,  nach  ihnen  gesucht  hatte.  Darum  ist  es  nicht  zu  verwundern,  dass 
sie,  ehe  sie  befriedigende  Erklärung  erfuhren,  vielerlei  Versuche  veranlassten, 
um  das  Räthscl  zu  lösen. 

I.  Ob  die  von  dem  Magneten  ausgehenden  Kräfte  auf  alle  nicht  parainagne- 
tischen  Körper  einfach  abstossend  wirken,  ob  also  die  Magnetkraft  alle  Substanzen 
zurückstösst,  in  denen  sie  keine  Polarität  hervorzurufen  vermag,  oder  ob  auch  der 
biamagnetismus  gleich  dem  Paramagnetlsmus  eine  aus  polaren  Gegensätzen  hervor- 
gehende Thätigkeit  sei,  ist  eine  Krage  von  der  grössten  Wichtigkeit.  Faradat  1 
sprach  sich  bei  Gelegenheit  seiner  ersten  Untersuchungen  nicht  entschieden  darüber 
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aus.  Als  er  nämlich  (2303  —  230.'))  gleichzeitig  zwei  Wismuthstiicke  in  das  thätige 
Magnetfeld  brachte ,  konnte  er  nicht  die  geringste  Wirkung  des  einen  auf  das  andere 
ermitteln.  Ebensowenig  konnte  er  eine  besondere  Wirkung  entdecken,  wenn  er 
Wismuthpulvcr  auf  Papier  über  Hache  oder  zugespitzte  Magnetpole  hielt  und  das 
Papier  erschütterte.  Die  Wismuththeilehcn  bewegten  sich  blos  von  den  Orten 
stärkerer  nach  denen  schwächerer  Magnetkraft,  ohne  eine  sichtbare  Wechselwirkung 
auszuüben  (§.  42,  N.II,  S.  555).  Dennoch  meinte  er 2  (24i?9),  würden  sich  die 
diamagnetischen  Erscheinungen  erklären  durch  die  Annahme,  dass  von  den  Magnet- 
polen in  den  Theilchen  der  diamagnetischen  Körper  ein  entgegengesetzter  Zustand 
hervorgerufen  würde,  als  in  denen  der  paramagnetischen,  so  zwar,  dass  ihre 
Pole  den  gleichnamigen  des  erregenden  Magneten  zugewandt  würden. 

Entschiedene  Beweise  für  die  diamaguetisehe  Polarität  wurden  jedoch  bald 
aufgefunden.  Reich  3  hing  an  jedes  Ende  seiner  2m  langen  zur  Bestimmung  der 
mittleren  Dichtigkeit  der  Erde  dienenden  hölzernen  Drehwage  mittelst  feiner  Metall- 
drähte Kugeln  auf,  die  aus  Zinn  mit  \  0  %  Wismuth  und  2  %  Blei  bestanden.  Die 
Drehwage  befand  sich  in  einem  hölzernen  Gehäuse  und  ihre  Bewegungen  konnten 
durch  Spiegel,  Skala  und  Fernrohr  beobachtet  werden.  Wurden  nun  in  horizon- 
taler Richtung  Bündel  von  Magnetstäbcn  dem  Gehäuse  von  aussen  angenähert,  so 
bewirkten  dieselben,  gleichviel  ob  die  Südpole  oder  Nordpole  entgegengehalten 
wurden,  eine  beträchtliche  Abstossung.  Wurden  die  Stäbe  zur  einen  Hälfte  mit 
den  Nordpolen,  zur  andern  mit  den  Südpolen  angenähert,  so  war  gar  keine  oder 
nur  eine  sehr  unbedeutende,  von  einer  magnetischen  Differenz  Wirkung  herleitbare 
Abstossung  wahrnehmbar.  Eine  sorgfältige  Wiederholung  der  Versuche  durch 
Reich4,  sowie  eine  andere  etwas  modificirtc  durch  Tyndall  »  bestätigte  diese 
Ergebnisse  und  mit  ihnen  die  Voraussetzung,  dass  entgegengesetzte  Magnetkräfte 
auch  auf  diamaguetisehe  Körper  entgegengesetzte  Wirkungen  äussern.  —  In  einem 
andern  Versuch  wurde  an  einer  Seite  der  Drehwage  eine  WMsmuthkugel  angehangen 
und  die  Abstossung,  sowie  die  Schwingungsdauer  beobachtet,  welche  ein  entgegen- 
gehaltener 4  pfundiger  Magnetstab  hervorbrachte.  Eine  auf  diese  Beobachtungen 
basirendc  Rechnung  machte  es  nicht  unwahrscheinlich,  dass  die  abstossendc  Wir- 
kung vorzugsweise  auf  die  dem  Magnetstab  zugewandte  Oberfläche  der  diamagne- 
tischen Substanz  geäussert  werde,  und  dass  diese  Abstossung  abnahm  in  dem 
Maassc  als  die  dritte  Potenz  der  Entfernung  vom  Magnetpole  zunimmt.  Doch 
mangelt  diesen  Folgerungen  noch  weitere  Bestätigung  und  sind  sie  deshalb  von 
zweifelhafter  Bedeutung. 

Einen  andern,  die  diamaguetisehe  Polarität  beweisenden  Versuch  stellte  Weber  6 
an.  Er  legte  in  die  Ostwestlinie  einer  sehr  beweglich  aufgehangenen  kleinen 
Declinationsnadel  die  Pole  eines  starken  Hufeisenmagneten,  und  compensirtc  dessen 
Wirkung  durch  einen  von  der  andern  Seite  soweit  angenäherten  Stabmagneten, 
bis  die  Nadel  wieder  in  ihrer  natürlichen  Gleichgewichtslage  einspielte.  Wurde 
dann  vor  den  Hufeisenmagneten  ein  Wismuthstab  gleich  einem  Anker  gelegt,  so 
zeigte  die  schwebende  Nadel  eine  Ablenkung.  Bei  Wiederholung  des  Versuchs 
mit  verwechselten  Polen  des  Hufeisens  und  des  compensirenden  Magneten  ertheilte 
das  Wismuthstück  der  Nadel  die  entgegengesetzte  Ablenkung.  Hieraus  geht  aber 
hervor,  ebenso  wie  aus  Reich's  Versuch,  dass  ein  diamagnetischer  Körper  durch 
entgegengesetzte  Magnetpole  eine  entgegengesetzte,  also  eine  polare  Erregung  erführt. 
Wurde  ferner  statt  des  Wismuth  ein  Eisenstab  vor  die  Magnetpole  gelegt,  so  war 
die  Ablenkung  der  Nadel  von  entgegengesetzter  Richtung,  sodass  der  Wismuthanker 
den  der  Nadel  zugewandten  Pol  scheinbar  verstärkte,  der  Eisenanker  ihn  schwächte. 

Hierzu  kommen  zwei  Versuche  Pogge*dorhf's  7.  Der  eine  besteht  darin,  dass 
ein  diamagnetischer  Körper  (Wismuth,  Antimon,  Phosphor)  in  gewöhnlicher  Weise 
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im  Felde  eines  Elektromagneten  aufgehangen  wird,  und  dass  man  ihm,  wenn  er 
sich  äquatorial  eingestellt  hat,  einen  Pol  eines  schwachen  Stahlmagneten  oder  eines 
in  der  starken  magnetischen  Umgebung  von  selbst  polar  werdenden  Eisenstäbchens 

annähert.    Mau  wird  beobachten,  dass  die  dem  j  J  Pol  des  Elektromagneten 

zugewandte  Seite  des  diamagnetischen  Körpers  vom  j  |  Pol  des  Stahl-  oder 

Eisenmagneten  eine  zwar  kleine,  aber  merkliche  Abstossung  erfährt.  Diese  Ver- 
suche sind  von  Pllcker  s  und  von  Oersted  9  mit  gleichem  Erfolge  wiederholt 
worden. 

Noch  augenfälliger  ist  der  andere  Versuch,  bei  welchem  statt  des  Prüfungsmagne- 
ten eine  galvanische  Spirale  benutzt  wird.  Bringt  man  dieselbe  mit  ihrer  Axc  in  äqua- 
torialer Richtung  zwischen  die  Pole  eines  Elektromagneten,  und  hangt  in  ihren 
Hohlraum  den  diamagnetischen  Körper  frei  beweglich  auf,  so  dass  er  durch  den 
thätigen  Magneten  parallel  zur  Axe  der  Spirale  orientirt  wird,  so  kann  man  ihn 
willkürlich  aus  dieser  Lage  ablenken,  je  nachdem  man  einen  galvanischen  Strom 
nach  der  einen  oder  der  andern  Richtung  durch  die  Spirale  sendet.  Die  Ablenkung 
ist  aber  stets  eine  solche,  als  ob  die  dem  Nordpol  des  Magneten  zugewandte 
Seite  nordpolar,  die  seinem  Südpol  zugewandte  südpolar  sei.  Beweist  auch  dieser 
Versuch,  gleich  den  andern,  die  diamagnetische  Polarität,  so  ist  die  nähere  Ur- 
sache von  der  Ablenkungsrichtung  noch  einer  andern  Deutung  fähig,  über  welche 
erst  im  letzten  Abschnitt  gehandelt  werden  kann. 

Beruht  aber  -  so  schloss  Poqgesdorfp  weiter  —  die  diamagnetische  Wirkungs- 
weise nicht  auf  einer  polaren  Vertheilung.  sondern  bloss  auf  einer  einfachen  Ab- 
stossung der  Materie,  so  müsse  dieselbe  an  der  Indiflerenzstclle  des  Magneten,  wo 
ja  die  grösste  Menge  des  Magnetismus  zur  Vertheilung  gekommen  ist,  sich  stärker 
zeigen,  als  zwischen  dessen  Polen.  Ein  aif  der  Biegung  des  elektromagnetischen 
Hufeisens  aufgehangenes  Wismuthstäbchen  zeigt  aber  in  keinem  Falle  eine  Wirkung. 

Endlich  liefert  ein  von  Plücker  8  angegebenes  „Mittel,  den  Diamagnetismus 
schwingender  Körper  zu  verstärken",  noch  einen  Beweis  für  die  diamagnetische 
Polarität.  Dieses  Mittel  besteht  darin,  einen  Eisenstab  in  äquatorialer  Richtung 
nahe  unter  dem  diamagnetischen  Körper  so  zu  befestigen,  dass  er  die  Pole  des 
Magneten  nicht  berührt.  In  einem  Falle  war  das  Magnetfeld  durch  zwei  in  einem 
Abstand  gleich  K»5mn'  einander  zugewandte  Polflächen  von  40lu,n  Höhe  und  59mm 
Breite  gebildet,  in  deren  Mitte  ein  Eisenstab  von  4,'»"""  Dicke  und  Ö9n,m  Länge 
äquatorial  befestigt  wurde.  Ein  Wismuthcylindcr  von  tmm  Dirke  und  tomm  Länge 
zeigte,  an  einem  Coconfaden  bei  Anwesenheit  und  Abwesenheit  des  Magnete» 
schwingend,  für  den  ersten  Fall  eine  Verstärkung  der  Kraft  von  90*  :  36'  =  6,*5  :  I. 
Nach  dem  Früheren  erklärt  sich  diese  Thatsache  leicht  durch  den  Umstand,  das« 
sowohl  der  Eisenstab,  als  der  Wismuthcylindcr  unter  Einfluss  des  erregenden 
Magneten  transversale  Polarität  annahmen,  doch  so  dass  beide  Paare  der  auf  der- 
selben Seite  liegenden  Polflächen  vom  Eisen  und  vom  Wismuth  sich  gegenseitig 
anziehen,  während  die  des  Wismuth  von  den  Polen  des  erregenden  Magneten 
abgestossen  wird. 

II.  Demnächst  mögen  diejenigen  Modifikationen  in  der  diamagnetischen  oder 
paramagnetischen  Wirkungsweise  betrachtet  werden,  welche  hervorgehen  aus  einer 
veränderten  Beschaffenheit  des  Magnetfeldes.  Plücker  10  beobachtete  nämlich,  dass 
gewisse  Körper,  die  wahrscheinlich  alle  aus  diamngnetischen  Substanzen  bestehen 
und  mit  Spuren  von  magnetischen  gemischt  sind,  sich  bei  nahen  Polen  äquatorial, 
bei  entfernten  axial  einstellen.  Das  geschah  mit  einem  Stück  Kirschbaumrinde  von 
l  .»m™  Länge  und  der  halben  Breite.   Ebenso  verhielten  sich  die  Rinde  eines  Mandel- 
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baumzweige«;,  der  äusserste  braune  Tlicil  eines  Schusses  einer  Cypressc,  die  weisse 
Haut  eines  Hühnereies,  Apfelbaum-  und  Tannenholz,  Meliszucker,  mehrere  Sorten 
von  Kohle,  namentlich  Buchsbaumkohle,  ingleichen  eine  verdünnte  Lösung  von 
Eisenvitriol  in  Wasser.  Dieses  Verhalten  erklärt  es,  dass  früher  Faraday  die 
Kohle  paramagnetisch,  Plücker  dieselbe  aber  diamagnetisch  gefunden  hatte.  Um 
zu  untersuchen ,  ob  wirklich  ein  Eisengehalt  die  Ursache  dieses  sonderbaren  Verhaltens 
sei,  wurde  Stanniol,  der  sich  als  Legirung  mit  etwas  Eisen  und  daher  paramagne- 
tisch erwiesen  hatte,  mit  einem  Ueberschuss  von  Wismuth  zusammengeschmolzen. 
Ein  daraus  gebildetes  Stäbchen  verhielt  sich  wie  die  obengenannten  Körper.  In 
einem  andern  Falle  11  wurde  ein  Uhrglas  mit  Schweineschmalz,  das  mit  I "/„  fein- 
vertheiltem  Eisen  gemischt  war,  gefüllt  und  I27nun  über  den  einander  zugewandten 
Enden  der  Halbanker  eines  grossen  Elektromagneten  an  einer  Wage  äquilibrirt. 
Wurde  der  Magnet  in  Thätigkcit  gesetzt,  so  zog  er  das  Uhrglas  bis  auf  HCnB 
herab,  woselbst  es  eine  stabile  Gleichgewichtslage  annahm.  Wurde  das  Glas  bis 
gegen  9 1 mra  herabgedrückt,  so  ging  es,  sich  selbst  überlassen,  wieder  aufwärts; 
wurde  es  aber  noch  weiter  als  9tmm  den  Polenden  angenähert,  so  bewegte  es 
sich  von  selbst  bis  zu  den  Ankern  mit  beschleunigter  Geschwindigkeit  hinab.  Bei 
9  \ mm  war  also  der  Ort  einer  labilen  Gleichgewichtslage  zu  suchen.  Dieselben 
Erscheinungen  zeigten  sich,  wenn  diamagnetische  Körper,  wie  z.  B.  Phosphor, 
Quecksilber,  gleichzeitig  mit  ganz  von  ihnen  gesonderten  paramagnetischen  Körpern, 
wie  z.  B.  mit  magnetischem  Glase  oder  Messing,  oder  mit  Eisenstückchen  an  einem 
Wagebalken  über  dem  Elektromagneten  aufgehängt  wurden. 

Dass  aber  dieser  Uebergang  ans  Abstossung  in  Anziehung  nicht  eine  Function 
des  Abstandes  zwischen  den  erregenden  Polen  und  dem  erregten  Körper  sei, 
sondern  abhänge  von  der  mit  dem  Abstände  verminderten  Intensität  der 
Magnetkraft,  geht  daraus  hervor,  dass  nicht  allein  eine  Verlängerung  des  Magnet- 
feldes durch  Entfernung  der  Polplatten  die  Erscheinung  ebenfalls  zeigt,  sondern 
dass  ebensowohl  eine  Erhebung  des  zu  prüfenden  Körpers  über  die  Verbindungs- 
linie der  Pole,  als  auch  eine  Verminderung  der  den  Elektromagneten  erregenden 
galvanischen  Elemente  dieselbe  darstellt. 

Ferner  müssen  wir  aus  den  angeführten  Beispielen  entnehmen,  dass  aus  einer 
Mischung  von  paramagnetischen  und  diamagnetischen  kTheilchen  kein 
indifferenter  Körper  sich  darstellen  lässt,  indem  ein  solcher  stets  je  nach 
ger  .Entfernung  Oder  der  Stärke  der  Pölc .-abgesfossen  •  qder  angezogen*  wird..  .Ob  •.!•*• 
aber  ein  Körper',  der  sich  wie  die  obigen  ve.rhält,  immer  aus  magnetischen  uifU 
diamagnetischen  Theüchcn  gemischt  sein  muss,  oder  ob  sich  ein  jedes  schwach 
diamagnetische  Verhalten  bei  veränderter  diamagnetischer  Kraft  in  ein  magnetisches 
umwandeln  lässt,  hat  allerdings  durch  directe  Versuche  nicht  geprüft  werden  können. 
Aus  den*folgenden  Erwägungen  geht  aber  hervor,  dass  die  letztere  Alternative 
unbegründet  sein  dürfte. 

Die  aufgezählten  Versuche  erklären  sich  nämlich  durch  die  Hypothese,  dass 
wenn  der  Elektromagnet  auf  ein  System  von  paramagnetischen  und  diamagnetischen 
Theilchen  wirkt,  die  paramagnetische  Wirkung  mit  der  Schwächung  der 
erregenden  Magtietkraft  langsamer  abnimmt,  als  die  diamagnetische. 
Ehe  wir  jedoch  näher  auf  eine  Erörterung  dieses  Satzes  eingehen,  müssen  die  vor- 
stehenden Versuche  in  zwei  Klassen  gethcilt  werden.  *  Die  zuerst  angeführten 
unterscheiden  sich  von  den  letzteren  nämlich  dadurch,  dass  dort  die  Körper  von 
der  stärkeren  Kraft  (z.  B.  in  Berührung  mit  den  Polen)  diamagnetisch  abgestossen 
und  erst  von  der  schwächeren  Kraft  magnetisch  angezogen  werden,  während  hier 
in  nächster  Nähe  der  Pole  eine  Anziehung,  in  grösserem  Abstand  eine  Abstossung 
und  endlich  in  noch  grösserem  wieder  eine  Anziehung  beobachtet  wird    Das  letztere 
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ist  kehl  charakteristisches  Kennzeichen  für  die  hier  zu  behandelnde  Klasse  von  Er- 
scheinungen, indem  es  auch  mit  rein  magnetischen  Körpern  dargestellt  werden 
kann.  Es  erklärt  sich  dadurch,  dass  das  zum  Abreissen  des  Körpers  von  den 
Magnetpolen  nöthige  Uebergewicht  die  Wage  in  eine  schiefe  Stellung  zu  bringen 
strebt,  und  dass  die  rein  magnetische  Anziehung  dem  entgegenwirkt.  Wenn  nun 
die  magnetische  Anziehung  im  langsameren  Verhält niss  abnimmt,  als  die  Kraft,  mit 
der  die  Wage  in  die  schiefe  Stellung  gezogen  wird,  so  muss  sich  ausser  der 
stabilen  Gleichgewichtsluge  noch  eine  labile  vorfinden ,  die  alsdann  zwischen  dieser 
und  dem  Magnetpole  liegt,  wenn  das  auf  die  Wage  gelegte  Gewicht  die  an  den 
Polen  selbst  sich  äussernde  Kraft  nicht  vollständig  compensirt.  Die  erstere  Klasse 
von  Versuchen  untcrfällt  aber  vollständig  dem  an  die  Spitze  gestellten  Erklärungs- 
grund, und  hierzu  mögen  noch  die  folgenden  Messungen  als  Beweise  angeführt 
werden. 

Ein  Uhrglas  hing  vermittelst  eines  Messingringes  an  einer  Wage  über  den 
einander  zugewandten  Polen  eines  starken  Elektromagneten.  Beide  verhielten  sich 
paramagnetisch.  In  das  Uhr  glas  wurde  ein  abgerundetes  Stück  Wismuth  gelegt, 
und  die  Wage  konnte  gehoben  und  gesenkt  werden,  um  bei  horizontalem  Balken 
das  Uhrglas  in  verschiedene  Entfernungen  über  die  Polplatten  zu  bringen.  In 
diesen  Abständen  wurde  dann  die  Anziehung  oder  Abstossung  der  gemeinschaftlich 
aufgehangenen  Körper  durch  die  Grösse  der  Senkung  oder  Hebung  bestimmt, 
welche  das  Uhrglas  erfuhr,  denn  bei  kleinen  Aendemngcn  in  der  Lage  des  Wage- 
balkens ist  das  ursächliche  Moment  seiner  Neigung  proportional  und  ist  somit  ohne 
Einfluss  auf  die  durch  die  paramagnetischen  und  dianiagnetischcn  Kräfte  allciu  her- 
vorgerufene Gleichgewichtslage.    Es  zeigte  sich 

I.    Bei  Berührung  der  Anker  durch  das  Uhrglas 

Anzahl  der  erregenden  Elemente  8        Abstossung  5nun,0 
»»        ii         m  m        2  ,,  0,5 

i        keine  Wirkung. 

H.    Bei  einer  Hebung  des  Uhrglases  um  1  mm,5 

Anzahl  der  Elemente  8  Abstossung  3mm,5 

n        n  »i        4  2,25 

ii       >»  ?>        3     -  <,5 

2  „  0,5 

■••.*«    '  „  •        .  •  V         '  V'-Anziehung«     •   (76  %  ,   .  ...  .»% 

•  ■ 

III.  Bei  einer  Hebung  des  Uhrfjlases  von  3mm,5 

Anzahl  der  Elemente  8  Abstossung  i  mm,0 
„  „  „  4  Anziehung  t,0 
>»        m  ii  »>  3,0  • 

IV.  Bei  einer  Hebung  des  Uhrglases  von  5mm,5 

Anzahl  der  Elemente  8  Anziehung  3,,un,0 
11        1»  11         1  ti  3,2;» 

V.  Bei  einer  Hebung  des  Uhrglascs  von  8mm,5 

Anzahl  der  Elemente  8        Anziehung  5mm,0 

1  ..  5,5. 


HieVaus  wird  aber  ersichtlich ,  dass  bei  derselben  absoluten  Kraft  des  Magneten, 
*•  B.  bei  einer  Erregung  durch  8  Elemente ,  und  bei  zunehmender  Entfernung  der 
yersuchsobjeetc  von  den  Polen,  z.  B.  von  lram,5,  die  Anziehung  immer  mehr 
überwiegt,  und  dass  das  noch  mehr  stattfindet  bei  gleichzeitiger  Schwächung  fies 
Magneten  und  Vermehrung  des  Abstandes,   wie  z.  B.  bei  einer  Erregung  durch 
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8  Elemente  in  N.  I  und  bei  einer  Erregung  durch  \  Element  in  N.  V,  wo  die  Ab- 
stossung  und  Anziehung  ungefähr  gleichen  Werth  haben. 

Dazu  kommt,  dass  bei  diesen  Versuchen,  sobald  der  den  Elektromagneten 
erregende  Strom  geschlossen  wurde,  stets  zuerst  eine  Anziehung  und  erst  nach 
kurzer  Zeit  die  verzeichneten  Abstossungen  beobachtet  wurden.  Dies  ist  abermals 
ein  Beweis  für  die  aufgestellte  Behauptung,  indem  bekanntlich  die  Kraft  des 
Magneten  sogleich  nach  der  Schliessung  schwach  ist  und  erst  nach  geraumer  Zeit 
die  dem  Strom  zukommende  constante  Intensität  erhält. 

Bei  einem  andern  Versuch  wurde  in  eine  Mcssingschale  1 1  .*>  *r  Wisinuth  ge- 
gossen und  die  Schale  ohne  oder  mit  dein  Inhalt  an  der  Wage  über  den  einander 
zugewandten  Magnetpolen  tarirt.  Es  ergab  sich  für  das  die  stets  überwiegende 
Anziehung  des  Messings  bestimmende  Gewicht 


Bei  einer  En 
2  Klemmte 

egung  des  Mi 
3  Elemente 

igneten  durch 
tO  Elemente 

0«r,69 
0,33 
0,16 

1^,13 
0,7  t 
—  0,42 

2*r,t."> 
0,48 
—  1,67 

Während  also  mit  wachsender  Stärke  des  Magneten  sowohl  der  Paramagnetismus 
des  Messings  als  auch  der  Diamagjietismus  des  Wismuths  zunehmen,  so  würde 
doch,  wenn  z.  B.  die  Gewichtsschale  mit  0-r,60  belastet  worden  wäre,  das 
Messing  und  das  Wismuth  zugleich  im  ersten  und  letzten  Falle  abgestossen, 
im  zweiten  aber  angezogen  werden. 

III.  Diese  Ansichten  Plückeh's  blieben  nicht  ohne  Widerspruch;  denn  mit 
Recht  muss  es  auffallen,  dass  nach  denselben  zwei  verschiedenen  Gesetzen  ge- 
horchende Kräfte  von  dem  nämlichen  Eisenkerne  ausgehen  sollten.  Betrachten 
wir  das  aber  auch  nur  als  eine  Darstellungsweise,  die  blos  so  lange  festgehalten 
werden  mag,  bis  das  höhere  gemeinschaftliche  Gesetz  der  beiden  Aeusserungen 
der  Magnetkraft  nachgewiesen  ist,  so  wurden  doch  dadurch  sorgfältige  und  dankens- 
werte Untersuchungen  angeregt,  welche  zu  anderen  Folgerungen  führen  sollten. 
Die  einen  rühren  von  E.  Becqcerel  12  her,  die  andern  von  Tykdall  ,3,  und  die 
Hauptergebnisse  Beider  wurden,  obschon  •  durch-  eine\ sehr  oberflächliche  Versuchs»-  »  \"«< 
methode,  von  Joule  bestätigt  l*. 

Was  die  ersteren  betrifft,  so  wurde  zu  denselben  der  schon  im  vorigen  Paragraphen 
N.  II  beschriebene  hufeisenförmige  Elektromagnet  benutzt,  dessen  Eisenkern  ein 
Gewicht  von  63k^  besass,  während  der  n.i'CKP.RSche  8  4k-r  wog.  Ueber  dem- 
selben war  eine  empfindliche  Drehwage  errichtet,  an  deren  Faden  die  zu  den 
Messungen  dienenden  tauglichen  Körper  in  das  Magnetfeld  herabhingen.  Ihre  Ein- 
stellung vor  und  nach  Erregung  des  Magneten  wurde  durch  eine  an  demselben 
angebrachte  feine  Marke  und  mit  Hülfe  eines  Mikroskops  genau  beobachtet, 
üeberdem  war  die  Einrichtung  so  getroffen ,  dass  die  Körper  in  Gasen  und  Flüssig- 
keiten von  verschiedener  Beschaffenheit  untersucht,  werden  konnten.  Die  Stärke 
des  erregenden  galvanischen  Stromes  wurde  durch  eine  Sinusbussole  gemessen 
und  dieser  die  Magnetkraft  proportional  erachtet.  Es  werden  nun  mehrere 
Reihen  von  Messungen  mitgctheilt  ,  und  zwar  mit  Benutzung  eines  Schwefelcylinders 
in  Luft,  eines  CyHnders  von  weissem  Wachs  in  Luft,  und  zwei  Reihen  mit  einem 
Wismuthcylinder  in  Wasser,  und  hieraus  wird  der  Schluss  gezogen,  „dass  durch 
die  Pole  eines  Magneten  die  diamagnetischen  Körper  zurückgestossen  werden  mit 
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einer  Kraft,  welche  für  denselben  Körper  nahezu  {sensiblement)  proportional  dem 
Quadrate  der  Intensität  des  Magneten  ist." 

Es  inuss  wegen  der  analogen  und  demnächst  zu  behandelnden  Versuche 
Faradays  erwähnt  werden,  dass  (vielleicht  mit  Ausnahme  einer  einzigen)  bei 
diesen  Versuchsreihen  ein  etwas  grösseres  Verhältuiss  zwischen  abstossender  Kraft 
und  Quadrat  der  Stromstärke  hindurchblickt  bei  schwachen  Erregungen  des  Magneten, 
als  bei  starken. 

Andere  Versuchsreihen  sind  mit  weichem  Eisen  angestellt  worden,  als  mit 
einer  Substanz,  welche  sich  paramagnetisch  verhält,  ohne  Coercitivkraft  zu  be- 
sitzen. Namentlich  wurde  in  einem  Fall  in  einigem  Abstand  von  dem  einen  Pole 
des  Elektromagneten  eine  bis  zur  Sättigung  magnetisirte  Stahlnadel  und  ebenso 
vom  andern  Pol  desselben  ein  Cylinder  von  weichem  Eisen  horizontal  schwebend 
aufgehangen,  so  dass  die  Mitten  der  Pole  und  der  Nadeln  sich  im  magnetischen 
Meridian  befanden.  Durch  die  Schwingungen  der  Magnetnadel  wurde  die  Kraft  des 
Elektromagneten  für  verschieden  starke  Erregungen  gemessen,  und  die  Schwingungen 
der  Eisennadel  maassen  die  Kraft,  mit  welcher  diese  vom  Magneten  beeinflusst 
wird.  Obschou  nun  auch  die  Magnetnadel  in  der  Wirkungssphäre  des  Elektro- 
magneten eine  noch  stärkere  Polarität  erlangt,  als  ausserhalb  derselben,  und  obschon 
sie  sich  dadurch  zum  Thcil  nach  denselben  Gesetzen  einem  Sättigungszustand  mit 
zunehmender  Erregung  annähert,  als  das  weiche  Eisen:  so  wurde  doch  für  letzteres 
stets  ein  etwas  kleineres  Verhältniss  zwischen  der  an  ihm  gemessenen  Kraft  zum 
Quadrat  der  Intensität  des  Elektromagneten  beobachtet,  wenn  die  letztere  absolut 
grösser  war: 

Bei  einer  Erregung  des  Magneten  durch  einen  Strom 

— .  sin  9"  0' ;     sin  \  2°  26' ;     sin  1 9°  2' ;     sin  23°  5' 

war  das  Verhältniss  der  Wirkungen  des  weichen  Eisens  zum  Quadrat  jener  Zahlen 
oder  der  Intensität  des  Magneten  , 
=  2,79;  2,78;  2,61;  .2,60. 

In  einem  andern  Fall  wurde  «die  Kraft  gemessen,  mit  welcher  ein  an  der 
Drehwage  befindlicher  Cylinder  von  diamagnetischem  weichen  Wachs  durch  den 
Elektromagneten  für  verschiedene  Stromstärken  gedreht  wird,  und  dann  wurden 
die  Versuche  wiederholt,  wenn  ein  sehr  kleines  Körnchen  von  weichem  Eisen  auf 
den  Wachscylindcr  befestigt  worden  war.  Die  Differenz  beider  Wirkungen  gab  das 
Maass  für  die  von  dem  Magneten  auf  das  Eisenkörnchen  allein  ausgeübte  Kraft. 
Bei,  drei  Versuchen  betrug  diese,  in  Graden  der  Drehwage  ausgedrückt 

23°,48      86°,3I  160°,80. 

Die  entsprechenden  Ablenkungen  i  der  in  den  galvanischen  Umlauf  einge- 
schalteten Sinusbussolc  betrugen 

M 0  1'     21°  38'   30°  I3',ö. 
Und  hieraus  ergeben  sich  also  Verhältnisse  der  Anz»cnung  des  Eisenkörnchens 
zu  dem  Quadrate  der  Magnetkraft  oder  sin  t* 

=  6,43    =  6,35  6,35. 
Auch  diese  Zahlen  nehmen  ab,  wenn  die  der  ersten  und  zweiten  Reihe  zu- 
nehmen.    Es  ist  also   nur  als   ein   Annäherungs- Gesetz  zu    betrachten,  wenn 
Becquerel  folgert: 

dass  solche  paramagnetische  Substanzen,  wie  das  vollkommen  weiche  Eisen, 
welche  keine  merkliche  Coercitivkraft  besitzen,  und  ihre  polaren  Eigenschaften 
nicht  bewahren ,  nachdem  die  magnetisirende  Wirkung  aufgehört  hat ,  von  den 
Magnetpolen  angezogen  werden  mit  einer  Kraft,  welche  (ähnlich  der  diamagneti- 
scheu)  proportional  dem  Quadrat  der  Intensität  des  Magneten  ist. 

Eine  dritte  Art  von  Versuchsreihen  soll  das  Verhältniss  der  Anziehung  zur 
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Intensität  des  Magneten  ermitteln  für  solche  Substanzen,  welche,  wie  Stahl,  Guss- 
eisen, Platin  u.  s.  w.,  Coercitivkraft  besitzen.  Aus  den  angeführten  Zahlen  geht 
hervor, 

dass  das  Verhältniss  der  Anziehungskraft  zur  Intensität  des  Magneten  sich  mit 
dieser  Intensität  ändert,  aber  in  den  meisten  Fällen  nach  Maassgabe  einer  Ver- 
mehrung derselbeu  sich  einer  constanten  Grenze  annähert. 

Die  allen  diesen  Substanzen  zukommende  Coercitivkraft  wird  als  Erklärung  jenes 
Versuchsergebnisses  angenommen  und  muss  sich  auch  dadurch  äussern,  dass  diese 
Substanzen  nach  Beseitigung  der  raagnetisirenden  Ursachen  noch  einer  permanenten 
Polarität  theilhaftig  bleiben.  An  mehreren  hat  Becquerel  dieselbe  mittelst  asta- 
tischcr  Magnetnadeln  beobachtet. 

Endlich  will  Becquerel  eine  solche  permanente  Polarität  auch  an  solchen 
zusammengesetzten  Substanzen,  wie  Kohle,  Glas  u.  s.w.  beobachtet  haben,  wenn 
sie  der  Einwirkung  eines  kräftigen  Magneten  unterworfen  gewesen  sind.  Directe 
Versuchsreihen  gaben  auch  Tür  diese  eine  Abweichung  von  dem  Gesetz  der  Kraft- 
änderung mit  dem  Quadrate  der  magnetischen  Intensität,  und  sie  sind  es, 
welche  von  schwachen  Magnetkräften  eine  Anziehung,  von  starken  eine  Abstossung 
erfahren. 

Da  nun  aber  nach  Becquerel's  Ueberzeugung  Gemische  aus  Körpern  der  ersten 
und  zweiten  Kategorie  —  d.  h.  aus  rein  diamagnetischen  und  rein  magnetischen 
Körpern  —  um  deswillen  der  Annahme  Plücker's  nicht  untcrfalleu  können, 
weil  beide  Körperklassen  für  sich  dem  Gesetz  der  Kraftänderung  mit  dein 
Quadrate  der  magnetischen  Intensität  gehorchen;  so  bedarf  die  Erscheinung  des 
Uebcrganges  aus  Abstossung  in  Anziehung  mit  Abnahme  der  Magnetkraft  einer 
anderen  Erklärung.  Und  diese  findet  Becquerel  in  dem  Widerstände,  welchen 
die  wiederholt  beobachtete  Coercitivkraft  der  Entwicklung  oder  dem  Vergehen  des 
Magnetismus  entgegensetzt. 

Abgesehen  davon,  dass,  wie  schon  oben  bemerkt  wurde,  die  Gesetze  nicht 
mit  aller  Strenge  durch  die  Versuche  nachgewiesen  wurden,  kommt  diese  Erklärung 
Becquerel's  wesentlich  auf  dieselbe  hinaus,  welche  Plücker  einer  später  bei 
Gelegenheit  eines  andern  Gebietes  (Magnetkrystallkraft)  zu  erörternden  mathema- 
tischen Anschauung  zu  Grunde  legte.  Immerhin  umfasst  sie  aber  nicht  diejenigen 
Versuche,  bei  denen  Systeme  von  Körpern  aus  den  ersten  beiden  Kategorien 
ebenfalls  den  Uebergang  aus  Abstossung  in  Anziehung  zeigten.  — 

Andere  Einwände  gegen  Plücker's  Erklärungsweise  machte  Tyndall  in 
einer  Reihe  von  Experimentaluntersuchungcn ,  deren  erster  Theil  schon  oben  S.  159, 
§.  19,  N.  VI,  behandelt  worden  ist.  Aus  diesen  ging  namentlich  hervor,  dass 
die  gegenseitige  Anziehung  eines  Magnetpoles  und  einer  Kugel  von  weichem  Eisen, 
welche  durch  einen  gewissen  Zwischenraum  von  einander  getrennt  sind,  propor- 
tional ist  dem  Quadrat  des  entwickelten  Magnetismus,  gemessen  durch  die  Stärke 
des  magnetisirenden  Stromes.  Dasselbe  Gesetz  wurde  nun  auch  Tür  die  Abstossung 
diainagnetischer  Körper  gefunden,  und  zwar  mit  Hülfe  einer  Drehwage  und  mit 
Elektromagneten  von  folgender  Construction:  Von  einem  in  Graden  gethcilten 
Torsionsknopf  hing  ein  Ii  Fuss  langer  dünner  Silberdraht  herab,  der  am  unteren 
Ende  einen  Papierbügel  trug  zur  Aufnahme  des  6  Zoll  langen  hölzernen  Torsions- 
stabes. Der  letztere  a  b  in  Fig.  528  ( S.  602  ) war  an  den  Enden  löffelartig  ausgehöhlt  be- 
hufs Aufnahme  der  zu  prüfenden  Körper,  und  diesen  Enden  gegenüber  waren  zwei 
starke  galvanische  Spiralen  c  und  d  in  den  Wänden  eines  Kastens  befestigt,  In 
den  Hohlräumen  der  letzteren  konnten  Eisenkerne  verschoben  und  den  zu  prüfenden 
Körpern  beliebig  angenähert  werden.  An  den  Enden  des  Torsionsbalkens  befanden 
sich  feine  Glasfäden,   deren  Spitzen  auf  einer  darunter  befindlichen  Krcisthcilung 
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schwebten.  Der  Deckel  des  Kastens  war  von  Glas  und  seitlich  befanden  sich  an 
demselben  Thüren,  um  nötigenfalls  mit  den  Händen  in  denselben  gelangen  zu 

können.  Der  zu  den  Spiralen  gehende  Strom 
wurde  durch  eine  Tangentenbussole  gemessen 
}  und  durch  einen  Kheostaten  regulirt.  Die  dia- 
maguetischc  Wirkung  auf  den  Balken  war  so 
gering,  dass  sie  vernachlässigt  werden  konnte. 
Zu  Versuchsobjecten  dienten: 

1.  Zwei  Kugeln  von  reinstem  Wisrouüi, 
8mra  im  Durchmesser,  mit  denen  7  Ver- 
suche bei  Stromstärken  zwischen  10°  und 
50°  Ablenkung  an  der  Tangentenbussole 
angestellt  wurden. 

2.  Kugeln  von  käuflichem  Wisrauth,  die 
dasselbe  Resultat  als  die  vorigen  gaben. 

Schwefclkugeln  von  8  mm  Durchmesser  zu  4  Versuchen  zwischen  20°  und  54°. 
Schwefelkugcln  von  13m,n  Durchmesser  zu  i  Versuchen  zwischen  20°  und 
54°,  die  wie  die  vorigen  aus  käuflichem,  etwas  eisenhaltigem  Schwefel  an- 
gefertigt waren  und  sich  viel  schwächer  diamagnetisch  zeigten,  als  die  Wisrouth- 
k  u  geln. 

Kleine  Kugeln  von  einem  natürlichen  Schwcfelkrystall  angefertigt,  zu  5  Ver- 
suchen zwischen  20°  und  30°. 

Kalkspathkugeln  von  9 nun.2  Durchmesser,  eisenfrei,  zu  6  Versuchen  zwischen 
20°  und  45°. 

Kalkspathkugeln  von  Andreasberg,  1 0 mra,8  Durchmesser,  eisenfrei,  zu  6  Ver- 
suchen zwischen  2  0°  und  37°. 
Alle  Versuchsreihen  zeigten  mit  der  grössten  Uebereinstimmung,  dass  auch 
für  die  Abstossung  der  hier  geprüften  diamagnetischen  Körper  dasselbe 
Gesetz  gilt,  welches  oben  für  die  Anziehung  der  paramagnetischen 
Körper  ausgesprochen  wurde.  Bezeichnet  demgemäss  T  die  zur  Zurikk- 
führung  des  Balkens  auf  den  Nullpunkt  nöthige  Tersion,  ist  n  eine  von  der  Natur 
des  Versuchs  abhängige  Constante,  und  u  die  an  der  Tangentenbussole  abgelesene 
Gradzahl,  so  ist 

|/7  =  n  tg  «. 

r '  "' '"Hieraus  schloss  Tyndall,  dass  das  Gesetz  Plucker's  unstatthaft  sei,  nach 
welchem  ein  rascheres  Abnehmen  des  Diamagnetismus  als  des  ParamagneUsmns 
stattfinden  soll. 

Es  wurde  ferner  auf  einer  Wismuthkugel  ein  sehr  kleines  Eisenkügekhen 
befestigt  und  bei  einer  Stärke  des  erregenden  Stromes  =  tg  1  0  0  bei  4  0  der  unteren 
Theilung,  doch  ohne  Drehung  des  Torsionsindex,  eine  stabile  Gleichgewichtslage 
beobachtet.  Bei  Vertauschung  des  Eisenkügelchens  mit  einem'  kleinen  Krystall  von 
kohlensaurem  Eisenoxydul  kam  der  Balken  bei  3°  zur  Ruhe.  In  einem  andern 
Falle  wurde  in  einen  Löffel  des  Balkens  eine  Wismuthkugel,  in  den  andern  ein 
schwach  magnetischer  Zinkwürfel  gelegt.  Bei  einer  Erregung  beider  Kerne  durch 
einen  Strom  =  tgl0°  kam  der  Balken  über  4°  Abstand  vom  Nullpunkt  zur  Ruhe. 
In  jedem  Falle  wurde  aber  bei  einer  Verstärkung  des  Stromes  das  System  abge- 
stossen,  der  Diamagnetismus  siegte  über  den  Magnetismus,  entgegengesetzt  wie 
bei  Pldckkr.  Tykdall  untersuchte  nun  jenen  Krystall  von  kohlensaurem  Eisen- 
oxydul mit  der  Drehwagc  allein,  und  fand,  dass  er  nicht  mit  Magnetismus  gesättigt 
worden  sei,  indem  das  Gesetz  der  Proportionalität  seiner  Anziehung  zum  Quadrat 
per  Magnetkraft  sich  herausstellte.    Endlich  leitete  er  die  beobachtete  Einstellung 
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her  von  dem  die  magnetische  Anziehung  unterstützenden  Einfluss  der  Torsion  des 
Fadens  um  3°  oder  4°, "doch  ohne  den  Nachweis  dadurch  geführt  zu  haben,  dass 
der  Torsionsknopf  um  diese  Grössen  zurückgeführt  worden  sei,  und  schliesst 
daraus,  dass  sich  auch  bei  Plüceer  eine  derartige  scheinbar  einflusslosc  Constante 
eingeschlichen  habe. 

So  überzeugend  nun  auch  diese  sorgfältigen  Untersuchungen  gegen  das 
PLÜCKER'sche  Gesetz  zu  sprechen  scheinen,  so  darf  nicht  übersehen  werden,  dass 
Tyndall  mit  sehr  schwachen  Magnetkräften,  Plücker  mit  sehr  starken  operirte. 
Denn  letzterer  benutzte  den  grossen  S.  97,  §.  1!^,  N.  II,  beschriebenen  Magneten. 
Ferner  benutzte  Tyndall  Kugeln  von  Eisen,  die  offenbar  schwer  vom  Magnetis- 
mus gesättigt  worden,  während  bei  den  Versuchen  Plücker's  meist  nur  feine  in 
Messing  oder  andere  Substanzen  eingesprengte  Eisentheilchcn  zur  Anwendung 
kamen.  Endlich  dürfte  auch  dem  Abstand  zwischen  dem  Anziehungs-  oder  Ab- 
stossungsmittelpunkt  der  Kugeln  und  den  Magnetpolen  Rechnung  getragen  werden, 
über  welchen  aus  naheliegenden  Gründen  nur  so  weit  geurtheilt  werden  kann, 
als  derselbe  bei  Plüceer's  Versuchen  jedenfalls  verhältnissmässig  geringer 
gewesen  ist,  als  bei  denen  Tyndall's,  und  als  derselbe  bei  Kugeln  von 
diamagnetischen  oder  schwach  paramagnetischen  Substanzen  sicher  dem  geometrischen 
Mittelpunkt  näher  liegt,  als  bei  Kugeln  von  regulinischem  Eisen,  um  so  mehr  je 
näher  aufden  Magnetpolen  die  Prüfung  vorgenommen  wird.  Dazu  kommt  noch  der 
folgende  Nachweis  vom  physikalischen  Grund  jener  Erscheinungen,  auf  welchen 
Tyndall  bei  Veröffentlichung  seiner  Untersuchungen  noch  nicht  aufmerksam  ge- 
macht war. 

IV.  Vorausgesetzt  nämlich,  dass  die  soeben  behandelten  Wahrnehmungen 
Plücker's  nur  an  Gemengen  von  diamagnetischen  und  magnetischen  Körpern  vor- 
kommen, so  lassen  sie  sich  nach  Müller  18  auf  die  im  §.  17,  S.  127  ff.  behandelte 
allgemeine  Eigenschaft  des  *  Magnetismus  zurückführen.  Die  paramagnetischen 
Substanzen  werden  nämlich  durch  zunehmende  Erregung  einem  Maximum  der  Kraft 
entgegengeführt,  was  bei  diamagnetischen  nicht  oder  vielleicht  nur  für  ungleich 
grössere  Kräfte  anzunehmen  ist.  Wird  sonach  dieses  Maximum  für  den  paramagne- 
tischen Bestandteil  erreicht,  so  wird  bei  zunehmender  Stärke  der  Pole  die  An- 
ziehung nicht  mehr  (im  quadratischem,  sondern  wahrscheinlich  in  einem  einfacheren 
Verhältniss)  vermehrt.  Wohl  aber  wird  die  Abstossung  nach  dem  allgemeinen 
Gesetz  vergrössert,  die  der  diamagnetischc  Bestandteil  erfährt. 

^Od  aber  aueü  das  Maass<|ür'"dfc'^fääm»*g^  proportional 

"zum  Quadrate  der  Magnetkraft  abnimmt,  wird  durch  eine  schon  früher  in  anderer 
Hinsicht  herangezogene  Untersuchung  Far-aday's  16  zweifelhaft.  Als  derselbe  nämlich 

m  verschiedene  Körper  in  Bezug  auf  ihre  Abstossung  oder  Anziehung  in  verschiedeneu 
Umgebungen  durch  einen  kräftigen  Magneten  mittelst  einer  äusserst  empfindlichen 
Drehwage  prüfte,  fand  er,  dass  sie  in  der  von  ihm  aufgestellten  Skala  eine  ganz 
andere  Stellung  einnahmen,  wenn  die  Prüfungen  in  verschiedenen  Abständen  von 
den.  Magnetpolen  vorgenommen  worden  waren.  Es  mag  daran  erinnert  werden ,  dass 
es  sich  bei  dieser  Prüfung  darum  handelte ,  das  ARCHiMEDische  Princip  auf  die  magne- 
tischen Kräfte  zu  übertragen.  Würde  nun  z.  B.  eine  Senkwage  in  Wasser  gestellt, 
und  könnte  die  Tiefe,  bis  zu  welcher  sie  untertaucht,  an  der  Oberfläche  der  Erde 
und  im  Abstände  von  mehreren  Erdhalbmessern  beobachtet  werden,  so  würde  sie 
immer  bis  zu  derselben  Marke  eintauchen,  weil  die  Schwerkraft  auf  die  Senkwage 
und  das  Wasser  bei  jeder  Entfernung  in  gleichem  Verhältniss  abnimmt.  Ein  ver- 
schiedener Stand  würde  aber  in  beiden  Füllen  beobachtet  werden ,  wenn  das  Gesetz 
der  Kraftabnahme  mit  der  Entfernung  ein  anderes  für  das  Wasser  als  für  die  Senk- 
wage  wäre.    Und  das  findet  na«  h  Faraday's  Beobachtung  für  eine  diamagnetisch«» 
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Senkwage  auch  in  diamagnetischen  Umgebungen  statt,  wenn  beide  der  Kraft  des 
Magneten  in  verschiedenen  Abständen  ausgesetzt  werden.  In  den  folgenden  Ver- 
suchen mit  Gylindern  aus  Flintglas  und  Wismuth  ist  diejenige  Kraft,  mit  welcher 
ein  ihnen  gleiches  Volumen  Wasser  in  einer  Umgebung  von  atmosphärischer 
Luft  und  in  denselben  Abstand  wie  diese  Substanzen  von  den  einander  zugewandtem 
Polen  eines  Magneten  abgestossen  wird  =  100  gesetzt.  Die  Tabelle  ent- 
hält dann  für  die  angeführten  Körper  die  Anzahl  von  Krafteinheiten,  um  welche 
sie  in  den  beigesetzten  Abständen  in  einer  Umgebung  von  Wasser  abgestossen 
werden,  und  zwar  # 


Abstände  in  Zollen 

Flintglas 

schweres  Glas 

Wismuth 

0,3 

9,1 

37,8 

0,4 

10,0 

38,6 

0,5 

11,1 

0,6 

11,1 

40,0 

1871 

0,7 

12,1 

0,8 

48,6 

M 

51,5 

2734  # 

65,6 

1,5 

3626 

Hieraus  geht  aber  hervor,  dass  das  Verhältniss  der  Kräfte,  mit  welchen  der 
Magnet  auf  Luft,  Wasser  und  einen  der  genannten  Körper,  oder  auch  das  Ver- 
hältniss der  Kräfte ,  mit  welchen  er  auf  jeden  dieser  Körper  in  verschiedenen  Ab- 
ständen wirkt,  nicht  dasselbe  bleibt,  was  damit  unvereinbar  ist,  dass  für  alle  ein 
gemeinsames  Gesetz  der  Kraftabnahme  existire.  Immerhin  schliesst  das  aber  das 
von  Plücker  aufgestellte  Gesetz  nicht  aus,  denn  es  kann  immer  noch  diese 
Kraftabnahme  in  einem  stärkeren  Verhältniss  für  magnetische  als  für  diamagnetisrhe 
Körper  statthaben. 

In  Betreff  der  Polarität  des  Diamagnetismus  muss  noch  erwähnt  werden,  dass  Weber  in 
der  oben  citirten  Abhandlung  '  auch  noch  folgenden  Versuch  zum  Erweis  derselben  anstellte. 
'  *       Elfte  Er^Stahge'wnflNe  duMi^  fiVfd  eincn^gaNanfechen  SfronS  '■• 

elektromagnetisirt,  und  vor  eines  ihrer  Enden  eine  conaxialc  hohle  Spirale  von  feinem, 
Kupferdraht  aufgestellt,  deren  Enden  zu  einem  empfindlichen  Multiplicator  führten.  In  dem 
Hohlraum  der  Spiral?  wurde  nun  mit  Vermeidung  aller  Erschütterungen  ein  Cylinder  von 
reinem  Wismuth  im  Takte  der  Multiplicatornadelschwingungen  dem  Magnetpol  angenähert  und 
von  ihm  entfernt,  und  jedesmal  ein  zwischen  Spirale  und  Multiplicator  eingeschalteter 
Commutator  umgelegt.  Es  zeigte  sich,  dass  durch  diese  Manipulationen  Inductionsströuie  in 
der  Spirale  umliefen  von  entgegengesetzter  Richtung,  als  wenn  ein  Eisencylindcr  unter  gleichen 
Umständen  wie  der  Wismuthcylinder  vor  dem  Elektromagneten  oseillirte.  Da  nun  im  letzten 
Falle  die  Inductionsströmc  vorzugsweise  herrühren  von  der  innerhalb  der  Spirale  von  Statten 
gehenden  Magnetisirung  und  Entmagnetisirung,  so  schloss  Weber,  dass  die  analogen,  aber 
entgegengesetzten  Ströme,  welche  der  oscillirende  Wismuthcylinder  inducirt,  auch  von  analogen, 
aber  entgegengesetzten  Polaritätsveränderungen  des  diamagnetischen  Körpers  herrühren. 

Faraday  17  wies  jedoch  in  einer  umständlichen  und  ausführlichen  Experimentalunter- 
suchung  nach,  dass  die  beobachteten  Inductionsströmc  tertiäre  Ströme  seien,  herrührend  von 
denjenigen  secundären  Strömen,  die  sich  über  die  ganze  Masse  des  metallischen  Leiters  (hier 
des  Wismuthcy linders )  verbreiten,  wenn  derselbe  zwischen  Orten  verschieden  starker  Magnet- 
kraft bewegt  wird.  Wenn  nämlich  unter  wesentlich  denselben  Umständen,  durch  welche 
Weber  die  Erscheinungen  hervorrief,  statt  des  Wismuth  massive  Cylinder  aus  anderen 
Metallen,  wie  Gold,  Silber  und  Kupfer,  Blei  und  Zinn,  Platin,  Antimon 'zu  Versuchsobjecten 
dienten,  so  waren  die  Mulliplieatorablenkimgen  um  so  stärker,  ein  je  besseres  Leitung*- 
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vermögen  die  Metalle  besessen.  Die  ersten  drei  gaben  die  grössten  Ausschläge ,  die  folgenden 
beiden  geringere,  Platin  einen  sehr  kleinen,  Wismuth  und  Antimon  gar  keinen.  Da  ferner 
die  Länge  ein  wichtiges  Element  für  die  Polarität  ist,  bei  den  vorliegenden  Anordnungen 
jedoch  die  luductionswirkung  nicht  wesentlich  beeinflussen  kann,  so  wurde  dieselbe  für 
gleiche  Substanzen  sehr  variirt.  Es  zeigte  sich  aber,  dass  z.  B.  ein  Kupfercylinder  von  1  Zoll 
Länge  noch  fast  dieselbe  Wirkung  äusserte,  als  einer  von  ö,5  Zoll  Länge,  während  bei 
verschieden  langen  Eisencylindern  bedeutende  Unterschiede  wahrgenommen  wurden.  Ingleichen 
blieb  bei  einer  Zertheilung  der  Metalle  senkrecht  zur  Cylinderaxe  (also  z.  B.  bei  Anwendung 
von  Goldrollen)  die  Wirkung  dieselbe,  während  sie  bei  einer  Zertheilung  parallel  zur  Aze 
(also  bei  Anwendung  von  Bündeln  unter  einander  isolirter  Drähte,  oder  von  Metallpulvern) 
vollständig  ausblieb.  Endlich  konnte  nicht  die  geringste  Wirkung  wahrgenommen  werden, 
wenn  statt  der  Metallcylinder  Cylindcr  von  isolirenden  oder  schlecht  leitenden  Substanzen 
angewandt  wurden,  wenn  solche  auch,  wie  Phosphor,  Schwefel,  Glas  oder  in  Glasröhren 
«ingeschlossene  Flüssigkeiten  alle  anderen  diamagnetischen  Erscheinungen  im  vollkommensten 
Maasse  zeigten. 

Faraday  wiederholte  auch  die  anderen  oben  besprochenen  Versuche  von  Beich  und 
Wf.be r  ,  betreffend  die  diamagnetische  Polarität.  Wenn  das  aber  auch  ohne  Erfolg  geschah, 
*o  können  diese  negativen  Ergebnisse  ihnen  die  Beweiskraft  nicht  nehmen. 

Auch  Matteucci  18  stellte  Versuche  über  diamagnetische  Polarität  an,  die  zu  einem 
negativen  Ergebniss  führten.  Er  hatte  einen  grossen  Magneten  mit  2  Drahtspiralen  construirt, 
von  denen  eine  zur  Erregung  des  Magneten,  die  andere  zur  Erzeugung  von  Inductionsströmen 
diente.  Es  reichte  hin,  dem  thätigen  Magneten  nur  eine  concentrirte  Eisenlösung  zu  nähern, 
um  einen  deutlichen  Inductinnsstrom  zu  erhalten.  Durch  Annäherung  von  nicht  leitenden 
diamagnetischen  Körpern  (Stearin,  Phosphor  etc.)  entstand  aber  kein  Inductionsstrom;  auch 
zeigten  vergleichende  Rechnungen  mit  magnetischen  Körpern,  dass  sehr  grosse  Quantitäten  dieser 
Stoffe  nöthig  wären,  um  nur  überhaupt  eine  Wirkung  zu  erhalten  —  Dann  wurde  die  Ent- 
ladung der  KLEisT'schen  Flasche  zur  Entscheidung  dieser  Frage  augewandt.  Vier  vertical 
in  den  Winkeln  eines  Rechteckes  stehende  Spiralen  wirkten  auf  ein  zwischen  ihnen  befind- 
liches astatisches  Nadelsystem  und  waren  so  beschaffen,  dass  sie  keine  Bewegung  an  dem- 
selben hervorbrachten,  wenn  eine  Reihe  von  Entladungen  durch  die  Spiralen  gingen.  Sehr 
deutliche  Wirkungen  entstanden  aber,  wenn  in  die  Höhlungen  von  zwei  einander  gegenüber- 
stehenden Spiralen  Wachs  gebracht  wurde,  das  mit  wenig  Kolkothar  zusammengeknetet  war. 
Ersetzte  man  aber  diese  Füllungen  durch  Wismuthcylinder,  deren  diamagnetische  Kraft  grösser 
war,  als  die  magnetische  der  vorigen  Mischung,  so  wurde  nicht  die  geringste  Wirkung 
beobachtet,  wie  es  scheint  auch  nicht  durch  die  secundäreu  Ströme,  die  sich  auf  der  Ober- 
fläche des  Wismuths  verbreiten  bei  der  Störung  des  elektrischen  Gleichgewichts  in  den 
es  umgebenden  Spiralen. 
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§.  45.  Magnekrystallkraft. 

Bald  nach  Entdeckung  des  Diamagnetismus  und  zwar  im  Jahre  4847 
fand  Plücker  *,  dass  nicht  unbedingt  alle  diamagnetischen  Körper  in  länglicher 
Form  zwischen  den  Polen  eines  Magneten  aufgehangen  sich  äquatorial  ein- 
stellen und  alle  magnetischen,  wenn  sie  sich  nnter  analogen  Bedingungen  be- 
finden, die  axiale  Richtung  annehmen,  sondern,  dass  dieses  Gesetz  nur  für  die 
structurlosen  Körper  gilt,  oder  für  solche,  welche  dem  regelmässigen  Kristall- 
system angehören.  Krystalle  dagegen,  welche  irgend  einem  der  unregelmässigon 
Systeme  angehören,  können  von  jedem  einzelnen  Pol  angezogen  oder  abge- 
stossen  werden  und  dennoch  mit  ihrer  Längsrichtung  sich  bezüglich  äquatorial 
oder  axial  im  Magnetfeld  einstellen.  So  z.  B.  sind  die  gewöhnlichen  grünen 
oder  braunen*  Turmaline  paramagnetisch.  Hängt  man  aber  einen  Krystall,  oder 
auch  nur  ein  Fragment  davon,  dessen  Längsrichtung  mit  der  Krystallaxe  zu- 
sammenfällt, zwischen  den  Magnetpolen  so  auf,  dass  diese  Richtung  horizontal 
schwingen  kann,  dann  stellt  sich  dieselbe  senkrecht  zur  Verbindungslinie  beider 
Pole.  Umgekehrt  ist  reiner,  von  kohlensaurem  Eisenoxyd  freier  Doppelspath 
diamagnetisch.  Stellt  man  sich  daraus  ein  durch  die  natürlichen  Spaltungsflächen 
begrenztes  regelmässiges  Rhomboeder  dar,  so  ist  die  durch  die  stumpfen  Ecken 
gehende  Richtung  —  die  Krystallaxe  —  kürzer  als  alle  darauf  senkrechten 
Lässt  man  diese  Richtung  in  horizontaler  Ebene  zwischen  den  Magnetpolen 
schwingen,  so  stellt  sie  sich  gegen  den  Diamagnctismus  der  Form  äquatorial. 
Es  werden  also  solche  Krystalle  nach  gewissen  Richtungen  stärker  angezogen 
oder  abgestossen  als  nach  anderen.  Die  Krystalle  der  unregelmässigen  Systeme 
zeigen  aber  nach  einer  oder  nach  allen  drei  Richtungen  verschiedene  Dichtig- 
keit, und  von  dieser  Dichtigkeit  ist  die  verschiedene  Elasticität  des  Aethers 
nach  denselben  Richtungen  abhängig,  von  welcher  wiederum  die  bekannten 
optischen  Erscheinungen  herrühnen,  nach  denen  man  die  Krystalle  der  unregel- 
mässigen  Systeme  in  optisch  einaxige  und  zweiaxige  theilt.  Aller  Wahrscheinlich- 
keit nach  steht  aber  diese  Dichtigkeitsverschiedenheit  mit  dem  Einsteliungs- 
vertnögeu  Im  Zusammenhang  und  sonach  bedingt  die  gemeinschaftliche  innere 
Ursache  eine  grosse  Analogie  zwischen  den  hier  zu  behandelnden  magnetischen 
und  den  optischen  Erscheinungen,  so  dass  Plückeu  sogleich  aus  den  ersten 
Untersuchungen  den  folgenden  Schluss  zog:  „Wenn  man  einen  beliebigen 
Krystall  mit  einer  einzigen  optischen  Axe  zwischen  die  beiden  Pole  eines 
Magneten  bringt,  so  wird  diese  Axe  von  jedem  der  beiden  Pole  abgestossen. 
Wenn  der  Krystall  zwei  optische  Axen  hat,  so  wird  jede  dieser  Axen  von 
jedem  der  beiden  Pole  mit  derselben  Kraft  abgestossen." 

Bei  grosser  Annäherung  der  Magnetpole  an  den  Krystall  geschah  es  nun 
unter  allen  einigermassen  günstigen  Umständen,  dass  jene  Krystallkraft  über- 
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wunden  wurde,  und  der  Körper  sich  nach  dem  Magnetismus  der  Form  ein- 
stellte, und  daraus  zog  Plücker  den  folgenden  Schluss: 

„Die  Kraft,  Weiche  jene  Abstossung  der  optischen  Axen  hervorbringt, 
ist  unabhängig  von  der  magnetischen  oder  diamagnetischen  Beschaffenheit 
der  Masse  des  Krystalls,  sie  nimmt  mit  der  Entfernung  von  den  Magnet- 
polen langsamer  ab,  als  die  von  diesen  Polen  auf  den  Krystall  wirkenden 
magnetischen  oder  diamagnetischen  Kräfte."  — 

Aehniiche  Versuche  veröffentlichte  Faraday*  1849.  Dieselben  waren 
angestellt  worden,  um  einige  anormale  Erscheinungen  zu  erklären,  welche  er 
bisweilen  an  Wismuthstangen  beobachtet  hatte,  die  in  Glasröhren  gegossen 
worden  waren,  und  die  daher  rührten,  dass  sich  mehr  oder  weniger  regel- 
mässige Krystallgruppen  gebildet  hatten.  In  grossen  in  Laboratorien  dargestellten 
Wismuthraassen  finden  sich  häufig  krystallgruppen  welche  dem  rhombischen 
System  angehören.  Schneidet  man  aus  diesen  ein  Stäbchen,  dessen  längste 
Abmessung  senkrecht  aW  der  Hauptspalrungsrichtung  steht,  und  hängt  das 
Stäbchen  in  gewöhnlicher  Weise  so  im  Magnetfeld  auf,  dass  diese  Abmessung 
in  horizontaler  Ebene  schwingt,  dann  stellt  es  sich  von  Pol  zu  Pol.  Auch  bei 
jeder  andern  äussern  Form  des  Wismuthkry Stalles  nimmt  stets  die  Normale 
auf  der  Hauptspaltungsrichtung  die  axiale  Lage  im  Magnetfeld  an.  Wird  der 
Krystall  geschmolzen  und  verliert  er  dann  durch  rasches  Erkalten  seine  innere 
Structur,  so  stellt  er  sich  nur  noch  infolge  des  gewöhnlichen  Diamagnetismus 
der  Form.  Aehniiche  Erscheinungen  beobachtete  Faraday  an  anderen  undurch- 
sichtigen Krystallen,  namentlich  an  Antimon,  Arsen,  lrid,  Osmium,  Titan ,  Tellur, 
sowie  auch  an  durchsichtigen,  wie  schwefelsaures  Eisenoxydul,  schwefelsaures 
Nickel  u.  v.  andern. 

Die  Kraft  nun,  infolge  deren  die  krystallisirten  Substanzen  diese  be- 
sondere Einstellung  zeigen,  nannte  Faraday  Magnekrystallkraft  und  die- 
jenige Richtung  in  den  Krystallen,  welche  sich  im  Magnetfelde  von  Pol  zu  Pol 
stellt,  bezeichnete  er  mit  Magnekrystallaxe  (Magnecry  stallte  aans).  Im 
Wismuth  steht  also  die  Magnekrystallaxe  senkrecht  auf  der  Hauptspaltungs- 
richtung.  Fällt  die  Magnekrystallaxe  mit  der  Aufhängeaxe  zusammen,  so 
verliert  der  Krystall  das  besondere  Einstellungsvermögen.  Dasselbe  wird  aber 
ein  Maximum,  wenn  beide  Axen  zu  einander  senkrecht  stehen. 

Faraday  hatte  keine  theoretische  Erklärung  der  beobachteten  Erscheinungen 
versucht.  Der  Ausspruch  Plücker's  jedoch,  dass  die  optischen  Axen  der 
Krystalle  vom  Magneten  abgestossen  werden,  rief  eine  Reihe  von  Abhandlungen 
hervor,  welche  von  Knoblauch  und  Tyndall  theils  gemeinschaftlich  8,  theils 
gesondert  veröffentlicht  wurden,  und  in  welchen  dieselben  zeigten,  dass  nicht 
eine  besondere  Kraft  der  optischen  Axen  hierbei  wirksam  sei  —  was  auch 
keinesfalls  Plücker's  Ansicht  war,  sondern  dass  die  Erscheinungen  im  Zusammen- 
hang stehen  mit  einer  verschiedenen  Dichtigkeit  der  Massen  nach  verschiedenen 
Richtungen  im  Krystall.  Auch  zeigten  sie,  dass  nicht  immer  diejenigen 
Richtungen  sich  äquatorial  stellen,  um  welche  herum  sich  die  optischen  Er- 
scheinungen in  den  Krystallen  regelmässig  gruppiren  (die  optischen  Axen), 
sondern  dass  sich  dieselben  bisweilen  auch  axial  einstellen. 


Digitized  by  Google 


HOS  SECHSTER  ABSCHNITT.  MAGNETISMUS,  EINE  ALLGEMEINE  KRAFT.  §,  43. 

Infolge  dessen,  sowie  gleichzeitig  mit  einer  aus  theoretischen  Gründen 
im  Zusammenhang  mit  dem  elektrischen  Verhalten  krystallisirter  Körper  ge- 
schöpften Muthmaassung  Wiedemanns  8  änderte  Plücker4  das  allgemeine  Er- 
gebniss  aus  seinen  mittlerweile  erweiterten  Erfahrungen  dahin  „dass die  Axcn 
optisch  negativer  Krystalle  abgestossen,  optisch  positiver  ange- 
zogen werden,  und  dass  für  zweiaxige  Krystalle  d ie  MagneJtrystall- 
axe  die  die  beiden  spitzen  Winkel  der  optischen  Axen  halbirende 
Linie  sei."  Bald  darauf  fasste  er  *  die  gewonnenen  Anschauungen  in  einer 
mathematischen  Abhandlung  zusammen ,  sowie  in  zwei  Gelegenheitsschriften  * 
und  diesen  folgte  eine  in  Gemeinschaft  mit  Beer  7  ausgeführte  Revision  und 
vielfältige  Erweiterung  der  älteren  Untersuchungen. 

Doch  kann  auch  der  zuletzt  aufgestellte  allgemeine  Satz  nur  als  ein  auf 
die  meisten  Fälle  passender  Ausspruch  der  gewonnenen  Erfahrungen  gelten. 
Es  wird  sich  nämlich  im  Folgenden  herausstellen,  dass  sich  keineswegs  alle 
Beobachtungen  demselben  unterordnen.  Somit  ist  er  nfcht  als  cndgiltiges  Gesetz 
für  das  Verhalten  krystallisirter  Körper  zwischen  den  Magnetpolen  zu  betrachten. 
Dasselbe  gilt  auch  davon,  wenn  Knoblauch  und  Tvndall  die  überwiegende 
Anziehung  und  Zurückstossung  der  Masse  in  einer  besonderen  Richtung  allein 
aus  der  Thatsache  herleiten,  „dass  in  dieser  Richtung  die  materiellen  Theilchen 
einander  näher  liegen,  als  in  allen  andern  Richtungen." 
-  Vielmehr  stellt  es  sich  als  ein  Verlangen  der  Wissenschaft  heraus,  dass 
die  vorliegenden  Erfahrungen  nach  allgemeineren  Gesichtspunkten  geprüft  und 
erweitert  werden  müssen,  um  daraus  erst  zu  gewinnen,  was  bis  jetzt  noch 
fehlt,  nämlich  ein  allgemeines  Gesetz  für  das  in  Rede  stehende  Verhalten. 

Nach  diesen  kurzen  historischen  Nachweisen  mögen  nun  zunächst  die  in 
den  schon  angeführten,  sowie  in  einigen  andern  unmittelbar  damit  zusammen- 
hängenden Abhandlungen  erörterten  Thatsachen  zusammengestellt  werden, 
und  hieran  mögen  sich  alsdann  die  übrigen  auf  die  Magnekrystallkraft  be- 
züglichen Erscheinungen  reihen. 

I.  Krystalle,  welche  dem  regelmässigen  System  angehören,  zeigen 
keine  Krystallpolarität.  Von  diesen  untersuchte  Farad ay  die  folgenden:  Natürliches 
Kupfer  (Würfel)  (2537  ),  Blei,  künstliche  Krystalle  aus  einer  geschmolzenen  und 
nach  theilweisem  Erhärten  von  dem  flüssigen  Theile  getrennten  Masse  gewonnen 
(Oktaeder)  (2539),  natürliches  Gold  (Oktaeder)  (2540),  Bleiglanz  (Würfel)  (2545), 
Rothkupfererz  (Oktaeder),  Diamant  (Oktaeder),  Flussspath  (Oktaeder),  Steinsalz 
(Würfel),  Boracit  (Tetraeder).  Während  die  vorigen  sich  diamagnetisch  verhielten, 
waren  die  folgenden  paramagnetisch,  zeigten  aber  ebensowenig  Krystallpolarität: 
Eisenkies  (Pentagondodekaeder),  Schwefelzink  (Rautendodekaeder),  Kobaltglan* 
(Pentagondodekaeder),  Leucit  (Würfel)  (2545),  Zink  (dessen  Krystallform  noch 
nicht  ermittelt).  In  magnetischer  Beziehung  konnte  Faraday  (2535)  entweder  nur 
unregelmässige,  oder,  wie  bei  galvanisch  niedergeschlagenem  Zink,  gar  keine  An- 
zeigen einer  KrystaUwirkung  erhalten. 

II.  Krystalle,  deren  Grundform  das  Rhomboeder  oder  die  regel- 
mässige sechsseitige  Säule  ist. 

I.  Turmali n.  Die  Kernform  des  Turmalin  ist  ein  Rhomboeder,  Fig.  329 
(Seite    609),     dessen    Scheitelkanten    einen     Winkel     6  =   133°  U'  (»a<"h 
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Breithaüpt  131°  bis  134°)  und  dessen  Randkanten  somit 
einen  Winkel  d=46°47'  einschliessen.  Parallel  zu  den 
Flächen  der  Kernform  ist  er  unvollkommen  spaltbar.  Er  kommt 
meist  in  sechs-  und  neunscitigen  Säulen,  durch  Eutrandung  und 
oberer  Entrandeckung  aus  der  Kernform  entstanden,  vor,  so 
dass  die  Flachen  der  Rhomboederaxc  parallel  liegen.  Der 
Turmalin  ist  optisch  negativ.  Es  wurden  thcils  zu  Zwecken 
der  Polarisation  vorgerichtete  Exemplare  zu  den  magnetischen 
Versuchen  benutzt,  theils  ungeschliffene  Krystalle  und  zwar  F\g.st». 
vjon  verschiedener  Farbe.  Alle,  sogar  ein  wasserhclles  Individuum  zeigten  sich 
paramagnetisch.  Nur  einen  wasscrhcllen  Turmalin  fand  Plücker  diamagnetisch 
(Pogg.  Ann.  Bd.  78,  S.  381  und  Bd.  81  8.  4  29),  doch  fiel  seine  Längendimcnsion 
mit  der  Krystallaxe  zusammen,  und  somit  musste  es  unentschieden  bleiben,  ob  er 
sich  wegen  seiner  Gestalt  oder  wegen  der  Krystallkraft  äquatorial  einstellte. 
Aber  auch  die  paramagnetischen  Turmalinc  stellen  sich  mit  der  Krystallaxe  stets 
in  die  äquatoriale  Lage,  wenn  nur  die  Pole  eine  genügende  Entfernung  von  der- 
selben besitzen,  oder  die  Krystalle  über  deren  Verbindungslinie  durch  Verkürzung 
des  Aufhängefadens  gehoben  werden,  und  wenn  nur  diese  Axe  in  horizontaler 
Ebene  schwingen  kann,  mögen  im  übrigen  die  Dimensionen  oder  deren  Lage 
gegen  die  Aufhängeaxc  sein,  welche  sie  wollen.  Fällt  jedoch  die  grösste  Länge 
mit  der  Krystallaxe  zusammen  und  werden  gleichzeitig  die  Magnetpole  dem  Krystall 
sehr  nahe  gebracht,  dann  stellt  er  sich  axial,  und  wird  der  Krystall  nach  seiner 
Axe  aufgehangen,  so  stellt  sich  von  den  andern  beiden  Abmessungen  die  längere 
von  Pol  zu  Pol,  entsprechend  der  gewöhnlichen  paramagnetischen  Beschaffenheit. 
Die  Versuche  gelingen  gleich  gut  mit  erkaltenden  oder  constant  temperirten 
Krystallen,  sowie  auch  unter  Wasser,  zum  Beweis,  dass  die  pyroelcktrischen 
Eigenschaften  des  Tunnalins  die  Krystallpolarität  nicht  veranlassen.  Auch  stellen 
sich  die  Tunnaline  nicht  polarisch  ein,  sondern  gehen  gleich  willig  nach  beiden  lim 
180°  verschiedenen  Lagen. 

Der  Turmalin  ist  also  optisch  einaxig  und  negativ,  seine  krystallo-  * 
graphische  oder  optische  Axe  wird  von  den  Magnetpolen  schwächer 
angezogen  als  die  übrigen  Richtungen,  und   seine  Spaltungsflächen 
neigen  sich  stärker  gegen  die  Hauptaxc  als  gegen  die  anderen  Axen. 

Dieses  sind  die  Ergebnisse  aus  Plücker's  Untersuchungen,  sowie  aus  denen, 
die  er  gemeinschaftlich  mit  Beer  veröffentlichte.  Knoblauch  und  Tyndall  * 
bestätigten  dieselben.  Ausserdem  hingen  sie  aber  einen  genau  gearbeiteten  Tur- 
malinwürfel ,  dessen  eines  Flächenpaar  senkrecht  zur  Krystallaxe  stand,  zwischen 
den  Magnetpolen  so  auf,  dass  diese  Richtung  mit  der  Aufhängeaxc  zusammenfiel. 
Nach  dem  Früheren  hätte  unter  solchen  Umständen  der  Krystall  durchaus  kein 
Einstellungsvcrmögcn  zeigen  dürfen.  Dennoch  nahm  er  stets  eine  bestimmte  (jedoch 
nicht  näher  bezüglich  zur  Krystallgcstalt  definirte)  Richtung  gegen  die  Magnet- 
pole an.  Achnlichc  Erscheinungen  wurden  bei  Kalkspath  und  Beryll  beobachtet 
und  näher  untersucht,  und  werden  unter  diesen  Titeln  mitgetheilt  werden.  Konnte 
aber  die  Krystallaxe  des  Turmalinwürfels  in  horizontaler  Ebene  schwingen,  so 
stellte  sie  sich  stets  äquatorial. 

2.  Kalkspath  und  Spatheisenstcin.  Die  Kernform  beider  ist  ein  Rhom- 
boeder,  Fig.  529.  Für  den  Kalkspath  schlicssen  die  Scheitelkanten  einen  Winkel 
6  =  t05°V  bis  18'  und  die  Randkanten  somit  einen  Winkel  d  =  74°  57'  bis  42' 
ein.  Für  den  Spatheisenstein  betragen  diese  Winkel  107°  und  73°.  Die  vielen 
vorkommenden  Varietäten  sind  alle  parallel  zu  den  Flächen  der  Kernform  voll- 
kommen spaltbar.     Beide  sind  also  isomorph  und  unterscheiden   sich  wesentlich 
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nur  dadurch,  dass  für  jedes  Atom  Calcium  des  einen  sich  im  andern  ein  Atom 
Eisen  beiludet.  Heide  Metalle  substituiren  sich  so  häufig ,  dass  Hammelsderg  v 
unter  10  Analysen  des  Kalkspatlies  nur  3  anführt,  bei  denen  sich  kein  Eisen,  und 
unter  .1.1  Analysen  des  Eisenspathcs  nur  9,  bei  denen  sich  kein  Kalk  vorge- 
funden hat. 

Pi.ücker  1  untersuchte  zunächst  einen  natürlich  begrenzten  Doppclspatb, 
dessen  Dimensionen  60,  50  und  28 mm  betrugen.  Derselbe  stellte  sich  im  Magnet- 
feld mit  seiner  Axc  äquatorial,  und  nahm  dabei  eine  Lngc  ein,  wie  sie  weder  ein 
paramngnetiseher  noch  ein  diamagnetischer  Körper  eingenommen  haben  würde. 
Ferner  wurde  ein  natürlich  begrenzter  Krystall  gegen  die  stumpfen  Ecken  abge- 
schliffen, so  dass  seine  Dicke  noch  \0mm  betrug.  Hei  grösster  Annäherung  der 
Polspitzeu  stellte  er  sich  dinmagnetisch,  bei  weiterer  Entfernung  derselben  aber 
mit  der  Krystallaxe  äquatorial.  Ebenso  verhielt  sich  eine  senkrecht  gegen  die 
Axe  geschliffene  Platte  von  26mm  Länge  und  Hreitc  und  6mm  Dicke.  Ein  weisser 
undurchsichtiger  Kalkspath  verhielt  sich  wie  Turmaliu. 

Sehr  ausführlich  untersuchten  Knoblauch  und  Tyndall  10  die  magnetischen 
Eigenschaften  des  Kalkspathes.  Zunächst  wurden  kreisförmige  Scheiben  senkrecht 
gegen  die  optischen  Axen  geschnitten,  um  den  richtenden  Einlluss  des  Magne- 
tismus oder  Diamagnetismus  vollständig  zu  eliminiren.  Wurden  dieselben  mit  ihrer 
Ebene  senkrecht  zur  Aufhängeaxc  in  das  Magnetfeld  gebracht ,  so  hätten  sie  sonach 
keine  besondere  Richtung  annehmen  dürfen,  wenn  blos  die  Krystallaxe  ein  abweichendes 
Einstellungsvennögen  zeigte.  Sie  orientirten  sich  aber  stets  so.  dass  eine  der  drei 
Linien,  welche  einen  der  drei  stumpfen  "Winkel  der  Spaltungsflächen  halbiren,  mit 
der  Magnetaxc  zusammenfiel.  Hei  diesen  Versuchen  war  es  gleichgiltig,  von 
welchen  der  beiden  demnächst  zu  unterscheidenden  Arten  von  Kalkspathen  die 
Seheibe  entnommen  war. 

Wieder  andere  kreisförmige  Scheiben  wurden  aus  i  I  verschiedenen  Krystallen 
so  geschnitten,  dass  die  Krystallaxen  in  ihre  Ebenen  fielen.  Wie  die  vorigen  auf- 
gehangen, stellte  sich  von  5  Exemplaren  die  optische  Axc  äquatorial,  wie  die  von 
Plucker  untersuchten  Krystalle,  bei  den  6  übrigen  stellte  sich  dagegen  dieselbe 
axial.  Diese  Stellungen  änderten  sich  auch  nicht  mit  grösserer  Entfernung  von  den 
Polen,  oder  bei  verschiedener  Stärke  der  Magnetkraft. 

Endlich  wurden  aus  parallel  zu  einer  Rhomboederllächc  abgespaltenen  Platten 
Kreisscheiben  geschnitten  und  diese  wie  die  frühem  im  Magnetfeld  aufgehangen. 
Gehörte  eine  solche  Seheibe  einem  der  genannten  ö* Exemplare  au,  deren  Axe  vom 
Magneten  abgestossen  wird,  so  stellte  sie  sich  so  ein,  dass  die  den  spitzen 
Winkel  der  in  die  Fläche  fallenden  beiden  Spaltungsrichtungcn  halbircnden  Liuie 
von  Pol  zu  Pol  zeigte.  Dagegen  wurde  die  den  stumpfen  Winkel  halbircnde  Linie 
von  Pol  zu  Pol  gerichtet,  wenn  die  Scheibe  einem  derjenigen  krystalle  angehörte, 
dessen  optische  Axe  vom  Magneten  angezogen  wurde. 

Um  zu  unterscheiden,  ob  sich  die  einen  der  geprüften  Kalkspathe  paramagne- 
tisch, die  andern  diamagnetisch  verhalten,  wurden  Stücke  von  ihnen  behufs  Zer- 
störung der  krystallinischen  Structur  gepulvert  und  dann  mit  Wasser  zu  kleinen 
Stangen  geformt,  welche  nach  dem  Trocknen  zwischen  den  Magnetpolen  aufgehangen 
werden  konnten.  So  geprüft,  bewiesen  sich  diejenigen  ö  Individuen,  deren 
Krystallaxe  abgestossen  wird,  diamagnetisch,  diejenigen  6  dagegen,  deren  Axo 
angezogen  wird ,  paramagnetisch.  Aus  diesen  Versuchen  wird  von  deren  Urhebern 
geschlossen:  dass  die  Ursache  der  besonderen  Einstellung  der  Krystalle 
nicht  in  einer  Wirkung  auf  die  optische  Axc  zu  suchen  sei,  sondern 
darin,  dass  die  Spaltungsrichtungcn  eine  gewisse  Neigung  gegen 
einander  haben. 
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Für  den  vorliegenden  specicllcn  Kall  wird  gefolgert,  „dass  Kalkspat  he. 
welche  diamaguetisch  sind,  sich  mit  ihren  Spal tun gsrichtuugen  von 
Pol  zu  Pol,  diejenigen  aber,  welche  paramagnetiseh  sind,  sich  mit 
den  Spaltungsrichtungen  in  die  äquatoriale  Lage  zu  stellen  suchen. 
Allgemeine  Giltigkeit  kann  der  Folgerung  aber  nicht  beigemessen  werden,  denn 
offenbar  streben  z.  B.  nach  dem  oben  Mitgethciltcn  die  Spultungsrichtuugcn  des 
paramaguetischen  Tuiiualiu  sich  in  die  axiale  Lage  zu  stellen.  — 

Bei  der  Revision  der  älteren  Untersuchungen  fanden  nun  Plücker  und  Beer 
die  oben  angeführte  Beobachtung,  dass  die  Krystallaxc  magnetischer  Kalkspathe 
angezogen  werde,  bei  6  Krystallen  bestätigt.  Von  diesen  war  nur  einer  wasser- 
hell wie  die  früher  untersuchten  isländischen  Doppelspathe.  Ausserdem  aber,  dass 
auch  ein  Krystall  von  den  Pyrenäen  den  älteren  an  isländischem  Späth  beobach- 
teten Erscheinungen  folgte,  wurden  noch  zwei  neue  Anomalien  beobachtet.  Zwei 
halbdurchsichtige,  aber  vollkommen  spaltbare  und  homogene  Massen  waren  nämlich 
diamagnetisch  und  stellten  sich  mit  der  die  stumpfen  Ecken  der  Spaltungsrichtungeu 
verbindenden  Linie  axial.  Ferner  zeigte  sich  ein  weisslicher  Krystall  von  Andreas- 
berg magnetisch,  seine  Axc  wurde  aber  von  den  Magnetpolen  abgestossen. 

Erklärungen  von  diesem  möglichst  verschiedenen  Verhalten  bieten  sieh  viel- 
leicht dadurch  dar,  dass  bei  der  einen  Kategorie  das  Eisen  als  isomorphes  kohlen- 
saures Eisen  mit  dem  kohlensauren  Kalk  zugleich  krystallisirt  sein  kann ,  dass  aber 
bei  der  anderen  Kategorie  das  Eisen  nur  als  Verunreinigung  beigemengt  ist.  Doch 
kann  darüber  nicht  entschieden  werden. 

Diese  Fälle,  sowie  auch  der,  dass  die  optische  Axe  des  Spatheisensteins  sich 
von  Pol  zu  Pol  stellt,  sprechen  gegen  die 'Annahme,  dass  die  optischen  Axen 
negativer  Krystalle  blos  abgestossen  würden.  Von  Pol  zu  Pol  stellte  sich  nämlich 
die  Axe  eines  von  Plücker  und  Beer  untersuchten  undurchsichtigen  rhomboedri- 
schen  Eisenspathkrystalls.  Diese  Einstellung  konnte  sogar  dureh  die  schwächsten 
Magnete  bewirkt  werden.  Wenn  nun  auch  das  optische  Verhalten  nicht  direct 
untersucht  werden  kann,  indem  der  Eisenspath  überhaupt  nur  durchscheinend 
oder  undurchsichtig  vorkommt,  so  mnss  er  doch  nach  Analogie  mit  dem  isomorphen 
Kalkspath,  Chilisalpctcr  u.  s.  w.  als  optisch  negativ  erklärt  werden. 

Interessant  ist  noch  ein  Versuch  von  Knoblauch  und  Tyndall,  demzufolge 
Spatheisenstein  durch  andauerndes  Behandeln  mit  Schwefelwasserstoff  in  Eisenkies 
und  durch  Rösten  in  Magneteisenstein  umgewandelt  worden  war.  Die  so  gewonnenen 
künstlichen  Produkte  stellten  sich  im  Magnetfelde  noch  ganz  ebenso  ein,  wie  die 
Krystalle,  aus  denen  sie  gewonnen  waren. 

3.  Salpetersaures  Natrium.  Die  Kernform  ist  ein  Rhomboeder,  Fig.  529. 
Die  Scheitelkautcn  schliessen  einen  Winkel  6=  106  ü  30'  ein,  und  die  Randkanten 
einen  Winkel  ti  =  73°  30'.  Es  ist  sonach  isomorph  mit  Kalkspath  und  ist  ziemlich 
vollkommen  spaltbar  parallel  tlcn  Keruflächen.  Die  Doppclbrechung  ist  noch  stärker 
als  die  des  Kalkspathes  und  ist  negativ.  Die  von  Plücker  und  Beer  untersuchten 
Krystalle  verhielten  sich  diamagnetisch  und  ihre  Krystallaxen  wurden  abgestossen. 

4.  Bitterspath  oder  Dolomit  ist  ebenfalls  isomorph  mit  Kalkspath.  Für 
die  Winkel  6  ist  4  06 0  I  Ii'  und  für  die  Winkel  d  ist  73°  45'  beobachtet  worden. 
Wie  Kalkspath  ist  er  vollkommen  spaltbar  parallel  zu  den  Kernflächen  und  optisch 
negativ.  Ein  von  Plücker  und  Beer  untersuchter  Krystall  verhielt  sich  para- 
magnetisch und  seine  Axe  stellte  sich  von  Pol  zu  Pol,  wie  die  des  Eisenspathcs. 
Dasselbe  geschah  mit  den  von  Knoblauch  und  Tyndall  untersuchten  Indi- 
viduen. 

5.  Braunerit  gehört  ebenfalls  hierher,  indem  die  Rhomboeder  seiner  Kern- 
form   107°  25'    über   den    Scheitelkanten    und    72  0  35'    über    den  Randkanten 
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messen,  und  er  vollkommen  spaltbar  parallel  zu  diesen  Flächen  ist.  Er  enthält 
noch  mehr  kohlensaures  Eisen  als  der  Dolomit  und  verhält  sich  nach  Knoblauch 
und  Tyndall  im  Magnetfeld  qualitativ  ganz  wie  dieser. 

6.  Eisenglanz  krystallisirt  in  einem  spitzen,  während  die  vorigen  Mineralien 
in  einem  stumpfen  Rhomboeder  krystallisiren.  Dasselbe  misst  nämlich  85°  58' 
bis  86°  über  den  Schcitclkanten  und  94°  über  den  Itandkauten.  Doch  ist  er  nur 
selten  deutlich  parallel  zu  den  Kernflächen  spaltbar.  Er  besteht  aus  Eisenuxyd, 
verunreinigt  mit  Kiesel  und  Thon.  Beer  beobachtete  nach  Plücker's  11  Mittheilung 
an  ihm  eine  starke  permanente  Polarität.  Knoblauch  und  Tyndall  fanden,  das» 
seine  Axe  sich  äusserst  kräftig  von  Pol  zu  Pol  stellt,  sodass  der  in  einem 
Elektromagneten  nach  Oeflnen  des  Stromes  noch  zurückbleibende  Magnetismus 
schon  ausreichte,  ein  Fragment  in  die  angegebene  Lage  zu  richten,  wenn  sein« 
Dimension  nach  der  Axe  auch  nur  Vis  his  ]/so  der  darauf  senkrechten  Abmessung 
betrug. 

7.  Beryll  hat  die  regelmässige  sechsseitige  Säule  zur  Kernform.  Er  ist 
ziemlich  vollkommen  spaltbar  parallel  zur  Basis  C,  Fig.  550,   und  unvollkommen 

spaltbar  parallel  zu  den  Säulenflächen  »S.  Er  verhält  sich  optisch 
negativ.  Im  Magnetfeld  fanden  Plückrr  und  Beer  ein  Exemplar 
paramagnetisch,  während  seine  Axe  sich  bei  etwas  entfernteren 
Polen  äquatorial  stellte.  Knoblauch  und  Tyndall  beobachteten 
dagegen  eine  polare  Einstellung  der  Axe.  Hingen  sie  ferner  einen 
regelmässig  geschliffenen  Würfel  in  der  Richtung  der  auf  einem 
Flächenpaar  senkrechten  Axe  zwischen  den  Magnetpolen  auf,  so 
fanden  sie  noch  immer  ein  sehr  entschiedenes  Einslelluiigsvennügeu 
derselben,  ähnlich  wie  bei  dem  oben  erwähnten  Tunnalinwürfel. 

8.  Arsen ikblci  hat  das  Bipyramidaldodekaeder  zur  Kernform.  Die  Schcitcl- 
kanten   schliessen    einen   Winkel    6=  141°  7'   ein,    Fig.  55  i.     Es    wurde  von 

Plückrr  und  Beer  diamagnetisch  gefunden  und  seine  Axe  wurde 
gegen  den  Diamaguctismus  der  Form  abgestossen.  Das  optische 
Verhalten  konnte  wegen  Mangels  an  Durchsichtigkeit  nicht  geprüft 
werden. 

9.  Dioptas  hat  ein  Rhomboeder  zur  Kernform,  dessen 
Schcitclkanten  b  in  Fig.  329  =  126°  17'  und  dessen  Randkanten 
t/=i  530  43'.  Parallel  zu  den  Flächen  der  Kernform  ist  er  voll- 
kommen spaltbar.  Er  ist  optisch  negativ.  Plücker  und  Beer 
fanden  ihn  stark  magnetisch,  und  dennoch  stellte  sich  die  mit  der 
Krys tallaxe  zusammenfallende  längere  Dimension  stets  äquatorial. 
tO.  Wismuth.  Nach  G.  Rose  14  krystallisirt  das  Wismuth  als  Rhomboeder, 
dessen  Axenwerth  =  4,3035  berechnet  wurde.  Somit  ist  das  Rhomboeder  ein  spitzes. 
Der  Winkel  in  den  Seitenkanten  J  in  Fig.  529  wurde  =  92°  20,3'  gemessen, 
wonach  der  Winkel  in  den  Schcitclkanten  6  =87°  39,7'  beträgt.  Am  voll- 
kommensten spaltbar  ist  das  Wismuth  senkrecht  zur  Hauptaxe.  Nur  weniger  voll- 
kommen spaltbar  ist  es  nach  den  Flächen  des  ersten  spitzem  Rhomboedcrs ,  welche 
die  Axe  in  doppelter  Entfernung  schneiden  als  die  Flächen  der  Kernform,  und 
eine  noch  unvollkommenere  Spaltbarkeit  zeigt  es  nach  den  Flächen  des  ersten 
stumpferen  Rhomboeders,  welche  die  Axe  im  halben  Abstand  als  jene  schneiden. 
Eine  von  den  ersten  beiden  Arten  von  Spaltungsflächen  begrenzte  Figur  weicht 
nur  wenig  von  einem  regelmässigen  Oktaeder  ab,  indem  die  Winkel  108°  23'  und 
H8°33'  betragen,  während  die  des  regelmässigen  Oktaeders  =  t09°20' 
sind.  —  WTismuthkrystalle  erhält  man,  wenn  man  mehre  Pfunde  des  Metalles  so 
lange  unter  Zusatz  von  Salpeter  und  bei  beständigem  Umrühren  schmilzt,  bis  eine 
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i  herausgenommene  Probe  nicht  mehr  eine  indigblaue,  violette  oder  rosae,  beim 
Erkalten  verschwindende,  sondern  eine  grüne  oder  goldgelbe  auch  nach  dein  Er- 
kalten fortbestehende  Farbe  annimmt.  Dann  lässt  man  den  Tiegel  rasch,  am 
besten  in  feuchtein  Saude,  erkalten,  um  ein  schichtenweises  Ansetzen  des  er- 
starrenden Metalles  zu  vermeiden ,  während  man  die  Oberfläche  durch  eine  mit 
angefachten  Kohlen  gefüllte  und  auf  den  Tiegel  zu  setzende  Abdampfschale  flüssig 
erhält.  Durch  vorsichtiges  Sondireu  mit  einem  Glasstab  verschafft  man  sich 
Kenntniss  über  das  Fortschreiten  der  Krystallisation ,  und  wenn  die  Hälfte  der 
Masse  erstarrt  ist,  oder  wenn  sich  auf  der  Oberfläche  derselben  eine  feste  Kruste 
gebildet  hat,  schüttet  man  nach  Durchbohrung  der  letzteren  mit  einer  glühenden 
Kohle  den  flüssigen  Arttheil  aus.  Die  an  den  Wänden  angeschossenen  Krystalle 
erhält  man  endlich  durch  Zerschlagen  des  Tiegels.  In  der  Natur  finden  sich  keine 
deutlichen  Wismuthkrystalle.  Die  Spaltbarkeit  dieser  verhält  sich  aber  ebenso 
wie  die  der  künstlich  dargestellten. 

Zuerst  hatte  Farvday  das  magnetische  Verhallen  des  krystallisirten  Wismuth 
untersucht.  Zu  dem,  was  hierüber  schon  oben  mitgethcilt  wurde,  mag  nur  noch 
Folgendes  gesagt  werden.  Um  nachzuweisen ,  dass  die  auf  der  Hauptspaltungs- 
llächc  senkrechte  Richtung  durch  die  Magnetkraft  von  Pol  zu  Pol  gestellt 
werde,  und  dass  nicht  etwa  den  andern  Richtungen  eine  äquatoriale  Tendenz 
zukäme,  wurde  der  Krystall  sowohl  in  der  Meridianebene  als  in  der  Acquatorial- 
cbenc  gedreht,  bis  die  vorher  horizontalen  Richtungen  mit  der  Aufhängcaxc 
zusammenfielen.  Im  ersten  Falle  verlor  nun  der  Krystall  sein  charakteristisches 
Einstellungsvermögen,  im  letztem  wandte  sich  aber  die  Magnckrystallaxc  unver- 
ändert von  Pol  zu  Pol.  Wäre  die  Kraft-  eine  äquatoriale  gewesen,  so  hätte  das 
Umgekehrte  stattfinden  müssen,  wie  sich  das  u.  a.  beim  Turmalin  zeigte  (2470).  — 
Die  Versuche  über  die  Krystallpolarität  des  Wismuths  gelingen  schon  mit  einem 
gewöhnlichen  Stahlmagneten  (2  485).  Uebcrhaupt  ist  das  Wismuth  gegen  die 
Magnckrystallkraft  so  empfindlich,  dass  sofort  ein  im  Magnetfeld  aufgehangener 
Krystall  seine  Lage  ändert,  sobald  die  Richtung  der  Magnctaxc  durch  Annäherung 
eines  permanenten  Magneten  oder  eines  Stückchens  weichen  Eisens  geändert  wir« 
(*487).  —  Ferner  wurde  ein  Wismuthkrystall  mit  seiner  Axe  horizontal  beweglich 
in  einer  Torsionswage  aufgehangen  und  bei  gleichem  Abstand  der  Magnetpole 
in  Luft,  in  Wasser  und  in  Eisenvitriollösung  geprüft.  In  jedem  der  drei  Fälle  waren 
fünf  Umgänge  des  Torsionszeigers  nüthig,  um  die  Krystallaxc  aus  der  polaren  in 
die  äquatoriale  Lage  zu  bringen.  Der  Versuch  würde  nicht  auffällig  sein,  wenn 
die  horizontalen  Abmessungen  des  Krystalls  gleich  gewesen  wären,  doch  fehlen 
hierüber  die  Angaben.  —  Entsprechend  der  Einstellung  im  Magnetfcldc  richtete  sich 
auch  ein  Wismuthkrystall  mit  seiner  Axe  parallel  zur  Axe  einer  elektrodynamischen 
Spirale,  wenn  er  innerhalb  einer  solchen  aufgehangen  wurde. 

Faraday  hing  eine  0,3  Zoll  lange  und  breite  und  0,05  Zoll  dicke,  nach  den 
glänzendsten  Flächen  abgespaltene  Platte  in  horizontaler  Ebene  drehbar  auf,  konnte 
aber  kein  Einstellungsvennögeu  derselben  wahrnehmen  (2ÄI),  Diesen  Versuch 
wiederholte  Plücker  13  mit  glücklicherem  Erfolg.  Bei  einer  Wisnfuthplatto 
nämlich  mit  sehr  regelmässigen  Spaltungsflächcn ,  auf  welchen  die  andern  Spaltungs- 
richtungen durch  Systeme  von  Linien  angedeutet  waren,  die  sich  unter  beiläufig 
1?0°  durchsetzten,  zeigte  sich,  dass  eine  Richtung  dieser  Linien,  welche  besonders 
vorherrschte,  sich  äquatorial  einzustellen  strebte.  Die  Erscheinung  war  so,  «11s 
ob  neben  der  Hauptaxc  noch  eine  zweite  vorhanden  gewesen  wäre,  die  auf 
einer  zweiten  weniger  vollkommenen  Spaltungsrichtung  normal  stände. 

II.  Antimon  verhält  sich  bezüglich  der  Krystallform  nach  G.  Roses  Unter- 
suchungen ganz  ähnlich  wie  Wismuth.    Die  Länge  seiner  Axe  wurde  —  1,3068 
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bestimmt,  aus  Messungen  der  Winkel  über  die  Endkaiitcn  des  Khomboedcrs ,  die 
87°  35,3'  betragen.  Nach  den  geraden  Endflächen  siud  die  Krystalle  sehr  voll- 
kommen spaltbar,  unvollkommener  nach  den  Flächen  des  ersten  spitzercu  Uhom- 
bocders, dessen  Flächen  im  doppelten  Abstand  von  dem  der  Kernflächen  in  die 
Axe  einschneiden,  und  nach  dem  zweiten  sechsseitigen  Prisma. 

Faraday  untersuchte  künstliche,  analog  dem  Wismuth  dargestellte  Krystalle, 
von  10  bis  20  Gran  Gewicht,  die  sich  vollkommen  diamagnetisch  bewiesen  hatten 
(2509  ),  sowie  Platten  und  Stäbe  von  verschiedenen  Grössen.  Alle  verhielten 
sich  wie  die  Wismuthkrystalle,  so  zwar,  dass  die  Richtung  der  grössten  Spaltbar- 
kclt,  wenn  sie  sich  parallel  zur  Aufhängeaxe  befand,  senkrecht  zur  axialen  Linie 
orientirt  wurde,  abgesehen  von  der  übrigen  Gestalt  des  'Körpers.  Die  Krystalle 
stellten  sich  aber  nur  nach  dem  Diamagnetismns  der  Forin,  wenn  jene  glänzendste 
Spaltungstlächc  senkrecht  zur  Aufhängeaxe  gebracht  wurde.  Eine  Täuschung  kann 
jedoch  bei  den  Untersuchungen  des  Antimons  leicht  eintreten ,  indem  es  die  oben 
§.  iS,  N.  IV,  S.  557  behandelten  Rcvulsiouscrsvheiuungcu  wegen  seiner  guten 
galvanischen  Leitungsfähigkeit  in  hohem  Grade  zeigt.  In  Folge  dessen  bewegen 
sich  die  Krystallpräparate  bei  der  ersteren  Aufliäugcart  sehr  träge  in  die  ihrer 
Polarität  entsprechende  Lage,  und  bei  der  zweiten  Aufliäugcart  bleiben  sie  nach 
dem  Schlicssen  des  magnetisirenden  Stromes  oder  nach  einem  mechanischen  Austoss 
bald  in  einer  gewissen  Lage  stehen.  Im  letzleren  Falle  erkennt  mau  jedoch  bald, 
dass  diese  Lage  jede  beliebige  sein  kann.  Wie  man  leicht  einsieht,  können  die 
Rcvulsionscrschcinungcn  bei  schmalen  Objectcn  nur  mit  geringerer  Intensität  auf- 
treten, während  die  Krystallpolarität  dieselbe  bleibt.  Schmale  Präparate  zeigen 
also  die  letztere  ungetrübter. 

Diesen  Beobachtungen  entgegen  fanden  PlCckbk  und  Beer  au  vollkommen  dia- 
magnetischen Antimoukrystallen  eine  Abstossung  der  auf  der  vollkommensten  Spal- 
tungsfläche senkrecht  stehenden  Axe;  und  zwar  wurde  diese  Axe  anscheinend  mit 
derselben  Kraft  in  die  äquatoriale  Lage  getrieben,  als  die  der  Wismuthkrystalle  in 
die  polare  Lage.  Sie  vermuthen,  dass  ihrem  Antimon  so  geringe  Spuren  von  Eisen  bei- 
gemengt gewesen  seien,  dass  diese  das  diamagnetischc  Verhalten  nicht  wesentlich  be- 
einträchtigt hätten,  aber  nichts  destoweniger  Verschiedenheiten  im  magnetischen  Kry- 
stallverhaltcn  haben  hervorbringen  können,  welche  den  oben  beim  Kalkspath  angerührten 
analog  seien  (obschon  die  Effecte  auf  die  Axcn  in  beiden  Fällen  entgegengesetzt-sind). 

ii.  Arsenik  kann  in  Krystallcn  dargestellt  werden,  wenn  man  käufliches 
Arkenikmetall  mit  einem  Zusatz  von  Kohle  in  einem  Tiegel  erhitzt,  der  nur  zur 
untern  Hälfte  im  Feuer  steht,  im  übrigen  aber  durch  einen  Eiseuring  von  dessen 
directer  Wirkung  geschützt  wird,  und  auf  welchen  ein  umgekehrter  Tiegel  mit 
Thon  aufgeKittct  ist.  Das  im  oberen  durch  Sublimation  abgesetzte  Metall  ist 
krystallisirt.  Die  Form  desselben  fand  G.  Rose  ihomboedrisch,  mit  gerader  End- 
fläche, welcher  parallel  überaus  vollkommene  Spaltungsflächeu  gehen.  Weniger 

vollkommen  sind  sie  igich  dem  stumpfen  Rhombocder  —  r  spaltbar.     Der  Winkel 

der  Endkanten  beträgt  85°  4',  woraus  der  Werth  der  Hauptaxe  —  1,4025  be- 
rechnet wurde. 

Nach  Faraday  stellen  sich  diamagnetische  Arsenikkrystalle  mit  der  auf  der 
Hauptspaltungsrichtung  senkrechten  Axe,  genau  wie  die  des  Wismuths  und 
Antimons,  von  Pol  zu  Pol.  Pli-oker  bestätigte  zunächst  allein  13  und  dann  mit 
Reer  gemeinschaftlich  jene  Beobachtung  vollkommen,  obschon  die  zu  diesen  Ver- 
suchen benutzten  Präparate  sich  entschieden  paramagnetisch  verhielten  in  Folge 
von  beigemischtem  Eisen.  Es  wiederholen  sich  also  auch  hier  ähnliche  Erscheinungen, 
wie  die  am  eisenhaltigen  Kalkspat!»  beobachteten. 
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<  {.  Eis,  dessen  Krystallform  dem  hcxagonalcn  System  angehört,  welches  sich 
nach  Brewster  in  optischer  Hinsicht  positiv  verhält,  und  dessen  optische  Axe  bei  einer 
von  oben  her  gefrorenen  Wassennassc  zur  Oberfläche  senkrecht  steht,  wurde- von 
Plücker  in  magnetischer  Beziehung  wiederholt  untersucht.  Aus  klaren  Platten 
wurden  mit  heissem  Kupfcrdrath  senkrecht  zur  Oberfläche  stehende  Säulen  ausge- 
schnitten von  einer  den  Durchmesser  mn's  Doppelte  ühertrefTcndcn  Länge.  Sie 
stellten  sich  bei  nahen  Polen  äquatorial,  bei  einiger  Hebung  über  dieselben  mit 
der  Längsrichtung,  also  der  optischen  Axe  von  Pol  zu  Pol. 

14.  Quarz.  Die  Kernform  wird  von  Hungen  als  Hhomboedcr,  von  Andern 
als  doppelt  sechsseitige  Pyramide  betrachtet.  Aus  beiden  sind  die  gewöhnlich 
vorkommenden  Formen,  namentlich  das  sechsseitige  Prisma  mit  sechsflächiger  Zu- 
spitzung, ableitbar.  Hei  Festhaltuug  der  erstcren  Form  ist  für  die  Winkel  über 
den  Scheitclkauten  />  =  9l°*i/  und  für  die  über  den  Randkanten  (/-«:i°Jü' 
gefunden  worden.  Es  verhält  sich  der  Quarz  in  optischer  Hinsicht  positiv. 
Ausser  einer  unvollkommenen  Spaltbarkeit  parallel  zu  den  Rhoinboedcrflächcn 
besitzt  derselbe  noch  eine  andere,  wenn  auch  noch  unvollkommenere  Spaltbarkeit 
parallel  zu  den  Säulenfläehen.  —  Hei  seinen  ersten  Untersuchungen  hatte  nun 
Plickkr  sowohl  au  einem  diamagnetischen,  als  an  einem  parainaguetischcn  Indi- 
viduum eine  Abstossung  der  Krystallaxc  durch  den  Magnetismus  beobachtet.  Als 
jedoch  eine  aus  Hergkrystall  geschliffene  Kugel  sich  in  Betreff  ihrer  Krystallaxc 
indifferent  gegen  die  Magnetkraft  verhielt,  auch  die  Abstossung  der  positiven  Axe 
nicht  mit  den  Beobachtungen  an  andern  positiven  Krystallcn  harmonirtc,  iugleichen 
auch  in  einem  andern  Fall  eine  Anziehung  beobachtet  wurde  14 ,  wiederholte  ei 
die  Untersuchung  dieses  Minerals  gemeinschaftlich  mit  Beer.  Unter  Anwendung 
ganz  besonderer  Vorsicht  konnte  aber  selbst  bei  sehr  starker  Erregung  des 
Elektromagneten  an  reinem  Bergkrystall  keine  Wirkung  nachgewiesen  werden. 

Dem  entgegen  stehen  die  Beobachtungen  von  Knoblauch  und  Tyndall.  Sie 
untersuchten  ebenfalls  den  Quarz,  anfangs  mit  sehr  zweifelhaftem  Erfolg,  doch 
später  nachdem  auf  Reinigung  und  Aufhängung  besondere  Sorgfalt  verwandt 
worden  war,  mit  dem  Ergcbniss,  dass  bei  tu  Krystallcn  sich  die  Axeu  von  den 
Polen  abwandten.  „  Dabei  war  ihre  Dimension  längs  der  Axe  absichtlich  verkürzt 
worden,  so  dass  die  äussere  Form  der  Krystalle  bei  der  diamagnetischen  Wirkung 
ihrer  Substanz  jene  Wirkung  nicht  hervorgebracht  haben  konnte." 

t;>.  Schwefelsaures  Kalium  ist  dimorph,  indem  es  im  rhombischen  und 
im  rhomboedrischen  System  krystallisirt.  Von  letzterer  Form  untersuchten 
Plücker  und  Beer  regelmässige  sechsseitige  Säulen,  die  sich  als  optisch  positiv 
zeigten,  welche  dlamagnetisch  waren,  und  deren  Krystallaxc  auch  dann  noch  von 
den  Magnetpolen  abgestossen  wurde,  wenn  die  Säulen  zur  Platte  verkürzt  worden  waren. 

16.  Tellur  krystallisirt  nach  G.  Rose  in  spitzen  Rhombocdern  ähnlich  dem 
Antimon,  deren  Eutlkantenwinkel  85° — 86°  betragen.  Die  Spaltungsflächeu 
gehen  parallel  der  geraden  Endfläche  und  parallel  den  Flächen  des  sechsseitigen 
Prismas.  Letztere  sind  viel  vollkommener  als  ersterc.  Faraday  untersuchte  das 
magnetische  Verhalten  an  zwei  Bruchstücken  mit  parallelen  Spaltungsflächeu.  Das 
dabei  beobachtete  Verhalten  glaubt  er  zum  Theil,  .doch  "nicht  entscheidend  für  yuw 
Erscheinung  der  Magnekrystallkraft  halten  zu  können  (2541). 

t7.  Ti  ta  u krystalle  aus  dem  Boden  eines  Hochofens  wurden  von  Faraday 
(2536)  im  Magnetfeldc  untersucht.  Sie  enthielten  viel  Eisen,  und  nahmen  wegen 
einer  beträchtlichen  Cocrcitivkraft  permanenten  Magnetismus  auf,  doch  in  ciniged 
Lagen  leichter  als  In  andern,  was  Faraday  ihrer  krystallinischen  Natur  zu- 
zuschreiben geneigt  ist.  U.cbcr  die  Krystallform  ist  jedoch  nichts  Näheres 
angegeben. 
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18.  Osmium -Iridium  krystallisirt  tafclartig  und  hat  eine  doppelt  sechs- 
seitige Pyramide  oder  die  sechsseitige  Säule  zur  Grundform.  Es  ist  ziemlich  voll- 
kommen  spaltbar  senkrecht  zur  Krystallaxc.  Faraday  standen  kleine  Krystalle  zu 
Gebote,  von  denen  die  am  wenigsten  paramagnetischen  untersucht  wurden,  und 
die  Ucberzeugung  gewährten,  dass  sie  sich  magnekrystallisch  verhielten.  Die 
Mittheilungen  über  die  Versuchsergebnisse  sind  jedoch  nicht  wohl  verständlich. 

19.  Zinnober  in  Rhomboedern  von  71°  48'  Flächenwinkel  Ober  den  Scheitel- 
kanten und  108°  15'  über  den  Randkanten  krystallisirend  und  vollkommen  spaltbar 
nach  den  prismatischen  Abstumpfungsflächen  der  Randkanten,  zeigte  Faraday  keine 
magnetische  Axen Wirkung,  verhielt  sich  vielmehr  einfach  diamagnetisch. 

III.    Krystalle,    deren   Grundform  das   Quadratoktaeder    oder  die 
quadratische  Säule  ist. 

I.   Schwefelsaures  Nickel  ist  trimorph  und  hat,  wenn  es  zwischen  15° 
und  20°  C.  krystallisirt,  ein  Quadratoktaeder  zur  Kernform,  dessen  Scheitelknntcn 
6  in  Fig.  352  einen  Winkel  von  96°  57'  cinschliesscn  und  dessen  Hauptaxc  zu 
den  Ncbcnaxen  im  Verhältniss   1  :  0,5246  (Rammelsderg  >*)  steht. 
/C2\        Ausser-  diesen  Oktaederflächen  kommen  noch  stumpfere  vor,  so  wie 
j/[f\      Prismenflächen,  Endflächen  u.  s.  w.     Vollkommen  spaltbar  sind  die 
/   h  ^  \     Krystalle  senkrecht  zur  Hauptaxc,   und  unvollkommen   parallel  zu 

(II      \   dc"   Prismennachcn-     Ein    von   Mucker    u"d  Beer  untersuchter 
LI        j\   prismatischer  Krystall  zeigte  sich   optisch  negativ   und   seine  A\e 
rs/  wurde  von  den  Magnetpolen  abgestossen.    Dasselbe  fanden  Knob- 

\  \/     /    lacch  und  Tvndall.  —  Wegen  der  rhombischen  Form  des  schwcfel- 
\u    /      sauren  Nickel  vcrgl.  N.  IV,  7. 
Miy  2.   Molybdänsaures  Blei  (Gclbblcicrz)  hat  ein  Quadrat- 

Ftt.su.  Oktaeder  zur  Grundform,  welches  über  den  Schcitclkanten  99°  40' 
und  über  den  Randkauten  131°  35'  misst.  Es  ist  parallel  zu  deu 
Kernflächen  ziemlich  vollkommen,  senkrecht  zur  Hauptaxc  unvollkommen  spaltbar. 
Plccker  und  Beer  untersuchten  vierseitige  dünne  und  durchsichtige  Tafeln 
von  gelblicher  Farbe,  und  fanden  sie  in  optischer  Beziehung  negativ.  Zwischen 
nahen  Magnetpolen  stellten  sich  die  vertical  aufgehangenen  Tafeln,  deren 
Axen  also  in  horizontaler  Ebene  schwingen  konnten,  der  diamaguetischen 
Beschaffenheit  entsprechend,  äquatorial.  Sic  wurden  aber  bei  geringer  Erhe- 
bung über  die  Pole  um  90°  gedreht,  so  dass  die  Krystallaxc  eine  Abstossung 
erfuhr. 

3.  Vcsuvian.  Die  Kantcnwinkcl  des  zu  Grunde  zu  legenden  Quadrat- 
oktaeders betragen  74°  10'.  Die  Krystalle  sind  meist  säulenförmig  und  spaltbar 
parallel  den  Säulcnflächcn ,  sowie  parallel  denjenigen  Flächen,  welche  durch  die 
Säulcnaxc  und  die  Diagonalen  der  Basis  gelegt  werden  können.  PlCcker  und 
Beer  fanden  eine  undurchsichtige  an  einem  Ende  zugespitzte  Säule  stark  para- 
magnetisch, es  stellte  sich  aber  die  Säulcnaxe  dieser  Beschaffenheit  entgegen  in 
die  äquatoriale  Richtung.    Brewstkr  hat  den  Vcsuvian  optisch  negativ  gefunden. 

•4.  Arseniksaures  Kalium,  über  dessen  Spaltbarkcit  die  Nachweise  fehlen, 
wurde  in  watfs  erhellen  quadratischen  Säulen  mit  Zuspitzungsllächen  von  Plicker 
und  Beer  als  optisch  negativ ,  jedoch  mit  sehr  schwacher  doppelt  brechender 
Kraft  befunden.    Die  diamagnetischen  Krystalle  äusserten  keine  Axenwirkung. 

5.  Zirkon,  meist  in  Säulen  oder  Pyramiden,  hat  für  letztere  einen  Kantcn- 
winkcl von  8*°  20',  und  ist  parallel  zu  den  Säulen-  und  Pyrainidenflächon  unvoll- 
kommen spaltbar.  Zwei  von  den  vorgenannten  Forschern  untersuchte  au  beiden 
Enden  auskrystallisirtc  Säulen   verhielten  sich   diamagnetisch,    wurden    aber  bei 
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einiger  Erhebung  über  die  Polspitzen  mit  ihrer  Axe  angezogen, 
sich  der  Zirkon  positiv. 

6.  Gelbes  Blutlau gensalz  krystallisirt  in  einem  Quadratoktacdcr, 
Flächen  unter  97°56/  gegen  einander  geneigt  sind.  Es  ist  mit  einer  zur  Haupt- 
axe  senkrecht  stehenden  Endfläche  und  mit  Abstumpfungsflächen  der  Gipfclkantcn 
versehen,  welche  letztere  einem  stumpferen  Oktaeder  angehören.  Die  Krystallc 
sind  vollkommen  spaltbar  senkrecht  zur  Hauptaxc  und  weniger  vollkommen  parallel 
zu  den  ersten  Oktaederllächen.  Nach  Brewster  verhält  es  sich  in  optischer  Be- 
ziehung negativ,  nach  Plücker  und  Beer  positiv.  Letztere  konnten  eine  magne- 
tische Axenwirkung  auf  die  diamagnetischen  Krystallc  nicht  nachweisen.  Knoblauch 
und  Ttndall  beobachteten  dagegen  eine  entschiedene  Abstossung  der  Axe  des 
Krystalls,  selbst  wenn  er  rechtwinklich  gegen  dieselbe  viermal  länger  war,  als  in 
dieser  Richtuug  selbst.  Eigentlich  sprechen  sie  von  einer  Abstossung  der  Mittel- 
linie zwischen  beiden  optischen  Axen,  indem  sie  ihn  zu  der  nachfolgenden 
Kategorie  von  Krystallcn  zählen,  gleichwie  auch  Erstere  wiederholt  ein  doppeltes 
Ringsystem  beobachteten ,  dieses  jedoch  von  einer  Veränderung  der  Krystallc  durch 
mechanischen  Druck  herleiteten. 

7.  Essigsaurer  Kupfcroxyd-Kalk  krystallisirt  in  aehtscitigen  Prismen, 
•bestehend  aus  zwei  vierseitigen  Prismen  ( Fig.  335),  S  und  S, ,  mit  Zuspitzungen 

durch  die  beiden  Oktaeder  0  und  o    und  Abstumpfung  durch 


die  Endfläche  C.    Das  Vcrhältniss  der  Hauptaxe  zu  den  Neben-     ^  ^  

axen  für  das  Oktaeder  0  ist  I  :  1,032,  indem  die  Neigung  von  /o&^r  — f*** 
dessen  Flächen  108°  38' beträgt.  Bezüglich  der  Spaltungsflächcn  rV      >  ■/ 
fehlen  die  Nachweise.    Iii  optischer  Beziehung  verhalten  sich 
die  Krystalle  positiv;  die  von  Plücker  und  Beer  untersuchten 
verhielten  sich  paramagnetisch,   während  ihre  Axe   sich    im    St  Si 
Magnetfcldc  von  Pol  zu  Pol  stellte. 

8.  Uraiiglimmcr.  Die  Oktaederflächen  schlicssen  einen 
Winkel  von  143°  ein.  Die  Krystallc  sind  fast  immer  tafel- 
artig durch  Vorwalten  der  Endfläche,  und  sind  parallel  zu  der- 
selben; also  senkrecht  zur  Axe  höchst  vollkommen  spaltbar. 
Ein  von  Plücker  und  Beer  untersuchter  Krystall  war  voll-  jr^.  333. 
kommen  durchsichtig,  bewies  sich  optisch  negativ  und  zeigte 

sich  im  Magnctfelde  paramagnetisch.  Der  Krystall  besass  eine  zurücktretende 
llöhcndimcnsion ,  und  stellte  sich,  wenn  die  Axe  in  horizontaler  Ebene  schwingen 
konnte,  gegen  den  Magnetismus  der  Masse  entschieden  von  Pol  zu  Pol,  ein  Verhalten, 
was  daraus  erklärt  wird,  dass  der  ursprünglich  von  Eisenoxyd  umgebene  Krystall 
auch  von  diesem  mechanisch  durchdrungen  worden  sei,  und  somit  sich  verhalten 
habe,  wie  die  entsprechenden  Kalkspath- Arsen-  oder  Antimonkrystallc. 

9.  Skapolith,  dessen  Oktaederflächen  einen  Winkel  von  63  0  32'  cinschlicsscn, 
kommt  meist  in  aehtscitigen  Prismen,  ähnlich  Fig.  333  vor,  mit  den  durch  die 
Oktaeder  0  oder  0,  gegebenen  Zuspitzungen.  Er  ist  ziemlich  vollkommen  spalt- 
bar parallel  zu  den  Flächen  S, ,  unvollkommener  parallel  zu  den  Flächen  5,  und 
die  Spaltungsflächen  erscheinen  oft,  wie  abgerissen.  Zwei  sehr  verschiedene 
Individuen  wurden  von  Plücker  uud  Beer  untersucht.  Das  eiue  zeigte  nämlich 
gar  keine  Spaftbarkeit ,  war  sehr  weich,  undurchsichtig,  schwarz  und  paramagne- 
tisch. Eine  aus  einem  vierseitigen  Prisma  geschnittene  „Platte,  deren  Begrenzungs- 
flächen senkrecht  zur  Säulenaxc  waren,  stellte  sich  bei  geringer  Erhebung  über 
die  Pole,  ihrem  Magnetismus  entgegen,  in  die  äquatoriale  Lage;  ihre  Axe  wurde 
angezogen."  Das  andere  Individuum  zeigte  die  regelmässige  Spaltbarkeit,  war 
weiss  gefärbt,  bedeutend  hart  und  diamagrotisch.    An  demselben  konnte  aber  eine 
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magnetische  Axcnwirkung  nicht  wahrgenommen  werden.  Ein  von  Knoblauch  und 
Tyndall  untersuchter  Skapolith  verhielt  sich  paramagnetisch,  und  seine  Axe  stellte 
sich,  ohne  dass  die  äussere  Form  darauf  hatte  bedingend  einwirken  können,  von 
Pol  zu  Pol. 

10.  Ilonigstciu.  Die  Oktucderflächcii  neigen  sich  in  den  Randkanteu 
unter  Winkeln  von  93 u  o'  (nach  Andern  93"  1')  und  in  den  Scheitelkautcn  unter 
Winkeln  von  118°  13'  50".  Parallel  den  Kernflächen  ist  er  sehr  unvollkommen 
spaltbar.  Plückkk  und  Bker  fanden  ihn  opttsch  negativ,  während  seine  Axc  sich 
im  Magnetfeld  von  Pol  zu  Pol  stellte  bei  sonst  diainagnctischer  Beschaffenheit. 

11.  Zinn  stein.  Die  Oktaederllächeu  schlicssen  einen  Winkel  von  87°  5' 
ein.  Ausser  diesen  Flächen  kommen  u.  a.  noch  die  Prismenflächen  N  und*  S,  iu 
Füj.  ,353  vor,  zu  denen  parallel  die  Krystallc  unvollkommen  spaltbar  sind.  Faradat 
hat  an  diaiuagnetischcn  Individuen  keine  Krystallpolarität  nachweisen  können.  — 
Plückrr  14  fand  eine  Anziehung  seiner  Axe  durch  die  Magnetpole,  und  paramagne- 
tische Krystallc  zeigten  so  starke  Polarität,  dass  sie  schon  durch  den  Erdmagne- 
tismus gerichtet  wurden. 

I*.  Metallisches  Zinn,  welches  ebenfalls  im  quadratischen  System 
krystallisirt,  wurde  in  der  Form  von  Stücken,  die  aus  Block  -  und  Komzinn  aus- 
gelesen oder  auf  elektromagnetischem  Wege  gewonnen  waren  und  ein  regel- 
mässiges Gcfiige  zu  besitzen  schienen,  von  Faraday  (i Ii 38)  untersucht,  gab  jedoch 
keine  Anzeigen  von  Krystallpolarität. 

IV.  Krystallc,  deren  Grundform  die  gerade  rhombische  Säule 
oder  das  rhombische  Oktaeder  ist.  Während  bei  den  früher  betrachteten 
Krystallen  das  Einstcllungsvermögen  nur  für  eine  der  vier  oder  drei  krystallo- 
graphischen  Axcn  ein  anderes  war,  als  für  die  übrigen,  werden  die  Krystallc 
dieses  und  der  folgenden  Systeme  nach  jeder  der  drei  Axcn  mit  verschiedener 
Kraft  vom  Magneten  gerichtet.  In  der  geraden  rhombischen  Säule  oder  im 
rhombischen  Oktaeder  und  den  davon  abgeleiteten  Formen  stehen  die  drei  Axeu 
senkrecht  auf  einander.  Die  Axe  der  Säule  werde  mit  «,  die  zur  kürzern  Dia- 
gonale parallele  Axc  mit  x,  die  zur  längern  Diagonale  parallele  mit  X  bezeichnet. 

Behufs  Messung  der  Kraft,  mit  welcher  diese  Axcn  sich  im  Maguetfelde  ein- 
stellen, würde  es  nun  im  Allgemeinen  am  besten  sein,  wenn  man  zur  Vermeidung 
lies  Einflusses  der  Form,  aus  den  Krystallen  Kugeln  schliffe  und  diese  nach  «. 
x  und  X  imfhinge,  oder  wenigstens  Cylinder,  deren  Axcn  mit  je  einer  der  drei 
krystallographischcu  Axcn  zusammenfielen.  Durch  die  Methode  der  Schwingungen 
Messe  sich  dann  das  Kinstelluugsvermögen  für  verschiedene  Aufhängungen  ermitteln. 
Immerhin  würde  aber  dadurch  noch  nicht  das  Einstcllungsvermögen  der  Axcn  ge- 
funden worden  sein,  uml  ebensowenig,  ob  dieses  henührt  von  einer  überwiegend 
paramagnetischen  Kraft  der  sich  polar  richtenden  Axe,  oder  von  einer  überwiegend 
diamagnetischen  Kraft  der  sich  äquatorial  richtenden  Axe.  Was  zunächst  den  ersten 
Punkt,  das  Einstcllungsvermögen  der  Axcn  überhaupt  betrifft,  so  mag  z.  B.  angenommen 
werden ,  dass  das  von  u  an  sich  den  kleinsten ,  das  von  x  den  mittlem  uml  das 
von  A  den  grössten  Werth  habe.  Würde  dann  die  Kugel  in  der  Richtung  von  x 
aufgehangen,  so  würde  sie  mit  grösserer  Kraft  schwingen,  als  Wenn  sie  in  der 
Richtung  von  «  aufgehangen  würde.  Im  ersten  Falle  'hat  nämlich  X  nur  das  Ein- 
stellungsvcrmögen  von  «<  zu  überwinden ,  im  letzteren  aber  das  grössere  von  x. 
Offenbar  lassen  sich  aber  durch  drei  Aufhängungen  nach  allen  drei  Axcn  drei 
Warthe  ermitteln,  aus  denen  das  Verhältnis»  der  Einstcllungsvermögen  der  drei 
Axcn  berechnet  werden  kann,  und  darauf  kommt  es  nur  an. 

Doch  nur  in  verhältnissmässig  seltenen  Fällen  ist  es  möglich,  die  Vcrsuchs- 
ohjecte   in  Kugelgestalt  zu  formen.     Ks  genügt  vielmehr  schon,   den  Krystallen 
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nach  den  verschiedenen  Axcnrichtungcn  solche  Dimensionen  zu  gehen,  dass  sie 
sich  in  Folge  derselben  je  nach  ihrem  paramagiietischcn  oder  diamagnetischen  Ver- 
halten gerade  in  die  entgegengesetzte  Lage  begeben  würden,  als  die  ist,  welche 
durch  die  Axenwirkuug  bedingt  wird.  . 

Noch  immer  bleibt  aber  ein  Zweifel  über  den  Werth  der  stärksten  und 
schwächsten  Axc,  jedoch  nicht  über  den  der  mittleren.  Bei  einer  Aufhängung 
nach  der  letzteren  stellt  sich  nämlich  eine  der  beiden  erstgenannten  Axen  äqua- 
torial, die  andere  polar,  und  es  bleibt  somit  unentschieden,  ob  das  beobachtete 
Einstcliungsvermögcn  von  einer  überwiegenden  diamagnetischen  Kraft  der  einen, 
oder  von  eiuer  überwiegenden  paramagnetischen  Kraft  der  anderen  Axe  herrührt. 
Ucberhaupt  sind  hierbei  zweimal  zwei  Fälle  möglich.    Es  kann  nämlich 

1.  der  Krystall  paramagnetisch  sein,  und  es  kann  a.  eine  seiner  Axen  sich 
vorzugsweise  äquatorial  stellen  (wie  beim  Turmalin)  oder  b.  es  kann  sich  eine 
seiner  Axen  vorzugsweise  polar  stellen  (wie  beim  essigsauren  Kupferoxyd- Kalk); 
es  kann  aber  auch 

2.  der  Krystall  diamagnetisch  sein  und  gleichzeitig  sich   eine  seiner  Axen 

a.  vorzugsweise  äquatorial  einstellen  (wie  beim  isländischen  Doppclspath ),  oder 

b.  eine  Axc  kann  sich  vorzugsweise  polar  einstellen  (wie  beim  Wismtith).  Um 
hierüber  zu  entscheiden,  wird  (nach  PlCcker  und  Beer)  ein  länglicher  oder 
platten  förmiger  Cylinder  aus  dem  Krystall  geschnitten,  dessen  Axe  gegen  alle 
drei  krystallographischen  Hauptaxcn  eine  Neigung  besitzt.  Vermuthct  mau  den 
Fall  1 .  a. ,  so  muss  der  Cylinder  länger  sein  als  dick.  Wird  derselbe  alsdann  im 
Magnetfeld  senkrecht  zur  Axe  seiner  Form  aufgehangen,  so  stellt  er  sich  im  All- 
gemeinen in  schiefer  Richtung  gegen  die  Kardinalgcgcuden.  Trifft  nun  die  Vermuthung 
zu,  so  wird  er  sich,  wie  leicht  zu  sehen  ist,  bei  einer  Drehung  in  der  Schlinge 
des  Aufhängefadcns  und  bei  immer  horizontal  gehaltener  Cylinderaxe  in  zwei  Lagen 
gerade  äquatorial  einstellen,  und  zwar  dann,  wenn  sich  die  zu  untersuchende 
Krystallaxc  in  der  Ebene  des  Aufhäugefadens  und  der  Cylinderaxe  befindet.  Bei 
einer  Drehung  des  Cylinders  in  seinem  Lager,  wird  er  also  zweimal  durch  die 
äquatoriale  Lage  hindurchgehen.  Dieses  wird  um  so  leichter  geschehen,  wenn 
man  den  Cylinder  zur  Platte  verkürzt,  indem  dann  die  Axenwirkuug  durch  d;is 
paramaguetische  Einstcllungsvcrmögen  unterstützt  wird.  (lebt  dagegen  die 
Cylinderaxe  bei  dieser  Operation  -statt  durch  die  äquatoriale,  vielmehr  durch  die 
polare  Richtung  zweimal  hindurch  und  geschieht  das,  wenn  die  andere  der  zweifel- 
haften Axen  in  die  Ebene  des  Aufhäugefadens  und  der  Cylinderaxe  fällt,  dann  ist 
der  Fall  l.b.  zu  vermuthen.  Constatirt  würde  derselbe,  wenn  das  bezeichnete 
Verhalten  auch  dann  noch  statthat,  wenn  man  den  Cylinder  zur  Platte  verkürzt, 
indem  dann  das  paramagnetische  Verhalten  durch  das  polare  Einstcllungsvcrmögen 
der  zu  untersuchenden  Krystallaxc  überwogen  werden  muss.  Im  erstem  Falle 
ist  -sonach  die  äquatorial  sich  einstellende  Axe  die  stärkste,  und  die  polare  die 
schwächste,  im  letzteren  *  verhalten  sich  beide  umgekehrt.  —  Hat  man  es  aber 
mit  einem  diamagnetischen  Krystall  zu  thun  und  will  man  untersuchen,  ob  das 
Eiiistcllungs vermögen  der  Ebene  der  grösstcu  und  kleinsten  Axc  herrühre  2.  a. 
von  einer  überwiegend  äquatorialen  Kraft  der  einen  oder  2*  b.  von  einer  über- 
wiegenden axialen  Kraft  der  andern  Axe,  so  wird  man  abermals  einen  Cylinder  in 
der  angegebenen  Weise  aus  dem  Krystall  zu  schneiden  und  im  Magnetfeld  aufzu- 
hängen haben.  Bewegt  sich  die  Axc  seiner  Gcstaltfbci  einer  allmäligcn  ganzen  Drehung 
des  Präparates  im  Aufhängclagcr  zweimal  durch  die  polare  Linie,  so  geschieht  das,  wenn 
sieh  die  polar  einstellende  Krystallaxc  in  der  Ebene  der  Cylinderaxe  und  des  Auf 
hängefadens  befindet,  und  es  hat  der  letztere  Fall  statt,  d.  h.  die  Einstellung  rührt  her 
von  einer  überwiegenden  polaren  Axenwirkuug.  Bewegt  sich  aber  die  Cylinderaxe  zwei- 
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mal  durch  die  äquatoriale  Lage,  und  findet  das  auch  dann  noch  statt,  wenn  der 
Cylindcr  zur  Platte  verkürzt  wird,  dann  hat  man  es  mit  dem  Fall  2.  a.  zu  thun,  es 
ist  dann  die  äquatoriale  Krystallnxc  die  stärkste,  die  polare  die  schwächste. 

Hiernach  ergeben  sich  nun  die  iu  der  folgenden  Tabelle  zusammengestellten 
möglichen  Fälle  für  die  Einstellung  und  Tür  die  daraus  zu  folgernden  Werthc  der 
drei  Krystallaxcn ;  und  zwar  sind  6  Fälle  möglich  für  ein  vorzugsweises  äquato- 
riales und  6  für  ciu  vorzugsweises  polares  Einstcllungsvcrmögen  derselben. 
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3 

\ 

5 
6 


X 
y. 

y. 

/• 
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Bei  einer  Aufhängung  nach 
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X 
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Stellen  sich  die  Axcn  äquatorial,  dann  mögen  die  Krystallc  magnetisch 
negative,  stellen  sie  sich  aber  polar,  magnetisch  positive  genannt  werden. 

Nach  Plücker  und  Beer  sollen  sich  „alle  beobachteten  Stellungen  dieser 
Krystallc  erklären  durch  die  Annahme,  dass  in  denselben  nicht  blos  eine,  sondern 
zwei  Richtungen  angezogen  oder  abgestossen  werden,  und  dass  diese  Richtungen 
in  einem  der  drei  Hauptschnitte  der  geraden  rhombischen  Säule  lägen,  und  ihre 
Mittellinie  mit  einer  krystallographischcn  Axc  zusammenfiele.  In  dieser  Beziehung 
hätten  also  die  magnetischen  Axcn  eine  Lage  gegen  die  Krystallform ,  die  der 
der  optischen  Axen  analog  sei."  Doch  ist  der  Beweis  für  diese  Erklärung  nicht 
gegeben.  Nähcrc  Bedenken  dagegen  sollen  später,  bei  Discussion  der  Krystall- 
polarität  des  Kaliumcisencyauit  Platz  finden. 

In  optischer  Beziehung  sind  die  hierher  gehörigen  Krystallc  zwelaxig,  und 
zwar  liegen  die  beiden  optischen  Axcn  aller  Farben  in  einer  Ebene,  welche  mit 
einer  der  drei  krystallographischcn  Hauptebenen  "zusammenfällt,  und  die  Mittellinie 
zwischen  diesen  Axcn  ist  identisch  mit  einer  der  drei  krystallographischcn  Haupt- 
nxen.  Der  Axenwinkei  für  die  rothen  Strahlen  ist  entweder  kleiner  oder  grösser 
als  der  für  die  violetten  Strahlen.  Ein  negativer  Krystall  ist  ein  solcher,  in 
welchem  die  Halbirungslinie  des  von  den  optischen  Axen  gebildeten  spitze« 
Winkels  mit  der  Axe  der  kleinsten  Dichtigkeit  zusammenfällt.  Fällt  dagegen  diese 
Halbirungslinie  mit  <Jer  Axe  der  grössten  Dichtigkeit  zusammen,  dann  wird  der 
Krystall  ein  positiver  genannt. 

Von  den  hierher  gehörigen  Krystallcn  wurden  die  folgenden  untersucht. 

<.  Citronensäurc.  Die  Seitenllächcn  der  Säule  bilden  Winkel  von  H7°30' 
bis  H7°56'  miteinander.  An  den  spitzen  (wie  an  den  stumpfen)  Ecken  finden 
sieji  .  verschiedene  Abstumpfungsflächen  vor ,  von  denen  diejenigen  unter  den 
erstcren ,  welche  nach  Plücker  und  Beer  einen  Winkel  von  U5°il'  (nach 
Rammelsberc  135°  51'),  über  die  Säulenbasis  gcmesseii,  einschliesscn,  zwei 
vollkommenen  Spaltungsrichtungcn'pnraJlcl  sind.  Eine  dritte  ebenfalls  vollkommene 
Spaltungsrichtung  geht  der  Ebene  durch  «  und  x  parallel.  Die  Basis  der  Säule 
ist  die  Ebene  der  beiden  optischen  Axcn,  und  x  ist  die  Halbirungslinie  ihrer  spitzen 
Winkel.  Die  Krystallc  sind  optisch  positiv.  Die  von  den  genannten  Autoren 
untersuchten  Exemplare  verhielten  sich  diamagnetisch  und  ihre  Axcn  stellten  sich. 
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wie  eine  schief  gegen  dieselben  geschnittene  Platte  zeigte,  gegen  den  Diamagnc- 
tisinns  äquatorial.  Es  ist  x  >  X  >  u ,  indem  geeignete  Präparate  sich  im  Magnct- 
feldc  nach  dem  Schema  N.  4.  der  obigen  Tabelle  einstellten.  Es  wird  also  die 
Mittellinie  der  optischen  Axe  am  meisten  abgestossen,  und  der  optisch  negative 
Krystall  ist  zugleich  auch  magnetisch  negativ. 

2.  Arragonit.  Die  wichtigste  der  vorkommenden  Gestalten 
Fig.  554.  Die  Säulenflächen  S  bilden  einen  Winkel  von  t 1 6  •  1 6'. 
Kanten  sind  durch  die  Fläche  B  fbrtgcnotnmen,  welche  x  parallel 
ist.  Die  spitzen  Ecken  sind  abgestumpft  durch  die  Flächen  D,  welche 
über  n  gemessen  einen  Winkel  von  108°  27'  cinschliessen.  Die 
Krystallc  sind  parallel  zu  B  sehr  deutlich,  parallel  zu  S  und  D 
weniger  deutlich  spaltbar.  Die  Ebene  uX  ist  die  der  optischen 
Axen,  welche  für  Roth  und  Violett  die  Winkel  49°  44' 40"  und  10° 
25' 6"  einschliessen,  und  «  als  Mittellinie  haben.  Im  Maguctfclde 
fanden  Plücker  und  Bef.r  den  Arragonit  diamagnetisch  und  negativ, 
und  zwar  stellten  sich  seine  Axen  nach  dem  Schema  1  der  obigen 
Tabelle,  so  dass  die  Mittellinie  der  optischen  Axen  am  meisten  von 
den  Magnetpolen  znrückgestossen  wird ,  indem  a  >  x  >  X  ist. 

3.  S eigne ttesalz  stellt  in  der  Regel  zwölfseitige  Prismen  dar, 
welche  mit  prismatischen  und  oktaedrischen  Abstumpfungen  der  Endkanten  und 
Ecken  versehen  sind.  Als  Kernform  gilt  ein  Prisina,  dessen  Seitenflächen  bezüg- 
lich 100°  30'  und  79°  30'  einschliessen.  Spaltungsflächen  wurden  von  Plücker 
und  Beer  nicht  bemerkt,  scheinen  auch  anderweit  nicht  beobachtet  zu  sein.  Die 
optischen  Axen  liegen  in  der  Ebene  ax  und  x  ist  deren  Mittelrichtung.  Sie 
bilden  für  Roth  und  Violett  die  Winkel  76°  und  56°  miteinander.  Die  Krystallc 
sind  optisch  positiv.  —  Im  Magnetfeld  zeigten  sie  sich  stark  diamagnetisch,  so 
dass  die  magnetische  Axen  Wirkung  erst  bei  beträchtlicher  Erhebung  der  zu  prüfenden 
Präparate  über  die  Polspitzen  hervortrat.  Dabei  verhielten  sie  sich  positiv  und 
sonach  bei  polarer  Einstellung  der  Axen  nach  dem  Schema  3.  der  obigen  Tabelle. 
Es  wird  also  X  (sonach  nicht  die  Mittellinie  der  optischen  Axen)  vorzugsweise 
von  den  Magnetpolen  angezogen,  und  zwar  ist  X  >  o  >  x. 

4.  Anhydrit.  Die  gewöhnlich  vorkommende  Gestalt  einer  geraden  recht- 
winkKchcn  Säule  ist  eine  Form  von  einer  rhombischen  Säule,  deren  Flächen  die 
Winkel  von  91°  tO'  und  88°  50'  einschliessen ,  indem  die  Flächen  der  ersteren 
auf  den  Axen  x  und  X  senkrecht  stehen.  Parallel  den  Flächen  der  rechtwinklichen 
Säule  sind  die  Krystallc  vollkommen  spaltbar,  weniger  vollkommen  parallel  zu 
deren  Basis.  Die  Ebene  der  optischen  Axen  fällt  in  die  Ebene  von  X  und  «, 
sie  machen  einen  Winkel  von  43«  32',  und  «  ist  ihre  Mittellinie.  Die  Kry- 
stalle  sind  optisch  positiv.  Plücker  und  Beer  fanden  sie  stark  diamagnetisch 
und  in  magnetischer  Hinsicht  negativ.  Ihre  Axenwirkung  war  nach  dem  Schema 
N.  6.  gestaltet,  und  da  somit  X  >  x  >■  a,  wurde  X  am  meisten  von  den  Magnet- 
polen zurückgestossen. 

5#  Topas.  Die  Seitenflächen  der  rhombischen  Säule  schlicsscn  einen  Winkel 
von  1 2  4  0  1 9'  ein.  Die  Krystallc  haben  parallel  zur  Basis  vollkommene  und  nach 
mehren  andern  Richtungen  spurenweise  Spaltbarkeit.  In  optischer  Hinsicht  ist  der  Topas 
positiv,  und  seine  Axen,  welche  für  die  fraün  HOFER'schen  Linien  B  und  H  die  Winkel 
55°  51'  einschliesscm,  liegen  in  der  Ebene  x  und  n,  so  dass  u  die  Mittellinie 
zwischen  denselben  bildet.  Ein  von  Plücker  und  Beer  untersuchtes  diamagne- 
tisches Individuum  zeigte  keine  Axenwirkung.  Ein  früher  von  Plücker  allein 
(*Pogg.  Ann.  Bd.  72,  S.  3t5,  N.  32}  auch  Bd.  77,  S.  447)  untersuchter  Krystall 
stellte  sich  so,  dass  die  Mittellinie  äquatorial  gerichtet  wurde.    Doch  wird  in 
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Folge  der  spätem  negativen  Ergebnisse  dieses  Verhalten  beigemischtem  Eisen 
zugeschrieben. 

Knoblauch  und  Tyndall  untersuchten  sieben  Topase,  nachdem  sie  dieselben 
anhaltend  in  Salzsaure  gekocht  und  anderweit  gereinigt  hatten,  und  fanden,  dass 
sie  sich  bei  diamagnetischcr  Beschaffenheit  mit  «  stets  von  Pol  zu  Pol  stellten, 
selbst  wenn  ihre  Ausdehnung  nach  dieser  Richtung  die  nach  der  darauf  senkrechten 
um  das  \  l/.2 fache  übertraf.  Hiermit  in  Ucbereinstimmung  stellte  sich  ein  aus 
Topas  geschnittener  Würfel,  der  parallel  zur  JInuptspaltungsrichtung  aufgehangen 
wurde,  mit  dieser  Richtung  parallel  zur  äquatorialen  Ebene. 

6.  Staurolith.  Die  Säulenllächcn  schlicsseu  Winkel  von  129°  20'  und 
dessen  Complcment  ein.  Er  ist  vollkommen  spaltbar  parallel  zur  Ebene  «x  und  sehr 
unvollkommen  parallel  zu  den  Säulenflächen.  Er  ist  optisch  positiv,  seine  optischen 
Axen  schliesscn  einen  Winkel  von  etwa  85°  ein,  wobei  der  für  die  rothen  Strahlen 
grösser  ist,  als  der  für  die  violetten.  Die  Mittellinie  dieser  Axen  ist  u  und  ihre 
Ebene  die  von  «  und  X.  Acltere  Versuche  Pli'cker's  (*  Pogg.  Ann.  72.  315. 
N.  40)  können,  gegenüber  den  späteren  Untersuchungen  von  Plücker  und 
Beer  übergangen  werden.  Diesen  zufolge  wurde  der  Staurolith  paramagnetisch 
und  magnetisch  positiv  befunden,  und  es  stellte  sich  X  mit  der  grössten, 
u  mit  der  geringsten  Kraft  polar,  nach  dem  Schema  I.  der  obigen  Tabelle,  und 
in  Ucbereinstimmung  mit  jenen  älteren,  jedoch  anders  gedeuteten  Versuchen. 

7.  Schwefelsaures  Nickel  krystallisirt  bei  einer  Temperatur  unter  15°  t 
im  rhombischen  System  (vgl.  oben  N.  III.  I).  Hier  ist  es  mit  schwefelsaurem 
Zink,  schwefelsaurem  Magnesium  und  chromsaurem  Magnesium  isomorph.  Die 
Grundgestalt  ist  eine  von  der  quadratischen  wenig  abweichende  rhombische  Säule, 
indem  deren  Flächen  90  0  34' bis  90°  39'  und  deren  Complement  einschliessen.  (Für 
Zinkvitriol  wurde  91°  7'  beobachtet.)  Alle  genannten  Körper  sind  vollkommen 
spaltbar  parallel  zur  .Fläche  der  a  und  x.  Bittersalz  ist  ausserdem  unvollkommen 
spaltbar  parallel  zu  Oktaedcrflächeu,  welche  über  «  gemessen  4  20°  4'  einschliessen 
und  X  parallel  liegen,  und  Nickelvitriol  besitzt  eine  Spaltbarkeit  parallel  zu  den 
Prismenflächen.  Die  Ebene  der  optischen  Axen  ist  in  allen  diesen  Krystallen  die 
Basis  X  x  und  A  ist  ihre  Mittellinie.  In  allen  liegen  die  Axen  für  violette  Strahlen 
derselben  näher  als  die  für  die  rothen.  Die  Winkel  der  optischen  Axen 
betragen  für 

schwefelsaures  Nickel  .  i2°  4' 

schwefelsaures  Zink  44°  28' 

schwefelsaures  Magnesium  37°  24' 

und  für  chromsaures  Magnesium  nahe  ebensoviel  wie  für  schwefelsaures.  Alle 
wurden  von  Plücker  und  Beer  als  optisch  negativ  erkannt. 

Anlangend  die  Prüfung  im  Magnetfeld,  so  verhielt  sich  das  schwefelsaure 
Nickel  paramagnetisch  und  positiv  und  stellte  sich  nach  Art  von  N.  5.  in  obiger 
Tabelle ,  so  dass  x  >  u  >  X ,  also  x  sich  mit  der  grössten  Kraft  axial  richtete. 

8.  Schwefelsaures  Zink  fanden  Plücker  und  Beer  diamagnetisoh  und 
positiv.  Die  Axen  wurden  nach  Art  der  ersten  Nummer  in  obiger  Tabelle  polar 
gestellt,  so  dass  X  >  x  >  «,  also  die  Mittellinie  des  optisch  negativen  und 
magnetisch  positiven  Krystallcs  am  meisten  angezogen  wurde.  Dieselbe  Einstellung 
bemerkten  auch  Knoblauch  und  Tyndall,  als  sie-  einen  Kry stall  in  der  Richtung 
der  Säulenaxe  aufhingen. 

9.  Schwefelsaures  Magnesium  stellte  sich  nach  «  und  x  aufgehängt 
mit  X  axial,  aber  nach  X  aufgehängt,  konnten  Plücker  und  Beer  keine  Axcn- 
wirkung  nachweisen.    Sonach  fiele  die  magnetische  Axe  in  die  längere  Diagonale 
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der  Säulenbasis.    Knoblauch  und  Tyndall  fanden  dasselbe  Verhalten  wie  beim 
schwefelsauren  Zink. 

40.  Chromsaures  Magnesium  zeigte,  von  Plaguer  und  Beer  geprüft, 
keine  magnetische  Axenwirkung. 

it.  Pinit,  ebenfalls  dem  rhombischen  System  angehörig,  und  unvollkommen 
spaltbar  parallel  zur  Basis  der  Säule,  war  Plicker  in  einem  undurchsichtigen 
bräunlichen  Exemplar  zugänglich,  entzog  sich  aber  weiterer  Untersuchung,  indem 
er,  gleich  einem  kleinen  Saphirkrystall  und  einer  Turmalinplatte ,  sich  polar 
magnetisch  erwies. 

4.2.  Brookit,  der  in  einer  rhombischen  Säule  von  99°  50'  Flächenwinkel 
krystallisirt,  und  welcher  parallel  zur  Ebene  der  xu  spaltbar  ist,  zeigte  Farapay 
keine  Axenwirkung  (254 'S).    Ebensowenig  war  das  der  Fall  bei 

13.  Schwefelkupfer,  welches  als  Kupferglanz  meist  in  tafelartigen  dicken 
rhombischen  Krystallcn  vorkommt,  mit  einem  Flächenwinkel  von  119°  35',  und 
parallel  zu  den  Prisineiillächen  unvollkommen  spaltbar  ist. 

4  4.  Dichroit  krystallisirt  wie  Pinit  (lt.),  nur  ist  er  parallel  der  Ebene 
der  xa  ziemlich  vollkommen  und  parallel  zu  den  Säulenilächen  spurenweise 
spaltbar.  Knoblauch  und  Tyndall  Hessen  einen  daraus  geschnittenen  Würfel 
mit  der  Mittellinie  der  optischen  Axen  im  Magnetfeld  horizontal  schwingen ,  und 
fanden,  dass  sich  dieselbe  von  Pol  zu  Pol  richtete.  In  optischer'  Beziehung  ist 
der  Dichroit  negativ. 

13.  Schwer  spat  h.  Die  Flächen  der  rhombischen  Säule  sind  durch  den 
Winkel  101°  40'  bestimmt.  Er  ist  parallel  zur  Basis  vollkommen,  parallel  zu  den 
Prismcnflächen  etwas  weniger,  und  parallel  zur  Fläche  der  xa  spurenweise 
spaltbar.  Die  beiden  optischen  Axen  liegen  in  der  Ebene  der  Xu  und  ihre 
Mittellinie  ist  «.  Der  Schwerspath  ist  optisch  positiv.  In  der  Form,  in  welcher 
ihn  die  erstgenannten  Spaltungsrichtungcn  darstellen,  wurde  er  von  Knoblauch 
und  Tyndall  untersucht  mittelst  verschiedener  Aufhängungen  im  Magnetfelde. 
Er  bewies  sich  diamagnetisch  und  stellte  sich 

aufgehangen  nach  X  x  a 
axial  mit  a    X  X 

äquatorial  mit         x    u  x. 

Da  sie  aber  keine  directen  Versuche  darüber  anstellten,  ob  sich  die  Axen  vor- 
zugsweise äquatorial  oder  axial  einstellen,  so  bleibt  es  unentschieden,  ob  der 
Schwerspath  magnetisch  negativ  oder  positiv  sei,  und  ob  sonach 

wenn  er  positiv  X  >  u  >  x 

wenn  er  aber  negativ    x  >>  u  >  X 

sei.    Sic  entschieden  sich  für  die    letztere  Alternative,  freilieh  aus  dem  unzu- 
reichenden Grunde:  weil  der  Schwerspath  an  sich  diamagnetisch  sei,  komme  es* 
nur  darauf  an,  ob  eine  Axe  stärker  oder  schwächer  von  den  Polen  ziirückgestossen 
werde. 

4  6.  Colestid  verhält  sich  in  Bezug  auf  Krystallgestalt  und  Spaltharkcit  ganz 
wie  der  Schwerspath,  nur  wird  der  etwas  grössere  Flächenwinkel  von  4  0i°0' 
angegeben.  Nach  Knoblauch  und  Tyndall  verhält  er  sich  auch  in  optischer  und 
magnetischer  Beziehung  dem  Schwerspath  gleich. 

4  7.  Kalisalpeter  verhält  sich  in  krystallographischer  Beziehung  ähnlich  dem 
Arragonit,  nur  dass  in  den  gewöhnlichen  Fällen  noch  die  Oktaederflächen  o  der 
Fiy.  555  hinzukommen.    Die  Säulenflächcn  S  schliesscn  Winkel  von  4 19°  2  4'  ein, 
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und  B  Ist  sonach  parallel  zur  Ebene  der  xo.  Dieser  Ebene,  so  wie 
den  Säulenflächen  S  parallel  ist  der  Salpeter  unvollkommen  spaltbar. 
Uebcr  sein  jnagnetisches  Verhalten  findet  sich  bei  Knoblauch  und 
Tyndall  nur  die  Angabe  vor,  dass  sich  seine  Säulenaxe  u  (welche 
gleichzeitig  die  Mittellinie  der  optischen  Axe  des  negativen  Krystalls 
ist)  gegen  den  Diamagnetismus  der  Gestalt  äquatorial  stelle. 

V.  Kry stalle,  die  zum  klinorho mbischen  System  gehö reu. 
Als  Kernform  nimmt  mau  ein  rhombisches  Oktaeder  oder  ein  rhom- 
bisches Prisma  an,  deren  nicht  in  die  rhombische  Basis  fallende  Axe 
u  gegen  diese  eine  gewisse  Neigung  hat,  und  entweder  gegen  die 
kürzere  Diagonale  x  oder  gegen  die  längere  l  der  Basis  gerichtet 
ist.  Die  Ebene  der  Axe  und  derjenigen  Diagonale,  mit  welcher  sie 
den  kleinsten  Winkel  bildet,  ist  die  symmetrische  Ebene  und  eine  Normale  zu 
derselben  die  0  rtho diagonale.  Die  optischen  Axcn  dieser  Krystalle  liegen  nun 
entweder  in  der  symmetrischen  Ebene  (sodass  die  Orthodiagonale  die  Axe  der 
mittlem  Dichtigkeit  ist,  und  die  Axcn  der  grossten  und  kleinsten  Dichtigkeit  iu 
der  symmetrischen  Ebene  liegen),  oder  sie  liegen  in  einer  auf  der  symmetrischen 
senkrechten  Ebene  (sodass  die  Axe  der  mittleren  Dichtigkeit  in  die  symmetrische 
Ebene  fällt).  Hiernach  sind  somit  zwei  Gruppen  zu  unterscheiden.  Während  bei 
den  Krystallen  des  vorigen  Systcmes  die  Mittellinien  für  die  optischen  Axen  aller 
Farben  zusammenfielen,  haben  hier  dieselben  eine  verschiedene  Richtung  gegen- 
einander, so  jedoch,  dass  alle  sich  unter  die  obigen  beiden  Kategorien  zusammen- 
fassen lassen. 

a.   Krystalle,  deren  optische  Axen  in  der  symmetrischen  Ebene  liegen. 

t.  Schwefelsaures  Eisenoxydul.  Die  einfachste  der  vielen  vorkommenden 
Gest-alten  ist  die  der  Fig.  .336*,  der  Winkel  der  Säulenflächen  S  beträgt  je  nach 

den  verschiedenen  Beobachtern  07°  24'  bis  97°  40'. 
Die  symmetrische  Ebene  defg  geht  durch  die  spitzen 
Winkel  der  Basis  C,  und  die  Neigung  edg  der  Axe 
gegen  letztere  beträgt  70°  40'.  Der  Eisenvitriol  ist 
vollkommen  spaltbar  parallel  zur  Basis  C  und  unvoll- 
kommen zu  den  Flächen  S. 

Faraday  hing  Krystalle  nach  u  auf  und  fand,  dass  sie 
sich  dann   mit  l   schwach  axial  stellten.    Wurden  sie 
jedoch  senkrecht  zu  «  aufgehangen,  so  stellten  sie  sich 
mit  der  MagnckrysUillaxe,  welche  Faraday  als  auf  der 
HauptspalttmgsrU htung  senkrecht  stehend  erachtete,  so 
kräftig  von  Pol  zu  Pol ,  dass  sogar  eine  dreimal  grössere 
Querdimension  dieses  paramagnetischen  Körpers  durch  die 
Krystallkraft  überwunden   wurde   (2546).     Später  beobachtete  er  jedoch  einige 
^Unregelmässigkeiten  im  Einstellungsvcrmögen,   die  er  herleitete  von   einem  Con- 
flict  der  Krystallpolarität  mit  der  gewöhnlichen  Magnetkraft. 

Aeltere  Versuche  Plücker's  13  hatten  zu  keinem  Ergebniss  geführt.  In  Ge- 
meinschaft mit. Beer  wurde  der  Eisenvitriol  in  der  herkömmlichen  Weise  einer 
abermaligen  Prüfung  unterworfen.  Es  zeigte  sich,  dass  nicht  die  Normale  zur 
Hauptspaltungsrichtung,  sondern  die  nur  wenig  davon  abweichende,  auf  optischem 
Wege  ermittelte  Axe  der  kleinsten  Dichtigkeit  (grossten  Elasticität)  sich,  wenn  sie 
horizontal  schwingend  aufgehangen  wird,  von  Pol  zu  Pol  stellt.  Diese  Axe 
fanden  sie  aber  folgendermassen:  Die  optischen  Axen  der  Ringsysteme  Cat  und 
Ca?  stehen  nämlich  im  Eisenvitriol  rechtwiuklich  aufeinander,  und  da  sie  in  der 
symmetrischen  Ebene  liegen,  befinden  sich  auch  in  dieser  die  Axcn  der  grossten 
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und  kleinsten  Dichtigkeit,  die  ebenfalls  rechtwinkJich  zu  einander  stehen.  Letztere 
können  jedoch,  da  hier  beide  mit  den  Axcn  der  Ringsysteme  Winkel  von  45°  bilden, 
nicht  unmittelbar  von  einander  unterschieden  werden.  Durch  Vergleichung  einer 
zu  einem  der  Ringsystenie  senkrechten  Eisenvitriolplattc  mit  einer  Salpctcrplatte, 
unter  Anwendung  des  Folarisationsapparatcs  und  einer  unter  beiden  gedrehten 
Gypsplatte  zeigte  sich  aber,  dass  die  der  Normalen  zur  Hauptspaltungsfläche  zu- 
nächst liegende  Axe,  also  Ch  die  Axe  der  geringsten  Dichtigkeit  (grössten 
Elasticität)  ist.  Diese  ist  gegen  die  Hauptspaltungsfläche  um  etwa  75°  geneigt, 
also  um  ebensoviel»,  jedoch  nach  der  andern  Seite,  wie  die  krystallographische 
Axe  a. 

Wurde  nun  eine  parallel  zu  C  geschliffene  Platte  an  ihrer  Peripherie  im 
Magnetfeld  so  aufgehangen,  dass  die  symmetrische  Ebene  vertical  war,  so  stellte 
sich  die  Normale  zur  Platte  von  Pol  zu  Pol.  Wurde  aber  die  Aufhängestelle  um 
90°  verändert,  so  dass  die  symmetrische  Ebene  horizontal  zu  liegen  kam,  dann 
wich  die  Normale  zur  Platte  um  etwa  15°  von  der  polaren  Richtung  ab,  in 
Uebereinstimmung  damit,  dass  die  Linie  Ch  stets  die  polare  Lage  annahm.  Sonach 
ist  die  Axe  der  geringsten  Dichtigkeit  (grössten  Elasticität)  die 
magnetische  Axe  des  Eisenvitriols,  und  diese  wird  angezogen. 

2.  Bernsteinsäure  wird  von  Rammklsberg  dem  rhombischen  System  zu- 
gezählt. Plücker  und  Beer  bezeichnen  sie  nach  dem  optischen  Verhalten  als 
klinorhombisch ,  jedoch  dem  rhombischen  System  sehr  nahe  kommend.  Die 
Prisinenflächen  neigen  sich  unter  ü8°  (nach  Rammelsberg  59°  i2')  gegeneinander. 
Die  Krystalle  sind  parallel  zu  x  vollkommen  spaltbar.  Das  optische  Verhalten  . 
konnte  nicht  vollständig  untersucht  werden,  wegen  zu  geringer  Dicke  der  tafel- 
förmigen Krystalle.  Die  beiden  optischen  Axen  sollen  nach  Brewster  senkrecht 
aufeinander  stehen,  und  da  die  eine  derselben  senkrecht  auf  der  Tafel  stand, 
musste  die  andere  in  deren  Ebene  fallen,  es  mussten  also  die  beiden  Axcn  # 
grösster  und  'geringster  Dichtigkeit  gegen  die  Platten  um  45°  geneigt  sein. 
Beide  wurden  in  ähnlicher  Weise  wie  beim  Eisenvitriol  von  einander  unterschieden. 
Ebenso  wurde  erkannt,  dass  die  symmetrische  Ebene  durch  x  geht.  Die  Krystalle 
verhielten  sich  stark  diainagnctisch.  Bei  einer  Aufhängung  nach  «  stellte  sich  x, 
also  auch  die  Ebene  der  optischen  Axen  äquatorial ,  ebenso  a  bei  einer  Aufhängung 
nach  x.  Wurde  jedoch  nach  X  aufgehangen,  so  stellte  sich  die  Ebene  der  Platte 
um  etwa  45°  schief  gegen  beide  Kardinalrichtungen,  und  zwar  so,  dass  die  Axe 
der  kleinsten  Dichtigkeit  (grössten  Elasticität)  äquatorial  lag.  Wurde  die  Platte 
zwischen  x  und  X  aufgehangen ,  so  war  ihr  Winkel  gegen  die  äquatoriale  Richtung 
kleiner  als  45°,  und  somit  wurde  geschlossen,  dass  die  magnetische  Axe  der 
Bernsteinsäure  mit  der  Axe  der  kleinsten  Dichtigkeit  (grössten  Elasti- 
cität) zusammenfällt  und  abgestossen  wird. 

3.  Ka liumeiseneyanid.  Die  krystallographische  Natur  desselben  ist  streitig. 
Schabvs  zählt  es  zum  rhombischen ,  Kopp  und  Rammelsberg  zum  klinorhombischcn 
System.  Die  Prismenflächen  schlicssen  103°  56'  und  76°  4'  ein,  und  im  letzteren 
Falle  würde  die  Säulenaxe  mit  der  Basis  einen  Winkel  von  72°  27'  bilden.  Für 
die  erstere  Ansicht  spricht,  dass  Plücker  und  Beer  das  optische  Verhalten  ganz 
wie  das  der  rhombischen  Krystalle  fanden.  Die  optischen  Axen  bilden  einen 
Winkel  von  19°  24',  die  Mittellinie  für  aUe  Farben  ist  dieselbe  und  fällt  mit  der 
Säulenaxe  o  zusammen.  Ihre  Ebene  Ist  die  der  aX,  welche  sonach  auch  die 
symmetrische  Ebene  bei  letzterer  Annahme  wäre.  Die  Krystalle  sind  optisch 
positiv.  —  Die  starke  Axenwirkung  dos  rothen  Blutlaugensalzcs  hatte  früher  seine 
entschieden  magnetische  Natur  (vergl.  §.  42,  N.  I,  S.  555)  verkennen  lassen. 
Eine  längliche  Säule  richtet  sich  nämlich  bei  jeder  Aufhängung  senkrecht  zu  o 
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stets  mit  «  äquatorial«  jedoch,  mit  verschiedenen  Kräften.  Diese  verhielten  sieh 
durch  die  Schwingungszahlcii  gemessen,  hei  einer  Aufhängung  nach  X  und  nach  x 
wie  \  :  \,\\.  Wird  die  Säule  dagegen  nach  u  aufgehangen,  so  richtet  sie  sich 
mit  X  äquatorial.  Eine  schief  gegen  die  Axe  geschnittene  Säule  ,  an  verschiedenen 
Stellender  Peripherie  aufgehangen ,  zeigt,  dass  die  Krystallc  negativ  sind,  also  der 
zweiten  Kategorie  in  der  Tabelle  auf  Seite  620  zuzuzählen  sind.  Bei  der  Annahme 
"von  blos  2  magnetischen  Axen  müsste  sonach  mit  Pli  i:ker  und  Beer  geschlossen 
werden,  dass  „beide  magnetische  Axen  die  Säulenaxe  zur  Mittellinie  haben  und 
in  einer  Ebene  liegen,  die  auf  der  symmetrischen  Ebene  senkrecht  steht,  und 
demnach  durch  die  stumpfen  Kanten  der  Säule  geht".  Biese  Ebene  wird  nätnlicb. 
wenn  sie  vertical  schwingen  kann,  stärker  abgestossen,  als  wenn  sie  horizontal 
schwingt,  da  sich  im  ersten  Kalle  die  Wirkungen  beider  magnetischer  Axen  addiren. 
im  letzten  theilweise  subtrahiren.  Wäre  aber  jene  Annahme  zutreffend,  dann  müsste 
bei  einer  Aufhängung  nach  «  die  Ebene  der  beiden  magnetischen  Axen ,  w  eiche 
ja  keine  andere  ist  als  die  Ebene  der  «x,  und  mit  ihr  auch  x  äquatorial  gerichtet 
werden.  Es  müsste  sonach  das  Schema  für  das  Kaliumcisencyanid  dasselbe  sein, 
wie  das  Tür  den  Arragonit,  mit  dem  es  überhaupt  viele  Aehnlichkeit  hat.  nämlich 
das  von  N.  I  in  der  obigen  Tabelle.    Das  ist  aber  nicht  der  Fall. 

4.    Biopsid,   Augit.     Behufs  leichterer  Orientirung  in  den  von  Plücker 
und    Beer    untersuchten    Krystallen    diene   die    Fig.  5,17.     Es    stellt    defg  die 

symmetrische  Ebene  des  schiefen  rhombischen 
Prismas  der  Kernform  für  Biopsid  dar,  deren 
Säulenflächen  einen  Winkel  von  92°  54'  ein- 
schliessen,  deren  lange  Diagonale  X  die  Linie 
dg  ist,  und  deren  Axe  gegen  die  Basis  um 
einen  Winkel  edg  _  "7  4°  I'  geneigt  ist.  Bei 
allen  untersuchten  Individuen,  waren  die  Kanten 
durch  Flächen  r  und  r'  ersetzt,  welche  die 
Flächen  der  Kernform  verschwinden  Hessen  und 
die  den  Hauptschniltcn  an  nnd  nX  parallel 
lagen.  Von  diesen  herrschten  jedoch  die  Flächen 
r  gegen  die  r'  vor,  so  dass  ein  schiefes  recht- 
winkliches  Prisma  entstanden  war,  wie  das  der 
Figur.  Die  Krystallc  waren  Zwillinge,  deren 
gemeinschaftliche  Fläche  «x  parallel  ist,  und 
die  durch  uvir  angedeutet  wird.  Auf  krystallographischem  und  auf  optischem 
Wege  wurde  ermittelt,  dass  beide  Theilc  so  gegeneinander  liegen,  als  ob  ein  ein- 
facher Krystall  in  ui  w  durchgeschnitten  sei  \ind  eine  der  dadurch  erhaltenen  Hälften 
in  der  auf  die  Trennungsebene  senkrechten  Axe  um  180°  gedreht  worden  wäre. 
Der  Diopsid  ist  mehr  oder  weniger  vollkommen  spaltbar  parallel  zu  den  Prismen 
flächen  der  Kernform,  und  in  geringcrem  Grade  parallel  zu  der  Ebene  ttX  und  uy. 
Wrird  eines  der  Individuen  von  einem  Zwilling  fortgenommen,  so  zeigt  sich  im 
andern  ein  Hingsystem  durch  die  Flächen  r  und  das  andere  durch  Flächen,  die 
senkrecht  gegen  die  krystallographische  Ilauptaxc  angeschliffen  wurden.  Die 
beiden  optischen  Axen  Ca,  und  Ca,  liegen  in  der  symmetrischen  Ebene  und 
macheu  einen  Winkel  a,  Ca,  =  58° 80/  mit  einauder,  und  mit  einer  Normalen  Cn 
zur  Ebene  r  die  Winkel  a,  Cn  =:*2«'°3V:  und  ä,  Cn  =  80°  34'.  Der  Diopsid  ist 
optisch  positiv,  also  ist  die  Mittellinie  Ch  die  Axe  der  grössteu  Dichtigkeit  (kleinste 
Elasticität  ),  und  diese  bildet  mit  der  Normale  Cn  den  Winkel  h  Cn  —  .i  I »  6'. 

Die  untersuchten  Krystalle  verhielten  sich  paramagnetisch.    Ein  von  seinem 
Zwilling  befreiter  einfacher  Krystall  verhielt  sich  in  magnetischer  Beziehung  negativ 


Flg.  .157. 


Digitized  by  Google 


ma(,m;krystai.lkrakt. 


«27 


Bei  einer  Aufhängung  nach  der  langen  Diagonale  X  stellte  sich  die,  sonach  ver- 
ticalc,  symmetrische  Ebene  äquatorial.  Sie  stellte  sich  ebenfalls  äquatorial,  wenn 
der  Krystall  nach  u  aufgehangen  wurde.  Wurde  aber  der  Krystnll  nach  x  auf- 
gehangen, so  dass  die  symmetrische  Ebene  mit  der  horizontalen  Schwingungs- 
ebene zusammenfiel  und  r  vertical  stand ,  so  nahm  er  eine  schiefe  Stellung  an. 
Das  Perpendikel  nl  nahm  dann  gegen  die  äquatoriale  Richtung  einen  Winkel  von 
46°  bis  47  u  ein,  und  zwar  nach  dem  einen  oder  nach  dem  andern  Pole  hin,  je 
nachdem  der  Krystall  an  dem  Vordercndc  oder  an  dem  Hinterende  von  x  auf- 
gehangen wurde.  Die  Stellung  war  immer  derart,  dass  Ch,  die  Axc  der  ge- 
ringsten Dichtigkeit  nahezu  die  Richtung  von  Pol  zu  Pol  einnahm,  also  die  Axe 
der  grössten  Dichtigkeit  sich  nahezu  äquatorial  orientirte. 

Wie  der  Diopsid  verhielt  sich  auch  der  krystaliogiaphisch  gleichwertige 
Augit,  nur  dass  sich  der  letztere  noch  stärker  paramagnetisch  zeigte.  Es  wurde 
schon  früher  14  auf  die  permanente  Polarität  aufmerksam  gemacht,  welche  der  Augit 
zwischen  kräftigen  Magnetpolen  annimmt,  so.  dass  er  in  jeder  Lage  verharrt,  wenn 
er  nur  eine  Weile  in  derselben  festgehalten  wird ,  und  dann  fern  von  dem  Magnete 
sich  schon  infolge  des  Erdmagnetismus  einstellt.  Wegen  dieses  Unistandes  ist 
es  nöthig,  bei  Versuchen  über  dessen  Kry  Stallpolarität  besondere  Vorsicht 
anzuwenden. 

Der  Diopsid  wurde  von  Pl Icker  4  zuerst  als  optisch  positiv  bezeichnet,  dann  11 
unter  die  negativen  Krystallc  gezählt,  endlich  wurde  aber  seine  positive  Natur  von 
ihm  in  Gemeinschaft  mit  Beer  7  erkannt,  und  es  wurden  die  aus  dem  Zwillings- 
vorkommen hergeleiteten  Gründe  des  Anscheins  vom  Gegentheil  nachgewiesen. 
In  Wahrheit  hielten  ihn  Dove  10 ,  sowie  Knoblauch  und  Tyndall  8  für  negativ. 
Letztere  fanden  durch  Untersuchung  eines  Würfels  aus  Diopsid  in  Uebereinstitmnung 
mit  Obigem,  dass  seine  optischen  Axen  sich  von  den  Magnetpolen  entfernten. 

5.  Essigsaures  Kupfer.  Der  spitze  Winkel  zwischen  den  Säulenilächen 
beträgt  72°  (nach  Rrooke  und  Bernhardi),  der  Neigungswinkel  der  Axe  gegen 
die  Basis  63°  (nach  Rammelsrerc  62°  37'),  die  Krystallc  sind  spaltbar  parallel 
zur  Basis  und  parallel  zu  den  Prismcnllächen  (Rammelsderg),  und  ihre  symmetrische 
Ebene  ist  die  Ebene  der  Xu.  —  In  optischer  Beziehung  ist  zunächst  die  Dichro- 
masie  bemerkenswerth.  Die  optischen  Axen  bilden  einen  Winkel  von  etwa  tö° 
und  ihre  Mittellinie  steht  nahezu  auf  der  Basis  senkrecht.  Es  ist  optisch  positiv. 
Im  Magnetfelde  zeigt  es  sich  stark  paramagnetisch,  und  magnetisch  negativ. 
Nach  u  und  x  aufgehängt,  stellte  sich  X  und,  nach  X  aufgehängt,  stellte  sich  x 
äquatorial,  es  ist  also  X  >■  x  >  u. 

6.  Essigsaures  Blei.  Der  spitze  Winkel  zwischen  den  Säulenflächen  be- 
trägt 52°,  der  Neigungswinkel  der  Axe  gegen  die  Basis  70°  2«'  (nach  Kopp,  70° 
4  2'  nach»  Rammelsberg  ).  Die  Krystallc  sind  spaltbar  parallel  zur  Ebene  der 
xu*  und  parallel  zur  Basis,  und  ihre  symmetrische  Ebene  geht  durch  X  und  «.  — 
Das  essigsaure  Blei  fanden  Plücker  und  Beer  optisch  positiv  (gegen  Merscheids 
Angabe).  Die  optischen  Axen  stehen  nahezu  senkrecht  auf  den  Spaltungsflächen 
und  bilden  einen  Winkel  =-.70°  23'.  Die  Mittellinie  der  Axen  ist  für  alle  Farben 
nahezu  dieselbe,  ähnlich  wie  heim  rhombischen  System.  —  Im  Magnetfelde  ver- 
hielt sich  das  essigsaure  Blei  diamagnetisch ,  und  negativ ,  indem  eine  schief  gegen 
die  symmetrische  Ebene  geschnittene  Säule  mit  ihrer  Axe  horizontal  aufgehangen 
und  um  dieselbe  im  Aufhängclagcr  gedreht,  durch  die  äquatoriale  Lage  hindurch- 
ging. Wurde  ein  Krystall  von  geeigneter  Gestalt  nach  der  Richtung  von  x  auf- 
gehangen, wobei  also  die  symmetrische  Ehene  horizontal  war,  so  stellte  sich  die 
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Halbiriingsebenc  der  stumpfen  Winkel  zwischen  Basis  und  stumpfer  Säulenkante  r, 
in  welche  die  Axc  der  grössten  Dichtigkeit  (kleinsten  Elasticität)  lallt,  entschieden 
von  Pol  zu  Pol ,  also  die  Axe  der  geringsten  Dichtigkeit  äquatorial.  Bei  einer 
Aufhängung  nach  ?,  so  dass  die  Basis  der  Grundform  vertical  war,  stellte  sich 
der  Krystall  in  grosserer  Entfernung  von  den  Polspitzen  mit  der  symmetrischen 
Ebene,  also  auch  mit  «  äquatorial.  Bei  einer  Aufhängung  nach  a  endlich  stellte 
sich  X  äquatorial,  doch  nur  mit  sehr  geringer  Kraft. 

L.  Krystalle,  deren  optische  Axeu  in  einer  Ebene  liegen,  die  auf  der 
symmetrischen  Ebene  senkrecht  steht. 

1.  Untersch wefligsaures  Natrium.  Der  spitze  Winkel  zwischen  den 
Säulenflächen  beträgt  35°  36'  (37°  3C'  nach  Rammelsr  krg),  der  Neigungswinkel 
der  Axe  gegen  die  Basis  76°  2'.  Ueber  die  Spaltbarkeit  fehlen  die  Nachweise. 
Die  symmetrische  Ebene  geht  durch  die  x«,  und  ihr  parallel  finden  sich  Ebenen 
vor,  welche  die  scharfen  Kanten  abstumpfen.  —  Die  Krystalle  sind  optisch  positiv. 
Die  Mittellinie  ihrer  optischen  Axen  steht  senkrecht  auf  der  symmetrischen  Ebene, 
und  diese  bilden  für  alle  Farben  einen  Winkel  von  nahe  80°.  Die  Ebene  der- 
selben bildet  mit  der  Basis  des  Krystalles  einen  Winkel  von  3  t  °.  —  Das  unter- 
schwefligsaure  Natrium  ist  stark  diamagnetisch.  Eine  senkrecht  gegen  die  symme- 
trische Ebene  und  schief  gegen  die  Axe  geschliffene  Platte,  au  verschiedenen 
Stellen  ihrer  Peripherie  im  Magnetfeld  aufgehangen,  zeigte,  dass  die  Krystalle 
magnetisch  positiv  seien.  Die  Krystalle ,  in  schicklicher  Form  aufgehangen  nach  «, 
stellten  sich  mit  x,  nach  x  mit  «,  und  nach  X  ebenfalls  mit  u  axial.  Sonach  ist 
«  x  >  A ,  es  wird  also  von  allen  Richtungen  «  am  stärksten  von  den  Magnet- 
polen angezogen.  Bei  der  Annahme  von  zwei  magnetischen  Axen,  würden  die- 
selben in  der  symmetrischen  Ebene  liegen,  angezogen  werden  und  die  Säuleuaxe 
als  Mittellinie  h.iben. 

2.  Borax.    In  Fiy.  558  stelle  defg  die  symmetrische  Ebene  der  Krystalle 

dar,  welche  durch  die  Ebene  der  X  =  dg  und  a  —  dt 
geht.  Der  Winkel  nX  /.wischen  Axc  und  Basis  beträgt 
73°*ii'  und  die  Winkel  zwischen  den  Säulenflächen 
betragen  87°  und  dessen  Complemcnt.  Die  symmetrische 
Ebene  ist  die  der  vollkommuercn  Spaltbarkeit,  nach  den 
Prismenflächen  ist  das  Salz  weniger  vollkommen  spalt- 
bar. —  In  optischer  Hinsicht  ist  der  Borax  von  Plückkb 
und  Beer,  sowie  vdn  Knoblauch  und  Tyndall  gegen 
frühere  Angaben  negativ  befunden  worden.  Die  Mittel- 
linie seiner  opüscheir»Axen  steht  auf  der  Ebene  der  voll- 
kommuercn Spaltbarkeit  defg  senkrecht,  ist  a<so  die  Axe  der  geringsten  Dichtig- 
keit (grössten  Elasticität).  Die  Ebene  der  optischen  Axen  dl  macht  mit  der 
Basis  einen  Winkel  Idg  etwa  =  1 8 °, r>  (einen  kleinem  für  rothe,  einen  grössern 
für  violette  Strahlen)  und  sonach  mit  der  Säuleuaxe  einen  Winkel  Ide  etwa  =  55°. 
sodass  also  dl  die  Axe  der  grössten  Dichtigkeit  (kleinsten  Elasticität)  und  die 
dazu  Senkrechte  Im  die  Axc  der  mittlem  Dichtigkeit  ist.  —  Borax  ist  diamagnetisch. 
Eine  Platte,  parallel  zu  defg  horizontal  aufgehangen,  stellte  sich  mit  dl,  und  nach 
Im  aufgehangen  ebenfalls  mit  dl,  also  mit  der  Axe  der  grössten  Dichtigkeit  gegen 
den  Dianuiguetismus  der  Form  axial.  Wurde  sie  aber  nach  (//  aufgehangen, 
oder  wurde  eine  auf  defg  senkrechte  Säule  nach  dl  aufgehangen,  und  bei 
beständiger  Verkürzung  geprüft,  bis  sie  endlich  der  vorigen  Platte  gleich  ge- 
worden war,  so  ergab  sich  nach  der  Richtung  der  mittlem  Dichtigkeit  Im  gar 
keine  Axenwirkung.  Hieraus,  sowie  aus  Aufhängungen  einer  schief  gegen  die 
'  Axen  geschnittenen  Platte  zeigte  sich,  dass  Borax  in  magnetischer  Hinsicht  positiv 
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ist,  und  d»ss  die  Richtung  der  grössten  Dichtigkeit  (kleinsten  Elasticität )  vorzugs- 
weise sich  polar  stellt. 

Knoblauch  und  Tyndall,  welche  den  Unterschied  zwischen  magnetisch 
positiven  und  negativen  Krystallcn  nicht  festhielten ,  leiteten  dasselbe  Versuchs- 
ergebniss  davon  her,  dass  sich  die  Mittellinie  der  optischen  Axeu  äquatorial  stelle. 

3.  Essigsaures  Natrium.  Der  spitze  Kantenwiukcl  der  Säule  beträgt 
84°,5,  der  Neigungswinkel  der  Axc  gegen  die  Basis  68°  16'^  edy  der  buj.  338. 
Die  symmetrische  Ebene  defy  ist  die  Ebene  der  Xu.  Die  Spaltungsrichtungen 
sind  den  Prismenflächen  und  der  Basis  parallel.  —  Die  Krystallc  sind  optisch 
negativ.  Eine  verschiedene  Lage  der  optischen  Axen  für  verschiedene  Farben 
wurde  nicht  beobachtet.  Ihre  Ebene  macht  mit  der  Basis  einen  Winkel  Idy 
—  H  °  9'  und  mit  der  Axc  einen  Winkel  Ide  =  57°  7'  und  untereinander  schliessen 
die  optischen  Axen  einen  Winkel  von  62*>50'  ein.  Die  Mittellinie  zwischen  den- 
selben, also  die  Axc  der  geringsten  Dichtigkeit  (grössten  Elasticität)  fällt  in  die 
symmetrische  Ebene,  ist  also  dl.  —  Das  Salz  ist  stark  diamaguetisch.  Aufgehangen 
nach  tt,  stellte  sich  die  symmetrische  Ebene  äquatorial.  Dasselbe  geschah,  wenn 
die  Aufhängung  senkrecht  zu  «  geschah  und  die  symmetrische  Ebene  dabei  ver- 
tical  war.  War  aber,  bei  einer  Aufhängung  nach  x  die  symmetrische  Ebene 
horizontal,  so  stellte  sich  dl,  die  Axe  der  geringsten  Dichtigkeit,  äquatorial.  Somit 
ist  das  essigsaure  Natrium  in  magnetischer  Hinsicht  negativ,  und  die  Axe  der 
geringsten  Dichtigkeit  (grössten  Elasticität)  wird  vorzugsweise  von  den  Magnet- 
polen zurückgestossen. 

V.  Krystallc,  die  zum  triklinischen  System  gehören.  Das  Nach- 
folgende mag  auf  eine  rhombische  Saide  als  Kcruform  bezogen  werden,  deren  Axe 
schief  gegen  die  rhombische  Basis  steht,  und  zwar  so,  dass  keine  der  beiden 
durch  die  Axe  und  die  Diagonalen  der  Basis  gelegten  Ebenen  mit  der  Basis  einen 
rechten  Winkel  machen.  In  optischer  Beziehung  fehlen  alle  bei  den  frühem 
Systemen  aufgefundenen  Verhältnisse  zur  Kry stallform,  namentlich  ändert  sich  für 
verschiedene  Farben  Im  Allgemeinen  sowohl  die  Ebene,  als  auch  die  Mittellinie  der 
optischen  Axen.  Plücker  und  Bkkr  beziehen  das  magnetische  Verhalten  der  aus 
diesem  System  untersuchten  Krystallc  auf  die  mit  optischen  Hülfsmitteln  ausfindig 
gemachten  Dichtigkcitsaxen. 

i.  Cyanit.  Ungeachtet  abweichender  Angaben,  sind  die  Winkel  der  wesent- 
lichsten Flächen  S,  Sl  und  C  in  Fig.  339  bestimmt  worden  zu: 

S  :  S,  =  406°  15' 
S  :  C  —  100°  50' 
$t:  C  =  93°  15' 
Parallel  zur  Fläche  S  ist  der  Gyanit  vollkommen  spaltbar,  minder 
vollkommen  parallel  zu  S,  und  unvollkommen  parallel  zu  C.  — 
Auf  einein  ziemlich  umständlichen  optischen  Wege  wurde  nach- 
gewiesen, dass  die  Ebene  der  grössten  Spaltbarkcit  S  ein 
Hauptschnitt  der  Dichtigkeit  sei,  und  dass  eine  der  in  dem- 
selben liegenden  Axen  Sx  die  Kante  mn  unter  einem  Winkel 
von  35°  in  der  angegebenen  Lage  schneidet,  wenn  m  die 
stumpfe  Ecke  der  Kernform  ist,  während  die  Axc  Sg  auf  Sx 
senkrecht  steht.  Unter  Zugrundlcgung  der  Angabe  Brewster's,  dass  Gyanit  optisch 
positiv  sei,  würde  dann  die  auf  Sx  und  Sy  senkrechte  Axc  die  Axc  der  grössten 
Dichtigkeit  (geringsten  Elasticität)  sein.  Ueber  das  Verhältniss  der  beiden  andern 
Axen  Sx  und  Sg  lässt  sich  jedoch  aus  der  Originalabhandlung  mit  Sicherheit  nichts 
entnehmen. 

Bezüglich   des  magnetischen   Verhaltens   boten  die   Krystallc    ebenfalls  der 


Fig.  33». 
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Untersuchung  viele  Schwierigkeiten  dar.  Zunächst  musstc  ein  gelber  eisenhaltiger 
Anflug  durch  Salzsäure  beseitigt  werden.  Aber  auch  dann  noch  zeigten  sich 
manche  Individuen  paratnagnctisch ,  andere  diamagnetisch ,  und  wieder  andere 
waren  theilweise  paramagnetisch  und  zum  andern  Theil  dinmaguetisch.  Ucberdem 
erwiesen  sie  sich  meist  als  Zwillings-,  ja  sogar  Drillingsbildungcn  von  verschiedener 
Zusammensetzung.  Zur  Untersuchung  wurde,  in  Ermanglung  eines  einfachen  dia- 
raagnetischen ,  ein  einfacher  paramagnetischcr,  säulenförmiger  Kry stall  von  gleich- 
massiger  bläulicher  Farbe  »mm  lang,  i,n,n  breit  parallel  zu  S, ,  und  2,/4rain  dick 
ausgewählt.  Derselbe  stellte  sich  bei  einer  Aufhängung  mit  horizontaler  Axe  im 
Allgemeinen  schief,  und  ging,  wenn  er  um  die  Axe  in  seinem  Lager  gedreht  wurde, 
durch  die  polare  Linie,  sodass  der  Cyanit  magnetisch  positiv  ist.  Wegen  der 
schon  oben  erwähnten  fehlenden  Daten  lässt  sich  jedoch  über  die  weiteren  Vcr- 
suchsergebnisse  eine  sichere  Vorstellung  nicht  gewinnen. 

Schon  in  einer  ältern  Abhandlung  17  hatte  Plücker  die  ausserordentlich 
starke  permanente  magnetische  Polarität  hervorgehoben,  welche  der  Cyanit  anzu- 
nehmen fähig  ist,  sodass  derselbe  sogar  durch  die  Erdkraft  von  Nord  nach  Süd 
und  zwar  immer  in  derselben  Lage  gerichtet  wird.  Später  14  fand  er  die  gleiche 
Eigenschaft  auch  an  Augit  und  Zinnstein,  und  fand  am  Eisenglanz  aus  Elba,  dass 
er  in  jeder  Lage  zwischen  den  Magnetpolen  verblieb,  wenn  er  in  derselben 
Für  kurze  Zeit  gehalten  worden  war.  Plücker  und  Deer  erweiterten  die  hierher 
gehörigen  Versuche  mit  dem  Cyanit  und  fanden  namentlich  noch  Folgendes:  Die 
Magnekrystallaxe  des  Cyanit  macht  mit  der  krystallographischen  Axe  einen  Winkel 
von  411/,0.  Mit  ersterer  stellt  sich  der  Krystall  frei  aufgehangen  in  den  magne- 
tischen Meridian.  Durch  eine  Drehung  in  der  Aufhäugcschlinge  bei  horizontaler 
krystallographischcr  Axe  kann  also  dem  Cyanit  eine  Lage  angewiesen  werden ,  dass 
er  sich  mit  letzterer  auch  nach  dem  astronomischen  Meridian  richtet.  —  Es 
wurde  zwar  nach  Tagen  eine  Abnahme  dieser  Itichtkraft  bei  denjenigen  Kry. stallen 
wahrgenommen,  welche  zwischen  den  Polen  eines  starken  Magneten  sich  befunden 
hatten,  dennoch  richteten  sich  auch  andere  Krystalle  durch  den  Erdmagnetismus, 
die,  soviel  bekannt  war,  nicht  diese  kräftige  Erregung  erfahren  hatten,  so  dass 
wahrscheinlicher  Weise  schon  der  Erdmagnetismus  eine  vcrthcilende  Wirkung 
auf  dieselben  ausgeübt  hat.  —  Endlich  folgten  die  polaren  Cyauitkrystalle  auch  der 
Einwirkung  eines  ihrer  polaren  Lage  parallelen  linearen  galvanischen  Stromes  ganz 
wie  eine  Magnetnadel.  Da  nun  die  daraus  rcsultircnde  Lage  der  Magnetaxe  gegen 
den  Draht  eine  nach  Maassgabe  des  Kraftverhältnisses  zwischen  Strom  und 
Erdmagnetismus  mehr  oder  weniger  schiefe  ist,  lässt  'sich  umgekehrt  aus  diesem 
Neigungswinkel  die  Richtung  der  Magnetaxe  entnehmen.  Unter  der  Voraus- 
setzung aber,  dass  die  Maguctaxen  in  den  Einzelkry stallen 
von  Zwillingen  dieselbe  bleibt,  wie  in  gesonderten  Kry- 
stallen,  lassen  sich  auch  aus  der  Lage,  welche  Zwillinge 
unter  ähnlichen  Bedingungen  über  einem  linearen  Strom  an- 
nehmen, Schlüsse  ziehen,  bezüglich  der  Art,  wie  die  Einzel- 
krystallc  in  den  Zwillingen  zusammengewachsen  sind. 

2.  Schwefelsaures  Kupfer.  Für  die  Winkel  zwischen 
den  Flächen  SS,  C  Fig.  540  werden  die  folgenden  ange- 
nommen : 

S  :  C  —  128°  37' 
S,:  C  =  109°  32' 
S  :  S  =    50°  58' 


Fi«.  S40. 


Die  Spaltbarkeit  ist  unvollkommen  nach  den  Flächen  S  und 
Sv  —  In  optischer  Hinsicht  ist  Kupfervitriol  negativ.  Die 
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Ebene  der  beiden  für  ulk*  Karben  fast  gleichen  optischen  Axen  steht  senkrecht 
auf  C,  eine  derselben  Cat  ist  parallel  der  Kante  SC,  die  andere  Ca7  macht  mit 
derselben  einen  Wiukel  at  <\i,  =  45°  und  ist  parallel  einer  häutig  vorkniumcudeu 
Flache  6,  welche  die  stumpfe  Seitcnkante  S  S  fortiiimmt,  sowie  nahezu  parallel 
der  Linie  kl,  welche  den  stumpfen  Winkel  in  //  halbirt. 

Der  Kupfervitriol  zeigte  sich  paramagne tisch.  Eine  aus  einem  Kiystall  ge- 
schnittene Säule,  deren  Axc  mit  Caf,  deren  ein  Klächenpaar  mit  der  Ebene  der 
optischen  Axc,  das  andere  mit  C  zusammenüel,  stellte  sich,  senkrecht  zu  ihrer  Axc 
aufgehangen,  stets  mit  derselben  von  Toi  zu  Pol,  auch  nachdem  sie  bis  zur  Platte 
verkürzt  worden  war.  Bei  Aufhängung  nach  ihrer  Axc  Ca  stellte  sie  sich  so,  dass 
die  zu  C  parallele  Fläche  einen  Winkel  von  27°  mit  der  polaren  Richtung  bildete, 
und  bei  Aufhängung  der  Säule  am  andern  Ende  ihrer  Axc  betrug  die  Abweichung 
jener  Ebene  ebenfalls  2  7°,  doch  nach  der  andern  Seite.  Eine  schief  gegen  Cu 
geschnittene  Platte,  an  verschiedenen  Stellen  ihrer  Peripherie  aufgehangen,  zeigte, 
dass  die  Einstellung  herrührte  von  einer  Anziehung  gegen  t'«, ,  dass  also  Kupfer- 
vitriol magnetisch  positiv  sei.  Plvckkr  und  Beer  schliessen  daraus,  dass  schwefel- 
saures Kupfer  zwei  positive  magnetische  Axen  habe,  deren  Mittellinie  die  erste 
optische  Axe  sei,  und  deren  Ebene,  durch  die  spitzen  kauten  SC  gehend  gedacht, 
mit  der  Basis  (.'  einen  Winkel  von  27°  und  mit  der  Fläche  S  somit  einen 
Winkel  von  «4°  23'  bildet. 

3.  Doppelt  chromsaures  Kalium.  Die  Flächeuwiukel  der  Grundform 
( vergl.  die  vorige  Figur  )  betragen 

C  :  S  =  85"  und  9.V 
C  :  S,^  00°  ..  00" 
S  :  Ji|==  84«»    „  96" 

Nach  diesen  Keruflächen  sind  die  Krystallc  mit  verschiedener  Vollkommenheit 
spaltbar.  Die  Ebene  der  optischen  Axen  steht  auf  der  Kante  SN,  senkrecht, 
die  erste  optische  Axe  auf  der  Ebene  S,  und  die  zweite  macht  mit  der  ersten 
einen  Winkel  von  4  5°.  nach  der  spitzen  Säuleukaute  .S.S,  geneigt.  Für  die  ver- 
schiedenen Farben  bleibt  die  erste  optische  Axe  in  derselben  Ebene,  die  andere 
aber  tritt  in  einer  Ebene  aus  derselben  heraus,  weiche  auf  ihr  senkrecht  steht. 
Da  sich  die  Krystallc  optisch  positiv  erweisen,  so  ist  die  Mittellinie  .r  zwischen 
denselben  die  Axe  der  grössten  Dichtigkeit  (kleinsten  Elasticität ) .  die  darauf 
senkrechte  in  der  Ebene  der  optischen  Axen  befindliche  y  die  Axe  der  kleinsten, 
und  die  auf  beiden  in  ilic  Ebene  S  fallende  Senkrechte  z  die  der  mittlem 
Elasticität. 

Behufs  Prüfung  des  magnetischen  Verhaltens  wurde  ein  Würfel  aus  einem 
Krystall  geschnitten,  dessen  Seiten  jenen  Axen  r,  y  und  r  parallel  lagen.  Der- 
selbe verhielt  sich  wie  alles  doppelt  chromsaure  Kalium  schwach  magnetisch. 
Wurde  er  aufgehangen  nach  den  Richtungen 

x ;  y ;  z  , 

so  stellte  er  sich  mit  Ebenen  von  Pol  zu  Pol,  welche,  wenn  xjjz  die  jenen 
Axen  parallelen  Coordinatcu  bezeichnen,  den  Formeln 

z  —  y;    J-  ~  z  tg  1!5°;    a-  =  0 

entsprechen.    Das  sind  aber  in  Fig.  öil  (S.  «32)  die  Ebenen 

abxtl;  azef;  uz  dg, 
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Fig.  3H. 


wenn  die  Winkel  yaf  und  dze  =  4  5°  sind.  Da  sich 
nun  diese  drei  Ebenen  nicht  in  derselben  geraden 
Linie  schneiden,  so  erklären  Plücker  und  Beer  die 
Annahme-  zweier  gleichwerthiger  magnetischer  Axen 
im  Falle  des  doppelt  chromsauren  Kalium  für  unstatt- 
haft. Sic  vermnthen  vielmehr,  dass  sich  die  beobach- 
teten und  auch  durch  verschiedene  Versuchs- 
änderungen  bestätigten  Erscheinungen  durch  die  An- 
nahme zweier  ungleichwerthigcr  Axen  erklären  lassen. 

VI.  Es  liegt  nahe,  die  polare  oder  äquatoriale 
Einstellung  der  Magnekrystallaxe  daraus  herzuleiten, 
dass  die  Krystallc  nach  dieser  Richtung  mehr  oder  weniger  von  den  Magnet- 
polen angezogen  resp.  abgestossen  werden,  als  nach  den  übrigen  Richtungen. 
Zunächst  versuchte  Faraday  dieses  festzustellen,  indem  er  u.  a.  die  Krystallc  an 
einer  Drchwage  oder  an  einem  langen  Pendel  von  Coconfädcn  aufhing  und  den 
zu  prüfenden  Körper  mit  der  Magnekrystallaxe  oder  mit  anderen  Richtungen  den 
Magnetpolen  darbot.  Doch  konnte  er  einen  Unterschied  in  der  Anziehung  oder 
Abstossung  nicht  wahrnehmen  (2550  ff.). 

Plücker  18  bediente  sich  der  Wage,  hing  an  einer  Seite  einen  Würfel  von 
Eisenvitriol  abwechselnd  in  der  Richtung  der  Magnekrystallaxe  und  in  den  darauf 
senkrechten  über  einem  Magneten  auf  und  bestimmte  die  Gegengewichte,  welche 
zum  Abziehen  des  Körpers  erforderlich  waren.  Er  konnte  aber  ebensowenig  einen 
Gewichtsunterschied  nachweisen. 

In  der  Uebcrzeugung,  dass  die  Kry stall polari tat  nur  in  einer  Differenz  der 
magnetischen  oder  diamagnetischen  Wirkungsweise  zu  suchen  sei,  übertrug 
Tyndall  19  die  schon  oben  §.  44,  N.  HI,  S.  599  behandelte  Untersuchungsmethode 
mit  Benutzung  des  dort  beschriebenen  und  in  Fig.  342  wiederholten  Apparates 

auch  auf  die  Erscheinungen  der  Krystallpolarität. 
Die  zu  untersuchenden  Körper  wurden  in 
regelmässige  Gestalt  gebracht,  alsdann  in  die 
Höhlungen  a  und  b  der  Drehwage  gelegt  und 
den  Elektromagneten  c  und  d  mit  verschiedenen 
Richtungen  dargeboten.  Die  durch  Riickdrehcn 
des  Torsionsknopfes  gemessenen  Kräfte  zeigen 
zwar  geringe  aber  ganz  entschiedene  Differenzen 
in  der  Abstossung  oder  Anziehung.  Zunächst 
wurden  zwei  Kalkspathkugeln  in  a  und  b 
gelegt.  Befanden  sich  deren  optische  Axen 
in  der  Richtung  der  Magnetaxen,  so  betrugen 
die  Abstossungcn  in  zwei  Versuchen. 

»8,5  und  27,0,    Mittel:  27,75. 

Lagen  dieselben  senkrecht  zu  den  Magnetaxen,  so  wurden  die  Abstossungcn  ge- 
messen durch  die  Zahlen 

2G,5  und  24,5,    Mittel:  25,50. 

Bei  einem  andern  Versuch  betrugeu  die  Mittel  5.1,0  und  49,5. 

Hierauf  wurden  jene  Vcrsuchsobjectc  mit  Kugeln  aus  kohlensaurem  Eisen- 
oxydul vertauscht,  jedoch  wurde  w  egen  der  zu  starken  Anziehung  nur  einer  der  beiden 
Elektromagneten  erregt.  Zwischen  der  Kugel  und  dem  Eisenkern  stand  ein 
Papicrplättchcn,  um  die  unmittelbare  Berührung  zu  vermeiden.  Es  ergaben  sich 
a.  wenn  die  Krystallaxc   und   die  Magnctaxc  in   derselben  Richtung   lagen,  und 
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b.  wenn  sie  zu  einander  winkclrecht  lagen,  die  folgenden  durch  die  Drehungen  am 
Torsionsknopf  gemessenen  anziehenden  Kräfte 

im  Falle  a   43.     80.    129.  200. 

im  Falle  b   30,5.  56.      92,5.  142,5. 

für  die  Ausschläge  an  der  Tangeotcnbussolc  =  15°.   20.      25.  30. 

Gleiche  Versuche  wurden  mit  zwei  Würfeln  aus  Eisen  vi  triolkrystallcn  an- 
gestellt, deren  zwei  gegenüberstehende  Flächen  auf  der  Magnekrystallaxc  senk- 
recht standen.  An  die  Eisenkerne  der  Elektromagnete  wurden  behufs  Vermei- 
dung zu  grosser  Annäherung  Glasplatten  gelehnt.  Lagen  die  Maguekrystallaxen 
und  die  Magnctaxcn  in  derselben  Linie,  so  betrugen  die  durch  Rückdrchung  des 
Torsionsknopfcs  gemessenen  Anziehungen  in  beiden  um  180°  verschiedenen  Lagen 
der  Krystallc 

43,0  und  40,0,    im  Mittel:  41,5. 

Stauden  jene  beiden  Axcn  senkrecht,  so  wurden  die  Anziehungen  gemessen 
durch  die  geringeren  Torsionen  = 

36,3  und  34,5,    In  Mittel  =  35,4. 

Hier  verhalt  sich  also  die  Anziehung  in  der  Richtung  der  Magnekrystallaxc  zu 
der  in  darauf  winkelrechter  Richtung  fast  wie  7:6. 

Endlich  wurden  Würfel  von  6 Kantenlängc  aus  krystallisirtem  Wismuth 
auf  die  Drehwage  gelegt,  deren  eines  Flächenpaar  der  Hauptspaltungsrichtung 
parallel  war,  also  auf  der  Magnekrystallaxc  senkrecht  stand.  Bei  jedem  Versuch 
wurde  der  Stand  einer  gleichzeitig  eingeschalteten  Tangentenbussole  abgelesen. 
Lagen  nun  a.  die  Maguekrystallaxen  in  der  Richtung  der  Axen  der  Elektromagnete, 
so  war  die  Abstossung  eine  kleinere,  als  wenn  b.  diese  beiden  Axcn  sich  kreuzten, 
und  zwar  betrugen  die  Zahlen 


im  Falle  a  

im  Falle  b  

bei  einer  Ablenkung  der  Tangentcnbussole 


8.     23.     53.        76,5.  HO. 
1  1,7.  34,8.  78.      Hl.  153. 
=  20°.    30°.    40°.      45°.  50». 


Ein  Vergleich  dieser  Zahlen  giebt  als  Verhältnis»  der  abstossenden  Kräfte,  wenn 
die  Maguekrystallaxen  in  dor  Richtung  der  Magnetaxen  liegen,  und  wenn  beide 
senkrecht  zu  einander  stehen,  beinahe  wie  11  :  15. 

Alle  diese  Versuche  zeigen  aber  mit  der  grössten  Uebcrcinstimmung,  dass 
wirklich  eine  grössere  oder  geringere  Anziehung  oder  Abstossung 
nach  verschiedenen  Richtungen  für  die  magnekrystallinischcu  Körper 
existirt,  und  dass  diejenigen  Richtungen,  welche  am  stärksten  ange- 
zogen oder  am  schwächsten  abgestossen  werden,  sich  bei  freier  Auf- 
hängung im  Magnetfeld  von  Pol  zu  Pol  stellen,  diejenigen  aber, 
welche  am  schwächsten  angezogen  oder  am  stärksten  abgestossen 
werden,  die  äquatoriale  Lage  annehmen. 

Zu  denselben  und  zu  noch  weiteren  Ergebnissen  führte  eine  ganz  ähnliche 
Untersuchung  Hankel's  2°.  Es  wurde  ein  Cylindcr  aus  krystallisirtem  Wismuth 
hergerichtet  von  f8n,m  Länge  und  8,4 mm  Durchmesser,  in-  welchem  die  Ilaupt- 
spaltungsrichtung  der  Axc  parallel  ging  (oder  auch  in  Parallelcpipcd  von  quadra- 
tischem Querschnitt  33,8 mm  lang  und  f0mm  breit  und  dick,  in  welchem  die 
Hauptspaltungsrichtuug  zwei  gcgcnüberlicgeudcn  Seiten  parallel  lag).  Der  Wismuth- 
stab  w  in  Fiy.  345  wurde  mit  einer  gcthcilten  Scheibe   6'  in  feste  Verbindung 
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gebracht  und  gleichzeitig  mit  dieser 
durch  eine  ;iu  seiner  Axe  eingreifende 
gabelförmige  Klemme  am  einen  Ende 
A  des  hölzernen  Balkens  einer  Dreh- 
wago  befestigt,  au  deren  anderem 
Ende  B  ein  Spiegel  als  Gegengewicht 
diente.  Der  kupferne  Aufhängedraht 
war  S72  0m"»  laug  und  hatte  0,05 ma 
Durchmesser.  Die  Ablenkung  des  Wage- 
balkens wurde  im  Spiegel  //  durch  ein 
2  Meter  entferntes  Fernrohr  nebst  Skala  beobachtet.  Zwei  Stahlmagnete  von 
1 250 mm  Länge,  78mm  Breite  und  I5mm  Dicke,  mit  den  gleichnamigen  Polen 
sammengeschrauht,  wurden  dem  Wismuthcylindcr  bis  auf  12 mm  mit  ihrer  Axe  in 
dessen  Bewcgungsrichtuug  entgegengehalten.  Um  den  Einfluss  derselben  auf  die 
Umgebungen  des  Wismuthstabes ,  namentlich  auf  die  messingene  Kreisscheibe  kennen 
zu  lernen,  wurde  jener  zunächst  in  der  Mitte  des  Wagebalkens  aufgehangen 
und  die  Ablenkung  des  letzteren  gemessen.  Dann  wurde  der  Stab  an  seinem 
Orte  eingeklemmt,  mittelst  der  Kreistheilung  seine  liauptspaltungsrichtuug  in 
verschiedene  Lagen  gegen  eine  am  Wagebalken  befestigte  Marke  und  somit  auch 
gegen  die  Magnclaxcn  gebracht,  und  wiederum  jedesmal  die  Ablenkung  des 
Wagebalkens  aus  seiner  ursprünglichen  Lage  gemessen.  Nach  geeigneten 
Bcductioncn  ergaben  sich  die  in  der  zweiten  Coldinne  der  folgenden  Tabelle  ver- 
zeichneten und  in  Skalentheilen  ausgedrückten  Abstossungen  n,  wenn  der  Winkel 
(f>  zwischen  der  Normale  zur  Iiauptspaltuugsrk-hlung  und  der  magnetischen  Axe 
( gleichgiltig  ob  nach  rechts  oder  links )  der  in  der  ersten  Coldinne  verzeichneten 
Gradzahl  entsprach: 


Laf?e  der  Magnc- 
krystallavt'  q> 

15« 
75° 


Abstossungen  in  Skalentheilen 


u  beobachtet 
94,1 
1  I  3,3 
132, t 


n  berechne! 
93,7 
\  13,3 
133,0 


Differenz. 

h  0,4 
(1.0 

—  0,6 


IIankki.  vermuthete,  da  die  Abstossungen  für  gleich  grosse  positive  und  negative 
Winkel  gleiche  Werthc  besitzen,  dass  die  Einwirkung  des  Magnetismus  mit  dem 
Quadrat  des  Sinus  von  dem  Whjkel  «/  zwischen  der  Normale  auf  der  Haupt- 
spaltungsrichtung und  der  Axe  der  Magnetstäbe  sich  ändere.  Es  verallgemeinerte 
somit  die  vorstehenden  Beobachtungen  durch  die  Formel 

n  —  a  -|-  b  sin  7 1 

wo  a  .      90,7  und  h  —  45,3  bedeuten,   und  berechnete  aus  derselben  rückwärts 

wiederum  die  iti  der  dritten  Culumnc  aufgerührten  Zahlen,  die  mit  denen  der 
zweiten  hinreichend  übereinstimmen.  Kür  7=0  liegt  die  Magnekrystallaxe  in 
der  Richtung  der  Magnetaxc,  und  es  ergiebt  sieh  dann  als  Maass  der  Abstossun^ 

n  =z  a  —  90,7. 

Für  7  =  90  fällt  die  liauptspaltungsrichtuug  mit  der  Magnetaxe  zusammen,  und 
das  Maass  Tür  die  Abslossung  beträgt  ein  Maximum,  nämlich 

n  —  a  -\-  b  —  130,0. 

Sonach  ist  das  Yerhältniss  zwischen  beiden 

90,7  :  136,0  ssc  0,67  :  4. 
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Nach  Obigem  fand  Tyndall  dieses  Verhältuiss 

II  :  <5  =  0,73  :  I 

also  nahezu  dasselbe. 

VII.  Die  behandelten  Erscheinungen  finden  sich  ausser  den  Krystallcn  der 
unregelmässigcn  Systeme  auch  bei  sehr  manuigfultigcu  Körpern  wieder,  die  nur 
das  mit  einander  getuein  haben,  dass  sie  nach  verschiedenen  Richtungen  ver- 
schiedene Dichtigkeit  besitzen.  Zunächst  zeigte  Plücker21,  dass  das  rasch  ge- 
kühlte Glas,  wie  es  zu  gewissen  optischen  Versuchen  benutzt  zu  werden  pllegt, 
sich  zwischen  den  Magnetpolen  wie  ein  Krystall  verhält.  Zwei  Stahe  von  iömm 
Länge  und  7mm  Dicke,  von  demselben  Stück  geschnitten,  verhielten  sirh  para- 
magnetisch. Der  eine  wurde  erhitzt  und  rasch  gekühlt,  sodass  er  im  polarisirten 
Licht  ein  Kreuz  zeigte,  der  andere  war  homogen  und  zeigte  diese  Erscheinung 
nicht.  Ersterer  stellte  sich  zwischen  nahen  Polen  axial,  bei  grösserer  Erhebung 
aber  .äquatorial.  Letzterer  dagegen  behielt  seine  axiale  Richtung  auch  bei  der 
Erhebung  über  die  Magnetpole  bei. 

Knoblauch  und  Tyndall  fanden  ein  ähnliches  Eiustclluugsvermögcn  au 
gewalzter  Guttapercha,  au  Elfenbein,  an  Pulvern  von  Wisiuuth,  Kalkspatli,  Eiseu- 
spath,  Mehl,  die,  mit  Wasser  zu' einem  Teig  angerührt,  unter  einseitigem  Druck 
erhärteten.  Ja  sogar  gewöhnliches  Weissbrod  zwischen  den  Fingern  geknetet  und 
zu  einem  länglichen  Cylinder  geformt,  der  dann  nach  der  Richtung  der  Axc  platt 
gedrückt  wurde,  stellte  sich,  der  übrigens  diamagne  tischet!  Beschaffenheit  ent- 
gegen, mit  der  Zusammendrückungsricbtung  von  Pul  zu  Pul.  Da  jedoch  diese 
Versuche  zur  Begründung  einer  theoretischen  Anschauung  angestellt  wurdeu,  so 
mögen  sie  erst  in  dem  letzten  Kapitel  ausführlicher  behandelt  werden. 

Doch  kann  hier  die  folgende  von  Tyndall  m  beobachtete  Erscheinung  nicht 
übergangen  werden.  Derselbe  hatte  nämlich  einen  Würfel  von  krystajlisirtcm 
Wismuth  zwischen  den  Polaufsätzcn  eines  kräftigen  Elektromagneten  hängen,  als 
diese  durch  einen  Zufall,  während  sich  die  Magnckrystallaxe  von  Pul  zu  Pol 
eingestellt  hatte,  mit  grusser  Gewalt  gegeneinander  schlugen  und  den  Würfel 
nach  der  Richtung  der  Krystallaxe  um  8/4  der  ursprünglichen  Dicke  zusanuneu- 
pressten.  Nachdem  er  durch  Salzsäure  vun  etwaigen  Verunreinigungen  gesäubert 
worden  war,  wurde  er  abermals  aufgehangen,  und  jetzt  stellte  sich  die  Richtung, 
in  welcher  er  den  Druck  erfahret!  hatte,  äquatorial.  Der  Versuch  wurde  dem- 
nächst durch  Zusammenpressen  von  Wismuthstücken  zwischen  einem  Schraubeu- 
stock  mehrfach  wiederholt,  und  jedesmal  nahm  die  Zusamineudrückuugsrichtuiig 
im  Magnetfeld  die  äquatoriale  Lage  an,  mochte  sie  mit  der  Richtung  der  Krystall- 
axe zusammenfallen  oder  nicht. 

Diese  Versuche  wurden  von  Matteucci  23  immer  mit  demselben  Erfolg  in 
verschiedenen  Abänderungen  bestätigt.  So  z.  B.  wurde  ein  Wtsmuthcyliuder  von 
3mm  Durchmesser  und  34mm  Länge  bis  auf  lSmw  in  einer  kupfernen  Büchse 
zusammengepresst.  Es  zeigte  sich,  dass  er  nach  der  Zusammendrückung  ein 
merklich  stärkeres  diamagnetisches  Verhalten  bewies  als  vorher.  Ein  perpeu- 
diculär  zur  Axc  zusammengepresstes  Wismuthprisma  stellte  sich  äquatorial,  wenn 
die  Zusainmendrückungsrichtung  der  Aufhängcaxe  parallel  stand,  aber  axial,  wenn 
jene  Richtung  in  horizontaler  Ebene  frei  beweglich  war.  Diese  Eigentümlichkeit 
bleibt  auch  dann  noch  bestehen,  wenn  das  so  veränderte  Wismuth  bis  nahe  zum 
Schmelzpunkt  erhitzt  wird. 

VIII.  Schon  im  §.  41  ,  N.  IX,  S.  549  wurde  der  Bestrebungen  gedacht, 
einen  Einlluss  des  Magnetismus  auf  die  Krystallisation  nachzuweisen.  Nach 
Entdeckung  der  Krystiillpolaiität  Hess  Faraday  geschmolzenes  Wismuth  zwischen 
den  Polen  eines  Elektromagneten  erstarren,  doch  konnte  et   besondere  Krystalli- 
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sationserschcinungcn  nicht  wahrnehmen  (8503).  —  Mit  besserem  Erfolg  wieder- 
holte Plücker  13  diesen  Versuch.  Er  Hess  ebenfalls  geschmolzenes  Wismuth  im, 
Magnetfeld  erstarren  und  fand,  dass  die  Flächen  der  vollkommensten  Spaltbarkeit 
entschieden  die  äquatoriale  Richtung  einnahmen.  War  das  Wismuth  in  einem 
halbkugclfürmigcn  Gefäss  erstarrt,  so  behauptete  es,  erkaltet  und  freibeweglicb 
aufgehangen ,  entschieden  die  Richtung ,  die  es  während  des  Krstarrens  gehabt  hatte. 
Ein  längliches  Stück  Wismuth,  in  einer  ausgehöhlten  Holzkohle  gegossen,  zeigte 
dieselbe  Erscheinung,  mochte  es  während  des  Erkaltens  axial,  äquatorial  oder 
schief  gestanden  haben.  —  Aehidichc  Versuche  mit  dein  erstarrenden  Wismuth 
hatte  Wiedemen  9  gleichzeitig  mit  Plücker  angestellt. 

Hierdurch  gewinnt  ein  älterer  Versuch  von  Hunt  44  an  Bedeutung,  infolge 
dessen  ein  im  Magnetfelde  aus  Salpetersäuren!  Silber  und  einem  Quecksilbertröpfchcu 
entstandener  Diancnbaum  bei  seiner  Anordnung  stets  die  Richtung  der  magne- 
tischen C.urvcn  verfolgen  soll. 

IX.  In  §.  44,  NN.  II  bis  IV,  S.  596  AT.  wurde  nachgewiesen,  dass  die  dia- 
magnetischc  Kraft  mit  der  Schwächung  des  erregenden  Magnetismus  langsamer 
abnimmt,  als  die  paramagnetischc,  und  dass  die  daraus  herzuleitenden  Erscheinungen 
au  Gemengen  von  diamagnetischen  und  paramagnetischen  Körpern  stets  hervor- 
treten, wenn  nur  überhaupt  die  im  Magnetfeld  thätige  Kraft  geschwächt  wird ,  mag 
es  durch  Entfernung  der  Polplatten  oder  durch  Erhebung  der  zu  prüfenden 
Körper  über  dieselben  oder  auch  durch  Verminderung  der  magnetisirenden  Strom- 
kraft geschehen.  Ferner  wurde  oben  behauptet,  dass  die  magnetische  Wirkung 
auf  die  Krystallaxcu  mit  der  Entfernung  von  den  Magnetpolen  langsamer  abnahm, 
als  die  von  den  Polen  auf  den  ganzen  Krystall  wirkenden  allgemeinen  para- 
magnetischen  oder  diamagnetischen  Kräfte.  Plücker  hatte  beide  Erscheinungen 
an  demselben  Tage  beobachtet,  als  er  ein  Stück  Kohle  und  einen  Turmalinkrystall 
nach  einander  im  Magnetfelde  aufhing,  und  war  einige  Zeit  der  Meinung,  dass 
beide  identisch  seien.  Bald  zeigte  sich  jedoch  ein  wesentlicher  Unterschied  und 
zwar  darin,  dass  das  axiale  Einstellungsvermögen  des  Turmaliu  in  das  äquatoriale 
ganz  unabhängig  von  der  Stärke  des  magnetisirenden  Stromes  stets  nur  bei 
demselben  Abstand  der  Polcnden  vom  Krystall  eintrat,  während  die  Kohle  im 
Gegcntheil  nur  von  der  Stärke  der  Magnetkraft  beeinflusst  wurde.  Dieser  Ver- 
schiedenheit in  der  Erscheinung  muss  aber  eine  verschiedene  Ursache  zu  Grunde 
liegen.  Oben  fanden  wir  die  Erklärung  der  letzteren  darin,  dass  die  paramagne- 
tischen  Geinengthcile  leichter  zu  dem  Maximum  der  magnetischen  Vertheilung 
gelangen  als  die  diamagnetischen.  Was  aber  die  Erklärung  der  Krystallpolarität 
betrifft,  so  legte  Plücker  6  die  nicht  zu  bezweifelnde  Annahme  zu  Grunde,  dass 
den  Krystallcn  der  unrcgelraässigcn  Systeme  eine  Vcrschicdenheii  in  dem 
magnetischen  Verthcilungsvermögen  *  nach  verschiedenen  Richtungen  in  wohne,  und 
wies  dann  durch  Versuche  und  Rechnung  nach,  dass  der  beobachtete  Zusammen- 
hang zwischen  Polabstand  und  Einstellungsvcrmögcu  jedesmal  stattfinden  müsse, 
wenn  jene  Verschiedenheit  im  magnetischen  Vcrtheilungsvermögcn  vorhanden  ist. 

Zunächst  mag  nur  von  dem  Verhalten  der  paramagnetischen  Krystalle  ge- 
handelt werden.  Einen  Körper  mit  grösserem  magnetischen  Vertheilungsvermögen 
nach  einer  als  nach  den  übrigen  Richtungen  kann  man  z.  B.  dadurch  künstlich 
darstellen ,  dass  man  eine  Stange  von  verhältnissmässig  magnetisch  indifferenter 
Beschaffenheit,  z.  B.  Holz  oder  Messing,  mit  vielen  Löchern  versieht,  welche  alle 
unter  einander  parallel   und  auf  der  Axc  senkrecht  stehen,  und   dass  mau  in 


•  Den  allgemeinen  Ausdruck  ..  magnetisch«  Vertlivilungsvcniiogen  "  ziehe  ich  dein  von  Puckek  gebrauchten 
..Coctciinkran,"  vor. 
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diesen  Löchern  Eisendrähte  befestigt,  deren  vorstehende  Enden  abgefeilt  werden. 
Nach  der  Richtung  der  Eisendrähtc  wohnt  einer  solchen  Stange  ein  stärkeres 
magnetisches  Vertheilungsvermögen  innc,  als  nach  allen  darauf  senkrechten,  und 
sie  verhält  sich  zwischen  den  Magnetpolen  ganz  wie  eine  parallel  zu  den  Spaltungs- 
richtungen geschnittene  Stange  von  paramagnetischem  Arsenik,  oder  wie  essig- 
saurer Kupferoxydkalk  u.  s.  w.  Windet  man  ferner  einen  Eisendraht  um  einen 
Stab  zur  Spirale  auf,  so  gewinnt  man  einen  Körper,  der  nach  der  Richtung  seiner 
*A\e  ein  schwächeres  magnetisches  Vertheilungsvermögen  besitzt,  als  nach  allen 
darauf  senkrechten ,  und  dieser  verhält  sich ,  zwischen  den  Magnetpolen  aufgehangen, 
ganz  wie  der  Turmalin.  Hiernach  lässt  sich  aber  die  Lage,  welche  solche  Körper 
im  Magnetfeld  annehmen,  für  jeden  Polabstand  berechnen. 

Seien  zu  dem  Ende  (Fig.  544)  N  und  S  die  beiden  Pole  eines  feststehenden 
Magneten ,  lieg*  in  deren  Verbindungslinie 
der  Punkt  ü,  um  welchen  sich  als  Mittel- 
punkt ein  Hebel  OC  in  horizontaler  Ebene 
bewegen  kann,  der  mit  einem  Magnet- 
stäbchen sr  in  dessen  Mitte  fest  und 
senkrecht  verbunden  ist,  so  werden  die 
Pole  des  letzteren  .*  und  n  sich  in  jeder 
Lage  auf  einem  Kreise  befinden,  welcher 
so  oder  no  =  r  zum  Halbmesser  hat. 
Dabei  wird  vorausgesetzt,  dass  die  be- 
freundeten Pole  des  festen  und  des  be- 
weglichen Magneten  \  und  s  sowie  S  und 
n  einander  zugewandt  sind.  Ist  nun  fi  das  Maass  für  die 
heit  des  Abstandes,  dann  wird  x  von  A'  angezogen  mit  einer  Kraft 

=  N? 

Zunächst  kommt  es  darauf  an,  das  hieraus  hervorgehende  Drehungsmoment  zu 
berechnen.  Zu  dein  Ende  werde  der  Winkel  COS  zwischen  dem  Hebel  und  der 
Verbindungslinie  der  festen  Pole  mit  <f ,  der  Winkel  zwischen  dem  Hebel  und  dein 
Radius  eines  der  beweglichen  Pole  sOC  oder  nOC  mit  u  und  der  Abstand  0>\ 
des  Drchungsmittelpunktes  vom  Pole  N  mit  c  bezeichnet.  Das  gesuchte  Drehungs- 
moinent  ist  dann  gleich  dem  Produet  aus  der  gefundenen  Kraft  und  dem  .Halb- 
messer r,  projicirt  auf  die  zu  r  gezogene  Senkrechte  s  T  oder 

^~  cos  Ts  N  1). 


Ftp.  3H. 

Anziehung  in  der  Eiu- 


Nuu  ist 
und 


AV  ==  r1  -+-  c1 —  2rc  cos  (<i  —  u) 


cos  TsN  =  sin  Xs  0  =  —  sin(<jp  — «) 

A  S 


und  somit  geht  I.  über  in 


erft  sin  (<p  —  a ) 


3). 


\r*  4-  c*  —  2rc  cos  (<p— «)(» 

Das  aus  der  Wechselwirkung  zwischen  N  und  n  hervorgehende  Drebungs- 
nioment  ergiebt  sich  aus  der  Formel  2.  durch  Vertauschung  von  ft  mit  —  p  und 
—  a  mit  -f-  a,  und  ist  sonach  ausgedrückt  ihjrch 
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rrfi  sin  (7  -4-  «  )  .n 

—  — j  o). 

JfJ  _f_  c*_  2rc  cos  (q>  ~h  a)p" 

Durch  Addition  von  2.  und  3.  wird  der  Ausdruck  für  das  Drehungsmoment  des 
Hebels  gewonnen,  soweit  es  von  JV  abhängt,  und  zwar 

[Bin  (9—  «)                                 sin(yH-«)  ~| 
  T  ,  —  -j  I.  •  -  4)* 
|r2  -4-  c*  —  2rc  cos(p  —            $r2  -h  c2  —  2rc  cos  (9  «)(»J 

Das  Drehungsmoment  des  Hebels  OC  hängt  aber  ausserdem  noch  von  der 
Einwirkung  des  andern  festen  Poles  S  auf  das  Magnetstübchen  ns  ab.  Deträgt  der 
Abstand  OS  dieses  Poles  von  dem  DrchuugsiniUelpunkt  ( —  c')  Linieuciuheiten  und 
vertauscht  man  überdem  noch  in  der  vorigen  Formel  fi  mit  — /u,  so  ist  dieser 
andere  Theil  gegeben  durch 

[sin  (7—«)   sin  Q  -\- a)  "1 
 _  .  —  I..5). 
-4-  c«      irc'  cos  (y  —  «)^       jrs  -4-  c'2  -f-  2rc'  cos  (y-4-a)^J 

Wird  nun  einer  der  beiden  Werthe  4.  oder  3.  negativ,  was  sowohl  für  den 
näheren  als  für  den  entfernteren  festen  Magnetpol  stattfinden  kann,  dann  flieht  der  be- 
wegliche Magnet  den  entsprechenden  festen  Magnetpol.  Dahingegen  nähert  er  sich 
demjenigen  an,  für  welchen  das  Drehungsinomcnt  positiv  ist.  Heide  Formeln  gelten 
ferner  eben  sowohl  für  einen  permanenten  Magnetstab  ns,  als  für  ein  Stück  weiches 
Kisen,  welches  erst  durch  den  Eiufluss  der  festen  Magnetpole  zum  Magneten  wird.  Doch 
ist  zu  erwägen,  dass  dann  die  Giltigkeit  der  Formeln  aufhört,  wenn  das  weiche 
Eisen  bei  einer  gewissen  Lageveräudcrung  seine  Polarität  wechselt,  was  im 
Allgemeinen  dann  stattfinden  wird,  wenn  eines  seiner  beiden  Enden  auf  der  andern 
Seite  von  der  axialen  Linie  A\S  sich  befindet,  als  das  andere.  Sie  bekommen 
aber  ihre  Giltigkeit  wieder,  wenn  beide  Enden  n  und  *,  die  Linie  AfS  überschritten 
haben  und  dann  die  entsprechenden  Aenderungen  in  den  Vorzeichen  eingeführt 
werden. 

Im  Folgenden  mag  die  Länge  von  ns  so  klein  genommen  werden,  dass  sie 
gegen  die  Länge  des  Hebelarmes,  sowie  gegen  den  Abstand  AS  der  beiden 
festen  Pole  vernachlässigt  weiden  kann.  Unter  diesen  Umständen  hat  der  letzte 
behandelte  Ausnahmefall  keine  Bedeutung,  und  überdem  können  die  Formeln  i) 
und  5)  durch  folgende  Entwickclungcn  vereinfacht  werden,  indem  mit  ns  auch  « 
zu  einer  sehr  kleinen  Grösse  herabsinkt.  Es  ist  dann  zunächst  in  Anbetracht 
der  Formel  4) 

sin(<jpqpa)  =  sin  qr      u  cos  9 
cos  (9  q=o)  =  cosy  rfc  «  sin  9, 
und  wenn  der  Einfachheit  wegen 

r1  -\-  cJ  —  2rc  cos  <p  =  CA2 

gesetzt  wird,  demzufolge 

jr*  -KC*  —  2rc  cos  (<f  =p  a)f  *  —  \  CNi  dt  2rcu  sin  g.$~"» 

und  nach  dein  binomischen  Lehrsatz  mit  Weglassnng  der  höhern  Potenzen  von 
CN  entwickelt 

—  C\-*  -fc  CA*-5  .  3rc«  sin  7. 
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Diese  Werthe  in  die  Formel  l)  eingesetzt,  verwaiulcln  sie  in: 

i 

CA3    I  CS* 


I     c  S  J 

 ;  i  —  cos  r/> 

[.>  ersinn1  rJ 


iucrp  [.Irr  sin  9* 
oder  infolge  geeigneter  Substitution  des  Werthes  von  TA*  in 

i«  ^/  cV 


CA 


[cos      -+-  (-L  -I-       cos  y  —  ö  |  7). 


In  gleicher  Weise  verwandelt  sieh  der  Ausdruck  ;>)  fiir  das  Drchungsmomeiit 
des  Hehels,  insofern  es  von  dem  festen  Pole  N  abhängt,  in 

CS' 


|  cos^—  (-£  +  —  j  cos  9  —  .)J  8), 

wenn'  der  Einfachheit  wegen  der  Werth 

r'  -f-  r'2  -|-  2rc' cos  <jp  ^  TS'  9) 

gesetzt  wird. 

Da  nun  diese  Werthe  für  die  von  den  Polen  A'  oder  S  abhängigen  Drehungs- 
momente  positiv  oder  negativ  sein  können,  und  dann  eine  Annäherung  oder 
Entfernung  des  mit  dem  Magnetstäbehen  verscheuen  Hebels  an  den  entsprechenden 
Pol  ausdrücken,  so  wird,  wenn  jene  Werthe  =  0  sind,  dadurch  die  Gleich- 
gewichtslage des  Hebels  ausgedrückt  werden.  Dieser  Nullwcrth  findet  aber 
bei  einem  gegebenen  Abstand  r  des  Magnetstäbchens  vom  Mittelpunkt  0  der 
Drehung  stets  nur  für  eine  gewisse  Neigung  y  des  Hebels  gegen  die  Verbindungs- 
linie seines  Drehpunktes  mit  dein  Pole  N  oder  S  statt.  Lässt  man  also  r  sich 
ändern,  so  ändert  sich  dem  entsprechend  auch  ff.  Somit  sind  r  und  </-  polare 
Coordinaten  und  die  aus  7)  und  8)  gewonnenen  Gleichungen,  nämlich 


und 


cos^s  -I-        -f-        cos  ff  —  5  ■=-   0  10) 


cos 


5  q*~~  (t7  ~*~t)  COSff ~~5  =  0 M) 

♦ 

drücken  alsdann  in  pohiren  Coordinaten  r  und  tf  den  geometrischen  Ort  der  Gleich- 
gewichtslagen des  Hebels  unter  Eiulluss  der  Pole  Ar  oder  »S  aus ,  wenn  auf  ihm 
das  Magnetstäbchen  ns  stetig  und  mit  Beibehaltung  der  senkrechten  Richtung 
gegen  OC  verschoben  wird. 

Da  diese  Gleichungen  unabängig  von  /<  sind,  so  geht  zunächst  daraus 
hervor,  dass  die  Gleichgewichtslage  des  Hebels  für  jede  magnetische 
Intensität  der  festen  Pole  V  und  S  sowohl,  als  auch  des  bewegliehen 
Stäbchens  ns  dieselbe  bleibt,  dass  sie  aber  eine  andere  wird,  wenn 
tfnan  den  Abstand  c  oder  c'  der  Pole  von  dem  Drehungsm ittclpunkt 
ändert.  Somit  ändert  sich  aueh  die  Gleichgewichtslage  nicht,  mag  ns  ein  per- 
manentes Magnetstäbchen  sein  oder  ein  Eisens täbchen,  dessen  Intensität  mit  der 
Ortsveräuderuug  wechselt. 

Demnächst  mögen  die  polaren  Coordinaten  in  den  Gleichungen  10)  und  H) 
umgewandelt  werden  in  rechtwinkliche.  Zur  Axe  der  A'  mag  die  Verbindungslinie 
SS  der  Magnetpole  genommen  werden,  der  Coordinatenanfangspunkt  mag  sich'  im 
Drehungsmittelpunkt  O  des  Hebels  befinden,  und  an  dieser  Stelle  sei  die  Axe  der 
>'  senkrecht  auf  SS  errichtet.    Es  ist  dann  in  Hinblick  auf  Gleichung  10) 
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x 

cos  er  —  — 
T  r 


r»  =  x*  -h  y* 


und  sonach  geht  dieselbe  über  in 

x{x  —  cf  -h  yf  Q  —  5c)  _ 
er 


I   =  0 


oder  in 


,        a;(a?  —  cf 


5c  —  x 


«*)■ 


Durch  Vertauschung  von  c  mit  —  c'  ergiebt  sich  hieraus  die  Umwandlung  der 
Gleichung  H)  und  zwar  ist 

,  „      g  (a?  H-  cQ1 
y  5c'  -f-  cc 


43). 


Kin  Vergleich  der  beiden  Formeln  12)  und  4  3)  zeigt,  dass  die  durch  dieselben 
dargestellten  Curven  für  das  Gleichgewicht  des  Hebelarmes,  wenn  sich  das  an 
ihm  befindliche  magnetische  Stäbchen  blos  unter  Einfluss  des  Poles  X  oder  des 
Poles  S  einstellt,  von  ähnlicher  Gestalt  sind.  Sie  sind  einander  gleich,  wenn 
c'  =  c,  d.  h.  wenn  der  Ürehungsmittelpunkt  des  Hebels  mitten  zwischen  den 
beiden  festen  Polen  steht.  Für  diesen  Fall  liegen  beide  Curven  symmetrisch  zur 
Axe  der  Y,  und  es  ist  sonach  nur  nöthig,  die  eine  dieser  Curven  zu  discutiren, 
welche  für  den  Pol  iV  und  den  Drehungsmittelpunkt  0  in  Fig.  545  durch  VXOLXT 

dargestellt  ist.  Diese  Curve  liegt 
offenbar  symmetrisch  gegen  die  Ab- 
scissenaxe,  sie  erstreckt  sich  nur  von 
0  aus  nach  der  Seite  von  X,  in  A* 
selbst  hat  sie  einen  Doppelpunkt,  und 
sie  nähert  sich  einer  zur  Ordinaten- 
axe  parallelen  Graden  AA  asypmtotisch 
an,  welche  dreimal  soweit  als  X  von 
0  entfernt  ist.  Entfernt  sich  der 
Magnetpol  X  bis  A,  von  dem  Dreh- 
punkt 0  des  Hebels,  dann  erweitert 
sich  die  Curve  der  Gleichgewichts- 
lagen zu  der  schwächer  ausgezogeneu  X}UOXy  Ist  nun  OP  die  auf  der  Seite  A 
befindliche  Hälfte  des  Hebels ,  und  denken  wir  uns ,  dass  das  auf  demselben  senkrechte 
Eiscnstäbchen  parallel  mit  sich  selbst  auf  demselben  verschoben  werde,  so  hat  es 
offenbar  in  jeder  Lage  das  Bestreben,  sich  dem  zunächstbeßndbehen  Curventheil 
anzunähern.  Für  die  Lage  des  Poles  in  X  wird  es  also,  so  lange  es  sich  zwischen 
0  und  L  befindet,  von  demselben  abgestossen  werden,  zwischen  L  und  AI  wird 
es  angezogen  und  zwischen  M  und  P  wird  es  abgestossen.  Befindet  es  sich  abei 
zwischen  L  und  M  und  wird  der  Magnetpol  von  X  nach  A,  verschoben,  so  er- 
fährt es,  wie  ebenfalls  aus  der  Zeichnung  unzweifelhaft  hervorgeht,  eine  Abstossung, 
statt  dass  es  im  vorigen  Fall  angezogen  wurde.  Es  geht  also  unter  Umständen 
die  Anziehung  in  Abstossung  über  blos  durch  Entfernung  des  ver- 
theilenden Maguctpoles  von  der  Aufhängeaxe,  nicht  durch  dessen 
Iutcnsitätsv  erminderung. 

Wenn  man  ferner  bei  irgend  einer  beliebigen  Lage  des  Eisenstäbchens  auf 
dem  Hebelarm  OP  diesen  mechanisch  um  seinen  Stützpunkt  O  dreht,  so  wird  sich 


Fig.  34S. 
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in  verschiedenen  Stellungen  desselben  ein  vorschieden  grosses  positives  oder  nega- 
tives Drehungsrooment  geltend  machen.  Das  Maximum  des  Momentes  für  den  Pol  A 
erfährt  man,  wenn  man  die  Formel  7)  nach  r  diflerentiirt  und  den  gewonnenen 
Differentialcoeffieienten  gleich  Null  setzt.  Ohne  auf  die  Details  dieser  Rechnungen 
einzugehen ,  mag  in  Fiy.  346  das  Ergebniss  derselben  für  die  Lage  :V  des  erregenden 
Magnetpoles  dargestellt  werden.  Die  punktirte 
Curve  ist  identisch  mit  der  Gleichgewichtscurve 
VNOLNT  der  vorigen  Figur,  und  die  ausge- 
zogene Doppelcurve  stellt  den  geometrischen 
Ort  der  Maxiina  des  Drehungsmomentes  dar. 
Ein  in  dem  Theil  A'0  der  letzteren  befindliches 
Eisenstäbchen  wird  von  N  mit  der  grössten 
Kraft  zurückgestossen ,  und  ein  in  der  ge- 
schlossenen Figur  NQ  befindliches  wird  ndt  der 
grössten  Kraft  angezogen. 

Um  dem  Bilde  für  paramagnetische  Krystalle 
mit  polar  oder  äquatorial  sich  einstellenden  Axen 
näher  zu  treten,  haben  wir  aber  den  Hebelarm 
mit  unendlich  vielen  Eisenstäbchen  versehen  zu  denken, 


- 

* 

/ 

^  o 

 — ~    *  tt 

V\ 

\ 

\  \ 

* 

Fig.  3<C. 

welche  alle 


auf  seiner 

Längsausdehnung,  sei  es  in  allen  möglichen  oder  auch  nur  in  einer  Ebene,  senk- 
recht stehen.  Für  den  Fall  von  permanenten  Magnetstäbchen,  die  durch  die  Nach 
barschaft  der  festen  Magnetpole  in  ihrer  Intensität  nicht  alterirt  würden ,  Hesse  sich 
ein  Ausdruck  für  das  Drehungsmomeut  des  in  seiner  Mitte  aufgehangenen  Hebels 
von  der  Länge  2 R  gewinnen,  wenn  mau  die  Formeln  7)  und  8)  mit  dr  multiplicirt, 
zwischen  den  Grenzen  —  H  und  -f-  R  integrirt,  und  beide  so  gewonnenen  Werthe 
addirt.     Es  handelt  sich  also  um  eine  Lösung  des  Integrals 

—  in    I  .    ,    ^°    |  COS  ff*    |  •  (—  -\-  l)cosa— S| 

J  r*       r '  —  irr  cos  r/>  \       *        \c        rf        '  | 


-  n 


-  H 


p  c'2  r*  d  r 


-\-cn -\~  2rc'  cos  ff 


Dieses  Integral  führt  zu  einem  weitläufigen  Ausdruck,  um  so  mehr  als  /<  eine 
ziemlich  complicirte  Function  von  r  und  rp  ist.  Für  den  weiteren  Fall,  dass  man 
sich  den  Hebelarm  mit  Stäbchen  von  weichem  Eisen  besetzt  denkt,  wird  aber 
diese  Function  noch  complicirter ,  indem  dieselben  auch  noch  eine  verschiedene 
Intensität  der  magnetischen  Vertheilung  erfahren,  jenachdem  sie  in  einem  andern 
Abstand  oder  unter  einer  andern  Neigung  gegen  die  axiale  Linie  des  festen  Magneten 
sich  befinden. 

Doch  kann  man  sich,  auch  abge- 
sehen von  diesem  Integral,  schon  nach 
dem  Früheren  in  den  Erscheinungen 
orientiren ,  soweit  sie  hier  von  Interesse 
sind.  Zu  dem  Ende  sind  in  Fig.  347 
die  Curven  für  die  Gleichgewichts- 
lagen des  Hebels  dargestellt,  in  so 
fern  sie  von  den  Polen  Ar  und  S  ab- 
hängen und  zwar  unter  der  Annahme, 
der  Drehpunkt   O  in   der  Mitte 
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zwischen  X  und  S  liege.  /'  K  bedeute  einen  nach  beiden  Seiten  von  0  beliebig 
langen  quer  durch  die  Curven  gehenden  Hebel,  der  über  seine  ganze  Länge  hin- 
weg mit  senkrecht  auf  ihm  stehenden  Eisenstäbchen  besetzt  ist.  Nach  dem 
Früheren  werden  von  dem  Pole  A'  alle  Theile  desselben,  welche  zwischen  0  und 
sowie  von  M  abseits  liegen ,  zurüekgestossen ,  während  alle  zwisehen  L  und  M 
und  von  0  nach  K  gelegenen  angezogen  werden.  Dieses  Verhalten  ist  in  der 
Figur  durch  ungefiderte  Pfeile  dargestellt.  Die  kleinen  gefiderten  Pfeile  bezeichnen 
das  analoge  Verhalten  der  Hebelabtheilungen  unter  alleinigem  Einfluss  des  Poles  S. 
Wenn  sich  nun  der  Hebel  unter  Einfluss  beider  Pole  zugleich  befindet,  so  lehrt 
ein  Blick  auf  die  Figur,  dass  alle  Kräfte,  welche  den  Hebel  äquatorial  zu  stellen 
streben,  sich  unterstützen,  während  die,  welche  ihn  infolge  der  Einwirkung  eines 
Poles  in  die  axiale  Lage  zurückzuführen  suchen,  theilweise  compensirt  werden 
durch  entgegengesetzte  von  dem  Einfluss  des  andern  Poles  herrührende  Kräfte. 
Diese  Compensation  würde  eine  vollständige  sein,  und  somit  der  Hebel  unter  allen 
Umständen  in  die  äquatoriale  Lage  getrieben  werden,  wenn  der  durch  die  Pfeile 
ausgedrückte  Werth  der  Kräfte  überall  derselbe  wäre.  Doch  wird  voraussichtlich 
z.  B.  die  axiale  Kraft  zwischen  L  und  M  bedeutend  über  die  äquatoriale  überwiegen, 
indem  erstere  von  dem  nähern  Pol  A\  letztere  von  dem  weit  entfernten  S 
herrührt. 

Hierzu  kommt  aber  noch  der  in  der  Rechnung  ausser  Acht  gelassene  Umstand, 
dass  bei  der  künstlichen  Nachahmung  sowohl,  wie  namentlich  bei  den  Krystallen 
das  magnetische  Vertheilungsvermögen  nach  der  Längsrichtung  des  Hebels  nicht 
verschwindet,  und  um  desto  mehr  zur  (ieltung  kommt,  je  grösser  es  an  sich  im 
Verhältnis*  zu  dem  auf  dieser  Längsausdehnung  senkrechten  ist,  und  je  beträcht- 
licher die  Neigung  des  Hebels  gegen  die  axiale  Richtung  infolge  des  ersteren 
I'mstandes  ausfällt.  Sonach  erklärt  es  sich,  dass  der  Hebel  vollständig 
die  axiale  Lage  annehmen  kann,  wenn  d ie  Magnetpole  ihm  nahe  stehen. 

Tritt  dieses  aber  z.  B.  ein,  wenn  der  halbe  Hebel  die  Länge  OM  hat,  so 
wird  er  bei  genügender  Entfernung  der  Pole  Ar  und  S  von  O  in  die  äquatoriale 
Lage  getrieben,  sobald  sich  dabei  nur  die  geschlossenen  Autheile  der  Gleichge- 
wiehtscurven  um  soviel  erweitern,  dass  sie  dann  den  ganzen  Hebel  umfassen,  wie 
«las  in  der  Figur  bei  einer  Entfernung  von  X  bis  AT,  dargestellt  wurde.  Erklärt 
Kt  sonach,  warum  die  axiale  Einstellung  bei  nahen  Polen  in  eine  äqua- 
toriale bei  entfernteren  Polen  übergeht. 

Handelten  wir  bisher  nu*  von  paramagnetischen  Krystallen,  welche  nach  der 
Richtung  der  Axe  ein  kleineres  oder  ein  grösseres  magnetisches  Vertheilungsver- 
mögen besitzen,  als  nach  den  darauf  senkrechten  Richtungen,  so  bleibt  noch  übrig, 
die  gegebenen  Nachweise  auf  das  anologe  Verhalten  diamagnetischer  Krystalle  zu 
übertragen.  Plückkr  überzeugte  sich,  dass  die  magnetische  Verkeilung  in  dia- 
magnetischeu  holpern  die  umgekehrte  sei,  als  die  in  paramagnetischen.  Während 
in  letzteren  einem  benachbarten  erregenden  Nordpol  ein  Südpol,  einem  erregenden 
Südpol  ein  Nordpol  zugewandt  ist,  verhielten  sich  die  diamagnetischen  Körper 
umgekehrt,  so  dass  sie  einem  erregenden  Nordpol  den  Nordpol,  einem  erregenden 
Südpol  den  Südpol  zukehren.  Näher  mag  hierüber  im  nächsten  Kapitel  bei  Ge- 
legenheit der  Theorie  des  Diamagnetismus  gehandelt  werden.  Ist  das  aber  der 
Fall ,  dann  würde  ein  Krystall  von  diamagnetischer  Beschaffenheit,  dessen  Axe  sich 
äquatorial  einstellt,  nachgebildet  werden  durch  stark  diamagnetische  Stäbchen, 
welche  parallel  zu  einander  und  senkrecht  an  dem  Hebel  von  indifferenter  Beschaffen- 
heit befestigt  werden.  Ein  dianiagnetischer  Krystall,  dessen  Axe  sich  polar  ein- 
stellt, würde  dadurch  gewonnen,  dass  jene  Stäbchen  in  allen  möglichen  Ebenen 
und  senkrecht  auf  jenem  Hebel  angebracht,  oder  dass  äusserst  dünne  diamagnetisebe 
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Scheibe»  in  kleinsten  Abstäuden  auf  den  Hebel  gereiht  würden  Zu  der  ersten 
Klasse  gehört  der  isländische  Doppelspath,  in  dem  sich  ein  senkrecht  zu  seiner 
Axe  geschnittenes  Prisma  von  Pol  zu  Pol  stellt,  und  als  Paradigma  der  zweiten 
Klasse  diene  das  Wismuth,  in  dein  sich  ein  parallel  zu  seiner  Axe  geschnittenes 
Prisina  ebenfalls  von  Pol  zu  Pol  stellt,  während  beide  im  Fall  sehr  naher  Pole 
die  äquatoriale  Lage  annehmen. 

Demgetnäss  würden  die  obigen  Formeln  Tür  paramagnetische  kr\ stalle  auf  das 
Verhalten  der  diamagnetischen  unmittelbar  übertragen  werden  können,  wenn  mau 
nur  H-/<  mit  — //  vertauscht. 
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£.  46.    Magnotischo  Circulnrpolarisation. 

Es  ist  bekannt,  dass  ein  schief  von  einer  nicht  metallischen  Fläche  reflectirter 
oder  durch  einen  parallel  zur  Axe  geschliffenen  Tunnalin  oder  durch  ein 
NicoL'sches  Prisma  gegangener  Lichtstrahl  andere  Eigenschaften  besitzt,  als  ein 
gewöhnlicher  Strahl.  Die  erlangte  Veränderung  bezeichnet  man  mit  Polarisation, 
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und  alle  daraus  hervorgehenden  Erscheinungen  lassen  sich  durch  die  Annahme 
erklären,  dass  die  Actherschwingungen  des  gewöhnlichen  Lichtes  in  allen  Ebenen 
senkrecht  zur  ForlpflanzungsrichUing  stattfinden,  während  diejenigen  des  polari- 
sirten  Lichtes  zwar  ebenfalls  senkrecht  zur  Fortpflanzungsrichtung  geschehen, 
aber  nur  in  derjenigen  Ebene,  welche  im  einen  Fall  senkrecht  auf  der  Ein- 
falls- und  Reflexionsebene  steht,  oder  welche  im  andern  Fall  gleichzeitig  die 
kryslallographische  Hauptaxe  des  Turmalins  oder  eine  gewisse  Querrichtung  des 
NicoL'schcn  Prismas  enthält  —  Durchwandert  der  polarisirte  Lichtstrahl  eine 
senkrecht  zur  krystallographischcn  Hauptaxe  geschliffene  Quarzplatte,  so  erleidet 
rr  eine  abermalige  Veränderung,  die  darin  besteht,  dass  die  Schwingungsebene 
eine  Drehung  —  für  einige  Quarzplatten  nach  rechts,  für  andere  nach  links  — 
erfahren  hat.  Diese  Drehung  ist  desto  grösser,  je  brechbarer  die  Farbe  des 
Lichtes  ist,  welches  zu  dem  Versuch  verwandt  wurde,  sie  ist  also  am  kleinsten 
für  rothes,  am  grössten  für  violettes  Licht.  Verwendet  man  aber  weisses  Licht 
zum  Versuch,  und  lässt  dieses,  nachdem  es  durch  den  Bergkrystall 
modifleirt  wurde,  nochmals  durch  eine  ähnliche  Vorrichtung  gehen,  als  die  war, 
die  es  polarisirte,  so  erblickt  man  in  jeder  Lage  der  letzteren  —  analysirenden  — 
Vorrichtung  farbiges  Licht.  Die  analysirende  Vorrichtung  kann  nämlich  nur 
Schwingungen  von  der  oben  näher  bezeichneten  Richtung  fortpflanzen,  und 
wird  sonach  diejenige  Farbe  dem  Auge  vorzugsweise  zuführen,  deren  Schwingungs- 
richtung nach  dem  Austritt  aus  dem  Bergkrystall  mit  der  ihr  eigentümlichen 
Schwingungsrichtung  zusammenfällt  —  Die  hier  beschriebene  Eigenschaft  der 
gewöhnlichen  Circular Polarisation  theilen  viele,  namentlich  organische 
Flüssigkeiten,  wie  Terpenthinöl ,  Zuckerlösung,  Citronenöl,  mit  dem  Berg- 
krystall. Auch  im  Glase  kann  man  die  Eigenschaft  hervorrufen,  wenn  man  es 
einem  starken  seitlichen  Druck  durch  Einspannen  in  einen  Schraubenstock  aus- 
setzt. Bergkrystall  dreht  aber  die  Polarisaüonsebene  bei  weitem  am  stärksten, 
so  dass  man  ihn  nur  in  unv^rhältnissmässig  viel  dünneren  Schichten  anzu- 
wenden braucht,  als  die  andern  Substanzen,  um  gleich  grosse  Drehungen  zu 
erzielen. 

Die  Eigenschaft  nun,  welche  einige  Substanzen  an  sich  besitzen,  die 
anderen  durch  Druck  erthcilt  werden  kann,  erhalten  auch  solche,  denen  sie  an 
sich  nicht  zukommt,  sobald  man  sie  an  die  Pole  kräftiger  Magnete  gleich  einem 
Anker  legt  und  das  in  axialer  Richtung  durch  dieselben  gehende  Licht  mit 
den  angegebenen  Vorrichtungen  betrachtet  Zum  Unterschied  von  der  gewöhn- 
lichen, mag  diese  mit  magnetischer  Circularpolarisation  bezeichnet 
werden.  Manche  Substanzen  sind  geschickter  als  andere,  die  ursächlichen, 
aber  noch  unergründeten  Veränderungen  einzugchen.  Hierher  gehört  vor  Allem 
das  FARADAv'sche  schwere  Glas  und  der  Schwefelkohlenstoff.  Doppelt  brechenden 
Krystallen  wird  die  magnetische  Circularpolarisation  im  Allgemeinen  nur  sehr 
schwierig,  dem  an  sich  drehenden  Bergkrystall  aber,  sowie  dem  gleicbmässig 
über  die  ganze  Länge  hinweg  stark  gepressten  Glase  gar  nicht  ertheilt  Eben- 
sowenig können  Gase  zur  magnetischen  Circularpolarisation  bewogen  werden. 
Sobald  man  die  Substanzen  dem  Einfluss  des  Magnetismus  wieder  entzieht, 
haben  sie  die  momentan  gewonnene  Eigenschaft  auch  wieder  verloren. 
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Die  Erscheinung  der  magnetischen  Circularpolarisation  kann  allerdings  schon 
unter  Einfluss  kräftiger  Stahlniagnete  beobachtet  werden,  sowie  auch  dann,  wenn 
man  die  durchsichtigen  Substanzen  in  sehr  starke  von  galvanischen  Strömen 
durchflössen«  Schraubendrähte  legt.  Um  sie  jedoch  möglichst  auffällig  hervor- 
treten zu  lassen,  wird  man  sich  am  sichersten  kräftiger  Elektromagnete  be- 
dienen. Hat  man  den  zu  prüfenden  Körper  zwischen  deren  Pole  gelegt,  so 
kann  man  sich  leicht  in  Bezug  auf  den  Sinn  der  in  demselben  von  Statten 
gehenden  Drehung  orientiren,  wenn  man  die  Richtung  des  den  Magneten 
erregenden  Stromes  verfolgt  Denkt  man  sich  nämlich  diesen  über  den  Körper 
hinweg  fortgesetzt,  und  bewegte  er  sich  dann  auf  der  obern  Seite  desselben 
von  links  nach  rechts,  so  bewirkt  der  Körper  eine  Drehung  der  Polarisations- 
ebene des  auf  den  Beobachter  zukommenden  Strahles,  die  ebenfalls  nach  rechts 
geht  Nach  rechts  wird  also  der  Körper  drehen,  wenn  der  durch  ihn  sich  be- 
wegende Lichtstrahl  vom  Südpol  des  Magueteu  nach  dem  Nordpol  sich  bewegt 
Das  Umgekehrte  findet  im  andern  Fall  statt:  der  Körper  dreht  nach  links,  wenn 
ihn  der  Lichtstrahl  vom  Nordpol  des  Magneten  nach  dem  Südpol  durchläuft. 
Hierin  ist  aber  ein  wesentlicher  Unterschied  zwischen  der  magne- 
tischen und  der  gewöhnlichen  Circularpolarisation  begründet.  Denn 
während  der  Sinn  der  ersteren  sonach  von  der  Richtung  des  Lichtstrahles 
gegen  die  polare  Vcrtheilung  im  Magneten  abhängt,  ist  er  im  letzteren  be- 
kanntlich von  der  Richtung  des  Lichtstrahles  unabhängig. 

Unter  sonst  gleichen  Umständen  hängt  die  Grösse  der  Drehung  ab  von  der 
Stärke,  der  Magnetkraft,  welcher  die  geprüfte  Substanz  ausgesetzt  wird,  und 
ist  dieser  proportional.  Wenn  man  nun  die  Polenden  einander  sehr  annähert, 
so  wirken  sie  wechselsweise  auf  einander  verstärkend  ein,  es  wird  sonach  die 
magnetische  Intensität  in  dem  zwischen  ihnen  gelassenen  Intervall  eine  grössere 
sein,  als  bei  entfernteren  Polen.  Aus  diesem  Grunde  allein  würde  also  ein 
zwischen  dieselben  gebrachter  Körper  eine  um  so  grössere  Drehung  veran- 
lassen, je  näher  die  Magnetpole  einander  stehen.  Auf  der  anderen  Seite  ist 
aber  die  Drehung  eine  in  dem  Maasse  grössere,  eine  je  längere  Strecke  des- 
selben vom  Lichtstrahl  durchlaufen  wird.  Das  bedingt  jedoch  wieder  einen 
grössern  Abstand  der  Pole,  denn  wollte  man  den  Körper  über  die  Magnetpole 
hinwegragen  lassen,  so  würden  die  überliegenden  Stücke  eine  entgegengesetzte 
Drehung  veranlassen,  als  der  zwischen  den  Polen  liegende  Anthcil.  Um  aber 
in  recht  schmalen  Körpern,  also  mit  möglichster  Annäherung  der  Magnetpole 
nichtsdestoweniger  eine  starke  Drehung  der  Polarisationsebeue  zu  erzielen,  bringt 
man  zwischen  den  Polendeu  und  dem  Körper  parallele  und  gegeneinanderge*- 
kehrte  Spiegelflächen  an.  Durch  dieselben  kann  man  es  leicht  dahin  bringen, 
dass  der  von  der  einen  Seite  ankommende  Lichtstrahl  drei  und  mehre  Male  im 
drehenden  Körper  hin  und  wieder  geht,  ehe  er  ihn  verlässt  und  zum  analy- 
sirenden  Apparat  tritt  Und  da  nach  Obigem  sich  der  Drehungswinkel  für  die 
magnetische  Circularpolarisation  so  oft  multiplicirt,  als  der  Strahl  vor-  und 
rückwärts  geht,  so  wäre  durch  dieses  einfache  Mittel  das  Beabsichtigte  erreicht. 

Eine  nähere  Erforschung  der  Gesetz«?  für  die  magnetische  Circularpolari- 
sation hat  gezeigt,  dass  die  an  irgend  einer  Stelle  des  Magnetfeldes  bc- 
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wirkte  Drohung  der  Polarisationsebene  proportional  ist  der  an 
dieser  Stelle  thätigen  Magnetkraft.  Will  man  also  in  Magnetfeldern  von 
gewöhnlicher  Beschaffenheit  a  priori  die  Grösse  der  Drehung  ermitteln,  so 
miisste  man  zunächst  das  Gesetz  ausfindig  machen,  nach  welchem  sich  die 
Intensität  der  Magnetkraft  von  Stelle  zu  Stelle  ändert,  und  würde  dann  durch 
einfache  Integration  die  mittlere  Stärke  der  Magnetkraft  des  Feldes  linden. 
Dieser  proportional  wäre  die  Drehung. 

Hierbei  ist  vorausgesetzt,  dass  sich  der  Lichtstrahl  genau  in  der  axialen 
Richtung  des  Magnetfeldes  bewegt.  Ist  das  aber  nicht  der  Fall,  sondern  ist 
er  um  einen  beliebigen  Winkel  gegen  dieselbe  geneigt,  dann  würde  die  ge- 
fundene Drehung  noch  mit  dem  Cosinus  dieses  Winkels  zu  multipliciren  sein,  denn 
andere  Untersuchungen  haben  gezeigt,  dass  die  Drehung  auch  proportional  ist 
der  Komponente  der  axialen  Magnetkraft  parallel  zum  Lichtstrahl. 

Es  muss  noch  schliesslich  erwähnt  werden,  dass  eine  ähnliche  Drehung, 
wie  die  für  die  Polarisationscbenc  des  Lichtes  beschriebene,  auch  für  die 
Polarisationsebene  der  strahlenden  Wärme  nachgewiesen ,  aber  bei  der 
Schwierigkeit  des  Gegenstandes  noch  nicht  bis  in  alle  Details  untersucht  wor- 
den ist.  — 

1.  Gleich  dem  seil  §.  ii  behandelten,  wurde  auch  der  andere  Thcil  von 
Faraday's  Entdeckung,  nämlich  die  Drehung  der  Polarisationscbenc  infolge  der 
Einwirkung  des  Magnetismus  auf  durchsichtige  Substanzen,  zuerst  durch  die  Tages- 
literatur bekannt.  Als  erste  Nachricht  ist  ein  Schreiben  von  J.  South  1  zu  er- 
wähnen. Demnächst  wurde  am  19.  Januar  t8  46  der  in  §.  42,  N.  I  citirte  Brief 
Faradxy's  12  au  Dlmas  vor  der  französischen  Akademie  verlesen,  und  am  iü.  Jan.  taiti 
hatte  Pocillet  3  die  darin  beschriebenen  Versuche  daselbst  wiederholt.  Die  erste 
von  Faraday  selbst  herrührende  Veröffentlichung  ist  in  der  neunzehnten  Reihe 
von  Experiiuciitaluntcrsuchungcn  ,,übcr  die  Magnctisirung  des  Lichtes  und  die  Be- 
leuchtung der  Magnetkraftlinien " 4  enthalten.  Die  Erscheinung  besteht  wesentlich 
In  Folgendem. 

Faraday  bediente  sich  zunächst  eines  l  Zoll  im  Quadrat  haltenden  und  0,5  Zoll 
dicken  Stückes  von  kieselborsaurem  Blei  (des  von  ihm  zuerst  dargestellten  schweren 
Glases)  mit  polirten  Endflächen,  und  versah  es  vorn  und  hinten  mit  sicoi/scheo 
Prismen,  so  dass  sich  ein  polarisirter  Lichtstrahl  durch  dieses  System  hindurch 
bewegen  konnte.  Als  Lichtquelle  diente  eine  Lampe,  oder  in  anderen  Fällen 
Sonnenlicht.  Diese  Vorrichtung  wurde  derart  zwischen  die  Pole  eines  nicht  be- 
sonders stark  erregten  Elektromagneten  gestellt,  dass  der  Lichtstrahl  und  die 
axiale  Linie  einander  parallel  liefen.  Wurde  der  magnetisirende  Strom  geschlossen, 
so  drehte  sich  sofort  die  Schwingungsebene  des  polarisirten  Lichtes  ähnlich,  als 
ob  eine  dünne  Bergkrystallplattc  sich  zwischen  den  Mcoi/schen  Prismen  statt 
des  schweren  Glases  befunden  hätte.  Ist  der  dem  Beobachter  nächste  Magnetpol 
ein  Nordpol,  so  geschieht  die  Drehung  nach  rechts,  also  im  Sinn  der  Bewegung 
eines  Uhrzeigers;  ist  derselbe  aber  ein  Südpol,  so  geschieht  die  Drehung  nach 
links  (2K'»2  —  .'>!>).  Der  Sinn  der  Drehung  ist  also  identisch  mit  lein  de< 
ina  gnetisire  nden  Spiralstromcs,  wenn  man  sich  denselben  von  Pol  z» 
Pol  über  das  Magnetfeld  hinweg  fortgesetzt  denkt. 

Hieraus  ergiebt  sich  nun  vor  Allein  ein  w  es  entlicher  Unterschied  zw  Ischen 
der  gewöhnliehen  Circularpolarisation  und  der  durch  Magnetismus 
hervorgerufenen,  indem  im  letzteren  Fall  der  Sinn  der  Drehung  wesentlich  vor 
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der  Richtung  der  Magnetkraft  abhängt.  Bringt  man  nämlich  ein  Stück  Glas  zwischen 
die  Magnetpole  und  sieht  durch  dasselbe  vom  Nordpol  nach  dem  Südpol,  so  dreht 
es  rechts  und  bietet  dieselben  Erscheinungen  dar,  wie  eine  ebenfalls  rechts  drehende 
Bergkrystallplatte.  Lässt  man  aber,  alles  Andere  ungeändert,  das  Eicht  von  der 
entgegengesetzten  Seite  in  Glas  und  Krystallplatte  eintreten,  so  verhalten  sie  sich 
entgegengesetzt:  das  Glas  dreht  jetzt  nach  links,  der  Bergkrystall  immer  nach 
rechts  {UM).  Gestützt  auf  diese  Thatsache,  brachte  Fyraday  4  ein  sinnreiches 
Mittel  in  Anwendung,  um  dem  polarisirtcn  Lichtstrahl  eine  grossere  Drehung  zu 
ertheilen.    Versieht  man  nämlich  den  zu  prüfenden  Korper  wie  in  Fig.  öiS  bei  a 

und    (/,    mit    Spiegelbelegen,    so  t   

kann  man,  je  nachdem   mau   das  xl\  -    "-"""7"   Jj 

Auge    bei    o    tiefer    oder    höher  I   ----- --'~~.Z-Z".[ '""j  ■tf 

stellt,    es    leicht   dahin   bringen,        °'    I  ]] 

dass  der  Strahl  an  jedem  Belege 

ein  oder  mehre  Male  reflectirt,  das  ^ 
inagnetisirte  Mittel  drei  oder  mehre 
Male  nach  einander  durchwandern 
muss.     Da  aber  die  magnetische 

Drehung,  absolut  genommen,  die  j^. 
entgegengesetzte  ist  für  den  Hin- 
gang und  für  den  Rückgang,  so  unterstützen  sie  sich  in  dem  Maasse,  als  da- 
durch der  Weg  des  Strahles  innerhalb  des  Körpers  ein  längerer  wird.  Eine 
andere  Art  die  Spiegelbelege  a  a,  at  anzubringen  ist  aus  Fig.  54!t  ersichtlich  und 
von  selbst  verständlich.  Die  Belege  können  entweder  durch  Versilberung  der  vor- 
her polirten  Flächen  gewonnen  werden,  oder  durch  Stahlspicgel ,  die  einfach  au 
den  Polenden  des  Magneten  befestigt,  die  zu  prüfenden  Substanzen  zwischen  sich 
enthalten,  und  die  überdem  den  Vortheil  bieten,  dass  dieselben  Spiegel  für  ver- 
schiedene Substanzen  gebraucht  werden  können.  Durch  dieses  Hülfsmittel  erlangt 
man  aber  noch  den  weiteren  Gewinn,  dass  man  den  Vorgang  in  einem  sehr  engen, 
und  deshalb,  wegen  der  Annäherung  der  Pole  weit  wirksameren  Magnetfeld  statt- 
finden lassen  kann.  Wie  leicht  zu  sehen  ist,  kann  man  sich  diese  Vortheile  in  an 
sich  circular  polarisirenden  Substanzen  nicht  verschaffen. 

II.  Was  nun  die  magnetisirende  Vorrichtung  betrifft,  so  ist  es  jedenfalls  am 
zweckmässigsten ,  sich  eines  grossen  Elektromagneten  wie  Taj.  /,  Fig.  MI,  zu  be- 
dienen und  seine  Polcnden  mit  durchbohrten  Halbankern  zu  versehen,  oder  wenig- 
stens mit  solchen,  in  welche  Rinnen  (etwa  wie  die  in  der  Nebenfigur  d  skizzhten) 
nach  der  axialen  Richtung  ungehobelt  sind.  Dadurch  wird  es  möglich,  die  zu 
prüfende  Substanz  in  den  wirksamsten  Theil  zu  bringen.  —  Ein  vielfach  ange- 
wandter Apparat  ist  der  von  Herrn  Ruhmkorff  6  in  Paris  eigens  zu  dem  in  Rede 
stehenden  Zweck  construirte,  und  in  einem  Berieht  von  Pouillet,  Badinet  und 
Biot  7  zwar  günstig  beurtheilte,  aber  nur  in  Ermangelung  grösserer  zu  empfehlende 
Elektromagnet.  Es  ist  nämlich  nicht  der  hufeisenartige  Eisenkern,  sondern  es  sind 
die  auf  denselben  aufzuschraubenden  c.ylindrischcn  und  axial  durchbohrten  Halbanker 
mit  der  magnetisirenden  Spirale  umgeben.  Die  Durchbohrungen  stehen  einander 
gegenüber,  so  dass  man  gleichzeitig  durch  beide  nach  ihrer  Axenrichtung  sehen 
kann.  Zwischen  ihnen  wird  der  zu  untersuchende  Körper  und  an  ihren  beiden 
Enden  werden  die  Polarisationsvorrichtungen  angebracht.  Ein  grösseres  Exemplar 
eines  RCiiMKOUFF'schcn  Elektromagneten  ist  in  Fig.  o50  (S.  318)  für  '/in 
linearen  Abmessungen  im  Durchschnitt  gezeichnet.  Es  sind  e  und  die  mit  den 
Kupferdrahtrollen  *  und  s,  umgebenen  Halbanker.  Diese  sind  an  die  rechtwinklich 
gebogenen  Eisenstangen  6  und  6,  angeschraubt,  und  letztere  lassen  sich  wiederum 
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mittelst  der  Prcsssi hraubeu  a  und  a,  in  verschiedener  Entfernung  von  einander 
auf  einer  eisernen  Unterlage  feststellen,  tun  die  Länge  des  Magnetfeldes  innerhalb 
gewisser  Grenzen  variiren  zu  können.  An  die  Polenden  der  Eisenkerne  c  und  e, 
können  Platten  wie  v  und  V.  oder  statt  derselben  konische  Verlängerungen  aufge- 
schraubt werden.    Die  Durchbohrung  befindet  sich  in  der  Richtung  l  c 

Von  noch  beschränkterer  Anwendung  ist  die  folgende  zuerst  durch  Böttger  8 
bekannt  gewordene,  aber  schon  von  Faraday  (2209)  benutzte  Vorrichtung.  Sic 
besteht  aus  einem  oder  mehren  in  einander  zu  schiebenden,  hohlen  und  5  oder 
mehre  Zolle  langen  Cylinderu  von  Eisenblech,  welche  über  ihre  ganze  Länge  mit  einer 
dicken  magnetisireudeu  Spirale  umgeben  werden.  Die  aut  Circularpolarisation  zu 
untersuchenden  Substanzen  werden  entweder  direct  in  den  Hohlraum  gebracht, 
wenn  es  feste  Körper  sind,  oder  sie  werden  für  den  Fall  tropfbarer  Flüssigkeiten 
in  Glasröhren  eingeschlossen,  die  au  beiden  Enden  mit  ebenen  Glasplatten  bedeckt 
sind.  Vor  und  hinter  der  Röhre  angebrachte  Nicoi/schc  Prismen  polarisiren  das 
eintretende  und  aualysiren  das  austretende  Licht.  —  Faraday  bediente  sich  dreier 
Eisenröhren  von  27  Zoll  Länge  und  */„  Zoll  Wanddickc.  Er  beobachtete  für  die 
engste  allein  ein  gewisses  Drehvermögen,  welches  vermehrt  wurde  durch  Ueber- 
schieben  der  nächst  weiteren  Röhre;  das  Drehvermögen  wurde  aber  wiederum  ver- 
mindert, als  auch  noch  die  dritte  Röhre  darüber  kam.  Dieselbe  Beobachtung  hatte 
ich  schon  unmittelbar  nach  dem  Erscheinen  der  nÖTTGER'schcn  Abhandlung  ge- 
macht, und  wurde  dadurch  zu  der  in  §.17,  N.  IV  mitgetheilteu  Untersuchung 
veranlasst,  welche  den  Erklärungsgrund  dieser  Thatsache  abgiebt.  —  Auch  durch 
starke  Stahlmaguetc  ist  die  Erscheinung  von  Faraday  (ff 55)  und  Anderen  dar- 
gestellt worden,  sowie  durch  einfache  Spiraldrähte  ohne  Eisenkerne  (217». 
«190  —  93).  Im  letzten  Falle  ist  jedoch  die  Wirkung  ungleich  schwächer  als  bei 
Anwendung  von  Eisenkernen.  Dazu  kommt,  dass  ohne  eingelegten  Eisenkern  die 
infolge  der  Circularpolarisation  auftretende  Farbenänderung  momentan  mit  Schliessung 
des  Stromes  sichtbar  wird,  während  im  andern  Fall  eine  sehr  merkliche  Zeit  ver- 
geht, bis  das  durch  die  Drehung  entstandene  Bild  seineu  vollen  Glanz  erhält.  Bei 
Unterbrechung  des  Stromes  verschwindet  aber  in  beiden  Fällen  die  Farbe  plötzlich 
Dieses  rührt  daher,  dass  der  Eisenkern  viel  mehr  Zeit  gebraucht,  um  seine  volle  Kraft 
zu  entfalten,  als  um  dieselbe  wieder  zu  verlieren  (vergl.  §.  38,  N.  IV).  Obschon 
Faraday  gleich  mit  der  ersten  Beobachtung  diese  Erklärung  gab,  glaubte  doch 
E.  Becquerel  '-'  sie  aus  einer  allmäligcn  Molekularänderung  der  zu  prüfenden  Sub- 
stanz herleiten  zu  können. 

Mittelst  Entladungen  einer  KLEiST'schcu  Batterie,  oder  durch  rasch  wieder- 
kehrende inducirle  Ströme,  konnte  Faraday  keine  Circularpolarisation  hervor- 
rufen (2217). 

Wegen  der  Bemerkungen  in  §.10,  N.  IX,  S.  123,  ist  noch  folgender  Ver- 
such Faraday's  zu  erwähnen  (2  20ÖJ.    Es  wurde  eine  2  0  Zoll  lange  und  0,1  Zoll 
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weite  Rolle  aus  übcrsponnencm  Kupferdralit  gebildet,  und  in  eine  weite  Röhre  mit 
Wasser  gelegt.  Als  der  Strom  durch  das  Kupfer  ging,  trat  das  Dreh  vermögen 
(analog  dem  Magnetisirungsverinögcn  in  dem  allegirten  Versuch )  nur  innerhalb  der 
Rolle,  nicht  in  dem  Wasser  ausserhalb  derselben  ein. 

III.  Anlangend  ferner  die  Pnlarisationsvorrichtung,  so  reichen  zwei  nicol'scIic 
Prismen  wohl  aus,  um  die  Erscheinungen  mit  Hülfe  starker  Elektromagnete  sicht- 
bar zu  machen.  Handelt  es  sich  aber  darum,  feine  Unterschiede  wahrzunehmen, 
so  sind  als  empfindlichere  Hiilfsmittel  diejenigen  zu  empfehlen ,  die  bei  der  Messung 
der  Circularpolarisatiou  überhaupt  in  Anwendung  gebracht  werden ,  namentlich 
Soleil's  Doppelplatte  oder  monochromatisches  Licht.  Solkil's  Doppelplatte  be- 
steht aus  zwei  nebeneinander  liegenden  und  senkrecht  zur  Axe  geschliffenen  Berg- 
krystallplatten,  von  denen  die  eine  rechts,  die  andere  links  dreht,  und  welche 
beide  genau  dieselbe  Dicke  von  3,75mm  haben.  Beide  zeigen  bekanntlich,  zwischen 
zwei  Polarisationsvorrichtungen  mit  parallelen  Sdtwingungsebenen  gebracht,  die  so- 
genannte Uebcrgangsfarbc ,  welche,  wenn  das  Drehvermögen  der  einen  Platte  durch 
gleichzeitige  Anwesenheit  der  magnetisch  drehenden  Substanz  um  die  geringste 
Grösse  vermehrt,  also  das  der  andern  vermindert  wird,  in  roth  resp.  blau  über- 
geht. Die  Verschiedenheit1  der  nebeneinander  sichtbaren  Farbentöne  ist  dann  leichter 
wahrzunehmen,  als  wenn  man  dieselbe  Farbenänderung  nacheinander  hervorbringt. 
Dazu  kommt,  dass  die  immerhin  schwache  magnetische  Rotation  ohne  Zuhülfenahme 
einer  an  sich  drehenden  Substanz  nur  zu  Farbenerscheinungen  Anlass  giebt, 
welche  von  Weiss  sehr  wenig  verschieden  sind,  in  denen  also  kleinere 
Unterschiede  leichter  verschwinden,  als  in  dem  Contrast  verschiedener  und  gesät- 
tigter Farben. 

Die  Anwendung  monochromatischen  Lichtes  lässt  sich  durch  Beleuchtung  mit 
einer  heissen  Flamme,  in  der  ein  Natriumumsalz  glüht,  oder  durch  Einschaltung 
von  Substanzen  herbeiführen,  welche  nur  eine  Farbe  des  Spectrums  hindurchlassen. 
Am  zweckmässigsten  ist  eine  zwischen  ebenen  farblosen  Glasplatten  eingeschlossene 
Schicht  von  schwefelsaurem  Ammoniakkupfer,  welche  in  geeigneter  Dicke  und 
C.onccntration  alle  Strahlen  des  Spectruras  absorbirt,  mit  Ausnahme  der  dunkel- 
blauen, in  der  Nachbarschaft  der  Fraunhofer  sehen  Linie  G.  Ist  auf  die  eine 
oder  andere  Weise  homogenes  Licht  gewonnen,  so  lässt  sich  durch  Kreuzung  der 
Schwingungsebene  im  polarisirenden  und  im  analysirenden  Apparat  ein  sehr  dunkles 
Gesichtsfeld  herstellen.  Durch  Eintluss  der  magnetisch  rotirenden  Substanz  wird 
dasselbe  aber  wiederum  erhellt,  und  kann  durch  Drehung  der  analysirenden  Vor- 
richtung abermals  auf  seine  frühere  Dunkelheit  zurückgeführt  werden.  Die  Grösse 
der  hierzu  nöthigen  Drehung  misst  das  Rotationsvermögen  der  magnetisirten  Substanz 
für  die  gerade  angewandte  Farbe.  Offenbar  wird  man  also  unter  sonst  gleichen  Umstän- 
den für  das  schwefelsaure  Ammoniakkupfer  grössere  Drehungen  erzielen,  als  für 
Natriumlicht  oder  für  rothes  Glas. 

Eine  besonders  zu  Messungen  geeignete  Methode,  welche  Wikdemann  in  Au- 
wendung brachte,  mag  erst  später  beschrieben  werden. 

IV.  Faraday  sprach  Anfangs  die  Meinung  aus,  es  rühre  die  Erscheinung  der 
magnetischen  Gircularpolarisation  her  von  einer  unmittelbaren  Einwirkung  des 
Magnetismus  auf  das  Licht,  oder  auf  den  die  Licht  Vibrationen  bedingenden  Aether. 
Dem  glaubte  jedoch  schon  Araoo  sogleich  beim  ersten  Bekanntwerden  der  Ent- 
deckung vor  der  französischen  Akademie  widersprechen  zu  müssen9,  indem  er 
sich  auf  andere  Molekularveränderungen  berief,  welche  die  Körper  unter  Einfluss 
des  Magnetismus  erleiden.  Jener  Ansicht  ist  auch  keiner  derjenigen  Forscher  bei- 
getreten, welche  sich  nachmals  mit  Untersuchungen  der  magnetischen  Gircularpo- 
larisation beschäftigten.    Vor  Allem  spricht  aber  dagegen,   dass  die  Grösse  der 
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magnetischen  Circularpolarisation  abhängig  ist  von  der  chemischen  und  mechanischen 
Beschaffenheit  derjenigen  Körper,  welche  man  den  magnetischen  Einwirkungen 
unterwirft.  Würde  aber  die  Circularpolarisation  blos  herrühren  von  einer  Ein- 
wirkung des  Magnetismus  auf  den  Aether,  so  müsste  ihre  Grösse  entweder  unab- 
hängig sein  von  der  Substanz,  oder  sie  könnte  sich  höchstens  als  eine  Function 
von  dem  Strahlenbrechungsvcrinögen  derselben  erweisen,  was,  wie  das  Folgende 
herausstellen  wird,  nicht  zutrifft. 

Faraday  untersuchte  ausser  dem  schweren  Glas  noch  folgende  Substanzen: 
borsaures  Klei,  dns  schon  bei  der  Siedehitze  des  Oeles  erweicht,  und  sich  leicht 
durchsichtig  und  gut  gekühlt  darstellen  lässt,  zeigte  ein  ebenso  starkes  Drehver- 
mögen als  das  kieselborsaurc  Blei.  Das  Flintglas  zeigte  ein  schwächeres  und 
Kronglas  ein  noch  geringeres  Drehvermögen.  Steinsalz,  Flussspath  und  Alaun 
gaben  nur  schwache  Anzeigen  (H76  —  77).  Blattgold  blieb  ohne  Wirkung  ( 21  82). 
Von  Flüssigkeiten  wurden  Wasser,  Alkohol,  Aether  und  viele  fette  ätherische 
Oelc  untersucht  und  wirksam  gefunden  (4184). 

Au  Gasen  haben  weder  Faraday  (4186)  noch  Andere  ein  magnetisches 
Kotationsverinögen  entdecken  können.  Apparate,  welche  Despretz  10  behufs 
näherer  Untersuchung  der  Gase  in  Vorschlag  brachte,  scheinen  nicht  zur  Aus- 
führung gekommen  zu  sein. 

Eine  grosse  Menge  Substanzen  wurden  von  Matthiessen  11  in  Bezug  auf  ihr 
magnetisches  Drehvermögen  untersucht.  Unter  220  Glassorten  zeigten  23  ein 
grösseres  Vermögen  als  Faraday's  schweres  Glas,  ein  mehr  als  doppelt  so  grosses 
zeigten  sogar  Gläser  von  der  Zusammensetzung  Si  03  •  GPbO  und  Si  0,  •  4PbO. 
Doch  widerstehen  von  allen  nur  drei  dem  Einfluss  der  Atmosphäre,  nämlich  ein 
kobalthaltiges  Flintglas,  ein  au  Thonerde  reiches  Silico- Aluminat  von  Bleioxyd  und 
Kali,  sowie  ein  alkalifreies  aber  kieselreiches  Silico- Aluminat  von  Bleioxyd.  Im 
Allgemeinen  sind  die  Silicate  und  die  Chloride  am  empfindlichsten  und  Bleioxyd 
ist  die  kräftigste  Base.  Eisen-,  Kobalt-  und  Nickelgläser  sind  zu  undurchsichtig, 
als  dass  sie  sich  bei  grossem  Metallgehalt  in  dicken  Schichten  untersuchen  liessen. 
Eine  Gegenwart  von  Bittererde,  Stroutiau,  Baryt,  Gold,  Kupfer,  Uran,  Chrom 
und  Mangan  bewirkt  keinen  Unterschied,  wogegen  Kalk,  Natron  und  Kali  das  Dreh- 
vermögen schwächen.  Nach  dem  Guss  erweichte  Gläser  verlieren  oft  von  ihrer 
Empfindlichkeit  bis  zu  einem  Viertel;  die  rasch  gekühlten  zeigen  dagegen  andere 
Uebelstande,  von  denen  später  gehandelt  werden  mag.  Wurde  mittelst  Prismen 
aus  wirksamen  Gläsern  das  Spectrum  dargestellt,  so  konnte  auch  unter  Einlluss 
eines  sehr  kräftigen  Magneten  eine  Aeuderung  der  fraunhoker  scIicii  Linien  nicht 
wahrgenommen  werden.  Was  die  durchsichtigen  Krystalle  betrifft,  so  konnte  unter 
etwa  H)0  uytersuchten  Substanzen  nur  das  Steinsalz  wirksam  gefunden  werden. 
Eine  Aufzählung  der  oben  erwähnten  wirksamsten  Glassorten  kann  hier  um  so 
eher  übergangen  werden,  als  ihr  Drehvermögen  auf  eine  Dicke,  Maximumdicke  ge- 
nannt, reducirt  wurde,  welche  nur  für  den  angewandten  Magneten  eine  Be- 
deutung hat. 

Hierzu  fügte  Bertin  12  den  Schwefelkohlenstoff,  indem  er  dessen  Drehver- 
mögeu  dreimal  stärker  als  das  des  Wassers  fand,  und  das  Zinuchlorid,  welches 
ein  noch  stärkeres  Drehvermögen  zeigt.  In  der  folgenden  Tabelle  sind  Zahlcn- 
werthe  zusammengestellt,  welche  von  Faraday  (22U>)  einerseits  und  von  Bertis 
anderseits  für  das  Drehvermögen  verschiedener  Substanzen  gefunden  wurden.  Zu 
bemerken  ist,  dass  dieselben  nicht  unerheblich  von  einander  abweichen,  und  dass 
Faraday  das  magnetische  Drehvermögen  des  Terpenthinöls  (abgesehen  von  dem 
ihm  innewohnenden  gewöhnlichen)  zu  einer  bedeutenden  Höhe  bestimmte. 
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Wasser  —  1 

Kahaday  Bkhtis. 


Schweres  Glas   6,0  4,00 

Guixand's  Flintglas   —  3,48 

Matth issen 's  Flintglas   —  3,3 J 

Sehr  dichtes  Flintglas   —  2,2  0 

Gemeines  Flintglas   2,8  2,12 

Terpentinöl   n,8  — 

Steinsalz   2,2  — 

Zinnchlorid   —  3,08 

Schwefelkohlenstoff   —  2,96 

Phosphorchlorür   —  2,04 

Gelöstes  Chlorzink   —  2,20 

Gelöstes  Chlorkaliuni   —  1,80 

Wasser   —  1,00 

Alkohol  (36°B.)   0,72 

Aether   —  0,60 


Schon  aus  den  hishcr  mitgethciltcu  Versuchsreihen ,  mehr  aber  noch  aus  den 
absichtlich  zu  dein  Zweck  ausgeführten  von  Böttger  13  und  von  E.  Bkcquekkl  14 
geht  hervor,  dass  der  Sinn  der  magnetischen  Circularpolarisation  gänz- 
lich unabhängig  ist  von  der  paramagnetinrhen  oder  diamagnetischen 
Beschaffenheit  des  untersuchten  Körpers.  Ersterer  verglich  zu  dem 
Ende  destillirtes  Wasser,  Alkohol,  Aether  u.  s.  w.  mit  Lösungen  von  Blutlaugen- 
salz oder  Eisenvitriol,  und  fand,  wenn  auch  eine  verschieden  starke,  so  doch  in 
allen  Fällen  eine  gleichsinnige  Drehung.  Letzterer  fasste  das  Problem  etwas  all- 
gemeiner, indem  er  für  die  in  nachfolgender  Tabelle  verzeichneten  Substanzen 
gleichzeitig  den  specifischen  Magnetismus  (vergl.  §.  43,  N.  II,  S.  574)  und  das 
magnetische  Drehvermögen  bestimmte.  Das  letztere  anlangend,  wurde  es  auf 
gleiche  Längen  der  Substanzen  redurirt,  wenn  nicht  dieselbe  Glasrinne  zur  Auf- 
stellung derselben  im  Magnetfeld  benutzt  worden  war,  und  es  wurden  die  ge- 
wonneneu Zahlen  auf  eine  Drehung  des  Wassers  =  10  bezogen. 


Substanzen 

Rotationen  für 
Wasser  —  10 

Sphärischer  Magnetis- 
mus bei  gleichem  Vo- 
lumen in  Luft 

Specifisches 
Gewicht 

Destillirtes  Wasser  

10,00 

—  10,00 

1,0000 

Eisenchlorür  von  zwei   ver-  l 

9,45 

H-  91,93 

1,0695 

schiedenen  Concentratioucn  | 

3,00 

4-658,1 

1,4334 

9,02 

—  8,50 

Magnesiumchlorür  

16,10 

—  12,00 

1,3197 

«3,50 

-+-  21,60 

1,0827 

16,10 

—  H,6 

29,30 

—  13,3 

1 


Wenn  nun  auch  diese  Zusammenstellung  zeigt,  dass  die  paramagnetischen 
Substanzen  ein  sehr  schwaches,  die  diamaguetischen  ein  ungleich  stärkeres  Ro- 
tationsvermögen besitzen,  so  beweist  sie  doch  ebensowohl  das  oben  Gesagte,  in- 
dem sich  ein  Verhältniss  zwischen  den  beiden  Klassen  von  Erscheinungen  in 
keiner  Weise  herausstellt. 
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V.  Krystallinische  Substanzen  und  solche,  welche  an  sich  schon  die  Eigen- 
schaft der  Circularpolarisation  besitzen,  zeigen  ein  sehr  verschiedenes  Verhalten 
zwischen  den  Magnetpolen.  Bcrgkrystall  war  schon  von  Karada y  (3178)  vor 
dessen  erster  Veröffentlichung  untersucht  worden.  Ein  4  Zoll  langes  Stuck  gab 
ebensowenig  Anzeigen  von  Wirkung,  als  ein  Würfel  von  %  Zoll  in  Seite,  der  so 
geschnitten  war,  dass  zwei  seiner  Flächen  winkelrecht  gegen  die  Kxystallaxe  lagen. 
Im  Gegensatz  hierzu  beobachtete  E.  Becqcerel  g,  dass  zwei  übereinander  gelegte 
Quarzplatten  von  genau  gleichem  und  entgegengesetztem  Drehvermögen,  welche 
sich  also  bei  unthätigem  Magneten  compensirten ,  eine  deutliche,  aber  freilich  viel 
schwächere  Drehung  als  andere  Substanzen  zeigten,  sobald  der  Magnet  wirksam 
wurde.  Auch  soll  eine  soLEiL'sche  Doppelplatte  von  6,5 "m  Dicke,  auf  die  Ueber- 
gangsfarbe  eingestellt,  mit  der  Thätigkeit  des  Magneten  auf  einer  Hälfte  eine 
rothlichere,  auf  der  andern  eine  bläulichere  Färbung  gezeigt  haben.  Doch  konnte 
nicht  Tür  alle  untersuchte  Bergkrystalle  eine  magnetische  Drehung  beobachtet 
werden.  Infolge  dieser  Mitthoilungen  wiederholte  Faradat  6  seine  früheren  Ver- 
suche, mit  Anwendung  versilberter  Flächen.  Aber  es  zeigte  weder  der  Würfel 
von  s/4  Zoll  Seite  bei  neunmaliger  Reflexion  und  nach  allen  Richtungen  geprüft, 
noch  ein  Quarzkrystall  von  2,3  Zoll  Länge,  irgend  welche  Drehung.  Da  nun 
Becquerel  bei  späteren  Gelegenheiten  seine  frühere  Behauptung  nicht  aufrecht 
erhielt,  müssen  wir  annehmen,  dass  dem  Quarz  das  magnetische  Drehver- 
mögen abgeht.  / 

Ebensowenig  wurde  von  Fa/iaday  als  von  Becquerel  an  Kalkspath,  auch  bei 
mehrfachen  Reflexionen  eine  Wirkung  wahrgenommen. 

Schwefelsaures  Baryt,  schwefelsaurer  Kalk,  kohlensaures  Natron,  sowie  andere 
doppelt  brechende  Krystalle  verhielten  sich  wie  Kalkspath  und  Bergkrystall.  Eis 
gab  unsichere  Resultate.  An  einem  gelblichen  Beryll  beobachtete  aber  Becquerel 
5°  Drehung,  keine  dagegen  bei  zwei  grünlichen.  Ein  dunkelgelber  Turmalin 
parallel  zur  Axc  geschliffen  gab  schwache ,  aber  wahrnehmbare  Wirkung ,  nicht  aber 
ein  schwach  gefärbter  und  senkrecht  zur  Axe,  sowie  zwei  grüne  parallel  zur  Axe 
geschliffene. 

Die  Flüssigkeiten,  welche  an  sich  schon  ein  Drehvermögen  besitzen,  scheinen 
alle  wirksam  zu  sein,  indem  dasselbe  je  nach  der  Richtung  des  Magnetismus  ver- 
mehrt oder  vermindert  wird.  Faradat  untersuchte  namentlich:  Ricinusöl,  Harzöl, 
Spicaöl,  Lorberöl,  Kanadabalsam,  alkoholische  Lösung  von  Kampher  und  Aetzsub- 
limat,  Lösung  von  Zucker,  Weinsäure,  weinsaurem  Natron,  schwefesaurem  Nickel 
(welches  rechts  dreht),  Kopaivabalsam,  Kamphin,  Tcrpcnthinöl  (2187). 

Bertin  1S  hat  auch  die  durch  das  kresnelscIic  Parallclcpiped  hervorgebrachte 
Circularpolarisation  der  magnetischen  Einwirkung  unterworfen,  doch  sind  die  da- 
rüber lautenden  Mittheilungeu  zu  kurz,  als  dass  sich  daraus  ein  Vcrständniss  der 
Vorgänge  entnehmen  liesse. 

Ausserdem  tritt  das  Phänomen  der  gewöhnlichen  Circularpolarisation  be- 
kanntlich noch  in  Krystallen  von  chlorsaurcm  Natron,  in  schnell  gekühlten  und  in 
gepressten  Gläsern  auf.  Die  erstere  Substanz  scheint  auf  die  magnetischen  Ein- 
flüsse nicht  untersucht  worden  zu  sein,  obschon  sie  interessanter  Weise  das  mit 
den  circularpolarisircnden  Flüssigkeiten  gemein  hat,  dass  sie  alle  von  jeder  Richtung 
kommenden  Strahlen  dreht,  während  beim  Bergkrystall  das  nur  für  die  in  der 
Axe  sich  bewegenden  Strahlen  der  Fall  ist.  Was  die  schnell  gekühlten  Gläser  be- 
trifft, so  verlieren  sie  nach  Matthiesset«  11  etwas  an  der  Empfindlichkeit  für  die 
magnetische  Drehung,  was  jedoch  Bertin  12  nicht  beobachtet  zu  haben  scheint. 
Auch  sollen  plötzliche  Unterbrechungen  oder  Umkehrungen  des  inagnetisircndcn 
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Stromes  die  durch  die  schnelle  Kühlung  hervorgebrachte  Spannung  temporär  ver- 
mindern und  dem  entsprechend  die  magnetische  Drehung  vermehren. 

Anlangend  endlich  die  mechanisch  gepressten  Gläser ,  so  sind  über  dieselben  in- 
folge einer  zuerst  durch  Melloxi  14  bekannt  gewordenen  Beobachtung  Matteücci's  17 
mehrfache  Untersuchungen  veranlasst  worden.  Matteucci  maass  die  Drehung  mit 
Soleil's  Doppelplatte.  Doppeltbrechende  Krystalle,  wie  auch  Krowglas  erhielten 
durch  Pressung  mit  einer  aus  optischen  Versuchen  bekannten  Schraube  keine  cir- 
cularpolarisirenden  Eigenschaften.  Wurde  aber  Flintglas  oder  Faraday's  schweres 
Glas  gepresst  und  in  den  Polarisationsapparat  gebracht,  so  trat  sofort  eine  ver- 
schiedene Färbung  der  beiden  Quarzplattentheile  auf.  Bei  Herstellung  des  magne- 
tisirenden  Stromes  entstand  überdem  noch  die  magnetische  Drehung,  doch  ver- 
schieden nach  rechts  und  links  bei  wechselnder  Stromesrichtung.  Musste  nämlich 
vor  der  Magnetisirung  das  Ocular  zur  Compensation  der  entstandenen  Farben- 
(  rechts  ) 

änderung  nach  J         |  gedreht  werden,  so  war  die  Wirkung  des  Magnetismus 

nachmals  ebenfalls  stärker,  wenn  man  eine  Drehung  nach  j'^j^j  veranlasste  als 

hn  umgekehrten  Fall.  Die  Werthe  betrugen  nach  der  einen  Seite  5° — 8°,  nach 
der  andern  3" — 4°.  Nachdem  die  Pressung  aufgehoben  war,  betrugen  die  magne- 
tischen Drehungen  nach  beiden  Seiten  wieder  gleich  viel. 

Diese  auffälligen  Ergehnisse  veranlassten  zunächst  Wertheim  **,  sich  mit  dem- 
Gegenstand  zu  beschäftigen.  Er  änderte  die  Presse  wesentlich  in  sofern  ab,  dass 
nicht,  wie  es  gewöhnlich  zu  sein  pflegt,  nur  einzelne  Stellen  des  Glases  dem  Druck 
ausgesetzt  sind,  sondern  dass  dieser  gleichmässig  über  die  ganzen  Flächen  hin- 
weg wirkte.  Allgemein  stellte  sich  dabei  zunächst  abgesehen  von  dem  Magnetismus 
heraus,  dass  man  verschiedenen  Glassorten  von  verschiedenen  Elasti- 
citätscoefficienten  dieselbe  lineare  Zusamme ndrückung  angedeihen 
lassen  muss,  wenn  sie  dasselbe  Vermögen  der  Doppelbrechung  zeigen 
sollen.  Wurden  die  Gläser  aber  ausserdem  noch  der  Magnetkraft  unterworfen, 
so  zeigte  sich,  dass  die  daraus  resultirendc  Drehu ng  in  dein  Maasse  ver- 
schwand, als  der  Druck  zunahm.  Im  Flintglas  verschwand  z.  B.  eine  magne- 
tische Rotation  von  10°  bei  einem  Druck,  der  noch  nicht  eine  GangdifTerenz  von 
y4  Welle  bewirkte.  Daraus  darf  aber  gefolgert  werden,  dass  die  in  einigen 
doppeltbrechendcu  Krystallcn  (Kalkspath)  fehlende,  in  andern  (Beryll) 
hervortretende  magnetische  Botation  von  gewissen  Differenzen  in 
der  Spannung  der  kleinsten  Theilcheu  herrühre,  und  dass  sie,  da  sie 
auf  mechanischem  Wege  geändert  werden  kann,  nicht  einer  Ein  Wirkung 
des  Magnetismus  auf  den  Aethcr,  sondern  einer  Einwirkung  auf  die 
Substanz  beizumessen  sei.  — 

War  somit  nachgewiesen,  dass  das  Glas  keine  magnetische  Circularpolarisation 
zeigt,  wenn  es  genügend  stark  über  seine  ganze  Länge  hinweg  gleichmässig  ge- 
presst wird,  dass  also  die  von  Mattevcci  beobachtete  wahrscheinlich  nur  herrührt 
von  dem  Einfluss  des  Magnetismus  auf  die  vor  und  hinter  der  Zusammendrückungs- 
stelle  unveränderten  Orte  des  Glases:  so  zeigte  Edlund  ig,  dass  auch  die  andere 
beobachtete  Auffälligkeit  nicht  der  magnetischen  Einwirkung  beizumessen  sei,  die 
nämlich,  dass  die  Circularpolarisation  grösser  ausfällt  nach  derjenigen  Richtung, 
nach  welcher  das  Glas  schon  an  sich  in  Folge  der  Pressung  eine  Drehung  hervor- 
ruft, als  wenn  die  Drehung  nach  der  andern  Seite  bewirkt  wird,  indem  sie  sich 
ohne  alle  Anwendung  des  Magnetismus  in  folgender  Weise  wiederholen  lässt.  Das 
Licht  einer  Lampe  wurde  durch  ein  Nicoi/sches  Prisma  polarisirt,  ging  durch  eine 
soLEiL'sche  Doppelplatte,  durch  das  gepresste  Glasprisma  und  endlich  durch  ein 
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Nicoi.'sehes  Prisma  zum  Auge.  Heide  Nicoi/sche  Prismen  waren  um  den  Licht- 
strahl als  Axe  vor  einem  getheilten  Kreise  drehbar.  Anstatt  aber  die  Drehung  der 
Polarisatiunsebene  durch  Magnetismus  zu  bewirken,  wurde  sie  durch  eine  Ver- 
stellung des  polarisirenden  Prismas  hervorgebracht.  Hätte  nun  statt  des  ge- 
pressten  Glases  eine  Quarzplatte  im  Apparat  gelegen ,  so  wäre  eine  gleich  grosse 
Verstellung  des  analysirenden  Prismas  nothwendig  geworden,  um  wieder  Farbeu- 
gleiehheit  für  die  beiden  Hälften  der  Doppelplatte  herbeizuführen.  Anders  verhielt 
es  sich  dagegen  mit  dem  gepressten  Glase.    Hier  war  zu  der  beabsichtigten  Coiu- 

pensation  eine   j  y^^J"*  j  Verstellung  des  analysirenden  Prismas  als  des  polari- 

sirenden  nöthig.  wenn  das  gepresste  Glas  nach  j  ^  entKegellgesctztcll  (  Richtung 

drehte,  als  nach  welcher  jene  Verstellung  ausgeführt  worden  war.  Der  Unterschied 
beider  Verstellungen  war  abhängig  von  der  Neigung  der  Polarisationsebcne  gegen 
die  Richtung  der  Zusammendrückung.  Ein  genauer  Nachweis  über  diesen  Zu- 
sammenhang konnte  jedoch  nicht  gerührt  werden,  wahrscheinlich  desswegen,  weil 
wegen  Unregelmässigkeiten  bei  Ausübung  des  Druckes  die  Richtung  der  grössten 
und  kleinsten  Dichtigkeit  im  Glase  nicht  genau  senkrecht  aufeinander  stand. 

VI.  In  BetreiT  einer  Abhängigkeit  des  magnetischen  Drehvermögens  von  de« 
Temperatur  des  Körpers  findet  sich  nur  eine  einzige  Notiz  bei  Matteucci  17  dahin 
gehend,  dass  schweres  Glas  und  Flintglas  bei  der  Temperatur  des  siedenden  Oeles 
für  gleiche  Magnetkraft  eine  fast  doppelt  so  starke  Rotation  zeigen,  als  bei  ge- 
wöhnlicher Temperatur. 

VII.  Ueber  die  Abhängigkeit  der  Cimilarpolarisation  von  der  Stärke  der 
erregenden  galvanischen  oder  magnetischen  Kraft  liegen  drei  Untersuchungen,  und 
zwar  von  Bertin  12 ,  von  Wiedemar»  20  und  von  Verdet  21  vor.  Wiedemar* 
bediente  sich  des  galvanischen  Stromes  ohne  eingelegten  Eisenkern  zur  Erregung 
der  Circularpolarisation,  und  brachte  die  folgende  sinnreiche  Untcrsuchungsmethode 
in  Anwendung.  Ein  vom  Heliostaten  rcfleetirter  und  durch  einen  Spalt  in  das 
dunkle  Zimmer  tretender  Lichtstrahl  bewegte  sich  nach  einander  durch  ein  Nicoi/sches 
Prisina.  durch  die  zu  untersuchenden  circularpolarisirenden  Substanzen,  und  durch 
ein  zweites  Niooi/sehes  Prisma,  das  um  den  Strahl  als  Axe  vor  einem  getheilten 
Kreise  drehbar  war,  nach  einem  Glasprisina  mit  verticalem  brechenden  Winkel 
Das  aus  letzterem  austretende  Farbenspectrum  trat  in  ein  Fernrohr  und  zeigte  in 
demselben  die  VRAUSHOFF.R'schen  Linien.  Bei  dieser  Anordnung  verlöschte  nun 
durch  Interferenz  je  nach  dein  Rotationsvermögen  der  in  Anwendung  gebrachten 
Substanz,  oder  je  nach  der  Stellung  der  Schwingungsebenen  der  beiden  Nicols  eine 
Farbe  von  ganz  bestimmter  Rrechbarkeit,  was  sich  durch  einen  dunklen  Streifen 
im  Spectrum  markirte.  Durch  Drehung  des  analysirenden  Nicols  konnte  also  dieser 
von  einem  Ende  des  Spectrums  zum  andern  bewegt  werden.  Bei  dem  an  sich 
schwachen  elektrodynamischen  Drehvermögen  konnte  nun  voraussichtlich  dieser 
Streifen  nicht  mit  einer,  zu  genauen  Messungen  genügenden  Schärfe  hervortreten. 
Desshalb  wurde  ausser  der  der  elektrodynamischen  Drehung  unterworfenen  Substau? 
noch  eine  andere  Flüssigkeit  zwischen  beiden  Nicols  eingeschalten,  welche  an  sich 
schon  die  Polarisationsebene  dreht,  so  dass  nur  die  mit  dem  Schliessen  des 
Stromes  hervortretende  Verrückung  des  stets  vorhandenen  Interferenzstreifeus  ge- 
messen zu  werden  brauchte.  Und  das  machte  es  denn  hinwiederum  zur  Be- 
dingung, zunächst  für  diese  Flüssigkeit  das  den  verschiedenen  Farben  zukommende 
Drehvermögen  zu  ermitteln.  Zu  dieser  Voruntersuchung  wurden  zwei  Sorten 
Tcrpenthinöl  (von  denen  die  eine  rechts,  die  andere  links  drehte)  und  Citronenöl 
angewandt,   und  es  zeigte  sieh,   dass  das  von  Biot   aufgestellte  Gesetz. 
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nach  welchem  die  Drehung  der  Polarisationsebene  einer  Farbe  dem 
Quadrat  ihrer  Wellenlänge  umgekehrt  proportional  sein  soll,  sieh 
ebensowenig  bei  diesen  Flüssigkeiten  bewährt,  wie  (nach  Br och)  beim 
Bergkry  stall. 

Das  elektrodynamische  Drehvermögeu  wurde  zunächst  am  Schwefelkohlenstoff 
untersucht.  Eine  damit  gefüllte  und  von  einer  C  Pfund  schweren  Spirale  aus 
starkem  Kupferdraht  umgebene  Röhre  befand  sich  zu  dem  Ende  ausser  einer  der 
genannten  Flüssigkeiten  in  dem  Weg  des  Lichtstrahles.  Daun  wurden  nach  einander 
die  FRAüXHOFRR'schen  Linien  I),  E,  b,  F,  auf  den  Verticalfaden  des  Fernrohres 
eingestellt,  und  durch  Drehung  des  analysirenden  Prismas  der  Interferenzstreifen 
mit  diesen  zur  Coincidenz  gebracht.  Bei  nachmaliger  Schliessung  des  Stromes 
durch  die  Drahtspirale  erfuhr  der  Streifen  eine  Verrückung,  und  zwar  je  nach  der 
elektrodynamischen  Rotation  vorwärts  oder  rückwärts.  Durch  Verstellung  des 
analysirenden  Ntcols  bis  zur  abermaligen  Coincidenz  des  Streifens  mit  dem  Vertical- 
faden war  es  sonach  möglich,  den  elektrodynamischen  Rotationswinkel  zu  er- 
mitteln. In  der  folgenden  Tabelle  ist  derselbe  für  die  genannten  FRACXiioFER'schcn 
Linien  unter  den  Ueberschriften  „beob.4'  und  für  die  in  der  ersten  Columne  auf- 
geführten und  mittelst  der  Tangeutenbussole  gemessenen  Stromstärken  verzeichnet. 
Die  mit  „ber. "  überschriebenen  Zahlen  wurden  unter  der  Annahme  der  Proportio- 
nalität zwischen  Stromstärke  und  Drehung  berechnet. 


Strömst. 

beob. 

0 

her. 

beob. 

K 

ber« 

J 

beob. 

b.-r. 

J 

beob. 

V 

ber. 

2  60 

0,7 

0,6 

M 

1,1 

1,2 

325 

1 

1 

1,25 

1,3 

364 

1 

1 

1,3 

M 

1,4 

1,5 

1,5 

1,7 

394 

1 ,  1 5 

«,7 

1,6 

1,75 

1,7 

1,9 

1.» 

456 

1,4 

1,35 

1  ,  i  o 

1,8 

2,0 

1,9 

V* 

2,2 

52 1 

1,5 

1,54 

2,2 

2,1 

2,25 

2,2 

2,5 

Bei  einer  andern  Versuchsreihe  wurde  die  SchwefelkohlcnstofTröhre  beseitigt  und 
die  mit  Terpenthinöl  gefüllte  Röhre  in  den  galvanischen  Schraubendraht  gelegt. 
Die  für  verschiedene  Stromstärken  dann  ausser  dem  eigentümlichen  Drehvermögen 
noch  hinzukommenden  Rotationswinkel  sind  analog  der  vorigen  in  der  folgenden 
Tabelle  (und  hier  überdem  noch  für  die  dunkle  Linie  C)  verzeichnet. 


< 

D 

i 

j 

> 

F 

Strömst. 

beob. 

ber. 

beob. 

ber. 

beob. 

bor. 

beob. 

ber. 

beob. 

ber 

435 

0,5 

0,4 

0,6 

0.5 

0,7 

0.7 

0,7 

0,75 

0,8 

0,9 

650 

0,7 

0.8 

1.0 

1,0 

1,15 

1.1 

1,4 

1,3 

839 

1,0 

1,0 

1,4 

1,35 

1,45 

1,4 

1.7 

1,7 

966 

0,8 

0,9 

1,25 

1,2 

1,5 

1,55 

1,6 

1,65 

1,85 

1,9 

«III 

1,0 

1,05 

1,3 

1,3 

1,7 

1,80 

1,8 

1,9 

2,1 

2.2 

1280 

1,7 

i.r. 

2.2 

2,10 

1.3 

2,2 

7,2 

2.6 

Da  nun  die  beobachteten  und  die  berechneten  Werthe  gut  zu  ein- 
ander stimmen,  ist  zu  schlicssen,  dass  die  elektrodynamische  Ablenkung 
der  Polarisationsebene  sowohl  hei  an  sich  drehenden  Substanzen,  als 
auch  bei  solchen,  welche  das  Licht  an  sich  nicht  zu  drehen  ver- 
mögen, der  Intensität  des  sie  erzeugenden  Stromes  proportional  ist. — 
Vergleicht  man  ferner  die  irgend  einer  Stromstärke  hiernach  zukommenden 
Drehungen  mit  den  Wellenlängen  der  mit  C,  D,  E,  b,  F,  bezeichneten  Regionen 
im  Spectrum,  so  wird  man  erkennen,  dass  die  Ablenkung  der  Polnrisations- 
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ebene  der  verschiedenen  Farben  durch  den  galvanischen  Strom  stets 
um  so  grösser  ausfällt,  je  kleiner  die  Wellenlänge  der  betreffenden 
Farben  ist.  Ein  genaueres  Gesetz  hat  sich  nicht  ermitteln  lassen,  eine  unige- 
kehrte Proportionalität  zum  Quadrat  der  Wellenlänge  findet  jedoch  nicht  statt. 
E.  Becouerkl  9,  der  ein  unter  magnetischem  Einfluss  drehendes  Glas  durch  eine 
gleich  und  entgegengesetzt  drehende  Zuckerlösung  für  eine  Farbe  compensirt  hatte, 
und  beobachtete,  dass  sie  dann  bei  Drehung  des  Objectivprismas  und  unter  An- 
wendung von  weissem  Licht  für  alle  Farben  compensirt  blieb,  sprach  dieses  Ge- 
setz dahin  aus,  dass  die  magnetische  Rotation  der  verschiedenen  Arten 
monochromatischen  Lichtes  demselben  Gesetz  gehorche,  welches 
auch  für  die  gewöhnliche  Rotation  gelte. 

Was  das  an  sich  drehende  Tcrpenthinöl  betrifft,  so  berechnen  sich  aus  der 
letzten  Tabelle  für  eine  mittlere  Stromstärke  die  folgenden  relativen 

galvanischen  Drehungen     d  =   0,91         1,?1         1,64       1.70  2,00 
Tür  die  Wellenlängen  C  D  E         b  P 

An  sich  bewirkt  aber  das  Tcrpenthinöl  für  dieselben  Wellenlängen  die  folgenden 

Drehungen  rf  =  Mf!>        29,4        39,15    ||J  48,7 

Es  ist  also 

d 

100—   _    4,04        4,U        4,10       i,ti  4,11 

»i 

Da  sonach  die  in  der  letzten  Reihe  stehenden  Zahlen  als  gleich  betrachtet  werden 
dürfen,  so  stellt  sich  heraus,  dass  bei  dein  an  sich  drehenden  Terpen thinöl, 
also  wahrscheinlich  auch  bei  andern  drehenden  Substanzen  die  gal- 
vanische Ablenkung  der  Polarisationsebene  proportional  ist  der  schon 
durch  die  Substanz  hervorgebrachten  Drchu  ng  jeder  einzelnen  Farbe. 

Nach  dem  Vorstehenden  hätte  sich  sonach  für  die  elektrodynamische  Circular- 
polarisation  das  Gesetz  bestätigt,  welches  Faraday  (2(64)  für  die  magnetische 
aussprach,  nämlich:  die  Drehung  wächst  mit  der  Stärke  der  Magnetkraft- 
linien und  ist  direct  der  Intensität  des  Magnetismus  proportional. 
Ausführlichere  Beweise  für  dieses  Gesetz  hat  Faraday  zu  geben  unterlassen.  Die 
Lücke  ist  von  Verdkt  ausgefüllt  worden.  Zu  den  Untersuchungen  wurde  der  in 
Fig.  SSO ,  S.  648,  dargestellte  und  daselbst  beschriebene  RüHMKORPF'sche  Elektro- 
magnet benutzt,  welcher  noch  mit  starken  eisernen  Polplatten  v  und  r,  von  14** 
Durchmesser  und  B cm  Dicke  versehen  worden  war,  um  ein  Magnetfeld  von  mög- 
lichst constantcr  Intensität  zu  erzielen.  Die  Messung  der  magnetischen  Intensität 
an  den  verschiedenen  Stellen  des  Feldes  und  für  verschiedene  Stromstärken  ge- 
schah nach  demjenigen  Princip,  welches  von  Wbbkr  (§.35,  N.  V,  S.  391)  für 
die  inagnetometrische  Bestimmung  der  Inclination  in  Anspruch  genommen  wurde. 
Zu  dem  Ende  wurde  eine  kleine  Spirale  von  dünnem  übersponnenen  Kupferdraht, 
an  einem  Stativ  befestigt,  mit  ihrer  Mitte  in  den  verschiedenen  Punkten  des 
Magnetfeldes  aufgestellt,  so  dass  ihre  Axe  mit  der  Verbindungslinie  der  Pole  zu- 
sammenfiel. Die  Enden  der  Spirale  waren  mit  dem  Multiplicatordraht  eines  Magne- 
tometers  in  Verbindung,  so  dass  dieses  bei  einer  90°  betragenden  Drehung  der 
Spirale  um  irgend  einen  ihrer  Durchmesser  und  infolge  des  dadurch  entstehenden 
Inductionsstromes  einen  Ausschlag  gab ,  durch  welchen  die  Stärke  dieses  Inductions- 
stromes  gemessen  wird.  Da  nun  aber  auch  der  Inductiousstrom  der  Intensität  des 
denselben  erregenden  Magnetismus  proportional  ist,  so  war  hierdurch  ein  Mittel 
gegeben,  die  Stärke  der  Magnetkraft  jederzeit  und  unter  den  verschiedensten  Um- 
ständen mit  der  grössten  Schärfe  zu  messen.  Vorprüfungen  ergaben  für  Abstände 
von  'ö0mta  bis  90*nm  der  Polplatten  eine  für  die  nachfolgenden  Versuche  hin- 
reichende Genauigkeit  in  der  Konstanz  der  Intensität  des  Magnetfeldes,  indem  die 
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für  die  Orte  c,  </,  m  der  Fipur  gewonnenen  Warthe  nur  um  kleine  Grössen  von 
einander  abweiehen. 

Zur  Messung  der  Drehung  der  Polarisationsebene  bediente  sieh  Verpet  sowohl 
des  durch  schwefelsaures  Ammouiakkiipfcr  gegangenen  monochromatischen  Lichtes 
als  der  soLEii/schen  Doppelplatte,  welche  letztere  nebst  den  übrigen  uothwendigen 
Hülfsmitteln  geeigneterniassen  in  den  Durchbohrungen  des  Elektromagneten  ange- 
bracht waren.  Als  drehende  Substanzen  dienten  schweres  Glas,  Flintglas  und 
Schwefelkohlenstoff,  welche  auf  demselben  Stativ,  wie  die  prüfende  Inductionsrolle 
angebracht  waren,  so  dass  sie  nach  der  Benutzung  dieser,  mittelst  einer  einfachen 
Vorrichtung  genau  an  dieselbe  Stelle  des  Magnetfeldes  gehoben  wurde,  an  welcher 
die  Prüfung  vorgenommen  worden  war.  Unter  diesen  Umständen  stellte  sich  als 
Ergebniss  von  8  Versuchsreihen  heraus:  Proportionalität  zwischen  dem 
Drehungswinkel  der  Polarisationsebene  und  der  ursächlichen  Magnet- 
kraft, mochte  eine  Aenderuug  der  letzteren  herrühren  von  einer  Aenderung  des 
überhaupt  erregten  Magnetismus  odef  von  einer  Aenderung  des  Abstandes  zwischen 
dem  untersuchten  Körper  und  den  Magnetpolen.  Da  aber  hierbei  ein  Magnetfeld 
gedient  hatte,  welches  für  die  Versuche  hinreichend  gleiche  Intensität  au  allen  ein- 
zelnen Punkten  besass,  so  konnte,  was  für  ausgedehnte  Körper  gefunden  worden 
war,  auch  auf  die  dünnsten  Schichten  derselben  übertragen  werden,  und  sonach 
variirt  das  durch  ein  magnetisches  Cent rum  in  einem  unendlich  dünnen 
Querschnitt  einer  Substanz  entwickelte  Drehvermögen  proportional 
zur  magnetischen  Kraft,  d.  h.  in  directcin  Verhältniss  des  in  diesem 
Centrum  angehäuften  Magnetismus  und  in  umgekehrtem  zum  Quadrat 
des  Abstandes. 

Hieraus,  jedoch  nur  mit  der  durch  ein  Magnetfeld  von  constantcr  Kraft  be- 
dingten Einschränkung  rechtfertigt  sich  auch  der  schon  von  Farapay  (2162)  auf- 
gestellte Satz,  dass  die  Drehung  im  Verhältniss  steht  zur  Länge  des  Dia- 
magneticums,  durch  welches  der  Strahl  und  die  Magnetlinicn  gehen. 

Nicht  immer  oder  vielmehr  nur  unter  ganz  besondern  Umständen  ist  es  mög- 
lich, über  ein  Magnetfeld  zu  verfügen,  wie  das  von  Verpet  bei  seinen  Versuchen 
benutzte,  und  dennoch  ist  es  wünschenswert!!,  die  Erscheinung  der  magnetischen 
Circularpolarisation  mit  Vortheil  darstellen  zu  können.  Würde  man  dann  für  den 
in  Anwendung  zu  bringenden  Magneten  durch  Messung  der  Intensitäten  von  Stelle 
zu  Stelle  das  Gesetz  der  Abnahme  derselben  von  den  Polenden  ermitteln,  so  könnte 
man  allerdings  durch  Rechnung  nach  dem  obigen  Grundgesetz  das  Maass  der  Drehung 
ermitteln,  welches  ein  die  gemessenen  Orte  umfassender  Körper  darbietet.  In  den 
meisten  Fällen  wird  man  es  aber  mit  einer  Abnahme  der  Magnetkraft  und  sonach 
auch  des  Drehvermögens  im  quadratischen  Verhältniss  zu  thnn  haben,  wenn  man 
sich  im  arithmetischen  Verhältniss  von  einem  Polende  entfernt.  Um  so  willkommener 
muss  es  sein,  dass  Bertin  14  in  derjenigen  Untersuchung,  welche  die  Veranlassung 
zu  denen  von  Wiepemann  und  von  Verpet  gab,  eine  Formel  entwickelte,  welche 
für  die  gewöhnlichen  Fälle  als  Anhalt  dienen  kann.  Indem  er  nämlich  den  zu  unter- 
suchenden Körper  in  immer  grössere  Abstände  von  einem  einzigen  Pole  eines 
Magneten  brartitc,  und  sein  Dreh  vermögen  mass,  beobachtete  er,  dass  dieses 
wirklich  in  geometrischem  Verhältniss  abnimmt,  wenn  der  Abstand  in  arithme- 
tischem Verhältniss  wächst,  und  dass  die  Rotation,  welche  eine  Reihe 
aufeinander  folgender  Körper  zwischen  den  Magnetpolen  hervor- 
bringt, gleich  ist  der  Summe  der  Rotationen,  welche  durch  jeden  ein- 
zelnen bewirkt  wird. 

Bezeichnet  man  sonach  mit  A  die  Drehung,  wenn  der  Körper  mit  dem  Pol  in 
Berührung  ist,  und  mit  Ar  diejenige,  welche  beobachtet  wird,  wenn  der  Körper 
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um  1  n,m  von  «lein  Pole  absteht,  so  ist  die  in  xmm  Abstand  bewirkte  Drehung  ge- 
geben durch 

1/  =-.  Arr. 

Nach  dem  zweiten  Thcile  des  allgemeinen  Nachweises  ist  aber  das  Drchvermögeu 
jeder  einzelnen  Schicht  des  Körpers  eine  Function  ihres  Abstandes  vom  Pole.  Hat 
der  Körper  eine  Länge  von  c'nm  und  ist  c  das  Maass  der  Drehung,  welche  einer 
Schicht  von  4  mm  zukommen  würde  bei  unmittelbarer  Berührung  des  Poles ,  so  ist 
die  Drehung  des  ganzen  Körpers,  dessen  eines  binde  mit  dem  Pole  in  Berührung 
steht,  gleich  der  Summe  einer  geometrischen  Reihe,  deren  erstes  Glied  c,  welche 
e  Glieder  hat,  und  deren  Verhältniss  r  ist.    Es  ist  sonach 

/  —  rf' 

A  =  c  7=7-  ■ 

also 

y  =  c7zr7r U 

Um  die  Wirkung  beider  Pole  des  Apparates  zu  berechnen,  mag  der  Abstand  der- 
selben mit  d  bezeichnet  werden.  Das  Diamagncticum  von  der  Länge  <*,  welches  von 
dem  ersten  Pol  um  die  Grösse  r  absteht,  wird  also  von  dem  andern  um  d —  e  —  x 
abstehen,  und  somit  ist  für  diesen 

Vi   =   *). 

Da  nun  beide  Pole  sich  in  ihrer  Wirkung  unterstützen,  ist  die  durch  beide  hervor- 
gebrachte Drehung  gleich  der  Summe  von  I)  und  2)  oder 

Wenn  nun  auch  diese  Formel  nicht  Für  alle  Elektromagnete  unbedingte  Gültig- 
keit hat,  so  gestattet  sie  doch  in  den  gewöhnlichen  Fällen  vielfache  Anwendung. 
Bringt  man  z.  B.  zwei  verschiedene  Substanzen  bei  gleicher  Magnetkraft  zwischen 
die  gleich  entfernten  Pole,  so  lässt  sich  aus  dem  beobachteten  Drehvermögen  der 
Verhältnisswerth  von  c  berechnen.  Bertin  bezeichnet  denselben  mit  speci  fisch  ein 
Dreh  vermögen.  Die  Zahlen  der  Tabelle  in  Nr.  IV  auf  S.  tiöl  sind  in  dieser 
Weise  gewonnen. 

Aus  der  Formel  geht  nicht  hervor,  dass  mit  zunehmender  Länge  des  Diamague- 
ticums  sein  Drehvermögen  ein  Maximum  erreicht  und  über  diese  Länge  hinaus 
wieder  abnimmt.  Nichts  desto  weniger  geht  ein  solches  Verhalten  aus  den  Ver- 
suchen hervor.  Das  rührt  aber  daher,  dass  mit  zunehmender  Länge  der  unter- 
suchten Körper  und  bei  gleichbleibendem  Abstand  der  Pole  die  schliesslich  über 
die  Pole  hinausragenden  Enden  zu  dem  entgegengesetzten  Drehvermögen  veran- 
lasst werden,  als  die  Mitte.  Wird  aber  der  Abstand  der  Pole  gleichzeitig  mit  der 
Länge  des  Körpers  vergrössert,  indem  dieser,  wie  es  gewöhnlich  der  Fall  sein  wird, 
an  beiden  Enden  die  Pole  berührt  (x=0;  d=e),  dann  vermindert  sich  auch  die 
Kraft  des  Magnetfeldes,  indem  die  entfernteren  Pole  mit  minderer  Kraft  aufeinander 
vcrthellend  wirken. 

VIII.  Faraday  hatte  (2160)  endlich  noch  untersucht,  ob  durchsichtige  Körper 
auch  in  äquatorialer  Richtung  eine  durch  das  Licht  nachweisbare  Veränderung  er- 
leiden, konnte  jedoch  keine  auffinden.     Auch  hierüber   stellte  Veupet  "  Expe- 
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hineilte  an,  indem  er  die  Frage  erledigte,  welche  Aenderungen  im  magnetischen 
Drehvermögen  eintreten ,  wenn  die  Richtung  des  Lichtes  einen  Winkel  mit  der  Ver-  • 
hindungslinie  der  Magnetpole  macht,  üer  hierzu  benutzte  Apparat  bestand  aus 
einem  cylindrischcn  Hufeisenmagneten,  auf  dessen  Holenden  zwei  Halbanker  befestigt 
waren,  welche  zwei  scharfe  Kanten  von  16 tn'  Länge  in  8""  Abstand  einander  zu- 
kehrten. Zwischen  denselben,  sowie  etwas  über  und  unter  ihnen  zeigte  das 
Magnetfeld,  durch  die  in  voriger  Nummer  angeführten  Mittel  geprüft,  genügende 
Constanz.  Das  von  einem  Heliostaten  reflectirte  Sonnenlicht,  sowie  die  polarisiren- 
den  Apparate  nebst  dem  zu  prüfenden  Körper  wurden  in  derselben  horizontalen 
Lage  zu  einander  erhalten,  während  der  Magnet  um  eine  verticale  Axe  unter  einem 
getheilten  Kreise  gedreht  werden  konnte.  Das  Centrum  der  zu  prüfenden  Substanz 
befand  sich  in  der  Drehungsaxe.  Die  Versuche  zeigten,  dass  für  jeden  Winkel 
zwischen  den  Richtungen  der  Magnetkraft  und  des  Lichtes  eine 
Drehung  der  Polarisationsebene  resultirt,  deren  Grösse  proportional 
ist  dem  Cosinus  des  Winkels  zwischen  beiden  Richtungen,  also  pro- 
portional der  Componcntc  der  Magnetkraft  parallel  zum  Lichtstrahl. 
Die  Untersuchungen  erstreckten  sich  bis  zu  einenf  Winkel  von  80°,  über  welchen 
hinaus  die  Drehung  nicht  mehr  messbar  war,  und  verbreiteten  sich  über  schweres 
Glas,  Flintglas  und  Schwefelkohlenstoff  als  Versuchsobjecte. 

IX.  Es  lag  nahe,  auch  eine  Drehung  der  Polarisationsebene  für  die  strahlende 
Wärme  zu  vermuthen.  Eine  Bestätigung  gelang  Wartmann23,  dessen  Versuche 
mit  anderen  Hülfsmitteln  und  mit  Vermeidung  einiger  Fehlerquellen  von  de  la  Pho- 
vostage  und  Desains  44  in  folgender  Weise  wiederholt  wurden.  Von  einem  Helio- 
staten reilectirtes  Sonnenlicht  ging  nach  einander  durch  ein  achromatisirtes  Kalkspath- 
prisma,  durch  ein  prismatisches  Stück  Flintglas  von  38n,m  Länge,  durch  ein  zweites 
Kalkspathprisma  und  dann  zu  einem  i  Meter  entfernten  Thermomultiplicator.  Das 
Flintglasprisma  befand  sich  im  Felde  eines  starken  Magneten.  Die  astatische  Nadel 
zeigte  eine  Drehung  für  die  Polarisationsebene  der  Wärme  bei  Gegenwart  des  Flint- 
glasprismas,  nicht  aber  bei  Abwesenheit  desselben. 

X.  Die  magnetische  Circularpolarisation  brachte  Airy  20  mit  den  allgemeinen 
inathematischen  Ausdrücken  für  die  Bewegung  des  Lichtes  in  Uebereinstiminung. 
Die  hierhergehörigen  Formeln  haben  allerdings  nur  für  die  analytische  Behandlung  der 
Lehre  vom  Licht  ein  Interesse.  Nichts  desto  weniger  mögen  sie  der  Vollständig- 
keit wegen  hier  auszugsweise  Platz  finden.  —  Es  handelt  sich  darum,  Formeln  zu 
entwickeln,  welche  zunächst  den  allgemeinen  Gesetzen  für  die  Aetherschwingungen 
bei  der  Lichtfortpflanzimg  genügen,  welche  ferner  den  Erscheinungen  der  Circular- 
polarisation Ausdruck  geben  und  welche  gleichzeitig  auch  dem  Umstand  Rechnung 
tragen,  dass  das  bei  unveränderter  Richtung  der  Magnetkraft  im  entgegengesetzten 
Sinn  sich  bewegende  polarisirte  Licht  eine  entgegengesetzte  Drehung  der  Polari- 
sationsebene  erfährt. 

Zu  dem  Ende  denken  wir  uns  die  beiden  Magnetpole  in  einer  horizontalen 
Ebene,  zwischen  ihnen  das  Diamagncticum  und  dieses  durchlaufen  von  einem  parallel 
zur  Magnetaxc  sich  bewegenden  polarisirten  Lichtstrahl.  Letzterer  habe  jedoch  in 
zwei  verschiedenen  Versuche  n  bei  ungeänderter  Magnetkraft  entgegengesetzte 
Richtung.  Beiden  Versuchen  entsprechen  die  rechtwinkligen  Coordinatcnsysteme 
rf  t/  z  und  x  y2  z.  Die  positiven  a-,  und  .r2  werden  in  jedem  Versuch  nach  der 
Richtung  der  Lichtbewegung,  die  positiven  y,  und  j/2  in  beiden  Fällen  von  der  Rich- 
tung der  Lichtbewegung  nach  rechts,  und  die  positiven  z  von  unten  nach  oben  ge- 
messen. Absolut  genommen  haben  sonach  .r,  und  x7  sowie  {/,  und  entgegen- 
gesetzte, :  aber  in  beiden  Fällen  dieselbe  Richtung.  WTas  nun  die  Drehung  der 
Polarisationsebene  im  Allgemeinen  betrifft,  so  wird  sie  bekanntlich  durch  die  Annahme 
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erklärt,  dass  der  ankommende  eben  polarisirtc  Lichtstrahl  im  drehenden  Mittel  in 
zwei  circularpolarisirte  Strahlen  A  und  Ii  verwandelt  wird,  welche  entgegengesetzte 
Rotationsrichtung  und  verschiedene  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  innerhalb  des  drehen- 
den Mittels  besitzen,  und  welche  sich  beim  Austreten  aus  demselben  wieder  zu  einem 
eben  polarisirteu  Lichtstrahl  zusammensetzen.  Jeder  der  beiden  circularpolarisirten 
Strahlen  kann  aber  wiederum  herrührend  gedacht  werden  von  zwei  eben  polarisirteu 
Strahlen,  welche  gleiche  Schwingungsdauer  und  gleiche  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit besitzen,  deren  Schwingungsebenen  aber  senkrecht  auf  einander  stehen,  und 
von  denen  der  eine  dem  andern  um  eine  Vicrtelschwingung  vorangceilt  oder  gegen 
ihn  zurückgeblieben  ist.  Voreilen  und  Zurückbleiben  bedingt,  ob  den  Aethertheilchen 
des  circularpolarisirten  Strahles  eine  kreisende  Drehung  nach  links  oder  nach  rechts 
zukommt,  und  ob  die  bei  der  Ruhe  in  gerader  Linie  liegenden  Aethertheilchen  in 
einem  bestimmten  Moment  während  ihrer  Bewegung  in  einer  rechts  gewundenen 
oder  in  einer  links  gewundenen  Spirallinie  sich  befinden.  Ist  A  der  erstere,  B  der 
letztere  Strahl,  so  werden  die  bezeichneten  Bedingungen  für  den  ersten  Versuch 
erfüllt  durch  die  Formeln 

• 


für  A.    }•;   =:  acos—  (*-*').    **,  a  sin  ^  (/ -  ) 

für  B.    )  7  =  b  cos         _  :Tj) ,    //;.  =    -  b  sin  ^  (t  -  J  ) 

in  welchen  Y\  Y\  Z\  Z\  die  Verschicbungen  in  den  Richtungen  y  und  z.  i  die 

Schwingungsdaucr,  v'x  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  und  a  und  b  coustante 

(«rossen  bedeuten.    Für  den  zweiten  Versuch  bleiben  /,  a  und  b  dieselben,  die 

andern  Grössen  mögen  aber  unter  Beibehaltung  ihrer  Bedeutung  mit  der  Marke  , 
versehen  werden,  und  dann  sind  die  Formeln 


für  t,  y;  -  « cos ^  (/-■??),  z;  =  08ta 

für  B.     Y;  =  b  COS  ^  [t  -       .    rr   =  -  b  sin  ^  (/  -  ~>)  j 


.  II 


Mittel,  wie  Quarz  u.  a.  bewirken  eine  Acnderung  im  durchgehenden  Licht,  bei 
welcher  die  Polarisatiousebenc,  von  der  Lichtquelle  her  betrachtet,  in  beiden  Ver- 
suchen nach  derselben  Seite  gedreht  wird.  Es  müssen  also  ßediugungsglcichungen 
gefunden  werden,  welche,  in  die  obigen  eingeführt,  bewirken,  dass  in  beiden  Fällen 
die  Geschwindigkeit  des  Strahles  A  grösser  oder  kleiner  ist  als  die  des  Strahles  B 
Es  muss  also 

wenn    v\  ^  r\     auch    t'2  ^  1^ 


sein.    Bei  der  magnetischen  Circularpolarisatiou  dagegen  wird  gemäss  der 
eine  Acnderung  im  Licht  bewirkt,  bei  welcher  sich  die  Polarisationsebene,  von  der 
Lichtquelle  her  betrachtet  ,  in  beiden  Versuchen  nach  entgegengesetzter  Seite  dreht. 

Ist  also  in  dem  einen  Versuch  die  Geschwindigkeit  des  Strahles  A  ^^incrS 

i  kloin er  ) 

die  des  Strahles  Ii,  so  muss  sie  im  andern  Versuch        ..  sein  als  die  de* 

I  grosser \ 

Strahles  Ii,  oder  es  muss 

wenn    r\  ~*  u"     im  (iegentheil    i»,  ^  v"7 

«ein. 
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Der  Ausdruck  für  die  beschleunigende  Kraft  bei  der  gewöhnlichen  Wellen- 
bewegung kann  nun  bekanntlich  in  die  Forin 

cTY  tTY        (TZ  d*Z 

dt7    ~       dx>  '        dt'    ~~  dx* 

gebracht  werden.  Um  die  Bedingungen  für  die  gewöhnliche  Ciicularpolarisaüon 
herbeizuführen,  genügte  es,  auf  der  rechten  Seite  der  Gleichungen  noch  einen  Diffc- 
rentialquotienten  von  irgend  einer  ungeraden  Ordnung  hinzuzufügen.  Mac  Gullagh  16 
wählte  die  dritte  Ordnung  und  zeigte,  dass  die  Gleichungen 

d'Y        Ad*Y  dn 

d*Z  d*Z  d^Y 

df   '—   A  da*  B~dx> 

den  soeben  verlangten  Geschwindigkeitsunterschied  erklären,  und  somit  für  die  ge- 
wöhnliche Circularpolarisation  passen. 

Um  aber  die  Gleichungen  den  Erscheinungen  bei  Körpern  anzupassen,  welche 
sich  unter  dem  Eintliiss  magnetischer  Kräfte  befinden,  ist  es  nöthig,  statt  des  von  x 
abhängigen  Differentialquotienten ,  einen  Differentialquotienten  ungerader  Ordnung  dem 

dZ 

rechten  Theile  der  Gleichungen  anzufügen,  welcher  von  /  abhängt,  etwa  oder 

d  t 

diZ  d3Z 

— ~  oder  j^r({(-  Airy  wählte  den  ersten,  und  gab  sonach  den  Gleichungen  die 
folgende  Gestalt: 

d*¥  .d*Y  „dZ 


d?'  -   Adx*   +  C 

d*Z    _  d*Z 

~df    -   Adx~*   ~  6 


(iZ  j 

*   3). 

—  I 

dt  1 


Zur  Bestätigung  des  Gesagten  ist  es  zunächst  nöthig,  die  Gleichungen  I)  und  i) 
für  beide  Versuche  auf  einerlei  Coordinatcn  zu  bezichen,  was  geschieht,  wenn 


xx 

X 

r 

r 

—  X 

y;  = 

r 

y;  = 

yx  = 

y 

z\  = 

r 

z\  = 

—  u 

z;^ 

z 

z;  = 

r 

gesetzt  wird.   Sonach  gehen  betreffs  des  ersten  Versuches  die  Gleichungen  i)  über  in 

für  A.     Y'  =  «  cos~(/  —  -5).     2  =       «  sin  ~  (/      ~t\  4) 

für  B.    r  =  6  cos^  (t- ^)  ,     Z"       -  6sin2~  •  •  •  5). 

Setzt  man  die  geforderten  Differentialquolicnten  der  Gleichungen  4)  in  die  Gleichun- 
gen 3)  ein  ,  so  gehen  letztere  über  in 
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,4n7       in  (        x\                   a  4  n*       in  (  x\ 
<f—  cos  —  \t  A   =    —  A  ;i— cos—    /  r] 

C  a  —  cos  —  \t  7\ 

r  i    \  i\) 

iiml 

f  »/        x\  .  a  4n*       in  (  x\ 

u  — T  sin  — - 1  /  .     =i-  —  A  -j=  — r  sin  —  l  -, 

-     i n       in  /  x\ 
\-    Ca  —  sin  —  /  

T  T    V  Vj 

Die  erstcre  lässt  sich  durch  den  Cosinus  und  die  letztere  durch  den  Sinus  von 
in  (        x  \ 

—  U — ^7)  dividircn,  und  dann  gehen  beide  übereinstimmend 

=  --—   «>■ 

'  I-  ~  c 

in 

Durch  Einsetzung  der  Diflcrentialquoticnten  der  Gleichungen  ö)  in  die  Gleichungen  3) 
erhalt  man  für  den  Strahl  H.  beim  ersten  Versuch 


und 


in  (t       X\  b  4nl        in  (  x\ 

?  cos  —  \t  J         —  A-^  —  cos  —  1/  w\ 

7?         t  l       vj  v*  7S         r  V  ty/ 

—    6  6  — -  cos      ^  —  -„-J 
.   in3        in  i         x\  .   b  4n*        intt  x\ 

h    r  sin       /—        =       ^l-s-5-^-sin  —  \t  . 

r         r  \       r,/  v,    12         r  V  t,/ 

.    2,-7/  ./  \ 

1    (7  6  —  sin  —  ( /  „) 


Zufolge  jeder  dieser  Gleichungen  ist 


=  — 7—   .  71 

in 

und  wegen  6)  und  7)  ist 

'  <  »t  H 

Anlangend  den  zweiten  Versuch  gehen  infolge  der  obigen  Coordinatentransfor- 
mation  die  Gleichungen  2)  über  in 

für 


ir*    -  r  =  acos^(/  I  4),    r  -      o  sin  ^  (/-*-£).  .  .  9) 
—      -  6 cos^  (/-1-;:).    r  -  _68in^(/-f-^)  10». 


behandelt  man  nun  die  beiden  Gleichungen  9)  in  ähnlicher  Weise,  wie  es  oben  mit 
den  Gleichungen  i)  geschah,  indem  man  die  geeigneten  Differentialquotienten  in  dir 
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Gleichungen  3)  einsetzt,  so  erhält  man  abermals  zwei  Gleichungen,  aus  denen  überein- 
stimmend hervorgeht,  dass 

•     A,  -  

Lässt  mau  endlich  die  analoge  Behandlung  den  Gleichungen  10)  in  Gemeinschaft 
mit  3)  angedeihen,  so  ergiebt  sich 


in 

Wegen  1  1)  und  12)  ist  aber 

«;>*;  t3). 

Die  Gleichuugen  8)  und  13)'  befriedigen  die  Bedingung,  welche  oben  für  die 
magnetische  Circnlarpolarisation  gestellt  wurde,  dass  nämlich 

wenn    rj  <;  t/J     im  Gegentheil    v\  >  r",    sei  ....     1  4). 

Die  Hinzufügung  des  Gliedes  —  zu  dem  Ausdruck  für  die  beschleunigende 

Kraft  würde  der  anderweit  noch  nicht  geforderten  Annahme  entsprechen,  dass  „die 
Kraft  auf  irgend  ein  Thcilchen  in  Richtung  der  einen  Ordinate  zum  Theil  abhängt 
von  dessen  Geschwindigkeit  in  Richtung  der  andern  Ordinate". 
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Siebenter  Abschnitt. 

Theorien. 

j$.  47.    Anordnung  des  Magnetismus  in  seinem  Träger. 

Aufgabe  der  Wissenschaft  ist  es,  die  gemeinschaftliehen  Ursachen  verwandter 
Erscheinungen  aufzusuchen.  Durch  Schlüsse  allein  gelangen  wir  meist  zu  ver- 
schiedenen Ergebnissen,  und  diese  nennen  wir  Theorien.  Von  allen  Theorien 
entspricht  im  günstigsten  Falle  nur  eine  der  Wahrheit  und  diese  bezeichnen  wir 
mit  Gesetz.  Als  Gesetz  sehen  wir  aber  diejenige  Theorie  an,  welche  in  allen 
Folgerungen  sich  durch  das  Experiment  bestätigen  lässt.  Da  uns  jedoch  in  den 
ineisten  Fällen  die  Gewissheit  fehlt,  alle  Folgerungen  erschöpft  zu  haben,  so 
sind  wir  in  der  Regel  gezwungen,  uns  mit  einer  relativen  Sicherheit  zu  be- 
gnügen, und  diejenige  Theorie  als  Gesetz  zu  betrachten,  gegen  welche  ein 
Widerspruch  noch  nicht  erhoben  worden  ist. 

In  den  vorangehenden  Kapiteln  wurde  nun  versucht,  die  Erscheinungen  der 
galvanischen  Fernewirkungen  blos  nach  Massgabe  solcher  Verwandtschaftsgesichts- 
punktc  zusammenzuordnen,  gegen  welche  bis  jetzt  noch  keine  Einwände  gemacht 
worden  sind.  In  diesem  Schlusskapitel  mögen  dagegen  diejenigen  Ansichten 
über  den  innern  Zusammenhang  jener  Erscheinungen  abgehandelt  werden,  be- 
züglich deren  noch  Zweifel  obwalten.  —  Damit  soll  aber  keineswegs  gesagt 
sein,  dass  die  letzteren  von  geringerer  Bedeutung  seien  als  die  ersteren.  Im 
Gcgentheil  dienen  sie  nicht  allein  ihrem  näheren  Zweck,  den  wahrscheinlichsten 
innern  Zusammenhang  der  Erscheinungen  aufzufinden ,  sondern  sie  sind  sogar 
vorzugsweise  geeignet,  den  Kreis  der  Erscheinungen  zu  erweitern,  indem  sie 
im  Kampfe  um  ihre  eigene  Existenz  zu  bestätigenden  oder  widerlegenden  Ver- 
suchen anregen. 

Dennoch  dürfte  es  gerechtfertigt  sein,  die  Theorie  von  dem  Gesetz  zu 
trennen.  Werden  nämlich  beide  gemeinschaftlich  behandelt,  so  gewöhnt  man 
sich  nur  zu  leicht  an  eine  Hcrleitung  der  Erscheinung  aus  der  Theorie,  und  dir 
Geschichte  der  Wissenschaft  zeigt  zur  Genüge,  dass  manchen  Beobachtungen 
gerade  um  desswillen  nicht  die  gebührende  Bedeutung  beigemessen  wurde,  weil 
sie   nicht   zu   der   vorgefassten   Meinung  passten ;   oder  dass   wohl   gar  nur 
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diejenigen  Thatsachen  als  richtig  anerkannt  wurden,  welche  zur  Bestätigung 
der  Theorie  dienten. 


Vor  Allein  wird  es  nöthig,  einen  Blick  auf  die  Ansichten  zu  werfen,  welche 
sich  üher  die  Anordnung  des  Magnetismus  in  Magneten  geltend  gemacht  haben. 
Da  jedoch  dieser  Gegenstand  wesentlich  einer  andern  Abtheilung  der  Enryklo- 
pädie  angehört,  mag  hier  eine  erschöpfende  Behandlung  desselben  unterbleiben, 
und  ihm  nur  soweit  Rechnung  getragen  werden,  als  eine  Kenntnissnahme  für 
die  Theorien  des  Elektromagnetismus  der  Induction  und  des  Diamagnetismus 
unerlässlich  ist. 

Bei  näherer  Untersuchung  eines  Stahl-  oder  Elektromagneten  finden  wir 
von  dessen  Mitte  nach  den  Enden  fortschreitend  die  beiden  entgegengesetzten 
Magnetkräfte  mit  stark  zunehmender  Intensität  über  die  bezüglichen  Hälften  aus- 
gebreitet Die  Mitte  selbst  verhält  sich  gegen  eine  angenäherte  kleine  Prüfungs- 
nadel indifferent,  die  Enden  wirken  am  stärksten  auf  die  entgegengesetzten 
Enden  der  Nadel.  Die  so  beobachteten  Kräfte  werden  freie  Magnetkräfte 
des  Stabes  genannt. 

Man  kann  sich  die  freie  Magnetkraft  jeder  Hälfte  des  Stabes  in  einem 
Punkte  derart  vereinigt  denken,  dass  dann  dieser  Punkt  auf  eine  unverhältniss- 
mässig  weit  entfernte  Nadel  eine  gleich  starke  und  gleich  gerichtete  Kraft  aus- 
üben würde,  wie  die  Summe  der  über  die  ganze  Hälfte  verbreiteten  Kraft.  Die 
beiden  so  beschaffenen  (und  in  §.  16,  N.  VII,  S.  120,  für  einen  Fall  construirten) 
Punkte  werden  die  Pole  des  Magneten  genannt,  und  eine  von  beiden  Polen 
gleich  weit  abstehende  Ebene  der  Aequator.  Der  Abstand  beider  Pole  ist 
die  Scheidungsweite,  das  Product  der  in  den  Polen  vereinigt  gedachten 
Kräfte  in  die  Scheidungsweitc  ist  das  magnetische  Moment,  und  die  Ver- 
bindungslinie beider  Pole  die  Axc  des  Stabes. 

Die  Vertheilung  der  freien  Magnetkräfte  über  der  Oberfläche  des  Stabes 
ist  mir  eine  scheinbare  Vertheilung,  zum  Unterschied  von  der  wahren 
Vertheiluug,  welche  sich  auf  die  kleinsten  Theilchen  —  Elemente  —  des 
Magneten  zu  beziehen  hat.  Zerbrich^  man  nämlich  einen  Magnetstab  in  beliebig 
viele  Stücke,  so  erhält  man  stets  ebenso  viele  vollständige  Magnete  mit  einer 
am  ganzen  Stab  beobachteten  analogen  scheinbaren  Vertheilung.  An  jeder 
Trennungsstelle  sind  zwei  entgegengesetzte  Pole  entstanden,  welche  mit  denen 
des  ganzen  Stabes  gleich  orientirt  sind.  Daraus  muss  geschlossen  werden,  dass 
beim  Magnetisirungsprocess  nicht  eine  Sonderung  der  beiden  Kräfte  längs  des 
ganzen  Stabes  stattgefunden  hat,  dass  vielmehr  die  Kräfte  nur  innerhalb  eines 
jeden  Elementes  getrennt  worden  sind,  und  dass  dieselben  die  Grenzen  der 
Elemente  nicht  zu  überschreiten  vermögen.  Sonach  kommen  auch  jedem  Ele- 
ment zwei  Pole  zu,  und  die  Bedeutungen  von  magnetischem  Moment,  Scheidungs- 
weite, Axe  und  Aequator  lassen  sich  vom  ganzen  Stabe  auch  auf  seine  Elemente 
übertragen. 

Es  mag  zunächst  dahingestellt  bleiben,  welche  Gestalt  man  für  die  Elemente 
in  Anspruch  nehmen,  und  wie  man  sich  die  Anordnung  der  beiden  Magnetkräfte 
in  ihnen  denken  will.    Jedenfalls  wird  aber  die  Annahme  geboten,  dass  das 
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Element  mit  nördlicher  und  südlicher  Kraft  von  gleicher,  aber  begrenzter 
Quantität  begabt  ist  Beide  sind  im  Zustand  des  Gleichgewichts  gleichmässig 
angeorduct,  daher  ihre  Pole  zusammenfallen  und  somit  das  Moment,  also  auch 
die  Wirkung  des  Elementes  nach  Aussen  gleich  Null  ist.  Die  Anziehung,  welche 
beide  Kräfte  aufeinander  ausüben,  kann  durch  äussere  Ursachen  (durch  den  gal- 
vanischen Strom,  durch  Nachbarschaft  von  Magneten,  durch  Bestreichen  mit  einem 
Magneten)  überwunden  werden,  doch  nur  soweit  als  es  die  Abmessungen  des 
Elementes  gestatten.  Hierdurch  werden  die  beiden  Pole  des  Elementes  getrennt, 
und  zwar  um  so  weiter,  je  stärker  die  einwirkenden  Ursachen  sind.  Da  aber 
die  Quantitäten  der  beiden  Kräfte  gegeben  sind,  wird  somit  eine  Vergrößerung 
des  Momentes  nur  durch  eine  Vergrösserung  der  Scheidungsweite  bedingt,  und 
da  dieser  durch  die  Dimensionen  des  Elementes  eine  Grenze  gesetzt  ist,  wird 
auch  die  Wirkung  des  Elementes  nach  Aussen  mit  Vermehrung  der  magnetisi- 
renden  Ursache  nur  ein  Maximum  erreichen  können. 

Vermögen  wir  nun  auch  wohl  in  der  Vorstellung  ciH  Element  von  den 
übrigen  zu  sondern,  so  findet  das  doch  in  Wahrheit  niemals  statt  Dadurch 
aber,  dass  jedes  Element  nur  mit  andern  in  seiner  Nachbarschaft  vorkömmt,  ist 
die  Magnetisirungsursache  eine  doppelte,' eine  primäre  und  eine  secundäre.  Die 
erstcre  ist  die  schon  besprochene,  durch  äussere  Einflüsse  bedingte.  Die  secun- 
däre rührt  aber  her  von  der  Wechselwirkung  der  benachbarten,  in  magnetischen 
Zustand  versetzten  Elemente.  Die  Wirkung  der  ersteren  mag  mit  äusserer 
oder  ursprünglicher  Verthcilung,  die  der  letzteren  mit  Molecular- 
verthcilung  bezeichnet  werden. 

Ueber  das  Maass  der  Molecularvertheilung  gewähren  die  folgenden  Betrach- 
tungen einigen  Anhalt.  Es  mögen  die  Figuren  um  c  und  d  in  Fig.  35/  die  von 

zwei  benachbarten  Elementen  eingenommenen  Räume 
bedeuten.  Der  Abstand  ihrer  Mitten  cd  sei  =  r. 
Ferner  habe  im  ersteren  Element  eine  ursprüngliche 
Verthcilung  stattgefunden,  so  dass  sich  sein  Nordpol 
in  n.  sein  Südpol  in  s  befinde,  die  Axe  mit  cd  zu- 
sammenfalle un^die  halbe  Scheidungsweite  cn=cs~l 
betrage.  Das  Element  habe  eine  solche  Grösse,  dass 
-\- ti  Krafteinheiten  in  n  und  — /y  -in  s  vereinigt  ge- 
dacht werden  können.  Es  wird  ferner  die  Annahme 
nicht  unstatthaft  sein,  dass  die  in  d  vereinigten  Pole 
Fig.  ssi.'  des  zweiten  Elementes  um  eine  Grösse  in  der  Rich- 

tung de  von  einander  getrennt  werden,  welche  der 
von  dem  ersten  Element  wirkenden  Kraft  proportional  ist  Nimmt  nun  letztere 
ab  mit  der  mitin  Potenz  der  Entfernung,  so  wird  n  eine  Anziehung  auf  den 

Südpol  in  d  ausüben  =  —  wogegen  s  eine  Abstossung  auf  denselben 

Pol  =  -r   -~r    "l»t.    Der  Südpol  in  d  wird  also  eine  Verrückung  nach  c  hin 

erfahren,  ilhd  somit  wird  in  dem  zweiten  Element  durch  da*s  erstcre  eine 
halbe  Scheidungsweite  u  veranlasst,  welche  mit  Ucbergchung  eines  constan- 
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tcn  Coefficienten  der  Differenz  jener  Grösse  gleich  gesetzt  werden  kann, 
so  dass 

"  ^      |(r-7r  ~  (r+lr\  * 

Ist  nun  /  klein  im  Verhältnis  zu  r,  so  lässt  sich  der  in  der  Klammer  stehende 
Theil  hach  Potenzen  von  r  entwickeln  und  mit  Uehergehung  der  vierten  und 
höheren  Glieder  wird 

/ 

"  =  W^.,    •   •) 

Wie  leicht  zu  sehen  ist,  wird  der  in  d  befindliche  Nordpol  um  dieselbe  Grösse  « 
zurückgestossen,  um  welche  der  Südpol  angezogen  wird.  Es  ist  immerhin 
möglich,  dass  bei  so  geringen  Abständen,  wie  bei  den  hier  in  Rede  stehenden, 
die  Kräfte  nach  höheren  Potenzen  der  Entfernungen  sich  ändern,  als  nach  der 
für  messbare  Abstände  nachgewiesenen  zweiten  Potenz.  Wollen  wir  aber  auch 
nur  die  letztere  annehmen,  so  ist  für  m  =  2,  also  wegen 

«  =    .  *), 

I 

die  durch  das  erste  in  dem  zweiten  Element  hervorgerufene  Scheidungsweitc, 
und  somit  auch  das  Moment  direct  dem  Moment  (oder  der  Scheidungsweite)  des 
ersteren  und  umgekehrt  der  dritten  Potenz  des  Abstandes  der  beiden  Elemente 
proportional.  Im  Uebrigen  ist  die  im  zweiten  Element  hervorgerufene  Polarität 
der  im  ersteren  vorhandenen  gleichgerichtet.  Enthält  das  Element  d  schon  eine 
dem  Element  c  gleichgerichtete  ursprüngliche  Vcrtheilung,  so  wird  dieselbe  um 
die  Grösse  «<  vermehrt,  wenn  die  Axeri  beider  in  eine  Linie  fallen. 

Es  befinde  sich  ferner  in  gleichem  Abstand  der  Mitten  ec  =  r  ein  un- 
magnetisches Element  e,  doch  sei  die  Lage  gegen  c  eine  solche,  dass  die  Linie  r 
senkrecht  auf  der  Axe  des  ersteren  stehe.  Würde  nun  der  Südpol  s  allein  auf 
den  in  e  befindlichen  Südpol  wirken,  so  würde  dieser  eine  Abstossung  nach  der 
Richtung  der  Verbindungslinie  sc  erfahren,  deren  Maass  und  Richtung  durch  die 
Linie  eh  bezeichnet  werde.  Die  Wirkung  des  Nordpoles  n  auf  den  Südpol  in  e 
ist  eine  gleichstark  anziehende,  und  ihr  Maass  mag  durch  eg  =  eh  ausgedrückt 
werden.  Die  gleichzeitig  durch  n  und  s  ausgeübte  Wirkung  lässt  sich  nach  dem 
Parallelogramm  der  Kräfte  aus  eh  und  eg  zusammensetzen,  und  würde  demnach 
eine  Verrückung  des  Südpoles  von  e  bis  n,  und  somit  auch  eine  gleichgrosse 
des  Nordpoles  von  e  bis  t-  bewirken.  Die  halbe  Scheidungsweite  a,  =  eo  =  er 
findet  sich  nun  infolge  der  Achulichkeit  der  Dreiecke  nse  und  ach,  so  dass 

ns  •  eh 

a,  =  —  • 

1  es 

Das  negative  Vorzeichen  ist  gewählt,  weil  die  durch  c  in  dem  Element  e  hervor- 
gerufene Vertheilung  die  entgegengesetzte  Richtung  hat  von  der  in  dem  Element  d 
hervorgerufenen.    Für  eine  einigennassen  beträchtliche  Entfernung  beider  Elc- 
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§.  47. 


mente  kann  man  es  —  r  setzen,  und  unter  den  früheren  Annahmen  "ist  eh 
und  ns  —  21,  also  wird 


/ 


oder  für  m  —  2 


3) 
i). 


Es  wird  also  auch  dann,  wenn  das  zu  polarisircnde  Element  senkrecht  zur 
Axenrichtung  des  polarisirenden  liegt,  in  ersterem  ein  Moment  hervorgerufen, 
welches  dem  Moment  des  letzteren  direct  und  der  dritten  Potenz  der  Abstände 
beider  Elemente  umgekehrt  proportional  ist.  Während  aber  im  vorigen  Falle 
die  Polaritäten  gleichgerichtet  waren,  sind  sie  hier  entgegengesetzt  gerichtet, 
auch  ist  im  letzteren  Fall  die  Vertheilung  nur  halb  so  gross  als  im  ersteren. 
Enthält  also  das  Element  e  schon  eine  dem  Element  c  gleichgerichtete  ursprüng- 
liche Vertheilung,  so  wird  dieselbe  um  die  Grösse  «,  vermindert,  wenn  die 
Axen  beider  parallel  sind. 

Fäll*  endlich  die  Verbindungslinie  ck  in  Fig.  352  der  Mitten  beider  Elemente 
weder  mit  der  axialen,  noch  mit  der  äquatorialen  Richtung  des  primär  magneti- 
sirten  zusammen,  sondern  macht  sie  einen  Winkel  xfj  —  kcl  mit  der  Axenrich- 
tung,  so  bietet  blos  diejenige  Componente  der  Molecularverthcilung  ein  Interesse, 
welche  parallel  zur  Axc  der  ursprünglichen  Vertheilung  gerichtet  ist.  Um  diese 
zu  gewinnen,  wollen  wir  zwei  symmetrisch  zu  dem  Element  k  gelegene,  sclbst- 
ständig,  gleichstark  und  gleichgerichtet  magnetisirte  Elemente  c  und  /  betrachten, 

deren  Pole  in  ns  und  n,s,  liegen,  in  denen  die 
Scheidungsweite  =21  ist,  in  deren  Polen  je 
eine  Quantität  Magnetismus  —  fi  vorhanden  ge- 
dacht werde,  und  welche  so  auf  das  zu  polari- 
sircnde Element  k  wirken,  dass  sie  die  zu  cl 
senkrechte  Componente  der  Vertheilung  gegen- 
seitig vernichten.  Betrachten  wir  zunächst  die 
Wirkung  der  beiden  Pole  n  und  s,  auf  den  in  k 
befindlichen  Südpol,  so  wird  n  eine  Anziehung 
desselben  etwa  mit  dem  Maasse  kg  ausüben, 
während  s,  eine  Abstossung  =  kg,  übt.  Beide 
setzen  sich  zu  kh  nach  dem  Parallelogramm 
der  Kräfte  zusammen.  Wegen  der  Aehnlichkeit  der  Dreiecke  kgth  und  stkn 
ist  aber 


ruj.  s.a. 


kh  ^ 


*0, 


s,k 


Setzt  man  die  Abstände  kl  =  kr  =  r,  so  ist  s,n  =  2(rcos  xp —  /);  ferner  ist 

nach  dem  Früheren  kg,  —  und  setzt  man  s,k  =  nk  —  r  —  /  cos  xp,  so  ist 

s,  k 


kh  =  2ß 


r  cos  xp  —  / 
(r  —  /  cos  xp)m  +  1 
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Durch  ähnliche  Schlüsse  gewinnen  wir  für  die  Wirkung  kht  der  andern  beiden 
Pole  s  und  /»,  auf  den  Südpol  in  Ä-  den  Werth 

Die  Gesammtwirkung  beider  ist  gleich  der  Differenz  der  Werthe  5)  und  6)  oder 

1  H  \(r  —  l  cos  i/-|B+'       (r-4-/ cos  v/)m"*~V 

woraus  sich  durch  Entwickelung  der  in  den  Nennern  befindlichen  Werthe  nach  r 
und  unter  Vernachlässigung  der  höhern  Glieder  ergiebt 

kh  —  kht   =.  -iß  ^TT7      cos  '//*  —  s'ü  V'5)- 

Das  ist  die  von  beiden  Elementen  r  und  /  in  k  hervorgebrachte  halbe  Scheidungs- 
weite;  die  von  einem  in  k  hervorgerufene  halbe  Scheidungsweite  parallel  zur 
Axe  ns  ist  halb  so  gross.    Bezeichnen  wir  sie  durch  er,,  so  ist 

=  ~h~  -  ~l  =  2,*y-JM  (m  cos  v/' —  »in  V1)    •    •    •  7), 


was  für  w  =  2  übergeht  in 

«2  =  2ß  ~  (2  cos  ip2 —  sini//)  «)• 

In  dieser  Gleichung  sind  die  früheren  enthalten,  denn  für  tp  —  0  wird  cos  ip  =  l 
siny  —  0  und  wir  erhalten  die  Gleichungen  1)  und  2).  Ferner  wird,  wenn 
i//™.90°  ist,  cos  v  =  0  und  sin»//—/,  und  es  ergeben  sich  die  Gleichun- 
gen 3)  und  4).  Für  tg  \p  —  \  2  oder  v  — ■  M°  würde  sonach  die  durch  r 
in  k  parallel  zur  Axe  bewirkte  Molecularvertheilung  =  0  sein. 

Lassen  sich  nun  auch  die  hier  gefundenen  Ausdrücke  blos  als  Näherungs- 
werthe  betrachten,  so  geht  doch  daraus  hervor,  dass  die  von  jedem  Element 
ausgeübte  vertheilende  Wirkung  nahe  mit  der  dritten  Potenz  der  Entfernung 
abnimmt.  Sonach  wird  man  keinen  grossen  Fehler  begehen,  wenn  man  die 
Wirkung  auf  die  entfernteren  Elemente  gänzlich  vernachlässigt  und 
die  Molecularvertheilung  eines  Elementes  nur  als  auf  die  zunächst 
angrenzenden  Elemente  sich  erstreckend  betrachtet.  „ 

Nun  mag  zuvörderst  nur  von  der  regelmässigen  Anordnung  des  Magnetis- 
mus in  Stäben  gehandelt  werden.  Die  wichtigeren  aussergewöhnlichen  Fälle 
finden  sich  in  N.  III  vor.  Nach  dem  Gesagten  würde  der  Process  der  Ver- 
thcilung  einer  Reihe  c,  ...  o  ...  e  (der  Fig.  3o3)  in  der  Richtung  der  Magnetaxe 
liegender  gleichgrosser  und  gleichweit  ab- 
stehender Elemente  also  folgendermassen  n\e^  g]  [pj  [V]  ^c]  [d]  [e]* 
von   Statten    gehen:   Ist   zunächst    eines  Fig.  sss. 

dieser  Theilchen,  etwa  b,  in  der  Rich- 
tung ns  primär  magnetisirt  mit  dem  Moment  ;!l  =  f4,  so  wird  es  in  jedem  der 
beiden  benachbarten  Theilchen  c  und  r,  ein  Moment 

a   —   üfi  9) 
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hervorrufen,  wo  a  den  aus  Gleichung  1)  ersichtlichen  constanten  Coefficienten 

bedeutet.  Demnächst  wird  c  und  c,  jedes  in  6  wieder  eine  Vermehrung  des 
Momentes  bewirken  and  ebenso  in  d  und  rfp  so  dass  6  eine  Grösse 

d  und  rf,  aber  jedes 

u'  p 

empfangen.  Nun  bewirken  dt  und'*/,  in  c,,  e,,  c  und  e  Vertheilungen ,  welche 
wiederum  den  empfangenen  proportional  sind.  Am  Ende  angelangt,  erhöhen  die 
letzten  Thcilchen  rückwärts  die  Momente  der  vorletzten  u.  s.  w.  Mittlerweile 
ist  «las  primär  magnetisirte  Thcilchen  durch  Molecularvertheilung  kräftiger  ge- 
worden und  vermag  somit  abermals  die  Momente  seiner  Nachbarn  u.  s.  f.  zu 
vermehren.  Durch  solche  Schlüsse  gelangt  man  zu  unendlichen  convergirenden 
und  summirbaren  Reihen.  Sind  ferner  mehre  oder  alle  Elemente  primär  und 
im  einfachsten  Falle  gleichmässig  magnetisirt,  so  wiederholen  sich  die  Schlüsse 
mit  gewissen,  von  der  Lage  der  Elemente  abhängigen  Veränderungen  so  oft.  als 
einzelne  Elemente  vorhanden  sind.  Jedenfalls  würde  aber  schon  hieraus  hervor- 
gehen, dass  das  Moment  des  mittelsten  Theilchcns  einen  Maximumwerth  erhält, 
und  dass  die  Werthe  von  da  aus  bis  zu  den  Endtheilchen  abnehmen,  sowie 

.  dass  das  Moment  eines  jeden  Theilchens  der  primären  Vertheilung,  also  auch 
der  Magnetisirungsursache  proportional  sei. 

Wenn  wir  die  grössere  oder  geringere  Kraft  eines  Elementes  daraus  her- 
leiten, dass  in  dem  stärkeren  die  Wirkungsmittelpunkte  (Pole)  weiter  auseinander- 
getreten seien  als  im  schwächeren,  so  müssen  wir  auch  consequehter  Weise 
annehmen,  dass  im  ersteren  Falle  eine  geringere  Menge  jeder  von  beiden  im 
Element  enthaltenen  entgegengesetzten  Kräfte  durch  die  andern  verdeckt  sei,  dass 

.  also  eine  grössere  Menge  von  beiden  Kräften  als  freier  Magnetismus  des  Ele- 
mentes auftrete.  Enthält  sonach  das  Theilchen  d  eine  grössere  Menge  freien 
Südmagnetismus,  als  das  Thcilchen  e  Nordmagnetismus  enthält,  so  macht  sich 
der  Ucberschuss  an  der  Trennungsstellc  von  d  und  e  als  freier  Südmagiictismus 
geltend.  Umgekehrt  enthält  d  weniger  freien  nach  n  gekehrten  Nordmagnctis- 
mus,  als  c  nach  s  gekehrten  Südmagnetismus  enthält,  es  wird  sich  also  an  der 
Trennungsstelle  von  d  und  c  und  somit  über  die  ganze  Hälfte  der  Reihe  zwi- 
schen b  und  c  freier  Südmagnetismus  zeigen,  der  natürlich  am  Ende  am  stärk- 
sten ist,  weil  der  Südmagnetismus  von  e  durch  den  Nordmagnetismus  eines 
weitern  Theilchcns  nicht  verdeckt  wird.  Dasselbe  gilt  in  Bezug  auf  den  Nord- 
magnetismus der  andern  Hälfte  der  Reihe  zwischen  b  und  er  Der  freie 
Magnetismus  irgend  einer  Spelle  ist  also  gleich  der  Differenz  der 
Momente  beider  durch  diese  Stelle  begrenzter  Elemente. 

Gegen  die  Folgerungen  im  vorigen  Alinea  spricht  aber  die  Erfahrung. 
Nähern  wir  uns  nämlich  einer  einfachen  Reihe  von  magnetischen  Elementen 
experimentell  dadurch  an,  dass  wir  einen  langen  und  dünnen  Drath  magneti- 
siren,  so#  würde  die  Rechnung  verlangen,  dass  die  magnetischen  Momente  der 
kleinsten  Thcilchen  von  den  Enden  nach  der  Mitte  des  Drathes  zunehmen  wie 
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die  Onlinaten  einer  Kcttcnlinie.  Dagegen  zeigt  der  Versuch,  dass  zwar  die 
Zunahme  von  den  Enden  her  stattfindet,  dass  aber  die  Theilchcn  auf  einer  ge- 
raumen Strecke  über  die  Mitte  hinweg  einen  constanten  Werth  haben.  Der 
Grund  liegt  darin,  dass  beim  Eisen  und  wahrscheinlich  auch  bei  allen  para- 
magnetischeu  Substanzen  die  Molecularverthcilung  eine  überwiegend  viel  grössere 
Trennung  der  Pole  verursacht  als  die  primäre  Verthcilung  und  dass  infolge 
dessen  der  in  §.  17  erfabrungsmässig  nachgewiesene  absolute  Sättigungszustand 
bald  und  voraussichtlich  zunächst  von  den  mittelsten  Elementen  erreicht  wird. 
Sind  aber  die  Theilchen  erst  bei  diesem  Sättigungszustand  angelangt,  so  werden 
sie  ein  grösseres  Moment  nicht  mehr  zeigen  können.  Dennoch  wurde  das  durch 
die  Kettenlinie  ausgedrückte  Gesetz  für  nicht  unverhältnissmässig  dünne  und 
nicht  zu  stark  magnetisirte  Stäbe  in  §.  16  mit  grosser  Annäherung  erwiesen.  Eine 
Lösung  dieses  scheinbaren  Widerspruchs  ergiebt  sich  durch  ein  näheres  Eingehen 
in  den  Process  der  Molecularvcrtheilung  zwischen  den  äquatorial  gegen  einander 
gelegenen  Elementen. 

Zu  dem  Ende  mögen  die  kleinen  Kreise  in  Fiy.  5o4  'eine  Anzahl  von  Ele- 
menten bedeuten,  welche  in  dem  Querschnitt  eines  Magneten  liegen.    Ihre  An- 
ordnung wird  in  der  Natur  zwar  keine  regele 
massige  sein,  doch  mag  zunächst  der  Einfachheit  O  CJ  O 

wegen  angenommen  werden,  dass  jedes  Theilchen         ^   ~     ~    .  ,  - 
wie  hier  zwischen  vier  andern  liegt.  Eine  äussere        \J  \J  \J  v-/  \J 
Magnetisirungsursache  würde  au  sich  jedem  dieser  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q 
Elemente  ein  gleich  starkes  primäres*  Moment  er- 

theilen,  welches  senkrecht  zur  Ebene  der  Figur  O  O  O  O  O  O  Ü 
stehe  und  wiederum  mit       /<  =  ,il  bezeichnet  Q  O  O  O  O  O  O 

'2  a 

werde.  Ist  dann  ti,  =  — j-  =  — -,  so  wird  das  Maass         O  O  O  O  O 

für  die  Molecularverthcilung  jedes  Elementes  auf  f<  . 

seine  Nachbarn  infolge  von  Gleichung  4)  ausge-  f^3si 
gedrückt  sein  durch 

"i   —   —  «,  /«  ~  f  " 

• 

Setzt  man  hierin  nach  Lamont  (Encyklop.  d.  Physik,  Bd.  7,  Abth.  I,  S.  1X1) 
n  =  — ,  so  beträgt  die  von  allen  vier  benachbarten  auf  das  betrachtete  Element 
ausgeübte  Molecularverthcilung 

4a,  =  — 

Es  ist  also  die  primäre  Vcrtheilung  durch  die  Molecularverthcilung  völlig  com- 
pensirt.  In  demselben  Fall  befinden  sich  aber  alle  mittleren  Elemente,  so  dass 
in  ihnen  sich  der  Magnetismuszustand  in  dem  labilen  Gleichgewicht  gegenseitiger 
Aufhebung  befindet.  Anders  steht  es  mit  den  peripherischen  Theilchen.  Da 
diese  nämlich  nur  auf  der  einen  Hälfte  des  Umkreises  sich  im  Wirkungskreis 
anderer  Theilchen  befinden,  so  hat  die  Molecularvcrtheilung  für  sie  nur  den 
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halben  Werth  —  —  ~ ,  in  ihnen  bleibt  also  -H  -—  von  der  primären  Vertheilun« 

m  Z 

übrig.  Mit  diesem  halben  Werthe  wirkt  es  nicht  wieder  rückwärts  vertheilend 
auf  seine  Nachbarn  im  Innern  des  Querschnittes,  denn  es  bedarf  ja  seiner 
ganzen  Kraft,  um  die  Kraft  jener  auf  Null  herabzudrücken,  während  die  ganze 
Kraft  seiner  beiden  Nachbarn  nur  die  Hälfte  der  eigejien  Kraft  im  Gleichgewicht 
zu  halten  im  Stande  ist.  Gleichgewicht  in  einem  magnetischen  Quer- 
schnitt tritt  also  dann  ein,  wenn  die  peripherischen  Theilchen  ein 
Moment  gleich  der  Hälfte  der  primären  Vertheilung,  die  inneren 
Theilchen  aber  ein  Moment  gleich  Null  haben. 

Denken  wir  uns  nun  eine  grosse  Anzahl  von  gleichen  Querschnitten  so 
übereinander  gelegt,  dass  sich  über  jedem  Element  eine  Reihe  gleicher  Elemente 
senkrecht  zur  Ebene  der  Figur  erhebt,  analog  der  Reihe  ns  in  Fig.  555.  Unter 
so  bewandten  Umständen  ist  jedes  Theilchen  eines  jeden  Querschnittes  unter 
dem  Einfluss  der  axialen  Molccularvertheilung  aller  über  oder  unter  ihm  liegen- 
den. Diese  axiale  Ve'rthcilung  würde  in  gleichen  Höhen  für  alle  diese  elemen- 
taren Axialst^eifen  denselben  Werth  haben,  wenn  sie  gesondert  wären,  und 
unter  sonst  gleichen  äussern  Einflüssen  stünden.  Betrachten  wir  also  die  Ver- 
theilung in  irgend  einer  Höhe  als  die  primäre  und  denken  uns  die  Streifen 
wiederum  zusammengelegt,  so  besitzt  in  jedem  Querschnitt  die  mitgebrachte 
Vertheilung  dieselbe  Grösse,  welche  wir  soeben  mit  ,//  bezeichneten,  welche 
aber  von  einem  Querschnitt  zum  andern  wechselt.  Durch  das  Zusammenlegen 
kommt  aber  die  äquatoriale  Molccularvertheilung  in  Thätigkeit  und  infolge  dieser 
tritt  dann  in  jedem  Querschnitt  Gleichgewicht  ein,  wenn  das  Momeut  der  peri- 
pherischen Theilchen  auf  die  Hälfte  von  /*,  das  der  innern  Theilchen  auf  Null 
herabgesunken  ist. 

Hierzu  kommt  für  die  gewöhnlichen  Fälle  noch  der  schon  behandelte  Uni- 
stand, dass  die  mittleren  Theilchen  einer  axialen  Reihe  den  absoluten  Sättignngs- 
zustand  erlangt  haben,  ja  dass  sie  sogar  mehr  als  das  Doppelte  des  in  ihnen 
vorhandenen  Momentes  aufnehmen  müssten,  wenn  das  Gesetz  für  die  axiale 
Vertheilung  keine  Discontinuität  erleiden  sollte.  Verlangte  z.  B.  jenes  Gesetz 
ein  Moment  —  ft  für  einen  bestimmten  Abstand  vom  Ende  einer  axialen  Reihe, 

wäre  aber  der  absolute  Sättigungspunkt  schon  bei  einem  Moment  m  =  ~- -- t 

2 

erreicht,  so  würde  nach  dem  Zusammenlegen  aller  Reihen  das  Gleichgewicht 
nicht  in  dem  diesen  Abstand  entsprechenden  Querschnitt  bestehen  können,  denn, 
wenn  auch  die  Momente  der  innern  Theilchen  auf  Null  herabsinken,  so  beträgt 

doch  das  der  peripherischen  nur      —  f,  anstatt  Offenbar  wird  dann  die 

zweite  Reihe  der  Theilchen  ein  Moment  =  t  annehmen  können,  und  wenn  t 
abermals  das  absolute  Maximum  überschreitet,  also  etwa  =  yü\  ist,  so  werden 
y  /  Reihen  von  der  Peripherie  aus  bis  zum  absoluten  Maximum  magnetisirt 
werden.  Die  noch  weiter  nach  dem  Centrum  liegenden  haben  jedoch  nach  wie 
vor  gar  keinen  freien  Magnetismus. 

Demgemäss  würde  die  Vertheilung  des  Magnetismus  in  einem  eylindrisehen 
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Magneten,  dessen  Thcilehen  von  gleichen  äussern  Kräften  polarisirt  werden, 
und  alle  eine  gleiche  Vertheilungsfähigkeit  besitzen,  folgendermassen  beschaffen 
sein.  Bei  sehr  schwachen  erregenden  Kräften  ist  blos  der  äusserste  Cylinder- 
mantel  magnetisirt,  und  zwar  so,  dass  die  Momente  der  einzelnen  Querschichten 
des  Magneten  von  der  Mitte  nach  den  Enden  hin  abnehmen  wie  die  Ordinaten 
einer  über  die  Länge  des  Cylinders  construirten  Kettenlinie.  Mit  Zunahme  der 
erregenden  Kräfte  erreichen  die  mittleren  Theilchcn  den  absoluten  Sätti|<ungs- 
zustand  und  in  demselben  Maasse,  als  dieses  eintritt,  dringt  die  magnetische 
Vcrtheilung  in  tiefere  Schichten  vor.  So  lange  als  die  derart  getroffenen  Cy- 
linderhüllen  nicht  wesentlich  viel  kleiner  sind  als  die  äusserste  Hülle,  zeigt  auf  Ii 
das  Gesetz  der  magnetischen  Momente  der  einzelnen  Querschichten  keine  wesent- 
liche Abweichung  von  dem  normalen  Gesetz.  Je  länger  der  Cylinder  wird,  je 
grösser  also  die  axiale  Molecularvcrtheilung  ausfallt,  desto  eher  erlangen  die 
Theilchcn  der  mittleren  Schichten  die  absolute  Sättigung,  desto  weiter  dringt 
also  die  magnetische  Vcrtheilung  in  die  inaern,  immer  kleinern  Hüllen  vor,  und 
desto  mehr  weicht  die  durch  Messung  gefundene  Curve  der  Moniente  von  der 
durch  Rechnung  gefundenen  ab  (vcrgl.  Taf.  5,  Fi<j.  VIII).  Sind  endlich  die  er- 
regenden Kräfte  so  stark,  dass  die  magnetische  Vcrtheilung  bis  zum  Kern  des 
Cylinders  vorgedrungen  ist,  so  nähert  sich  bei  noch  weiterer  Verstärkung  der 
Kräfte  das  Moment  des  ganzen  Stabes  dem  Sättigungspunkt  an  (vergl.  §.  17, 
namentlich  N.  I  —  III),  t'eberhaupt  lassen  sich  alle  in  §.  17,  namentlich  auch 
die  in  N.  IV,  experimentell  gewonnenen  allgemeinen  Sätze  aus  dieser  Theorie 
herleiten.  Nur  die  Folgerung,  dass  nämlich  die  magnetische  Molecularvcrtheilung 
bei  zunehmender  äusserer  Kraft  von  der  Stabesmitte  an  in  das  Innere  vorzu- 
dringen beginnt,  ist  noch  nicht  experimentell  nachgewiesen.  Vielmehr  ist  nur 
gezeigt,  dass  eine  immer  grössere  Anzahl  von  Cylinderhüllen  an  der  Vcrtheilung 
Antheil  nehmen. 

I.  Mit  Uebergehung  älterer  Versuche,  die  Wirkungsweise  der  Magnete  zu  er- 
klären, mag  zuerst  von  CouLOMBVThcorie  gehandelt  werden,  als  derjenigen,  welche 
allen  neuern  Theorien  zu  Grunde  liegt,  und  als  der  ersten,  welche  die  bis  dahin 
bekannten  magnetischen  Erscheinungen  unter  einander  zu  verknüpfen  vermochte. 
Es  hatte  nämlich  schon  Akpinus  1  die  Meinung  ausgesprochen,  die  magnetischen 
Erscheinungen  rühren  von  einer  Flüssigkeit  her,  welche  Eisen  und  Stahl  durchdringe, 
"welche  auf  ihre  eigenen  Thcile  abstossend,  auf  die  Theile  des  Eisens  aber  anziehend 
wirke.  Sei  diese  Flüssigkeit  glcichmässig  in  ihrem  Träger  vertheilt,  so  übe  sie 
keine  Wirkung  aus.  Werde  sie  aber  durch  irgend  einen  Magnetisiriuigsproeess  nach 
einem  Ende  des  eisenartigen  Körpers  getrieben,  dann  erhalte  dieses  einen  Ueber- 
schuss  der  magnetischen  Materie,  während  in  dem  andern  Ende  ein  Mangel  ent- 
stehe, und  hieraus  erklären  sich  die  bekannten  entgegengesetzten  Eigenschaften  der 
beiden  Magnetpole.  Statt  der  einen  Flüssigkeit,  welche  so  durch  l'ebcrschuss  oder 
Mangel  wirken  solle,  nahmen  andere  Autoren  zwei  mit  entgegengesetzten  Eigen- 
schaften begabte,  in  ihrer  Vereinigung  unwirksame,  durch  Sonderung  jedoch  in 
die  Erscheinung  tretende  Flüssigkeiten  an.  Immerhin  bedurfte  es  aber  einer  Dislo- 
cirung  dieser  Gegensätze  aus  der  einen  Hälfte  des  Stabes  in  die  andere.  Coulomb 
hatte  nun  schon  nachgewiesen  2,  dass  die  anziehenden  und  abstossenden  Wirkungen 
der  Magnete  sich  direct  verhalten  wie  die  magnetische  Intensität,  und  umgekehrt 
wie  die  Quadrate  der  Abstände.    Ferner  3  abstrahirte  er  von  den  Flüssigkeiten, 
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und  versuchte  «lurt-h  Voraussetzungen  anziehender  und  abstossender  Kräfte  von 
den  uianuichfachcn  magnetischen  Phänomenen  Rechenschaft  zu  geben.  Dazu  kam  aber 
noch  folgende  Erwägung.  Wäre  näinlicli  der  Magnetismus  einer  Yertheilung  irgend 
eines  Agens  durch  den  ganzen  Magnetslab  zu  danken,  so  iniisste  man  durch  Zer- 
hreelien  des  Stabes  die  beiden  entgegengesetzten  Wirkungen  sondern  können.  Die 
Erfahrung  zeigt  jedoch ,  dass  au  der  Trcniiungsstelle  wiederum  zwei  entgegengesetzte 
Pole  auftreten,  und  somit  jeder  Theil  einen  vollständigen  Magneten  mit  iinrdpolareu 
und  südpolareu  Kigenschaften  au  seinen  beiden  Huden  darstellt.  Zur  Erklärung 
dieser  Thatsaehe  wurde  die  weitere  Annahme  gerechtfertigt,  dass  die  magnetischen 
Kräfte  nicht  dem  ganzen  Stabe  zugehörig,  sondern  dass  sie  vielmehr  nur  in  jedem 
Ebment  des  Stahles  oder  Eisens  enthalten  seien.  Diese  Kräfte  können  nun  zwar 
von  einem  Ende  des  Elementes  zum  andern  bewegt  werden,  und  dadurch  dem  Ele- 
mente zwei  Pole  ertheilcn,  sie  vermögen  aber  nicht  aus  einem  Elemente  in  ein 
anderes  üherzutrelen.     Dedeutet  demgeinäss  ab  cd  in  Fi;/.  535  ein  maguetisirtes 

Blech,  welches  auf  der  Seite  S  den  Süd- 
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h  b     pol   und  auf  der  Seite  A  den  Nordpol 

hat,  und  bedeuten  die  zwischen  »■  und  / 
S    befindlichen  Quadrate  die  in  einem  Längs- 
/    streifen  liegenden  Elemente  des  Maguc- 
e     ten,   so  kehrt  jedes  entsprechend  der 
f,.j.  3*3.  dunklereu  Hälfte  seinen  Nordpol  nach  V, 

seinen  Südpol,  entsprechend  der  helleren 
Hälfte,  nach  8;  aber  weder  die  nordmagnetische,  noch  die  südniagnetisehe  Kraft 
kann  ein  Klement  verlassen,  um  auf  ein  benachbartes  überzugehen.  Wird  nun  das 
Dlech  in  «1er  Dichtung  tjh  zerbrochen,  so  ist  es  erklärlich,  warum  auf  dieser  Linie 
an  dem  kleinem  Theil  ein  Nordpol,  an  dem  grössern  ein  Südpol  hervortritt. 

Nun  scheint  es,  als  ob  Coulomb  schon  einen  verstärkenden  Einlluss  der  be- 
nachbarten Elemente  auf  die  magnetische  Yertheilung  in  irgend  einem  Elemente 
angenommen  habe.  Er  sagt  nämlich,  dass,  wenn  in  dein  Elemente  I  der  Fig.  533 
die  nördliche  Kraft  das  Maass  «  habe,  das  Element  2  eine  (freie)  nördliche  Kraft  (> 
haben  werde,  indem  seine  Kraft  a  durch  die  negative  Kraft  des  südlichen  Endes 
vom  Element  t  aufgehoben  werde.  Ebenso  könne  im  Element  3  eine  l  freie )  nörd- 
liche Kraft  c  aultreten,  indem  der  Theil  a-\-b  durch  die  negative  Kraft  des  süd- 
lichen Poles  des  Elementes  2  aufgehoben  werde.  In  einem  Querschnitt  gh  halten 
sich  sonach  die  beiden  von  den  Hälften  gh.X  und  ghS  kommenden  Actionen  nebst 
der  Coereitivkraft  das  Gleichgewicht. 

II.  Das  sind  die  wesentlichsten  theoretischen  Grundlagen,  auf  welchen  etwa 
in  Jahre  später  Piussos  4  eine  mathematische  Theorie  der  Anordnung  des  Magnc-* 
tismus  in  dessen  Träger  aufbaute,  nachdem  er  über  das  entsprechende  Verhalten 
der  Elektricität  auf  Leitern  ebenfalls  mathematische  Untersuchungen  angestellt  hatte. 
Den  elektrischen  und  den  magnetischen  Kräften  gemein  ist  die  polare  Wirkungsweise, 
das  Gesetz  der  umgekehrten  Proportionalität  zum  Quadrate  des  Ahstandes  und  (nach 
Poisson's  Ansicht)  die  unbegrenzte  Menge  der  im  natürlichen  Zustand  der  Körper 
enthaltenen  vcrthciluugsfähigen  Agentien.  Auch  sind  die  Träger  beider  Agentien 
in  je  zwei  Klassen  zu  sondern,  nämlich  in  solche,  welche  der  Yertheilung  und  Wie- 
dervereinigung einen  Widerstand  entgegensetzen,  und  in  solche,  die  das  nicht  in 
merklichem  Grade  thuu.  Bekanntlich  sind  das  für  die  Elektricität  die  Isolatoren 
und  die  Leiter,  und  für  den  Magnetismus  z.  B.  der  Stahl  und  das  weiche  Eisen.  — 
Diesen  Analogien  gegenüber  machen  sich  aber  wesentliche  Unterschiede  bemerklich. 
Zunächst  ist  hervorzuheben  ,  dass  die  Leiter  und  Nichtleiter  für  die  Elektricität  nicht 
zusammenfallen  mit  denen  für  den  Magnetismus.     Ferner  sind  die  Isolatoren  für 
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EIrktricität  wahrscheinlich  sn  beschaffen ,  dass  zwar  die  Vertheilung  in  ihren  Ele- 
menten ebenso  It-klit  von  Statten  geht  als  in  den  Leitern,  tlass  aber  dem  Ucber- 
gang  von  einem  Elemente  zum  andern  ein  Widerstand  entgegensteht.  Dieser 
Widerstand  fehlt  dagegen  bei  den  Leitern,  und  daher  erklärt  sieh  die  Ver- 
keilung durch  den  ganzen  Körper,  sowie  die  Mitthciluug  auch  nur  einer  Art  von 
Elektrizität  von  einem  Körper  zum  andern.  Verschieden  davon  ist  der  Widerstand, 
welcher  der  magnetischen  Vertheilung  z.  B.  im  Stahl  entgegengesetzt  wird.  Diesen 
müssen  wir  nämlich  einer  Kraft  zuschreiben,  welche  ihren  Sitz  in  den  kleinsten 
Theilehen  des  Stahles  hat,  und  welche  (loi1  rcitiv  kraft  genannt  wird.  Dahingegen 
kommt  der  der  elektrischen  Isolation  analoge  Widerstand  nach  Coulomb's  Ansicht 
auch  den  besten  Leitern  des  Magnetismus,  wie  dem  weichen  Eisen,  zu,  indem  die 
magnetischen  Agcuticn  die  Grenzen  der  Elemente  nicht  zu  überschreiten  vermögen. 
Einen  weiteren  Unterschied  findet  Poisson  auch  noch  darin,  dass  die  Elektrieität 
allen  Substanzen  gemein  sei ,  der  Magnetismus  aber  nur  in  einer  geringen  Anzahl 
von  Körpern  deutlich  erkannt  sei.  Nach  Entdeckung  des  Diamagnetismus  muss 
jedoch  dieses  Kennzeichen  fortfallen.  Dahingegen  kommt  auch  eine  der  oben  ange- 
rührten Analogien  in  Wegfall,  indem  als  ein  weiteres  Unterscheidungszeichen  noch 
festgehalten  werden  muss,  dass  die  Materie  wohl  mit  einer  unerschöpflichen  Menge 
von  elektrischen  Agcuticn  begabt  sein  mag,  dass  aber  die  magnetische  Vcrtheilungs- 
fähigkeit  nach  den  in  §.  17,  S.  127  IT.  mitgetheiltcn  Untersuchungen  eine  nicht  eben 
hoch  liegende  Grenze  erreicht. 

Genug  —  von  allen  diesen  Unterscheidungsmerkmalen  ist  in  die  mathematische 
Theorie  von  Poisson  nur  dasjenige  eingerührt  worden,  dass  nämlich  die  zur  Ver- 
theilung gekommenen  magnetischen  Agcuticn  die  Grenzen  ihrer  Elemente  nicht  zu 
überschreiten  vermögen,  denn  der  permanente  Magnetismus  des  Stahles,  herrüh- 
rend von  einer  dessen  Moleculen  zukommenden  Uoercitivkraft ,  ist  von  der  Behand- 
lung ausgeschlossen.  So  kommt  es,  dass  die  entwickelten  Formeln  ebensowohl  für 
eine,  äussern  magnetischen  Einflüssen  ausgesetzte  Eisenstange  gelten,  als  für  einen 
Körper,  in  welchem  man  künstlich  eine  elektrische  Molecularvcrthcilung  nachahmen 
würde.  Das  könnte  nämlich  dadurch  geschehen,  dass  man  z.  B.  Bleischrotcn  in 
Platten  von  Guttapertscha  eindrückte,  durch  Aufeinanderlegen  einer  grössern  Anzahl 
solcher  Präparate  einen  beliebig  gestalteten  Körper  bildete  und  diesen  der  vertei- 
lenden Wirkung  des  Conductors  einer  Elektrisirmaschine  aussetzte.  Doch  wird  ein 
so  gewonnener  Körper  niemals  gegen  den  Erdmagnetismus  oder  gegen  einen  benach- 
barten Maguetstab  reagiren,  noch  in  entgegengehaltenem  weichen  Eisen  eine  magne- 
tische Vertheilung  hervorbringen,  trotz  der  formulirten  Identität.  Wir  müssen 
also  schon  hierin  eine  Uuvollständigkeit  in  der  Theorie  erblicken. 

Aus  den  bisherigen  allgemeinen  Erörterungen  geht  hervor,  dass  die  letzten 
Magnetisirungsvorgänge  in  die  magnetischen  Elemente  zu  verlegen  sind.  Bei  einem 
nähern  Eingehen  auf  diesen  Gegenstand  ist  es  aber  nöthig,  namentlich  zweierlei  fest- 
zustellen, 1.  die  Grösse,  und  2.  die  Richtung  der  magnetischen  Elementarverthei- 
lung,  und  in  dieser  Hinsicht  bedarf  es  weiterer  Hypothesen  über  die  physikalische 
Beschaffenheit  der  Elemente. 

Anlangend  die  Grösse  der  magnetischen  Vertheilung,  so  sind  im  gewöhnlichen 
Zustand  die  unerschöpflichen,  aber  gleichen  Quantitäten  nördlicher  und  südlicher 
Kraft  gleichmüssig  in  allen  Punkten  im  Innern  und  an  der  Oberfläche  der  Elemente 
enthalten.  Beim  Akt  des  Magnetisirens  werden  aber  die  Ausgangspunkte  beider  um 
eine  kleine  Grösse  nach  entgegengesetzten  Dichtungen  verschoben.  Die  magne- 
tischen Elemente  werden  als  unverhältnissmässig  kleine  Grössen  erster  Ordnung  ge- 
genüber dem  Körper  betrachtet,  dem  sie  angehören,  und  sind  durch  Zwischenräume 
von  einander  getrennt,  in  welche  die  Kräfte  nicht  überzugehen  vermögen,  und 
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welche  von  derselben  Grüssenordnuug  sind  als  die  Kleinente  seihst.  Sonach  ist 
auch  die  Grösse  der  Verschiebung  von  gleicher  Ordnung  als  die  der  Elemente,  die 
Wirkung  ist  aber  dieselbe,  als  ob  sieh,  statt  jeder  der  beiden  Kräfte  im  Innern, 
eine  Kraftschicht  an  der  Oberfläche  des  Elementes  ausgeschieden  habe,  welche  von 
einer  Stelle  zur  andern  veränderliche  Dicke  besitzt.  Diese  Dicke  wird  als  unendlich 
kleine  Grösse  der  zweiten  Ordnung  betrachtet.  Unter  freier  Flüssigkeit  eines 
Punktes  der  Oberfläche  wird  dann  der  Ueberschuss  der  nördlichen  über  die  süd- 
liche Kranschicht  verstanden,  welcher  an  einzelnen  Stellen  einen  positiven,  an  an- 
dern einen  negativen  Werth  besitzt. 

Das  Verhältniss  zwischen  dem  Volumen  V  der  Elemente  und  dem  Volumen  H 
der  Zwischenräume  wird  für  dieselbe  magnetische  Substanz  als  durchgängig  gleich 
angenommen.  Es  ist  aber  sowohl  bei  verschiedenen  Substanzen  ais  auch  bei  ver- 
schiedenen Temperaturen  derselben  Substanz  ein  anderes.  Immer  wird  das  Ver- 
hältniss k'  =  77-^ — ~  zwischen  dem  Volumen  aller  Elemente  eines  Körpers  und  dem 

Volumen  des  Körpers  selbst  einen  Druch  darstellen.  Doch  nähert  sich  dieser  für 
verschiedene  Substanzen  mehr  oder  weniger  der  Einheit  an.  Eine  ähnliche  Aende- 
rung  dieses  Verhältnisses  tritt  auch  durch  Temperaturänderungen  ein ,  da  nicht  wohl 
anzunehmen  ist,  dass  die  daraus  hervorgehende  Voluineuänderung  der  Körper  herrührt 
\on  einer  Volumenänderung  der  Elemente  selbst,  sondern  vielmehr  daher,  dass  sich 
die  Zwischenräume  zwischen  denselben  vergrössern  oder  verkleinern.  Von  dem 
Verhältniss  k'  hängt  nun  die  Quantität  des  an  verschiedenen  Substanzen  wie  z.  B. 
an  Nickel  odor  Kobalt  oder  Eisen,  unter  sonst  gleichen  äusseren  Bedingungen  auf- 
tretenden Magnetismus  ab.  Und  statuirt  man  diese  Abhängigkeit,  so  ist  es  nicht 
nöthig,  eine  specilische  Verschiedenheit  unter  den  Magnetkräften  der  genannten  Kör- 
per vorauszusetzen,  vielmehr  wird  die  Annahme  gerechtfertigt,  dass  gleiche  Mengen 
dieser  Kräfte  sich  in  gleichen  Abständen  mit  denselben  Intensitäten  anziehen,  be- 
züglich abstossen,  mögen  sie  denselben,  oder  mögen  sie  verschiedenen  Substanzen 
angehören.  Poisson  bringt  schon  zur  Prüfung  dieser  Annahme  die  später  von 
Plückku  mit  vielem  Erfolg  angewandte  Mischung  von  fein  vcrtheiltem  Eisen  und 
einer  unmaguetischen  Substanz  (Schweineschmalz)  in  Vorschlag.  Auch  meint  er, 
es  können  wohl  sonst  uumagnetische  Körper  bei  Tctnperaturcruicdrigung  magnetisch 
werden,  wozu  manche  der  in  den  Paragraphen  it  und  42  aufgeführten  Erfahrungen 
stimmen. 

Endlich  kann  auch  in  Bezug  auf  die  Quantität  des  entwickelten  Magnetismus 
die  Gestalt  der  Elemente  von  Einfluss  sein.  Haben  dieselben  z.  B.  eine  cllipsoidisehe 
Forin,  so  wird  sich  nach  der  Richtung  »1er  grössern  Axc  die  Vcrtheilung  leichter 
bewerkstelligen,  also  bei  derselben  äussern  Kraft  eine  grössere  Quantität  des  freien 
Magnetismus  ausscheiden,  als  nach  jeder  der  beiden  andern  Axen.  Bei  einem  kugel- 
förmigen Element  ist  dagegen  die  Quantität  stets  dieselbe,  von  welcher  Seite  es 
der  vertheilenden  Kraft  dargeboten  werden  mag.  Wenn  sich  auch  die  Rechnungen 
nicht  über  diese  Specialität  verbreiten,  so  weissagt  doch  Porsso*  demgemäss  schon 
die  Existenz  der  Magnetkrystallkraft  ( §.  -15),  welche  23  Jahre  später  von  Pllckek 
entdeckt  wurde. 

Ausser  der  Quantität  der  in  jedem  Element  auftretenden  freien  Kräfte  muss 
auch  noch  die  Richtung  einen  Ausdruck  finden ,  nach  welcher  die  Vcrtheilung 
stattgefunden  hat.  In  einem  geradlinig  angeordneten  Aggregat  von  magnetischen 
Elementen,  in  «leren  Richtung  ein  oder  mehre  magnetische  Mittelpunkte  ange- 
bracht sind,  wird  oflenbar  die  Richtung  der  Veitheilung  mit  der  Richtung  der 
Aneinanderreihung  zusammenfallen.  Pagegen  wird  in  einem  beliebig  gestalteten 
magnetischen  Körper  die  Molccularvertheilung  im  Allgemeinen  in  krummen  Linien 
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geschehen,  deren  Gestalt  von  der  Form  des  Körpers  und  der  Lage  der  vcrtheUeudcn 
Ccntra  abhängt,  und  deren  Tangenten  mit  der  Vertheilungsrichtung  der  an  den  Be- 
rührungspunkten liegenden  Elemente  zusammenfallen.  Diese  Linien  werden  magne- 
tische Linien  (Lignes  d\iimenlatiun)  genannt. 

Bei  der  mathematischen  Untersuchung  seihst  wird  nun  zunächst  die  Wirkung 
eines  magnetischen  Elementes  auf  einen  Punkt  berechnet,  welcher  innerhalb  oder 
ausserhalb  des  magnetisirteu  Körpers  liegt.  Bedeutet  der  Würfel  um  C  in  Fig.  336 
das  gegen  drei  Coordinatenaxen  gegebene 
magnetische  Element  und  ist  AI'  ein  Punkt 
seiner  Oberfläche,  AI  der  ebenfalls  gegebene 
Punkt,  auf  welchen  das  Element  wirkt,  so 
lässt  sich  die  (irüsse  der  Wirkung  von  AI 
auf  Af  finden  unter  Berücksichtigung  des 
Abstandes  AlAf  und  der  Dichtigkeit  der 
magnetischen  Schicht  in  AI'.  Diese  Wirkung 
ist  dann  in  gewöhnlicher  Weise  in  drei 
parallel  zu  den  Coordinatenaxen  gerichtete 
C.omponcntcn  zu  zerlegen.  Durch  Integration 
und  mit  Erwägimg  dessen,  dass  die  Summe 
aller  über  der  Oberlläehe  verbreitet  gedach- 
ten freien  Flüssigkeit  gleich  Null  ist,  finden 

sich  dann  die  Componcnten  der  Wirkung  des  Elementes  auf  AI.  Unter  der  Voraus- 
setzung, dass  der  Abstand  von  AI  unverhältnissmässig  gross  ist  gegen  die  Ab- 
messungen des  Elementes,  lässt  sieh  diese  Wirkung  als  von  einem  beliebigen 
Punkte  C  im  Innern  des  Elementes  ausgehend  darstellen,  und  somit  können  die 
Formeln  einer  Abhängigkeit  von  der  Gestalt  des  Elementes  entzogen  werden.  Die 
daraus  hervorgehenden  Gleichungen  enthalten  Integrale,  welche  blos  auf  die  Vcr- 
thciluug  im  Element  Bezug  haben,  und  diese  ändern  ihre  Wcrthe,  wenn  die  Rich- 
tung der  Coordinatenaxen  geändert  wird.  Eine  Transformation  der  Coordinaten  und 
Untersuchung  der  gewonnenen  Gleichungen  zeigt,  dass  in  einer  gewissen  Richtung 
zwei  der  drei  parallel  zu  den  Axen  gehenden  Componcnten  der  Wirkungen  des 
Elementes  gleich  Null  werden,  die  dritte  aber  einen  grössten  Werth  erhält,  und 
somit  AI  das  Maximum  der  Wirkung  ei  fährt,  wenn  es  sich  in  der  Dichtung  der 
letzten  Compoiiente  befindet.  Das  Element  verhält  sich  also,  wie  sich  eine  sehr 
kleine  Magnetnadel  gegen  den  merklich  entfernten  Punkt  AI  verhalten  würde,  wenn 
die  Winkel  gegeben  sind,  welche  ihre  Axe  mit  drei  Coordinatenaxen  macht. 

Würde  eine  grosse  Anzahl  solcher  Elemente  regelmässig  und  dicht  aneinander 
geschichtet,  so  ist  voraussichtlich  ihre  Wirkung  gegen  einen  entfernten  Punkt  gleich 
dem  Product  ihrer  Zahl  in  die  Wirkung  eines  einzigen  Elementes.  Werden  aber 
Zwischenräume  zwischen  den  einzelnen  Elementen  gelassen,  so  erhält  man  die  Wir- 
kung des  Aggregates,  wenn  man  jenes  Product  noch  mit  dem  Verhältniss  k'  zwi- 
schen dem  Gcsnmmtvolumcn  der  Elemente  und  dem  Volumen,  welches  sie  und  ihre 
Zwischenräume  einnehmen,  multiplicirt.  Denkt  man  sich  in  dieser  Weise  ein  Vo- 
lumen v  mit  Elementen  und  Zwischenräumen  erfüllt,  welches  im  Verhältniss  zum 
einzelnen  ausserordentlich  gross,  im  Verhältniss  zum  ganzen  Körper  A  jedoch  als 
ausserordentlich  klein  betrachtet  werden  kann,  so  lässt  sich  der  Körper  A  aus 
solchen  Raumtheilcn  v  zusammengesetzt  ansehen  und  man  erhält  sonach  die  nach 
den  drei  Coordinatenaxen  gerichteten  Componcnten  der  Wirkung  von  .1  auf  einen 
Punkt  AI,  wenn  nun  die  entsprechenden  Componcnten  der  Wirkungen  von  j'  einer 
dreifachen  Integration  unterwirft. 

Der  Punkt  AI  kann  nun  entweder  ausserhalb  des  Körpers  .1  liegen  oder  innci- 
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halb  desselben.  Im  ersten  Falle  bietet  diese  llerleitung  der  von  A  auf  M  ausge- 
übten Wirkung  keine  Schwierigkeiten.  Anders  ist  es  jedoch,  wenn  der  funkt  .1/ 
im  Innern  von  A  liegt,  denn  jetzt  ist  er  den  umgebenden  Elementen  sehr  nahe, 
und  es  wurde  ja  vorausgesetzt,  dass  er  einen  merklichen  Abstand  von  jedem  auf 
ihn  wirkenden  Element  haben  müsse,  wenn  nicht  anders  die  (uns  unbekannte) 
Gestalt  derselben  von  Einlluss  sein  soll.  Poisson  begegnet  diesem  Umstand  durch 
folgende  Erwägungen. 

Der  Körper  A  werde  derart  in  die  bezeichneten  kleinen  Elemcntenaggrcgate  r 
zertbeilt,  dass  der  Punkt  M  in  dem  Mittelpunkt  eines  derselben  liege.  Da  ein 
solches  Aggregat  im  Verbältniss  zu  .1  ausserordentlich  klein  ist,  so  wird  in  seiner 
ganzen  Ausdehnung  der  Coeffieicnt  //  einen  eonstanten  Werth  behalten,  es  werden 
also  von  dem  Punkte  M  aus  nach  jeden  zwei  entgegengesetzten  Dichtungen  in 
dem  Aggregat  eine  gleich  grosse  Anzahl'  von  Elementen  und  überdeui  wird  jedes 
von  ihnen  in  demselben  Zustande  der  magnetischen  Vertheilung  befindlich  zu  er- 
warten sein.  „Bezeichnen  wir  nun  zur  Abkürzung  mit  //  den  kleinen  Theil  von  A, 
dessen  Wirkung  auf  den  Punkt  M  wir  bestimmen  wollen,  so  mag  behufs  dieser 
Bestimmung  Ii  in  eine  unendliche  Anzahl  unendlich  spitzer  Kegel  zerlegt  werden, 
deren  Spitzen  alle  im  Punkte  J/  zusammenlaufen.  Da  der  übrige  Theil  von  A  . .  . 
aus  vollständigen  magnetischen  Elementen  zusammengesetzt  ist,  folgt  notwendiger- 
weise, dass  auch  Ii  aus  ungetrciinten  Elementen  besteht;  und  hieraus  geht  hervor, 
dass  die  \üc  eines  jeden  dieser  Kegel  ausserhalb  eines  magnetischen  Elementes 
endet.  Sei  (<t  der  unendlich  kleine  Querschnitt,  welcher  in  einem  dieser  Kegel 
senkrecht  auf  seine  Axe  und  in  der  Einheit  des  Abstandes  von  der  Spitze  .V  ge- 
dacht werden  kann;  bezeichnen  wir  ferner  mit  r  den  Abstand  eines  beliebigen 
Punktes  dieser  Axe  von  der  Spitze  M,  dann  ist  das  Volumcnelemcnt  des  Kegels 
in  diesem  Abstand  r  gleich  r2mdr;  und,  wenn  mau  ft  die  Quantität  der  freien 
Flüssigkeit  nennt,  welche  demselben  Punkt  entspricht,  dann  ist  die  parallel 
zur  Axe  gerichtete  Wirkung  dieses  Elementes  auf  die  Spitze  ausgedrückt  durch 
tt  (i>  r'  ilr 

 ^ —  =  uunlr.    Die  Wirkung  des  ganzen  Kegels  hat  dieselbe  Dichtung,  und 

ihr  Werth  ist  n>  fr  dr,  wo  das  Integral  für  die  ganze  Länge  seiner  Axe  zu  nehmen 
ist.  Das  drückt  aber  offenbar  die  Quantität  der  freien  Flüssigkeit  aus,  welche  sich 
auf  dieser  Geraden  befindet.  Die  Wirkung  desjenigen  Kegels,  dessen  Axe  in  der 
Verlängerung  der  des  eben  behandelten  liegt ,  hat  die  entgegengesetzte  Dichtung 
Beide  Kräfte  heben  sieh  also  theilweise  auf.  Setzt  man  ferner  voraus,  dass  beide 
Kegel  gleiche  Länge  und  gleiche  Oetfnung  m  haben,  dann  reduciren  sich  diese  Wir- 
kungen infolge  der  vorangehenden  Voraussetzung  blos  auf  die  Wirkung  der  freien 
Flüssigkeit,  welche  gleichzeitig  einem  der  Kegel  und  demjenigen  magnetischen  Ele- 
ment augehört,  welchem  auch  AI  zugehört.  Ebenso  verhalten  sieh  alle  ähnlichen 
Kegelpaare,  derart,  dass  die  Gesammtwirkung  von  Ii  auf  den  Punkt  .V  sich  reducirt 
auf  die  der  magnetischen  Schicht,  welche  sich  auf  der  Oberfläche  desselben  Ele- 
mentes beiludet.  Man  erkennt  auch  aus  dieser  llerleitung,  dass,  wenn  der  Punkt  il 
ausserhalb  eines  magnetischen  Elementes  läge,  die  Wirkung  von  //  auf  diesen  Punkt 
vollkommen  zerstört  würde,  d.  h.  dass  ein  Tbeilchen  nördlicher  find  südlicher  Flüssig- 
keit, welches  man  au  diese  Stelle  versetzen  würde,  daselbst  im  Gleichgewicht 
verbliebe,  wenn  es  nur  der  besprochenen  Wirkung  und  keinen  andern  Einflüssen 
ausgesetzt  wäre." 

„Diese  Schlüsse  sind  von  der  Gestalt  von  Ii  unabhängig;  sie  setzen  einzig' 
voraus,  dass  dieser  Theil  von  A  nur  vollständige  magnetische  Elemente  enthält,  und 
dass  die  vom  Punkte  M  nach  seiner  Oberfläche  gezogeneu  Dadien  in  Bezug  auf  die 
Dimensionen  der  Elemente  sehr  gross,  in  Bezug  auf  die  Dimensionen  von  .1  aber 


Digitized  by  Google 


ANORDNUNG  HKS  .MAliNKTISMlS. 


15711 


sehr  klein  seien.  Fürwahr  kann  man,  vorausgesetzt,  dass  diese  Bedingungen  erfüllt 
werden,  H  vergrössern  und  verkleinern,  ohne  seine  Wirkung  auf  .1/  wesentlich  zu 
andern:  die  Wirkung  der  ganzen  Elemente,  welehe  man  hinzufügt  oder  fortnimmt, 
berechnet  sich  nach  Massgibe  des  früher  Gesagten.  In  Hinblick  jedoch  auf  die 
geringe  Ausdehnung  der  Begrenzung  dieser  Elemente  können  die  dreifachen  Integrale, 
welche  sich  auf  dieselben  beziehen,  vernachlässigt  werden  gegen  die  Coniponenten 
der  übrigen  Wirkungen,  zu  denen  die  Cuuiponcutcu  der  Wirkung  von  //  zu  addiren 
sind,  dahingegen  wird  aber  die  Bedingung,  welche  in  Betreff  des  Abstandes  zwi- 
schen M  und  den  äussersten  Punkten  von  Ii  gestellt  wurde,  nicht  für  den  ganzen 
Umkreis  des  Punktes  AI  erfüllt,  wenn  derselbe  an  der  Oberfläche  von  A  liegt,  oder 
äusserst  nahe  an  dieser  Oberfläche.  Vielmehr  würde  die  totale  Wirkung  dieses 
Körpers  auf  die  der  Oberfläche  sehr  benachbarten  Punkte  an  jeder  Stelle  von  der 
besonderen  Anordnung  der  magnetischen  Kiemente  um  diesen  Punkt  abhängen. 
Aus  diesem  Grunde  wollen  wir  nicht  versuchen ,  sie  zu  bestimmen ,  und  es  mag  die 
Bemerkung  genügen,  dass  alles  Folgende  nur  auf  solche  Punkte  von  A  Anwendung 
findet,  deren  Abstand  von  seiner  Oberfläche  sehr  gross  in  Verhältnis*  zu  den  Ab- 
messungen der  Klemente  ist,  was  so  lange  statthaben  wird,  als  diese  Punkte  in 
einer  merklichen  Tiefe  liegen." 

Wenn  sonach  Ii  auf  einen  in  seinem*  Centrum  liegenden  Punkt  überhaupt  nur 
eine  Wirkung  ausübt,  sobald  .)/  im  Innern  eines  magnetischen  Elementes  liegt,  und 
wenn  sich  dann  die  (iesammtwirkung  reducirt  auf  die  Wirkung  des  letzteren  Ele- 
mentes, so  kommt  die  Aufgabe  darauf  hinaus,  die  Wirkung  eines  Elementes  auf 
einen  in  seinem  Innern  liegenden  Punkt  M  zu  bestimmen.  Diese  Wirkung,  nach  drei 
zu  einander  senkrechten  Axen  zerlegt,  führt  wiederum  für  jede  der  gewonnenen 
drei  Componcnten  zu  Integralen,  welche  sich  über  die  ganze  Oberfläche  des  Ele- 
mentes verbreiten,  und  welche  einer  Lösung  fähig  sind,  wenn  das  Gesetz  gegeben 
ist ,  nach  welchem  sich  die  freie  Flüssigkeit  über  die  Oberfläche  des  Elementes  ver- 
breitet. 

Auf  einen  Punkt  M  im  Innern  des  Körpers  .1,  und  gleichzeitig  im  Innern  eines 
seiner  Elemente  (denn  die  in  den  Zwischenräumen  liegenden  Punkte  kommen  ja 
nicht  in  Betracht  )  wirken  aber  drittens  noch  vertheilend  die  ausserhalb  von  A  lie- 
genden magnetischen  Gentren.  Auch  für  diese  wird  das  Maass  des  Einflusses  nach 
denselben  drei  Coordüiateiiaxen  zerlegt.  Ist  aber  das  geschehen,  so  wird  es  dann 
Bedingung  für  «las  magnetische  Gleichgewicht  im  Punkte  AI  sein,  dass  die  Summe 
aller  auf  ihn  wirkenden  Kräfte  nach  jeder  der  zu  einander  senkrechten  Richtungen 
gleich  Null  gesetzt  wird.  Im  vorliegenden  Falle,  wo  wir  uns  AI  ohne  Goercitivkraft 
zu  denken  haben ,  würden  also  die  Gomponenten ,  sowohl  nach  der  Richtung  der  X, 
als  nach  der  Richtung  der  1',  als  nach  der  Richtung  der  /,  und  zwar  1.  für  die 
Wirkung  der  ausserhalb  A  liegenden  magnetischen  Centren,  2.  für  die  Wirkung  der 
magnetischen  Elemente  von  A  im  Allgemeinen  und  G  für  die  Wirkung  spceiell  des- 
jenigen magnetischen  Elementes,  in  welchem  AI  liegt,  zu  addiren  und  jede  der 
drei  Gomponentensummen  für  sich  gleich  Null  zu  setzen  sein. 

Wäre  dagegen  die  Goercitivkratt  im  Punkte  AI  nicht  gleich  Null,  so  könnte, 
da  diese  Kraft  ähnlich  dein  Reibungswiderstand  wirkt,  das  Gleichgewicht  in  unendlich 
verschiedener  Weise  stattfinden.  Eine  nähere  Behandlung  der  daraus  hervorgehenden 
Erscheinungen,  namentlich  derjenigen ,  welcher  als  Sä ttigu ngszustand  des  per- 
manenten Magnetismus  bekannt  ist,  hatte  Poisson  in  Aussicht  gestellt,  aber 
nicht  ausgeführt. 

In  jenen  drei  Gleichungen  kommen  also  drei  Werthc  vor  für  die  Gomponenten 
der  Wirkungen  der  von  AI  entferntem  magnetischen  Elemente  des  Körpers  A,  und 
drei  Werthc  für  die  Gomponenten  der  Wirkung  desjenigen  Elementes,  welches  AI 
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unmittelbar  umgicbt.  Alle  sechs  Wcrthc  sind  abhängig  von  der  Vcrtheilung  der 
freien  Flüssigkeit  auf  der  Überfläche  der  Elemente.  Um  nun  das  Gesetz  für  diese 
Vcrtheilung  zu  ermitteln  in  solchen  Elementen,  welche  keine  vorherrschende  Rich- 
tung der  Gestaltaxe  besitzen  ,  stützt  sich  Poisson  auf  den  folgenden  Umstand.  Im 
Allgemeinen  ist  die  Vcrtheilung  des  durch  äussere  Agenticn  hervorgerufenen  Magne- 
tismus abhängig  von  der  Gestalt  und  der  Lage  des  Körpers  A  gegen  die  äussern 
Kraftmittclpuuktc.  Ist  aber  .1  eine  Kugel,  dann  muss  die  Vcrtheilung  stets  dieselbe 
Richtung  behalten,  wie  man  sie  auch  um  ihr  Centrum  drehen  mag,  wenn  nur  Lage 
und  Abstand  des  letzteren  von  den  äussern  unverrückt  gelassenen  Kraftmlttclpunkten 
dieselben  bleiben.  Durch  Einführung  der  Bedingungen  für  die  Kugelgestalt  von  A 
in  die  allgemeinen  Gleichungen,  durch  Transformation  der  Coordinaten  und  noch- 
malige Elimination  unter  den  dadurch  eingerührten  willkürlichen  Constanteu  nach 
den  vorstehenden  Grundsätzen  lässt  sich  der  beabsichtigte  Zweck  erreichen  für  den 
Fall,  dass  die  magnetischen  Elemente  eine  cllipsoidische  Gestalt  besitzen.  Die  um- 
fangreichen Rechnungen  sind  aber  nur  ausgeführt  für  den  Fall,  wenn  die  magne- 
tischen Elemente  Kugeln  sind. 

Für  diejenigen  Kräfte,  mit  denen  ein  durch  Influenz  magnetisirter  Körper  auf 
einen  ausser  ihm  liegenden  Punkt  anziehend  oder  abstossend  wirkt,  sind  nach  Mass- 
gabe des  Gesagten  zunächst  Formeln  entwickelt,  welche  dreifache  Integrale  enthalten. 
Im  weiteren  Verlauf  wird  gezeigt,  dass  sich  die  dreifachen  Integrale  in  doppelte 
Integrale  umformen  lassen ,  wenn  in  dem  ganzen  Körper  dieselbe  Temperatur  und 
eine  constantc  Dichtigkeit  vorausgesetzt  wird.  Ingleicheu  wird  die  Wirkung  der- 
jenigen Elemente  von  .4,  welche  der  Obcrllächc  sehr  nahe  liegen,  und  für  welche, 
wie  gesagt  wurde,  die  Herlcitung  keine  Gültigkeit  hat,  als  un wahrnehmbar  gering 
vernachlässigt  gegen  die  Wirkung  der  übrigen  Theile  von  A.  Alsdann  zeigen  aber 
die  Formeln:  dass,  obgleich  die  beiden  magnetischen  Fluida  durch  die 
ganze  Masse  des  mittelst  Vcrtheilung  magnetisirten  Körpers  ver- 
breitet sind,  dennoch  die  Attractionen  und  Repulsionen,  welche  der- 
selbe nach  aussen  zeigt,  ebenso  geschehen,  als  wäre  dieser  mit  einer 
sehr  dünnen,  aus  gleichen  Mengen  der  beiden  Flüssigkeiten  gebil- 
deten Schicht  bedeckt,  deren  totale  Wirkung  auf  die  inner n  Punkte 
gleich  Null  ist.  Der  dritte  Theil  der  ersten  Abhandlung  enthält  eine  Uebertra- 
gung  und  Auflösung  der  Formeln  für  den  Fall,  wenn  A  eine  Kugel  ist,  sowie  den 
Nachweis  grosser  Uebcreinstimmuug  der  Ergebnisse  der  Rechnung  mit  deuen  von 
Versuchen,  welche  Baklow  mit  eisernen,  unter  Eiulluss  der  Erdkraft  magnetisirten 
Kugeln  angestellt  hatte.  —  In  der  ersten  Abthciluug  einer  zweiten  Abhandlung  * 
werden  die  allgemeinen  Formeln  auf  den  Fall  eines  beliebigen  Ellipsoids  übertragen. 
In  dieser  Hinsicht  sind  die  beiden  extremen  Fälle,  nämlich  der  eines  besonders  ab- 
geplatteten, und  der  eines  sehr  in  die  Länge  gezogenen  Ellipsoids  hervorzuheben. 
Die  Formeln  für  das  erstere  erklären  die  besonderen  Erscheinungen  an  Eiscnplattcn. 
die  für  das  letztere  dagegen  dir;  für  Eisennadcln,  wenn  sie  der  vcrthcilenden  Wirkung 
äusserer  Magnetkräfte  ausgesetzt  werden.  In  der  zweiten  Abtheilung  werden  beson- 
dere Fälle  behandelt,  namentlich  eine  von  Bäk  low  in  Anwendung  gebrachte  Methode, 
den  ablenkenden  Eiulluss  zerstreuter  Eiscninassen  auf  die  Schilfscompassc  zu  eliminiren. 

Die  grosse  Anerkennung,  welche  der  Theorie  Poisson's  zutheil  geworden  ist, 
gilt  dem  ungewöhnlichen  Scharfsinn,  mit  welchem  die  Rechnung  auf  einen  äusserst 
schwierigen  physikalischen  Gegenstand  übertragen  wurde.  Dennoch  können  wir 
nicht  umhin,  einige  Bedenken  ausser  dem  schon  oben  geltend  gemachten,  gegen 
die  physikalischen  (lonscrjucnzcn  hier  auszusprechen. 

Zunächst  wurde  in  §.17,  S.  127  11*.,  nachgewiesen,  dass  ein  magnetischer 
Sättigungszustand  auch  für  das  weiche  Eisen,  abgesehen  von  dem  schon  länger  ho- 
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kannten  Sättigungszustand  der  Stahlmagnete,  oxistirc.  Wir  musstcn  daraus  schliesscn, 
dass  in  den  kleinsten  Theilchcn  nur  eine  begrenzte  Menge  von  zerlegungsfähigcr 
Magnetkraft  enthalten  sei.  Das  läuft  aber  Poisson's  Annahme  einer  unbegrenzten 
Menge  zeugungsfähiger  Flüssigkeit  in  den  kleinsten  Theilchcn  zuwider. 

Ferner  ist  zwar  in  der  Theorie  nachgewiesen,  dass  ein  durch  Influenz  maguc- 
tisirtcr  Körper  nach  aussen  ebenso  wirkt ,  als  ob  die  magnetischen  Kräfte  sich  blos 
in  einer  sehr  dünnen  Schicht  über  seiner  Oberlläche  verbreiteten.  Doch  ist  dieses 
nur  ein  Krgebniss  der  Rechnung,  welche  gleichzeitig  aussagt,  dass  die  beiden 
magnetischen  Fluida  in  Wahrheit  durch  die  ganze  Masse  des  magnetischen  Körpers 
verbreitet  seien.  Ganz  im  Gegentheil  ist  aber  (vcrgl.  §.  «7,  S.  127  ff. )  nachgewiesen 
worden,  dass  die  Vertheilung  des  Magnetismus  nicht  blos  in  der  angegebenen 
Weise  betrachtet  werden  kann,  sondern  dass  die  Vertheilung  blos  an  der  Oberfläche 
wirklich  eine  physikalische  Thatsache  ist,  und  dass  die  im  Innern  des  Körpers  be- 
findlichen Masscnthcilchen  nur  dann  an  der  Vertheilung  partieipiren,  wenn  in  den 
peripherischen  Theilchcn  alle  vorhandene  Magnetkraft  zur  Zerlegung  gekommen  ist. 

Dazu  kommt  noch  folgender  Widerspruch  mit  der  Erfahrung.  Eine  Eisenplatte 
kann  man  nämlich  als  ein  Stück  einer  eisernen  Hohlkugel  von  unendlich  grossem 
Halbmesser  betrachten.  Die  Theorie  sagt  nun  aus,  dass,  wenn  man  in  das  Inncrc 
einer  hohlen  Eiseukugel  Magnete  bringt,  dann  von  ihnen  in  Gemeinschaft  mit  der  durch 
sie  influencirten  Hohlkugel  keine  Wirkung  auf  ein  ausserhalb  der  letzteren  befind- 
liches Eiscntheilcheu  hervorgebracht  werden  kann.  Sonach  müsstc  also  eine  Eisen- 
platte von  grossem  Durchmesser  auch  bei  sehr  geringer  Dicke  auf  einen  starken 
Magneten  gelegt,  den  Durchgang  des  Magnetismus  verhindern,  so  dass  z.  B.  auf 
die  Platte  gestreute  Eisenfeilspähne  sich  nicht  an  dieselbe  anhängen  und  noch  viel 
weniger  magnetische  Curvcn  bilden  dürften.  Nichts  destoweniger  entstehen  sehr 
ausgesprochene  Curvcn,  wenn  man  sich  nur  eines  recht  kräftigen  Elektromagneten 
bedient  und  einer  so  dünnen  Eiscnplntte,  dass  der  Magnet  das  Maximum  der  Capa- 
cität  der  Platte  zu  überschreiten  vermag. 

Alle  diese  Widersprüche  dürften  sich  nun  darauf  zurückführen  lassen,  dass 
Poisson  annimmt,  es  werde  in  einem  magnetisirungsfähigen  Punkt  keine  Zerlegung 
hervorgebracht  von  allen  denjenigen  magnetischen  Elementen,  welche  ihn  als  Mittel- 
punkt, also  z.  B.  einen  kugelförmigen  Baum- erfüllend  umgeben.  Würden  die  von 
den  magnetischen  Elementen  ausgehenden  Kräfte  wirken  wie  die  Schwerkraft,  so 
würde  über  die  Richtigkeit  jener  Annahme  nach  bekannten  Gesetzen ,  sowie  nach  der 
oben  ausführlich  mitgetheilten  Hcrleitung  kein  Zweifel  obwalten  können.  Anders  ist 
es  aber,  wenn  wir  es  mit  polaren  Kräften  zu  thun  haben,  deren  Wirkungsmittcl- 
punktc  wie  im  vorliegenden  Falle  nach  einer  gegebenen  Richtung  von  einander 
getrennt,  und  mit  entgegengesetztem  Vorzeichen  zu  versehen  sind.  Bedeute  näm- 
lich Fig.  ÖÖ7  den  Durchschnitt  eines  kugelförmigen  Aggregates  von  magnetischen 
Elementen  mit  der  Ebene  der  Zeichnung,  stellen  die  kleinen  Kreise  die  einzelnen 
Elemente  dar,  welche  auf  der  schraffirten  Hälfte  freien  Nordmagnetismus,  auf  der 
andern  freien  Südmagnetismus  besitzen,  und  sei  ns  das  im  Centrum  befindliche 
Element.  Man  Übersicht  dann  mit  einem  Blick,  dass  derjenige  Punkt,  auf  welchem 
alle  freien  Nordmagnetismen  aller  Elemente  sich  in  ihrer  Wirkung  gegenseitig  auf- 
heben, in  der  Gegend  von  n  liegt,  während  der  entsprechende  Punkt  für  die  Süd- 
magnetismen in  der  Gegend  von  s  sich  befindet.  Während  nun  bei  n  zwar  die 
Nordmagnetismcn  aller  Elemente  ihre  Wirkung  auflieben,  sind  daselbst  doch  noch 
die  Wirkungen  aller  Südmagnetismen  thätig.  Dasselbe  ist  mit  geeigneten  Verände- 
rungen von  s  zu  sagen,  so  dass  sich  in  Wahrheit  kein  Punkt  in  dem  Elemente  ns 
vorfindet,  in  welchem  sich  die  von  dem  kugelförmigen  Elcmcntenaggregat  ausgehende 
Wirkung  auf  Null  reducirte,  was  doch  in  Poisson's  Theorie  verlangt  wird. 
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In  Poisson's  Theorie  wird  also  der  verstärkende  Einfluss  benachbarter 
Elemente  auf  die  magnetische  Vertheilung  in  einem  gegebenen  Element,  welchen 
wir  mit  Mnleciilarvcrtheilung  bezeichnen,  in  Abrede  gestellt.  Dennoch  wird 
eine  Verschiedenheit  der  Vcrthcilnng  in  verschiedenen  Substan7.cn,  wie  Nickel 
oder    Kubalt    oder   Eisen,    beobachtet,    sowie    bei    verschiedenen  Temperaturen 

derselben  Substanz.     Bei   Annahme   einer  Molecular- 
^  vertheilung  kann   das   daher   herrühren,   dass  durch 

9  9  9  ein    weiteres    Auseinanderrücken    der    Elemente  die 

(SS  ^  gegenseitige  vertheilendc  Wirkung  geschwächt  wird. 

\Z/  w  w  w  v-/  ähnlich  der  Influenz  in  KLEisr'schcn  Flaschen,  wenn 
9  ©  6  Ö  ö  O  6  mc  Dicke  des  (ilases  bedeutender  wird.  Hier  aber 
^  "  _  ~  ^  ist  es  nöthig,  die  Erscheinung  herzuleiten  von  einein 
J  (j  y  ö  ü  U  geänderten  Verhält uiss  zwischen  dem  Rauminhalt  der 
Jfe  äk\  fS)  Ä  (&\  magnetischen  Elemente  zu  dein  Rauminhalt  des  von 
^7  ^  ^  ^        ^  ^   i|)nt>n    constituirtlM,    Körpers.     Das    bedingt  jedoch 

(3  ©  Ö  ©  ©         <ne  Einfiihrung  jener  Elcmcntenaggrcgate,  welche  im 
^  Verhältuiss    zum    ganzen     Körper  ausserordentlich 

O  ü  klein ,    im    Verhältuiss    zum    einzelnen    Element  da- 

//(  ~  57  gpgen    ausserordentlich    gross    sein   sollen.  Sonach 

sind  aber  die  magnetischen  Elemente  in  Wahrheit  zu 
unendlich  kleinen  Grössen  der  zweiten  Ordnung  geworden.  Während  also  Goilomu 
den  Sitz  der  magnetischen  Vertheilung  in  kleinste  Grössen  erster  Ordnung  verlegte, 
wurde  es  zur  Gewinnung  einer  neuen  Gonstanten  behufs  Erklärung  einer  neuen 
Thatsachc  nöthig,  jene  Vertheilung  in  kleinste  Grössen  zweiter  Ordnung  zu  ver- 
setzen. Wie  nun,  wenn  es  sich  darum  handelt,  abermals  eine  neue  Eigenschaft 
des  Slaguetismus  zu  erklären,  soll  man  dann  nicht,  dem  gegebenen  Beispiel  folgend, 
die  Ellipsoide  im  ersten  Theil  von  l'oissos's  zweiter  Abhandlung  als  unendlich  klein 
betrachten  und  sie  einer  abermaligen  dreifachen  Integration  nach  den  drei  Abmes- 
sungen eines  Körpers  unterwerfen?  Von  mathematischer  Seite  ist  das  gewiss  ge- 
rechtfertigt, aber  für  die  Erklärung  physikalischer  Vorgänge  ist  damit  nichts  ge- 
wonnen. 

Iii.  Grössere  Befriedigung  gewähren  die  Ansichten,  welche  van  Rees«  „über 
die  Vertheilung  des  Magnetismus  in  Stahliuagneten  und  Elektromagneten"  veröffent- 
lichte. —  *Sind  wir  nach  Coi  i.omd's  Vorgang  berechtigt,  die  Elemente  eines  Magne- 
ten als  gesonderte  kleinste  Magnete  zu  betrachten,  in  denen  die  entgegengesetzten 
Kräfte  nur  bis  zu  einer  uninessbar  kleinen  Entfernung  geschieden  sind,  so  dürfen 
wir  mit  demselben  Recht  gewisse  Eigenschaften ,  die  wir  am  ganzen  Magneten  beob- 
achten, auch  auf  seine  Elemente  iibertiageu.  Namentlich  gilt  das  in  Bezug  auf 
die  Wechselwirkung,  welche  benachbarte  Magnete  auf  einander  ausüben ,  und  welche 
ihre  Analogie  linden  iiiuss  in  einer  ähnlichen  Wechselwirkung  zwischen  den  kleinsten 
Theilchcn  desselben  Magneten.  Liegen  nämlich  mehrere  zu  magnetisirciidc  Eisen- 
oder Stahlstübq  mit  den  befreundeten  Polen  dicht  an  einander  in  der  Axcuricliluiig, 
so  kann  man  sich  leicht  davon  überzeugen,  dass  die  von  diesem  System  ausgehende 
Ouantität  des  freien  Magnetismus  grösser  ist,  als  die  Summe  der  au  den  einzelnen 
Stäben  auftretenden  Magnetismen.  Umgekehrt  ist  die  Kraft  des  ganzen  Systeines 
kleiner  als  die  Summe  der  Kräfte  der  einzelnen  Stäbe,  wenn  man  letztere  neben- 
einander legt,  und  alle  mit  den  gleichnamigen  Polen  nach  derselben  Richtung 
orientirt. 

Besonders  belehrend  dürften  in  dieser  .Beziehung  Messungen  sein,  welche  nach 
Art  der  folgenden  von  W.  Scokesry  (junior)  7  herrührenden  auszuführen  wären.  Es 
wurden  sechs  Magnetstäbchen  von  je  \\.,  Zoll  Länge  und  '/lo  20,1  Durchmesser  in 
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der  aus  den  Fi;/.  5,'iS  bis  .1G9  ersichtlichen  Weise  einem  Maguctomctcr  dargeboten, 
welches  sich  in  sechs  Zoll  Abstand  vom  nächsten   Punkte  des  Maguctaggregates 
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befand,  und  es  wurden  die  jedesmaligen  Ablenkungen  des  Magnetonieters  aus  seiner 
Gleichgewichtslage  beobachtet.  Der  bezeichnete  Pol  jedes  Stäbchens  ist  in  den 
Figuren  au  einem  f  kenntlich.    Lagen  nun 

1.  die  befreundeten  Pole  wie  in  Fiy.  öiiS  aneinander,  und  alle  Magnete  in  einer 
Reihe,  so  dass  der  geringste  Abstand  (i  Zoll,  der  grösste  15  Zoll  betrug, 
so  war  die  Ablenkung  der  Magnctometcrnadel  —  23°.  Wurden 

2.  die  Stäbchen  ohne  Acndenuig  der  Entfernung  wie  in  Fiy.  öliii  seitlich  aus- 
einander gerückt,  so  betrug  die  Ablenkung  18°; 

3.  lagen  alle  sechs  Stäbchen  wie  in  Fiy.  560  dicht  neben  einander  ;  so  betrug 
die  Ablenkung  43"; 

4.  lagen  sie  nebeneinander,  jedoch  wie  in  Fiy.  o(H  mit  Dclassung  eines  kleinen 
Zwischenraumes:  2ü°; 

'•'>.   zu  3  nebeneinander,  zu  2  nacheinander,  wie  in  Fiy.  od 2,  gab  31°; 
G.   bei  einer  seitlichen  Verrückung  der  hinteren  gegen  die  vorderen,  so  dass  die 
befreundeten  Pole  sich  nicht  berührten,  wie  in  Fiy.  .16.3,  erhielt  man  23°; 

7.  zu  3  nebeneinander,  zu  2  nacheinander,  doch  ohne  Berührung,  wie  in 
Fiy.  ÖUi,  gab  20°; 

8.  zu  2  nebeneinander,  zu  3  nacheinander,  wie  in  Fiy.  .jo'.j,  gab  31°; 

(J.  bei  seitlicher  Verrückung  des  mittleren  Paares,  wie  in  Fiy.  ZüG,  erhielt 
mau  22°; 


10. 


12. 


Für  die  Lagen  der  Fiy.  ÖU7 ,  .3 6\S ,  ÖÜÜ  bei  blos  seitlicher  Berührung  der 
Stäbe  betrug  die  Ablenkung  31°; 

für  dieselben  Lagen,  jedoch  bei  allseitiger  Verrückung  ohne  Berührung  er- 
hielt man  die  bezüglichen  Ablenkungen  von  2  5°,  2<i°,  2  8"; 
für  abermals  dieselben  Lagen,  bei  blos  seitlicher  Verrückung,  aber  Berührung 
der  entsprechenden  Polenden,  erhielt  man  bezüglich  2«J°,  30°,  3  1°. 
Sind  nun  auch  die  Versuchsbcdinguugen  nicht  dctaillirt  genug  mitgcthcilt  worden, 
um  die  Messungen  bis  in  alle  Konsequenzen  verfolgen  zu  können,  so  geht  doch 
das  daraus  hervor,  dass  die  magnetische  Vertheilung  *  zwei  von  einander  unabbän- 


'  Mi  lu'.muic  um  lt  Jim  AusJiucki*  „\Vriheiluii|f".  ..Vi'rlheimiiRaveniiiigcii"  u.  w.  -stau  der  fruher  <  I'oj,t 
Ahm.  87.  200  Iumiui/I<-ii  IikIih  lioit ,  weil  l\M.i.hM»<)io  mit  Hi  ebt  zur  I'k'IIiiiik'  gebracht  hat.  ila-s  du*  Wort  ..lü- 
•luclion"  schon  für  die  im  fünften  Abschnitt  behandelten  lirscheinunjicn  in  Anspruch  genommen  »ei. 
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gige  Ursachen  hat,  welche  wir  oben  mit  primärer  und  secundärcr  bezeichneten. 
Zu  der  primären  Ursache  würden  beim  permanenten  Magneten  die  gewöhnlichen 
Magnetisirungsmcthoden,  beim  Elektromagneten  der  umgebende  Spiralstrom  zu  rechneu 
sein,  wogegen  die  secundärc  Vertheilung  darin  besteht,  dass  blos  durch  die  Gegen- 
wart magnetisirungsfähiger  Substanz  eine  grössere  Quantität  von  Magnetismus  zur 
Vertheilung  gebracht  wird.  Besteht  die  magnetisirungsrähige  Substanz,  wie  in  den 
obigen  Beispielen,  wiederum  aus  permanenten  Magneten,  so  wirken  diese  direct 
durch  ihren  primär  vertheilten  Magnetismus  je  nach  ihrer  Lage  verstärkend  oder 
schwächend  auf  den  benachbarten  Magneten,  und  empfangen  rückwärts  die  analoge 
Wirkung  von  diesem ;  besteht  die  magnetisirungsrähige  Substanz  aus  weichem  Eisen, 
so  wird  sie  durch  den  benachbarten  Magneten  erst  selbst  magnetisch  und  wirkt 
dann  wiederum  secundär  vcrthcilend  auf  denselben  zurück.  Von  der  letzteren  That- 
saehc  kann  man  sieh  leicht  überzeugen,  wenn  man  einen  Magnctstab  erst  allein  und 
dann  mit  einem  ihn  berührenden  und  verlängernden  Eisenstab  in  die  Ostwestliuie 
einer  kleinen  Dcclinationsnadcl  legt  und  dann  nach  bekannten  Formeln  (vergl.  S.  106) 
das  magnetische  Moment  für  die  Einheit  der  Scheidungsweite  berechnet.  Man  wird 
im  letzteren  Fall  stets  eine  grössere  Zahl  erhalten  als  im  ersteren,  zum  Beweis, 
dass  dnreh  die  Gegenwart  des  weichen  Eisens  eine  grössere  Menge  von  Magnetismus 
zur  Vertheilung  gekommen  ist,  als  ohne  dasselbe. 

Durch  Uebertragung  der  an  gesonderten  Magneten  beobachteten  Erscheinungen 
auf  die  Elemente  desselben  Magneten  müssen  wir  sonach  schliessen,  dass  jedes 
kleinste  Theilchcn  eines  Magneten  auf  die  benachbarten  je  nach  der  Lage  verstärkend 
oder  schwächend  wirkt,  und  den  entsprechenden  Einfluss  von  diesen  wiederum 
erfährt.  Diese  secundärc  Vertheilung  unter  den  Elementen  desselben  Magneten  ist 
die  Molceularvcrthcilung.  ' 

Olfenbar  tritt  die  secundärc  Vertheilung  am  stärksten  bei  den  mittleren  Stäben 
hervor.  Was  eine  axiale  Aueiuaudcrlagcrung  betrifft,  so  beruhen  schon  die  älteren 
Magnetisirungsmcthoden  von  Michell  und  Knight  darauf,  einem  Stab  dadurch  eine 
stärkere  Kraft  zu  erthcilen,  dass  er  zwischen  zwei  andere  in  deren  Axeurichtung 
gelegt  wird.  Ein  noch  instruetivercs  Beispiel  liefert  folgender  Versuch  von  Prechtl  8. 
Es  wurden  8  Stahlprismen  von  gleichen  Dimensionen  und  gleicher  Härte  nach  Art 
der  Fi'j.  570  horizontal  aneinander  gelegt  und   die  ganze  Reihe  gemeinschaftlich 

magnetisirt.     Liess  man   dann  mittelst 

1    1    i    i  T  1  eincr  RoHc  cin  Gewicht  m  der  Richtung 

s    7    G   5    ä    3    2    1  \      der  Reihe  blos  auf  den  ersten  Stab  wir- 

ken, so  wurde  dieser  mit  etwa  Pfund 
abgerissen.  '  Zog  das  Gewicht  (nach 
Wiederanlegen  des  ersten)  am  zweiten, 
so  war  etwa  I  Pfund  zum  Abreissen 
nöthig,  l'/s  Pfund  beim  dritten,  2  Pfund 
r,v-  5~°-  beim  vierten ,   und  bei  jedem  spätem 

bedurfte  es  wieder  je  Pfund  weniger, 
um  das  Abreissen  zu  bewirken.  —  Anlangend  die  äquatoriale  Ancinandcrlegung, 
so  beobachtet  man  an  magnetischen  Magazinen,  dass  nach  dem  Auseinandernehmen 
die  äusseren  Lamellen  die  geringste,  die  mittleren  die  grösste  Schwächung,  ja  bis- 
weilen eine  Umkehr  der  Pole  erlitten  haben.  In  ähnlicher  Weise  werden  aber  auch 
diejenigen  Theilchcn,  welche  in  der  Mitte  der  Längsrichtung  eines  Magneten  liegen, 
die.  stärkste  Kraft  besitzen,  wogegen  diejenigen,  welche  in  der  Mitte  eines  Quer- 
schnittes sich  befinden,  die  schwächste  Kraft  aufzuweisen  haben. 

Dieses  vorausgeschickt,  mag  zunächst  eine  Reihe  von  Elementen  betrachtet 
werden,  welche  wie  die  Quadratchen  der  Fi,j.  o71  (S.  085)  in  der  Richtung  der 
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Fig.  37 I. 


Magnetaxe  aufciiiamicr  folgen,  und  welche  auf  der  schraffirten  Seite  Nordpolarität, 
auf  der  andern  Südpolarität  besitzen.  Die  Wirkung  jedes  dieser  Thcilchcu  für  sich 
kann  nur  seinein  magnetischen  Moment 
proportional  erachtet  werden.  Ist  es  nun 
auch  nach  dem  Früheren  im  höchsten 
Grade  wahrscheinlich,  dass  eine  Ver- 
schiedenheit des  Momentes  nur  von  einer 
Verschiedenheit  der  Scheidungsweite  bei 
stets  gleichen  magnetischen  Quantitäten 
abhängt,  so  kann  man  doch  in  Anbetracht 
der  verschwindend  kleinen  Wcrthe  und 
zur  Vereinfachung  der  Rechnung  umge- 
kehrt das  Moment  der  Quantität  des  in 
jedem  Theilchcn  zur  Zerlegung  gekommenen  Magnetismus  proportional  setzen,  da- 
gegen aber  die  Scheidungsweitc  als  constant  und  dem  Abstand  zweier  Theilcheu 
gleich  setzen.  Unter  solcher  Annahme  fallen  die  beiden  entgegengesetzten  Pole 
zweier  benachbarter  Elemente  in  einem  Punkt  zusammen.  Sind  beide  Quantitäten 
gleich,  so  findet  eine  Wirkung  dieser  Stelle  nach  aussen  nicht  statt.  Bei  einer 
Ungleichheit  dagegen  wirkt  der  Ucberschnss  als  freier  Magnetismus  nach 
aussen.  Ist  nun  £  das  magnetische  Moment  eines  Thcilchcus,  welches  im  Ab- 
stand -f-  x  von  der  Mitte  des  Magneten  nach  dessen  Nordseite  liegt  und  ist  dx 
seine  Scheidungsweite,  habe  ferner  ein  im  Abstand  x-\-dx  liegendes  Theilcheu 
ein  Moment  C-f-</£  bei  gleicher  Scheidungsweitc,  so  sind  die  Quantitäten  der  in 

l  £-hd£ 

beiden  zerlegten  Magnetkräfte  ausgedrückt  durch  dt  -j~  u,,d  =t  — j — :  < 


wo  das 


positive  Vorzeichen  für  die  nördliche,  das  negative  für  die  südliche  Kraft  gelten 
mag.  Dcmgcmäss  ist  aber  die  Quantität  des  freien  Magnetismus  an  der  Stelle ,  wo 
beider  entgegengesetzte  Pole  zusammenfallen,  ausgedrückt  durch 

K  £-hd£  =  _ 

dx         dx  dx 


es  ist  also  die  Quantität  des  freien  Magn  ctismus  gleich  dein  Differential- 
quotienten des  magnetischen  Momentes  als  Function  der  Coordinate  x 
betrachtet.  Wie  leicht  zu  sehen  ist,  lässt  sich  diese  Anschauung  auch  auf 
einen  vollständigen  Magnetstab  übertragen ,  so  dass  die  Quantität  des  freien  Magne- 
tismus in  einem  Abstand  .r  von  der  Mitte  der  Länge  eines  Magnetstabcs 

d~-  ,v 

•    ••'  =  -  ,/.,-•  ....*) 

ist ,  wenn  d  x  die  Scheidungsweitc  einer  sehr  dünnen  senkrecht  auf  der  Magnetaxe 
gedachten  Scheibe  bedeutet,  und  dz  die  Zunahme  des  magnetischen  Momentes  der- 
selben gegen  die  benachbarte  gleich  dicke  Scheibe. 

Denkt  man  sich  sonach  die  Elemente  der  Fig.  .17/  zu  Scheiben  erweitert,  welche 
senkrecht  auf  der  Axc  NS  stehen ,  ist  ferner  in  die  Mitte  des  so  gebildeten  Magneten, 
so  werden  die  Senkrechten  auf  m  N  oder  der  Axc  der  x,  welche  wie  pq  ihren  Fuss- 
punkt an  der  Trennungsllächc  zweier  Scheiben  haben,  dem  magnetischen  Moment  z 
entsprechen,  während  mq  =  x  ist.  Der  Unterschied  pr  zwischen  diesem  und  dem 
nächsten  r  drückt  die  Quantität  y  des  über  die  Länge  qt  =  dx  verbreiteten  freien 
Magnetismus  aus.  Die  ganze.  Menge  des  über  die  eine  Stabhälfte  verbreiteten  freien 
Magnetismus  ist  sonach  gegeben  durch  die  Linie  ww,  wenn  mo  das  Maass  für  das 
Moment  der  mittelsten  Theilchen  ausdrückt  und  ou  parallel  zur  Magnetaxe  gezogen 
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ist.  Um  aber  das  Mnass  für  die  ganze  Menge  des  der  einen  Stabhälfte  zukommenden 
Magnetismus  zu  erhalten,  inuss  zu  der  Grösse  um  noch  der  Werth  von  on\  addirt 
werden,  welcher  den  freien  Magnetismus  der  Endfläche  ausdrückt  und  nicht  in  der 
Forma)  2)  enthalten  ist.  Iiier  tritt  nämlich  die  ganze  Quantität  des  in  der  letzten 
Schicht  zur  Vcrthcilung  gekommenen  Magnetismus  als  freier  Magnetismus  auf,  indem 
weiter  abwärts  keine  Schicht  mehr  vorhanden  ist,  deren  entgegengesetzter  Fol  mit 
dem  der  letzten  Schicht  zusammenfiele.  Eine  weitere  Discussion  der  Formeln  ergiebt 
noch  Folgendes: 

t.  Durch  die  von  Jacoiji  und  Lenz  angestellten  und  in  §.  1  fi  —  namentlich 
N.  VI  —  behandelten  Inductionsversuche  wurde  die  Quantität  des  Elektromagnetismus, 
oder  was  dasselbe  ist,  das  magnetische  Moment  der  Längeneinheit  (=  I ")  in 
Stäben  von  verschiedener  Länge  bestimmt,  und  gefunden,  dass  dieselbe  in  der  Mitte 
ein  Maximum  besitzt,  Daraus  geht  aber  in  Uehcreinstimnuuig  mit  den  soeben  ge- 
flogenen allgemeinen  Erörterungen  hervor,  dass  auch  das  magnetische  Moment  der 
kleinsten  Theilchen  :  in  der  Mitte  der  Stäbe  am  grössten  ist,  und  nach  den  Enden 

</r 

hin  abnimmt.    Sonach  ist  dort  y  =  — -  =  0,  folglich  ist  in  der  Mitte  freier 

dx 

Magnetismus  nicht  vorhanden. 

2.  Dehn  Fortschreiten  nach  V  ist  dz  negativ,  dx  positiv,  also  //  positiv,  und 
sonach  der  Voraussetzung  gemäss  der  freie  Magnetismus  zwischen  m  und  X  nörd- 
licher Natur.  Umgekehrt  ist  dx  negativ  zwischen  m  und  S,  während  dz  negativ 
bleibt,  also  ist  y  negativ,  und  somit  der  freie  Magnetismus  auf  der  Stabhälfte  mS 
südlicher  Natur.  Dieser  Fall  trifTt  nicht  allein  zu  hei  den  Elektromagneten  und  Stahl- 
niagneten,  sondern  auch  bei  der  in  §.  )3  discutirten,  und  in  Fitj.  i>9  dargestellten 
Nachahmung  derselben. 

.1.  Würde  das  magnetische  Moment  aller  Schichten  dasselbe  sein,  so  wäre 
dz  =  0,  also  auch  »/  =  0,  somit  wäre  über  die  ganze  Länge  des  Stabes  kein  freier 
Magnetismus  ausgebfeitet  und  es  bliebe  blos  der  freie  Magnetismus  der  Endfläche 
übrig.  Dieser  Fall  findet  statt  bei  dem  elektrodynamischen  C\ linder,  dessen 
Windungen  alle  von  gleich  starken  Strömen  durchflössen  werden  (§.  12,  N.  II,  S.  78). 
Hierher  sind  ferner  wenigstens  theilweise  Magnete  zu  rechnen,  deren  sich  Coulomd 
zu  verschiedenen  Messungen  bediente  und  deren  Länge  die  Dicke  mehr  als  fünfzig 
Mal  übertraf.  Dieselben  zeigten  blos  au  den  Enden,  nicht  aber  au  dem  grossem 
mittlem  Theile  freien  Magnetismus,  was  jedenfalls  daher  rührt,  dass  die  mittlem 
Schichten  den  absoluten  Sättigungspunkt  erreicht  haben,  und  somit  eine  Verschie- 
denheit ihres  magnetischen  Momentes  nicht  mehr  stattfinden  konnte.  Maguctisirt 
mau  lange  und  dünne  Stricknadeln,  so  hängen  sich  Eisenfeilspähnc  blos  an  ihre 
Enden. 

I.  Endlich  fragt  es  sich,  wie  der  freie  Magnetismus  vcrtheilt  sei,  wenn  das 
magnetische  Moment  der  Elemente  an  einer  oder  mehren  Stellen  des  Stabes 
«'in  Minimum  hat.  Liegt  ein  Minimum  in  der  Mitte,  ist  also  die  C.urve  der  Momente 
die  in  Fi;/.  00  auf  S.  8ti  gezeichnete,  dann  sind  auf  der  Nordhälfte  dz  und  dx  po- 
sitiv, also  v  negativ,  und  somit  findet  sich  über  die  ganze  Nordhälftc  freier  Süd- 
magiietismus  verbreitet,'  und  nur  die  letzte  Schicht  zeigt  freien  Nordmagnetismus. 
Umgekehrt  ist  auf  der  Südhälftc  freier  Nordinagnetisinus ,  weil  dz*>»  0,  dx<^0, 
also  !/^>0,  und  nur  am  letzten  Ende  tindet  sich  der  normale  Südmagnetismus. 
Dieser  Fall  wurde  ebenfalls  in  §.  U  behandelt,  und  lässt  sich  durch  galvanische  Spi- 
ralen darstellen.  Es  kann  aber  auch  kommen,  dass  durch  unregelmässige  Magneti- 
sirung  Maxima  und  Minima  der  Schichten  längs  desselben  Magnetstabes  wechseln. 
Ist  •/..  B.  ab  in  Fiy.  572  |  S..  (\H1 )  die  Curve  der  Momente  für  die  Ouerschichten  des 
Stabes  A  S,  und  sind  immerhin  alle  Nordpolc  aller  kleinsten  Theilchen  nach  A\  und  alle 
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Südpole  nach  N  gerichtet,  so  ist  leicht  zu  sehen,  dass  die  über  N'A''  gezeichnete 
Linie  die  Curve  des  freien  Magnetismus  repräsentirt.  Alle  linterhall)  N'A'  liegenden 
Curventheile  bezeichnen  freien  Südmagnctis- 
mus,  alle  darüber  liegenden  freien  Nordmagne- 
tisinus.  und  die  Minima  und  Maxima  bei  .%• 
und  u  entsprechen  den  Polen.  Um  also 
Folgepunkte  zu  erhalten,  ist  nicht  immer  eine 
entgegengesetzte  Magnctisirung  des  Stabes 
zwischen  denselben  uöthig,  vielmehr  kann 
ein  Wechsel  in  der  Grösse  der  magnetischen 

Momente,  bei  stets  «leicher  Magnetisirungs-  /.•„,.  3-2.' 

richtung  dasselbe  bewirken. 

Nach  diesen  allgemeinen  Krörteningen  handelt  es  sich  um  eine  Darstellung  des 
Gesetzes,  nach  dem  sich  die  Momente  der  Kleinentarschichten  in  einem  regelmässig' 
magnetisirten  Maguctstab  ändern.  Diot  v  hat  aus  nicht  ganz  zweifelsfreien  theoreti- 
schen Hetrachtungen  erschlossen ,  dass  die  Ouautität  des  freien  Magnetismus  1/  an 
einer  Stelle,  welche  um  r  Liniencinheiten  von  der  Mitte  des  Stabes  absteht,  sich 
ausdrücken  lasse  durch  die  Formel 

.'/  =  —  AfJ  (,<-—,«-•)  :*), 

wo  /  die  halbe  Länge  des  Stabes  und  A  und  11  zwei  eoustaute  Grössen  bedeuten. 
Diese  Formel  muss  aber  schon  um  desswillen  als  wesentlich  richtig  erachtet  werden, 
weil  sie  u.  a.  mit  den  Messungen  Coui.omii's  in  Uebereinstimmung  steht.  Durch 
Einsetzung  des  Wert  lies  von  y  in  die  Gleichung  2)  und  nachmalige  Integration  er- 
giebt  sich 

Au* 

=  *  —  b(**— fi-')  \\ 

Au1 

wenn  ti  die  Integrationsconstante  bedeutet  und  -  '—  Z_  —  b  gesetzt  wird.   Die  lüer- 

lg/< 

durch  ausgedrückte  Curve  entspricht  einer  Kettenlinie.  Was  die  Elektromagncte 
betritn,  so  wurden  die  Messungen  von  Jacobi  und  Lenz  nach  derselben  in  §.  H), 
S.  HJff.,  berechnet  und,  die  Luden  ausgenommen,  mit  derselben  in  Einklang 
befunden. 

Voraussichtlich  wird  aber  auch  die  Längsvertheilung  an  permanenten  Magneten 
denselben  Gesetzen  gehorchen  als  die  an  Elektromagneten ,  den  Deweis  dafür  hat 
van  Hkes  in  der  zweiten  der  citirten  Abhandlungen  gegeben.  Um  nämlich  das 
magnetische  Moment  einer  bei  7  in  Fiy.  .>7/  befindlichen  Schicht  eines  Elektromagne- 
ten zu  erfahren,  wird  der  Inductionsstrom  gemessen,  den  eine  bei  7  umgewuudene 
möglichst  schmale  Spirale  beim  Maguetisiren  und  Entmagnctisircn  des  Stabes  esfährt. 
Diese  Spirale  empfindet  ja  die  Summe  aller  magnetischen  primären  und  secundären 
Aenderungen,  welche  in  derjenigen  Schicht  vor  sich  gehen,  welche  sie  überdeckt, 
und  diese  Summe  ist  ausgedrückt  durch  die  Ordinate  <//>  der  Curve  SvouiX.  Diese 
Ordinate  ist  ihrerseits  gleich  derjenigen  Grösse,  um  welche  die  Curve  von  p  bis  A 
abwärts  zu  steigen  hat,  und  letztere  Grösse  ist  nichts  anderes  als  die  Summe 
der  freien  Magnetismen ,  welche  zwischen  p  und  dem  nächsten  Stabende  N  ausge- 
breitet ist.    Ist  sonach  die  magnetische  Vertheilung  bei  einem  constanten  Zustande 
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angelangt  wie  z.  B.  in  einem  permanenten  Magneten,  so  werden  wir  das  magnetische 
Moment  einer  Stelle  q  erfahren,  wenn  wir  die  Summe  des  bis  über  das  nächste 
Stabende  verbreiteten  freien  Magnetismus  durch  die  Inductionsspiralc  hindurchbewegen, 
d.  h.  letztere  über  das  nächste  Stabende  bis  zu  einer  Entfernung  abziehen,  in  welcher 
eine  Zunahme  des  Inductionsstromes  nicht  mehr  stattfindet.  Bewirkt  der  daraus 
resultirende  Inductionsstrom  eine  Ablenkung  von  «  Graden  am  Galvanometer,  so  ist 

(nach  S.  101)  sin  ~ «  das  Maass  für  das  magnetische  Moment  der  Stelle  7. 

Z 

In  der  folgenden  Tabelle  ist  eine  von  vier  mitgethcilten  Beobachtungsrcihen 
wiedergegeben.  Die  in  der  Ueberschrift  enthaltenen  Wcrthe  von  «,  log  6,  log  /1 
sind  nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate  mit  Uebergehung  der  an  den  Maguet- 
enden  erhaltenen  Messungen  berechnet.  Die  erste  Columnc  enthält  die  Abstände 
der  Mitte  der  1  Ccntimctcr  breiten  Inductionsspirale  von  der  Mitte  des  cylindrischen 
80t n,m  langen,  8,nin  dicken,  aus  glashartem  Gussstahl  bestehenden  und  nach  der 
Methode  von  Elias  magnötisirten  Stabes.  In  der  zweiten  Columnc  sind  die  Mittel 
aus  sechs  Ablenkungen  der  Galvanomctcrnadcl  verzeichnet,  welche  durch  dreimaliges 
Abschieben  der  lnductionsspuhle  von  jenem  Abstände  auf  der  Nordhälfte  und  drei- 
maliges Abschieben  auf  der  Südhälfte  des  Stabes  erzielt  wurden.  Die  entsprechenden, 
nach  der  Formel  4)  berechneten  Werthc  enthält  die  dritte  Spalte.  Di  der  vierten 
sind  die  Differenzen  der  beiden  vorangehenden  enthalten. 


a 

0,22640  ; 

log  b  =  8,3 

1401  ; 

log//  = 

0,02150 

rnnng  von  der 
in  Centinutein 

Ablenkung  d< 
beobachtet 

'r  Natlel  =  a 
bereebnet 

Ja 

0 

2|o 

52' 

2t 

0  ir 

H-  3  1' 

s 

2t 

7 

20 

58 

+  9 

16 

19 

26 

19 

46 

—  20 

20 

■ 

* 

18 

19 

18 

48 

—  29 

2  4 

IT 

22 

n 

33 

—  II 

28 

IG 

27 

15 

58 

4-  29 

32 

Ii 

46 

13 

59 

+  47 

36 

10 

59 

f  1 

32 

—  33 

39,25 

3 

59 

9 

8 

• 

—  5°  9' 

Die  Differenzen  zwischen  den  Mitteln  der  beobachteten  und  den  berechneten  Wcrthen 
sind  bei  dieser  Versuchsreihe  grösser,  aber  regelmässiger,  als  in  den  anderen 
hier  nicht  wiederholten.  Diese,  wie  auch  die  aus  den  S.  113  — 116  mitgethcilten 
Reihen  zu  entnehmenden  Differenzen  weisen  einen  regelmässigen  Wechsel  der  Vor- 
zeichen nach,  woraus  entnommen  werden  muss,  dass  die  beobachteten  Curven  die 
vorausgesetzte  Kettcnlinie  an  mehren  Stellen  durchschneidet.  Endlich  weichen  auch 
hier  <wic  bei  den  Elektromagneten  die  Tür  die  Polcnden  beobachteten  Werthe 
wesentlich  von  den  nach  der  Kettcnlinie  berechneten  ab.  Van  Rees  folgert  daraus, 
dass,  obwohl  die  Kettcnlinie  bei  Magneten,  die  höchstens  fünfzig  Mal 
länger  als  dick  sind,  eine  in  den  meisten  Fällen  genügende  Annäherung 
liefert,  die  wahre  Intensitätscurvc,  oder  mit  andern  Worten,  das  Gesetz 
der  Vertheilung  des  Magnetismus  in  Stahl-  und  Elektromagneten  noch 
zu  finden  sei.  Dazu  mag  noch  erwähnt  werden,  dass  die  Vertheilung  des  Magne- 
tismus nach  der  Axcnrichtuug  nicht  aus  den  Elcmcntargesetzen  des  Magnetismus 


■ 
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hergeleitet  worden  ist  und  dass  die  Vertheilung  desselben  nach  der  Querrichtung 
keine  Berücksichtigung  erfuhr.  Es  muss  aber  als  ein  wesentlicher  Fortschritt  be- 
zeichnet werden,  dass  die  Identität  der  Vertheilung  in  axialer  Richtung  für  per- 
manente und  für  Elektromaguete  einen  experimentellen  Nachweis  erfuhr,  und  dass 
das  Verhältniss  zwischen  der  scheinbaren  und  der  wahren  Vertheilung  in  das  rich- 
tige Licht  gesetzt  worden  ist. 

IV.  Im  Jahre  4  85z  hatte  ich  die  Ueberzeugung  ausgesprochen10,  dass  in  den 
Elementen  eines  Magneten  eine  doppelte  Art  der  Vertheilung  ( Induction )  zu  unter- 
scheiden sei,  welche  ich  mit  äusserer  und  Molecularverth eilung  bezeichnete 
und  durch  welche  die  eigentümliche  Art  der  Kraftanordnung  im  Innern  und  an 
der  Oberfläche  der  Magnete  ihre  Erklärung  finde.  Um  so  erfreulicher  musste  es 
mir  sein,  dass  Lamont  11 ,  basirend  auf  frühere  Untersuchungen  in  diesem  Gebiete, 
jenen  Gedanken  einer  mathematischen  Theorie  über  die  Anordnung  des  Magnetismus 
in  seinem  Träger  zu  Grunde  legte.  Der  Untersuchungsgang  derselben  ist  im 
Wesentlichen  zu  Anfang  dieses  Paragraphen  wiedergegeben  worden.  Einer  nähern 
Ausführung  der  Rechnungen  darf  ich  mich  hier  um  so  eher  üherhoben  erachten,  als 
dieselben  sieh  schon  in  Bd.  VII,  Abth.  1,  S.  181,  dieser  Encyklopädie  vorfinden.  Wohl 
aber  mögen  die  Gründe  dargethan  werden,  wesswegen  ich  ein  paar  Modifikationen 
glaubte  eintreten  zu  lassen  und  meine  frühern  Ansichten  festhalten  zu  müssen. 

Zunächst  hat  Lamont  die  Theorie  nur  für  eine  Reihe  nach  der  Richtung  der 
Magnetaxe  angeordneter  Elemente  entwickelt  und  nur  für  diese  die  Wirkungen  der 
ursprünglichen  und  der  Molecularvertheilung  abgeleitet.  Dabei  wird  von  der  Voraus- 
setzung ausgegangen,  dass  die  Vertheilutigsfähigkcit  der  Elemente  eine  vollkommene, 
ihre  Magnetkräfte  also.unhegret)2t  seien.  „Wie  sich  dagegen  bei  unvollkommener 
Vcrtheilungsfähigkeit  der  Moleculc  der  Magnetismus  einer  Reihe  gestalte,  lasse  sich 
wegen  endloser  Verwickelung  der  Rechnungen  nicht  darstellen. "  Unter  den  genannten 
Voraussetzungen  stimmen  nun  die  mit  der  überzeugendsten  Consequenz  entwickelten 
Rechnungsergebnisse  zu  dem,  was  man  an  Magnetstäben  von  endlichem  Querschnitt 
unter  den  gewöhnlichen  Umständen  beobachtet. 

Ferner  hat  Lamont  die  äquatoriale  Molecularwirkung  keiner  rechnenden  Unter- 
suchung unterworfen,  sich  vielmehr  nur  ein  allgemeines  Urtheil  über  die  schwächende 
Wirkung  verschafft,  welche  zwei  in  einer  Magnetisirungsspirale  verschieden  von 
einander  entfernt  gehaltene  Eisendräthe,  oder  mehre  nebeneinander  gelegte 
Magnetlamcllen  auf  einander  ausüben.  Diese  Versuche  können  aber  nicht  als  Nach- 
weise für  die  gegenseitige  Schwächung  der  Elemente  desselben  Querschnittes  an- 
gesehen werden,  weil  im  letzteren  Fall  die  Elemente  im  ganzen  Umkreis  von  ihres 
Gleichen  umgeben  sind,  während  im  ersteren  die  Versuchsobjecte  nur  von  zwei 
Seiten  her  eine  äquatoriale  Schwächung  erfahren.  Ebensowenig  sind  vom  Kolke's  14 
Versuche  für  die  in  Rede  stehenden  Fragen  massgebend.  Derselbe  prüfte  nämlich 
die  Stärke  der  Anziehung,  welche  eine  102 mm  im  Durchmesser  haltende  Polfläche 
des  auf  Taf.  /,  Fig.  VII  dargestellten  grossen  Elektromagneten  in  verschiedenen 
Abständen  von  ihrem  Mittelpunkt  ausübt,  indem  er  das  Gewicht  bestimmte,  welches 
erforderlich  war,  um  ein  an  einer  Wage  aufgehangenes,  \6mm  langes  und  4,5 mm 
dickes  Eisenstäbchen  von  den  resp.  Stellen  abzureissen.  Er  fand  dabei  allerdings 
eine  beträchtliche  Abnahme  der  Kraft  von  der  Peripherie  nach  dem  Centrum  der 
Polfläche,  nirgends  jedoch  ein  Verschwinden  derselben.  Bei  diesen  Versuchen  be- 
findet sich  nämlich  das  Eisenstäbchen  stets  unter  dem  Einfluss  magnetisirender  Kräfte, 
es  wird  selbst  zum  Magneten,  stört  rückwärts  das  magnetische  Gleichgewicht  der- 
jenigen Stelle,  auf  welche  es  aufgesetzt  wird,  und  muss  somit  überall  ein  gewisses 
Maass  von  Magnetkraft  nachweisen,  während  die  Stelle  ohne  aufgesetztes  Stäbchen 
keine  freie  Magnetkraft  zu  besitzen  .braucht.  —  Dagegen  setzt  Lamont  die  Beweis- 
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kraft  <ler  in  §.  17 ,  N.  IV ,  S.  1 31  ,  mitgethcilten  Messungen  für  die  Ansammlung 
des  Magnetismus  an  der  über  fläche  dadurch  herab,  dass  er  sagt:  „bei  dieser  Unter- 
suchung wird  stillschweigend  vorausgesetzt,  dass  der  erste  hohle  Cylinder  bei 
gleicher  magnetischer  Kraft  seinen  Magnetismus  unverändert  beibehält,  wenn  ein 
zweiter  Cylinder  hineingebracht  wird,  oder  vielmehr,  allgemein  ausgedrückt,  dass 
ein  neu  hinzukommender  innerer  Cylinder  auf  den  Magnetismus  des  äussern  Cylinders 
keinen  Eiufiuss  ausübe".  Doch  ist  dabei  wahrscheinlich  übersehen,  dass  stets 
vergleichende  Messungen  mit  hohlen  und  massiven  Kiscnstäben  von  gleichen 
Dimensionen  und  bei  gleichen  Stromstärken  vorgenommen  wurden.  Daraus  zeigte 
sich  aber,  „dass  der  Magnetismus  in  hohlen  und  massiven  Eisencylindern  gleich  stark 
durch  dieselben  Ströme  entwickelt  wird,  wenn  nur  überhaupt  genug  Eiscmnas»e 
zu  seiner  Kutwickeluug  vorhanden  ist"  (S.  133).  —  Diese  Versuche  stehen  auch 
keineswegs  isolirt.  Schon  18  20  beobachtete  Marlow  13,  dass  hohle  und  massive 
Kiseukugeln,  welche  sieh  blos  unter  Einfluss  der  vertheilendcn  Wirkung  des  Erd- 
magnetismus befinden,  gleich  stark  auf  eine  benachbarte  Magnetnadel  wirken,  dass 
aber,  wie  sich  bald  darauf  zeigte,  die  Wanddicke  der  hohlen  Kugel  unter  ein  ge- 
wisses Minimum  (unter  gewissen  Umständen  V20  Zoll)  nicht  hinabsinken  dürfe.  — 
Durch  diese  Versuche  veranlasst,  maass  Sturgkon  14  die  Ablenkung  einer  Magnet- 
nadel durch  einen  mittelst  schwacher  galvanischer  Kraft  uuiguetisirteu  Flintenlanf 
von  Vi 4  Zoll  Wanddicke,  Zoll  Durchmesser  und  I  Fuss  Länge.  Die  Ablenkung 
blieb  dieselbe,  mochte  sich  der  Flintenlauf  allein  in  der  Magnetisirungsspiralc  befinden, 
•  »der  .mochte  sein  Hohlraum  durch  einen  massiven  Fiscncylinder  vollständig  ausgefüllt 
sein.  Wurde  jedoch  letzterer  um  etwas  aus  dem  llohlcylindcr  hervorgezogen,  so 
vergrösserte  sich  die  Ablenkung.  Dasselbe  zeigte  sich  bei  einem  andern  Stück 
Flintenlanf  von  nur  Zoll  Wanddicke.  Sank  dieselbe  aber  bis  auf  1/30  Zoll  herab, 
so  bewirkte  die  Röhre  allein  2  i  °  Ablenkung,  mit  eingelegtem  massiven  Kern  aber 


wo  u  einen  constanten  Coeffieienten  und  /*  die  Masse  des  Magneten  bedeutet.  In 
gleichen  zeigen  sie,  dass  die  Tragkraft  der  Intensität  des  Stabmagnetismus  pro- 
portional ist.  Die  Formel  drückt  aber  eine  Proportionalitat  zur  Oberfläche  aus.  - 
Hierzu  kommt  eine  Beobachtung  an  einem  grossen,  in  meinem  Besitz  befindlichen 
Elektromagneten  mit  hohlem  Eisenkern.  Bei  schwacher  erregender  Kraft  wird  von 
seiner  Innenfläche  ein  Eisenstück  nicht  angezogen  ,  wohl  aber  bei  sehr  starker  Kruft, 
und  zwar  findet  diese  Anziehung  nur  in  grossem  Abstand  von  den  Polenden  statt. 
Ferner  hat  man  sich  überzeugt,  dass  bei  Inductionsapparateu  die  Wirkung  der 
Drathbündel  dieselbe  bleibt,  ob  man  den  ganzen  Hohlraum  der  inducirenden  Spinde 
damit  erfüllt,  oder  ob  man  blos  die  innere  Peripherie  derselben  mit  mehren  Eisen- 
drathschichten belegt  und  den  centralen  Raum  leer  lässt.  Dazu  kommt,  dass  Eisen- 
platten  als  Schirm  gegen  schwache  Magnetkräfte,  nicht  aber  gegen  starke  dienen. 
Ingleichen  beobachtet  man  eine  kräftige  magnetische  Circularpolarisation,  wenn  man 
den  drehenden  Körper  mit  einem  dünnen  hohlen  Eiseucylinder  und  diesen  mit  einer 
Magnetisirungsspirale  umgiebt.  Das  Drehvermögen  wird  aber  geschwächt  durch 
Verdickung  der  Eisenhülle  (vergl.  §.  46,  N.  II,  S.  648). 

Wenn  man  also,  wie  es  oben  geschehen  ist,  von  der  begrenzten  Verthcilungs- 
fähigkeit  der  magnetischen  Elemente  nicht  absieht,  wenn  man  dahingegen  ein  mit 
den  äusseren  Kräften  zunehmendes  Vordringen  des  Magnetismus  nach  dem  Innern 
der  Magnctstäbc  in  die  Betrachtungen  einführt, 'so  wird  durch  den  letzten  Umstand 
fast  genau  der  Kraftantheil  ersetzt,  um  welchen  die  äussersten  Schichten  infolge 
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des  absoluten  SäUigungszustandes  ihrer  Elemente  beeinträchtigt  werden.  Es  ist  also 
dann  nur  nüthig,  statt  der  axialen  Reihen  von  einzelnen  Elementen  eine  entspre«  beiidc 
axiale  Reihe  von  Qucrsrhicliten  in  Lamont's  Theorie  zu  substituiren,  um  dieser  so 
überzeugenden  und  noch  unübertroffenen  Anschauungsweise  die  untergeordneten 
Schwächen  zu  benehmen,  die  ihr  noch  anhaften.  NVic  weit  das  durch  den  Calcul 
geschehen  kann,  mag  für  jetzt,  dahingestellt  bleiben. 

Durch  rechnende  Erwägungen  dürfte  sich  auch  noch  eine  fühlbare  Lücke  dieser 
Theorie  ausfüllen  lassen,  die  nämlich,  warum  auf  der  Innenseite  hohler  Elektromagucte 
nicht  ebensowohl  eine  magnetische  Vcrtheilung-  auftritt,  als  auf  der  Aussenseite 
derselben.  Dieser  durch  die  Beobachtungen  constatirte  Umstand  leuchtet  aus  der 
Theorie  a  priori  noch  nicht  ein,  dürfte  aber  im  Zusammenhang  stehen  mit  der  Rück- 
wirkung des  gesammten  freien  Magnetismus  auf  die  Elemente  des  Magneten. 

V.  Oben  wurde  der  Einfachheit  wegen  angenommen,  es   seien  die  Elemente 
eines  Querschnittes  angeordnet  nach  Art  der  Fi<j.  ÖS4  auf  S.  071.  Sie  können  ebenso- 
gut eine  andere  Anordnung,  z.  B.  die  der  Füj.  ~>73  haben,  so  dass  von  jedem  Ele- 
ment sechs  andere  gleichweit  abstehen.  Bezeichnen 
wir  dann  wiederum  das  Maass  der  primären  Vertheiluug  Q 

mit  //,  ist  der  Vertheilungscoefficient  a  =  -^-,  also  O  .-^O  ^ 

/  O       i   )       i    )       t  ) 

ax  —  — ,  dann  erfährt  ein  inneres  Element,  etwa  e         (^)       (f)  O 

der  Figur,   von  seinen  sechs  Nachbaren  im  ersten 

Augenblick  eine  äquatoriale  Moleeularvcrtheilung  v  )  ^  V_y  , 


«.,  =  -4-f     ■  ■  •  n.  n°o°ofJ 


•Dazu  die  primäre  Vcrtheilung  addirt,  giebt  eine  efTec-  Ö       (  \ 

tive  Vertheiluug  Q 


1 

=  £      —  i",    ■    •  • 


l'itf.  373. 


In  diesem  Zustand  befinden  sich  nach  dem  ersten  Augenblick  alle  Elemente.  Sic 
werden  also  abermals  auf  einander  verthcilend  wirken  mit  einer  Kraft,  welche  sich 
durch  Einsetzung  von       statt  fi  in  Gleichung  I)  ergiebt  als 

6  6 

fr«,  =  —  -j .",  =      y  '* 3)t 
/ 

was  zu  der  Vcrtheilung  —  fx  addirt,  das  Maass  für  die  cfTective  Vcrtheilung 

des  betrachteten,  und  somit  aller  innern  Elemente 

giebt.    Im  dritten  Augenblick  wird  man  {t  für  die  effective  Vcrtheilung  er- 

o 

hatten  u.  s.  f.,  so  dass  die  Kräfte  nach  einer  Reihe  von  Schwankungen  auf  ein  un- 
wahrnelunbares  Maass,  auf  Null  hinabgehen,  und  somit  das  Endcrgcbniss  dasselbe 
ist,  als  ob  blos  vier  wirksame  Nachbaren  ihren  Einfluss  auf  ein  jedes  Element  aus- 
übten. —  Was  die  peripherischen  Thcilchen  betrifft,  so  werden  für  sie  analoge 
Detailbetrachtungcn  wie  für  die  mittleren  sehr  complicirt,  indem  dann  ihre  Rück- 

44  • 
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Wirkung  auf  die  letzteren  u.  s.  f.  für  alle  einzelnen  Intensitätsschwankungen  nicht 
ausser  Acht  gelassen  werden  dürfen.  Doch  werden  wir  nicht  viel  fehlen,  wenn 
wir  auch  hier  als  Endergebniss  die  Hälfte  der  primären  Kraft  (einschliesslich  der 
axialen  Molecularwirkung)  in  Anspruch  nehmen,  indem  ja  diese  Theilchen  blos  von 
der  Hälfte  des  Umkreises  her  beeinträchtigt  werden,  während  die  mittleren  Theilchen 
aus  dem  ganzen  Umkreis  eine  Schwächung  erfahren, 

VI.  Die  oben  für  die  Magnete  im  Allgemeinen  gewonnenen  Anschauungen 
bedürfen  etwas  verschiedener  Auslegungen,  je  nachdem  sie  auf  temporäre  oder  aof 
permanente  Magnete  übertragen  werden  sollen.  Den  Unterschied  beider  Gattungen 
linde  ich  wesentlich  in  folgenden  beiden  Umständen  ausgesprochen.  Hört  nämlich 
die  äussere  magnetisirende  Kraft  auf,  so  kehren  die  vorher  von  der  Mitte  der  Ele- 
mente nach  deren  Peripherie  getretenen  Pole  nach  der  Mitte  wieder  zurück,  und 
zwar  vollständig  bei  den  temporären,  unvollständig  bei  den  permanenten  Magneten. 
Was  im  letzteren  Falle  die  vollständige  Wiedervereinigung  hindert,  die  Coercitiv- 
kraft  öder  besser  Retentions fähigkeit  denkt  man  sich  als  eine  etwa  dem 
Widerstand  der  Mittel  ähnliche  Wirkungsweise.  Zweitens  unterscheiden  sie  sich 
aber  auch  dadurch,  dass  bei  temporären  Magneten  jeder  Verlust,  der  von  aussen 
oder  durch  die  gegenseitige  Anziehung  der  in  den  Elemeuten  getrennten  Kräfte 
veranlasst  werden  könnte,  sofort  durch  die  stets  lebendige  äussere  Kraft  wieder 
ersetzt  wird,  während  umgekehrt  den  permanenten  Magneten  für  derartige  Einhussen 
ein  Ersatz  nicht  wieder  gewährt  wird.  Wir  dachten  uns  nun  die  äquatoriale  Mole- 
cularwirkung ungefähr  so,  als  ob  ebensoviele  Sprungfedern  auf  einer  Ebene  befestigt 
wären,  als  wir  magnetische  Elemente  in  derselben  anzunehmen  haben,  als  ob  auf  je 
zwei  benachbarten  ein  Hebel  läge,  welcher  seinen  festen  Stützpunkt  in  der  Mitte 
zwischen  ihnen  habe,  und  als  ob  infolge  dessen  die  Federn  sich  gegenseitig  nieder- 
drücken. Die  Dauer  der  äussern  Kraft  entspräche  dann  der  Unterhaltung  der  Spann- 
kraft der  Federn,  ihr  Aufhören:  einer  Beseitigung  der  Spännkraft.  Im  temporären, 
Magneten  werden  also  nach  dem  Aufhören  der  äussern  Kraft  alle  Federn  gleich- 
mässig  in  den  schlaffen  Zustand  zurückfallen,  der  ihnen  ohne  dieselbe  eigentüm- 
lich ist.  Anders  verhält  es  sich  aber  im  permanenten  Magneten.  In  ihm  sind  die 
peripherischen  Federn  im  theilweise  aufgerichteten ,  die  centralen  im  niedergedrückten 
Zustand  und  beide  verbleiben  in  diesem  Zustand  auch  nach  dem  Authören  der 
äussern  Kraft.  Während  hier  die  peripherischen  Federn  activ  bleiben,  die  centralen 
aber  passiv  geworden  sind,  haben  die  der  temporären  Magnete  alle  entweder  deu 
activen  Zustand  unter  Einfluss  der  äussern  Kraft,  oder  alle  den  passiven  nach  deren 
Aufhören. 

Die  gewöhnlichen  Stahlstäbe  sind  selten  vollkommen  gleichmässig  gehärtet. 
Namentlich  sind  die  äusseren  Schichten  härter  als  die  innern.  Schwächere  Härtung 
entspricht  einer  leichteren  magnetischen  Vertheilungsfähigkeit.  Wenn  nun  bei  per- 
manenten Stahlmagneten  die  äussern  Schichten  auch  nach  dem  Aufhören  der  äussern 
Kraft  Im  activen  Zustand  verbleiben,  die  innern  in  den  passiven  Zustand  zurück- 
verfallen, und  wenn  letztere  gleichzeitig  verthciluugsfähiger  sind,  so  kann  es  kommen, 
dass  die  centralen  Theile  den  peripherischen  afc  mehr  oder  weniger  vollkommener 
Anker  dienen  und  somit  das  gesammte  Moment  des  Magneten  vermindern.  Hieraus 
erklärt  sich  die  sonderbare  Beobachtung  Nobili's  16 ,  infolge  deren  ein  hohler  Magnet- 
stab I6^r  schwer  aus  einem  gewissen  Abstand  19°  Ablenkung  an  einer  Bussole 
hervorbrachte,  während  ein  massiver  von  28ßr,5  und  von  gleichen  Abmessungen 
aus  derselben  Entfernung  nur  eine  Ablenkung  von  9°,ö  bewirkte. 

VII.  Werfen  wir  nochmals  einen  Blick  auf  die  axiale  Vcrtheilung,  wie  sie 
namentlich  in  Elektromagneten  von  Statten  geht.  Mit  dem  Schliessen  des  magne- 
Usirenden  Stromes  entsteht  in  jedem  Querschnitt  zunächst  die  primäre  Verkeilung 
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Die  von  ihm  sowie  von  jedem  andern  Querschnitt  ausgehende  secundäre  Wirkung 
wandert  dann  von  einer  Schicht  cur  andern  bis  zu  den  beiden  Enden  des  Stabes, 
geht  dann  wieder  rückwärts  und  legt  mit  stark  abnehmender  Intensität  denselben 
Weg  unendlich  oft  zurück,  um  das  magnetische  Moment  eines  jeden  Querschnittes 
ebenso  oft  zu  verstärken.  Ist  nun  ein  Querschnitt  mit  einer  Iuductiousspirale 
umgeben,  so  empfindet  diese  die  ganze  Quantität  der  magnetischen  Veränderungen, 
welche  in  ihrer  Nachbarschaft,  insonders  also  in  dem  Querschnitt  von  Statten  gehen. 
Das  führt  zuvörderst  zurück  auf  das  in  §.  34  auf  Seite  354  Gesagte.  Wenn  nun 
auch  Helmholtz  nachgewiesen  hat  (vergl.  §.  40 ,  N.  IX,  S.  514 ),  dass  in  linearen 
Eisenstücken  sich  die  endlichen  Gleichgewichtszustände  der  magnetischen  Vcrtheilung 
in  unmessbar  kurzer  Zeit  herstellen,  so  bleibt  doch  das  Gesagte  bestehen.  Hat  man 
es  aber  ferner  mit  massiven  Eisenkernen  von  gewöhnlichen  Dicken  zu  thun,  so 
wirken  diese  selbst  als  geschlossene  Leiter,  so  dass  nach  bekannten  Gesetzen  in 
ihnen  ein  Inductionsstrom  entstehen  kann,  der  an  sich  dem  Stab  die  entgegen- 
gesetzte aber  schwächere  Polarität  ertheilcn  würde,  von  derjenigen  welche  den 
Strom  verursachte.  Durch  diesen  Confiict  der  durch  den  Magnetismus  und  durch 
die  Inductionswirkung  hervorgerufenen  Vertheilung  erklärt  sich  die  im  Krühern  viel- 
fach behandelte  Thatsache,  dass  in  gewöhnlichen  Elektromagneten  eine  merkliehe 
Zeit  nach  dem  Schliessen  des  Stromes  vergeht,  bis  sie  das  Maximum  ihrer  Polarität 
erhalten. 
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§.  48.    Aellere  Theorien  des  Elektromagnetismus. 

Im  vorigen  Paragraphen  Hessen  wir  es  noch  dahingestellt  sein,  welchen 
Zustand  wir  in  den  Elementen  eines  Körpers  anzunehmen  haben,  damit  er  zum 
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Magneten  werde.  Diese  Frage  trat  aber  mit  der  Entdeckung  des  Elektromagne- 
tismus entgegen,  und  namentlich  handelte  es  sich  um  Erörterung  der  Verwandt- 
schaft zwischen  der  magnetischen  und  der  galvanischen  Kraft.  Die  älteren 
hierüber  aufgestellten  Ansichten  mit  Ausnahme  der  im  nächsten  Paragrapheu 
zu  behandelnden  ampere  sehen  Theorie  haben  nur  noch  ein  historisches  Interesse, 
denn  sie  gehen  nicht  darauf  aus,  eine  Erweiterung  der  Gesetze  des  Magnetis- 
mus anzubahnen.  Mit  der  Wirkung  der  Magnete  auf  andere  Magnete  oder  auf 
das  weiche  Eisen  hatte  man  sich  schon  lange  vor  Oersteds  Entdeckung  be- 
schäftigt. War  auch  immerhin  für  die  Kcnntniss  vom  Wesen  des  Magnetismus 
noch  nicht  viel  gewonnen  worden ,  so  betrachtete  man  doch  das  länger  Bekannte 
als  das  Ursprüngliche  und  versuchte  zunächst  die  Theorie  des  Elektromagnetis- 
mus auf  die  geläufigere  vom  gewöhnlichen  Magnetismus  zu  bauen.  Und  das 
charaktcrisirt  die  sämmtliehen  hier  zu  behandelnden  Ansichten.  Sic  zerfallen 
hinwiederum  in  zwei  Kategorien,  indem  die  einen  nur  eine  Beziehung  zwischen 
den  Polaritäten  der  beiden  Magnetismen  und  der  beiden  in  Strömung  befindlichen 
Elektricitäten  aufzufinden  trachten,  während  die  anderen  es  als  eine  neu  ent- 
deckte Eigenschaft  des  galvanischen  Stromes  ansehen,  dass  er  die  von  ihm 
durchflossenen  Leiter  in  Magnete  verwandelt.  Da  sich  aber  die  Nadel  senkrecht 
zum  Schliessungsbogen  stellt,  musstc  dieser  zum  Transvcrsalmagncten  werden, 
d.  h.  die  Pole  des  hypothetischen  Magneten  wurden  senkrecht  zur  Ausgleichungs- 
richtung der  Elektricitäten  stehend  gedacht.  Die  einzelnen  Theorien  unterscheiden 
sich  dann  wesentlich  nur  durch  die  Annahme  von  zwei,  vier  oder  unendlich 
vielen  auf  der  Peripherie  des  Schliessungsbogc*ns  liegenden  Polen.  Die  folgenden 
Paragraphcnanhänge  sollen  einen  Begriff  von  den  verschiedenen  Ansichten  geben; 
doch  mag  eine  Widerlegung  derselben  gegenüber  dem  heutigen  Standpunkt  der 
Wissenschaft  unterbleiben. 

I.  Kurze  Andeutungen  einer  theoretischen  Auflassung  des  Elektromagnetismus 
hat  Oersted  schon  in  der  ersten  Veröffentlichung  1  seiner  Entdeckung  gegeben.  Die 
Ursache  der  Erscheinungen  nennt  er  elektrisch eri  Conflict,  indem  er  sich,  wie 
es  scheint,  den  Wirkungskreis  des  Schlicssungsdrathes  erfüllt  dachte  mit  einer  eigen- 
*  thüinljclicn  Kraft,  welche  herrührt  von  der  Ausgleichung  der  entgegengesetzten 
Elektricitäten,  die  im  Drathe  seihst  geschieht.  Die  magnetischen  Substanzen  .leisten 
dem  Durchgang  dieses  elektrischen  Conllictes  einen  Widerstand,  während  alle  nicht 
magnetischen  Körper  ihm  kein  Hindernis»  entgegensetzen.  Diese  Kraft  dachte  er 
sich  in  Bewegung,  und  zwar  kreisend  um  die  Axe  und  fortschreitend  parallel  rm 
Axe  des  Drathes,  so  dass  daraus  eine  spiralförmige  Bewegung  mit  äusserst  engen 
Windungen  um  den  Drath  herum  hervorgeht.  Die  Annahme,  dass  die  Windungen 
dem  Kreise  äusserst  nahe  kommen  müssten ,  wurde  durch  einen  Einwand  Por.f.tN- 
pobfp's  *  veranlasst,  dahin  gehend,  dass  hei  weiten  Spiralwindungen  eine  Ablenkung 
der  Magnetnadel  um  180°  unmöglich  sei.  Zur  Erklärung  der  Erscheinungen  wurde 
aber  hlos  der  kreisende  Antheil  des  Conllictes  benutzt.  Würde  dieser  Kraft  noch 
die  wettere  Eigenschaft  beigelegt,  dass  ihre  von  der  negativen  Elektricität  herrührende 
Wirkung  den  Nordpid  eines  Magneten  fortstösst  ,  auf  den  Südpol  jedoch  ohne  Ein- 
fluss  sei,  während  die  von  der  positiven  Elektricität  herrührende  umgekehrt  den 
Südpol  ahstöKst,  den  Nordpol  aber  unberührt  lasse,  so  erklärten  sich  die  beobach- 
teten Erscheinungen  leicht. 

Um  so  leichter  dürfte  die  Erklärung  sein,  ajs  eben  für  jede  beobachtete  fcr- 
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scheinung  der  ursächlichen  Kraft  eine  neue  Eigenschaft  beigelegt  wurde.  Oersted  3 
gab  zwar  Erörterungen  darüber,  dass  die  von  ihm  aufgestellte  Hypothese  über  die 
elektromagnetische  Wirkungsweise  nicht  so  willkürlich  sei,  als  es  den  Anschein 
habe.  Doch  wurden  dann  wiederum  neue  Voraussetzungen  uöthig,  und  namentlich 
die,  dass  die  im  Magneten  wirkenden  Kräfte  identisch  seien  mit  den  Elcktricitäten 
und  dass  der  den  getrennten  Elcktricitäten  auf  ihrer  Hahn  gebotene  Widerstand 
ein  Aufstauen  derselben  bedinge,  infolge  dessen  sie  sich  verdichten  und  dann  — 
büschelartig  —  zur  Ausgleichung  kommen.  Im  weiteren  Verfolg*  gab  er  end- 
lich seiner  Anschauung  den  folgenden  zum.  Thcil  modilhirteu  Ausdruck.  „In  dem 
mit  Widerstand  verknüpften  Zusammentreffen  der  entgegengesetzten  elektrischen 
Kräfte  nehmen  diese  eine  andere  Wirkungsart  an,  dcrzufolge  die  positive  elektrische 
Kraft  das  Südende  der  Magnetnadel  abstösst,  das  Nordende  anzieht,  die  negative 
Kraft  hingegen  diis  Nordende  der  Nadel  abstösst,  das  Südende  anzieht.  Aher  die 
Base  der  Kräfte  in  diesem  ist  nicht  die  gerade  Linie,  sondern  eine  links  gewundene 
Spirale  oder  Schraubenlinie. "  Oersted  mochte  sich  bald  von  dem  Mangel  au 
Befriedigung  seiner  Hypothese  überzeugt  haben,  denn  er  ist  in  späteren  Abhandlungen 
nicht  wieder  auf  dieselbe  zurückgekommen. 

Ucbcrträgt  man  die  dunkeln  Vorgänge,,  welche  hiernach  Oersted  in  der  Um- 
gebung des  Scbliessuugsdrathes  voraussetzt,  auf  den  Wirkungskreis  des  Magneten, 
so  gelangt  m;in  zu  Anschauungen,  von  welchen  Faraday  in  seinen  Betrachtungen  über 
das  Wesen  der  gesammten  galvanischen  und  magnetisejicn  Kernewirkungen  ausging  und 
von  denen  später  gehandelt  werden  wird.  —  Mit  der  im  folgenden  Paragraphen  aus- 
führlicher zu  behandelnden  Theorie  Ampere's  hat  die  okrsted'scIic  Anschauungsweise 
das  gemein,  dass  beide  die  magnetischen  und  galvanischen  Wirkungsweisen  aus  dem- 
selben Princip  herleiten,  und  nicht  gesonderter  elektrischer  und  magnetischer  Kräfte 
zur  Erklärung  beider  bedürfen.  Namentlich  glaubt  auch  Oersted  den  Erdmagnetismus 
als  das  Resultat  von  galvanischen  Strömen  ansehen  zu  müssen.  Nur  ist  er  in  sofern 
nicht  der  Ansicht  Ampere's,  als  er  meint,  dass  die  tägliche  scheinbare  Bewegung  der 
Sonne  durch  ihre  Erwärmung  die  Erdströme  hervorrufe,  während  letzterer  sie  wesentlich 
aus  elektromotorischen  Kräften  abzuleiten  sucht,  die  im  Innern  der  Erde  wirksam  seien. 

II.  Während  sonach  Oersted  den  Magnetismus  mit  der  Elektricität  identiücirt, 
werden  in  anderen  Theorien  umgekehrt  die  Erscheinungen  am  Schliessungsdrath  auf 
magnetische  Acusserungcn  zurückgeführt.  Hier  mag  zunächst  eine  Ansicht  Prechtl's  5 
mitgcthcilt  werden. 

Im  Verfolg  älterer  Arbeiten  6  glaubte  er  in  dem  Schliessungsdrath  eine  Analogie 
für  die  Wirkungsweise  der  trockenen  Säule  zu  erblicken.  Später  erklärte  er  jedoch 
die  Erscheinungen  am  Schliessungsbogen  durch  die  Annahme,  dass  der  galvanische 
Strom  in  den  von  ihm  dunhllosseuen  Leitern  Magnetismus  hervorrufe  und  sie  zu 
Transversahnagneten  —  eigentlich  peripherischen  Magneten  —  umwandele.  Solche 
peripherische  Magnete  stellte  er  dar,  indem  er  einen  Holz-  oder  Glasstab  mit  Stahl- 
drath  Lage  bei  Lage  umwand,  und  au  entgegengesetzten  Magnetpolen  parallel  zur  Stab- 
axe  entlang  zog,  ohne  den  Stab  dabei  zu  drehen.    Wurden  hierzu  blos  zwei  einander 

gegenüberstehende  Magnetpole  benutzt  ,  so  entstand  ein  bipolarer       ff—  .jV 

peripherischer  Magnet,  waren  aber  vier  oder  mehre  abwechselnd 
entgegengesetzte  Magnetpole  im  Kreise  gelegt  und  einer  Oeffnung 
zugewandt,  durch  welche  das  Gewinde  gezogen  wurde,  so  konnten 
vier  und  mehre  Pollinieu  au  letzterem  erhalten  werden.  Stellt 
nun  Fi(j.  57i  den  Querschnitt  einer  solchen  Vorrichtung  dar,  und 
sind  n  und  s  die  abwechselnden  Nord-  und  Südpole  auf  dessen 
Umfang,  so  ist  es  leicht  erklärlich,  dass  eine  Magnetnadel,  deren 
Mitte  über  cineu  Durchmesser  wie  ab  gebracht  wird,  sich  mit 
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ihrem  Nordpol  nach  N  richtet,  denn  auf  der  rechten  Hälfte  der  Vorrichtung  über- 
wiegen die  Südpole  über  die  Nordpole  infolge  der  grössern  Nähe,  während  auf 
der  linken  Hälfte  das  Umgekehrte  stattfindet.  Dasselbe  Verhalten  wird  voraus- 
sichtlich auch  dann  stattfinden,  wenn  sehr  viele  Pole  über  den  Umfang  verbreitet 
sind,  nicht  aber  wenn  ihre  Zahl  unverhältnissmässig  gross  ist.  Das  letztere  scheint 
von  Prechtl  übersehen  worden  zu  sein,  ebenso  wie  der  Umstand,  dass  wenn  die 
Mitte  der  Nadel  über  einen  Durchmesser  wie  aß  gebracht  wird,  dieselbe  die  entgegen- 
gesetzte Einstellung  annehmen  muss.  Poggbndorpv  7  drehte  zu  dem  Ende  eine  mit 
Quecksilber  gefüllte  und  in  ihrer  Längsrichtung  galvanisch  durchströmte  Glasröhre 
um  ihre  Axe  unter  einer  Magnetnadel,  fand  aber  in  keiuer  Lage  eine  Tendenz  der 
letzteren  zu  einer  der  normalen  entgegengesetzten  Ablenkung. 

III.  Von  andern  Grundsätzen  ausgehend,  kommt  Seebeck  8  wesentlich  zu  den- 
selben Ergebnissen  wie  Prechtl.  Er  gelangte  nämlich  durch  verschiedene  Versuche 
zu  der  Ueberzeugung,  dass  Elektricität  und  Magnetismus  nicht  identische  Kräfte 
seien,  sondern  dass  die  Ausgleichung  der  Elcktricitäteu  orst  dann  Magnetismus  her- 
vorzurufen im  Stande  wäre,  wenn  sie  wirkliche  Veränderungen  im  Innern  der  Körper 
hervorbrächte.  Im  Schliessungsbogen  der  trockenen  Säule,  sowie  bei  der  stillen 
Entladung  der  Rcibungselektricität  mangele  z.  B.  die  magnetische  Wirkung,  während 
sie. bei  Hydroketten  und  Batterieschlägen  kräftig  hervortrete.  Ferner  führte  er 
eine  Stahlnadcl  um  den  Schliessungsdrath  einer  Hydrokette  herum,  und  beobachtete, 
dass  sie  dadurch  mit  einer  bestimmten  Polarität  versehen  wurde.  Daraus  schloss 
er  weiter,  es  sei  der  Schliessungsdrath  mit  einer  magnetischen  Atmosphäre  umgeben, 
welche  dessen  Axe  zum  Gentium  habe.  „In  dieser  cylindrischen  magnetischen  At- 
mosphäre ist  nun  jeder  Punkt  Nord-  und  Südmagnetismus  zugleich,  so  dass  alle 
senkrecht  zur  Axe  stehenden  Radien  des  Stabes  nach  der  einen  Seite  als  nord-,  nach 
der  andern  als  südmaguetisch  anzusehen  sind ,  und  zwar  in  gleichförmig  wechselnder 
Folge,  indem  der  Nordmagnetismus  des  einen  Radius  dem  Südmagnetismus  des  an- 
dern zugekehrt  ist."  Das  kommt  aber  wieder  auf  die  Darstellung  der  Fig.  374 
hinaus,  und  die  Entgegnungen  sind  somit  dieselben,  welche  gegen  Prechtl's 
Theorie  geltend  gemacht  wurden. 

Sp.ebeck's  Theorie  wurde  weiter  ausgeführt  durch  Pohl  9.  „Jede  Querzone 
des  Schlicssungsdrathcs ,  welche  Gestalt  er  auch  haben  mag,  ist  eine  in  sich  zurück- 
laufende Magnetnadel  und  umgekehrt  kann  jede  Magnetnadel  als  eine  aus  dein 
Schliessungsdrath  genommene  und  geradlinig  gemachte  Querzone  desselben  betrachtet 
werden."  Das  ist  der  Fundamentalsatz,  der  in  den  verschiedenen  angeführten 
Abbandlungen  bewiesen  werden  soll.  „Man  hat  nun  gemeint,  dass  mit  einer  rings 
um  den  Schliessungsdrath  vertheilten  Polarität  zugleich  eine  Vernichtung  der  Thätig- 
keit  verbunden  sein  müsse,  und  sich  auf  das  Misslingen  der  Versuche  berufen,  welche 
eine  Darstellung  gemeiner  Circularmagncte  beabsichtigen.  Aber  diejenigen,  welche 
so  urthcilen,  betrachten  den  Gegenstand  aus  einem  blos  mechanischen  Gesichtspunkte, 
sie  sehen  den  Elektromagneten  nur  als  ein  gesondertes  Individuum ,  und  scheinen 
zu  vergessen,  dass  er  jedesmal  einer  in  sich  durch  und  durch  lebendig  thätigen 
galvanischen  Kette  als  lebendiges  Organ  angehört."  „Die  gemeine  Magnetnadel 
hat  endlich  fixirte  Pole,  der  Elektromagnet  (d.  i.  der  Schliessungsdrath)  hat  blos 
Polarität  ohne  fixirte  Pole;  der  gemeine  Magnet  orientirt  sich  blos  ohne  eigentliche 
progressive  Bewegung,  der  Elektromagnet  (d.  i.  der  Schliessungsdrath)  dagegen 
ist  eigentlich  immer  nur  in  progressiver  Bewegung  begriffen,  ohne  sich  eigentlich 
zu  orientiren." 

Ein  eifriger  Anhänger  dieser  Theorie  scheint  Steffens  10  gewesen  zu  sein,  denn 
infolge  der  hergebrachten  Anschauungen  von  zwei  Magnetpolen  erblickt  er  in  der 
Annahme  einer  Circularpolarität  keine  Hypothese,  während  die  von  Ampere  aus- 
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gegangenen  Entdeckungen  durch  die  Fiction  eines  elektrischen  Stromes  in  der  Dar- 
stellung verzerrt  worden  seien. 

So  wenig  nun  auch  im  Uebrigen  diese  Theorie  den  Beifall  der  Physiker  ge- 
funden hat,  so  muss  doch  anerkannt  werden,  dass  viele  interessante  Versuche,  die 
im  Früheren  mitgetheilt  wurden,  aus  derselben  hervorgingen.  Pohl  selbst  scheint 
ihr  treu  geblieben  zu  sein,  worauf  eine  später  versuchte  Grundlegung  der  keppler'- 
schen  Gesetze  aus  der  Wirkungsweise  des  Elektromagnetismus  11  hindeutet,  welche 
ihn  schon  zur  Zelt  der  letzten  der  oben  citirten  Abhandlungen  beschäftigte. 

IV.  Durch  die  in  §.2,  S.  7,  mitgctheilten  Versuche  wurde  Berzelius*  14  zu  der 
Annahme  eines  tetrapolaren  Transversnlmagnetismus  behufs  Erklärung  der  Erschei- 
nungen am  galvanischen  Schliessmigsdrath  veranlasst.  Daraus  nämlich,  dass  er  an  den 
Kanten  eines  in  horizontaler  Ebene  ausgespannten  und  galvanisch  durchströmten 
Staniolstreifens  keine,  über  und  unter  dessen  Ebene  aber  entgegengesetzte  Ab- 
lenkungen einer  ebenfalls  horizontalen  Magnetnadel  beobachtete,  schloss  er  fol 
gendennassen :  „Jede  der  Seitenkanten  eines  Parallelepipeds ,  durch  welches  der 
galvanische  Strom  geht,  ist  ein  magnetischer  Pol  von  einer  Breite,  welche 
gleich  ist  der  Länge  der  vom  Strom  durchflossenen  Dimension.  Die  einander 
diametral  gegenüberstehenden  Kanten  haben  dieselbe  Art  von  Polarität,  die  beiden 
Kanten  dagegen ,  welche  einerlei  Seitenfläche  begrenzen ,  haben  eine  entgegengesetzte 
Polarität.  Es  lässt  sich  daher  der  innere  magnetische  Zustand  vom 
Querschnitt  eine«  solchen  paraltelcpipcdischen  Schliessungsleiters 
durch  den  zweier  Magnete  darstellen,  welche  mit  ihren  entgegen- 
gesetzten Polen  aneinander  gelegt  sind  nach  Art  von  Fig.  375.  Der 
magnetische  Zustand  eines  Cylinders,  mit  dem  man  den  voLTA'schen 
Kreis  schliesst,  muss  derselbe  sein,  als  der  eines  solchen  Parallepi- 
peds,  die  magnetischen  Erscheinungen  sind  aber  an  dieser  Gestalt 
des  Schliessungsleiters  schwerer  zu  untersuchen." 

Unabhängig  hiervon  kam  v.  Althaus  13  zu  denselben 
Schlüssen.    Auch  Davt  14  wollte  es  scheinen,  als  ob  nach 
dem  Verhalten   des  Schliessungsdrathes   vier  Pole  auf  der 
Peripherie  jedes  seiner  Querschnitte  vorhanden  sein  müssten. 
Doch  wandte  er  sich  der  Annahme  einer  ringsumget 
Polarität  zu,  wegen  des  Verhaltens  der  Eisenfeilspäbne 
der  Peripherie  des  Schliessungsdrathes  und  wegen  eines 
suches,  bei  dem  mehre  Stahlnadeln  ohne  sich  zu  berühren 
im  regelmässigen  Vieleck  auf  einer  Pappschcibe  befestigt  eine  "hg.  376* 

Polarität  nach  Art  der  Fig.  576  annahmen,  wenn  ein  durch 

die  Mitte  der  Scheibe  senkrecht  gehender  Drath  c  den  Entladungsschlag  einer 
KLEiST'schen  Batterie  leitete. 

Derselben  Ansicht  war  auch  Muncke  15  zugethan,  und  stellte  zu  ihrer  Stütze 
viele  Versuche  an.  'In  einem  Falle,  wo  er  eine  lothrcchtc  Magnetnadel  an  einem 
horizontalen  Schliessmigsdrath  vorüberrührte,  und  an  deren  Polendcn  bei  kleinen 
Ortsveränderungen  Anziehungen  und  Abstossungen  in  regelmässigem  Wechsel  beob- 
achtete, hatte  er  sich,  wie  Gilbert  16  nachwies,  durch  den  schon  von  Oersted  17 
und  später  ausführlicher  von  Faraday  18  erörterten  Umstand  täuschen  .lassen,  dass 
die  Anzichungsmittelpuukte  (Pole)  der  Magnete  im  Allgemeinen  nicht  an  deren 
Enden,  sondern  in  einem  beträchtlichen  Abstand  von  denselben  entfernt  liegen. 
In  einem  andern  Fall  wurden  vier  oder  mehre  Magnetstäbchen  in  einen  leichten 
Körper  (Kork  oder  flollundermark )  so  gesteckt,  dass  sie  die  Badien  eines  Kreises 
bildeten  und  alle  Pole  der  einen  Gattung  dem  Centrum,  die  der  andern  der  Peri- 
pherie zukehrten.    Wurde  dieses  System  an  einem  Faden  so  gehalten,  dass  die 
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Nadeln  sich  in  einer  horfoontaleu  Ebene  bewegen  konnten    ...»1  «,.,r,u  • 

ie  v 5  h?;ba*cneT  combi,,irtcr  Ma»  ™  £•  z  x:i 

i,,,,;.(2o    n  T  sttnc"-  —  Ö'cser  und  andere  Versuche  wollten  Km™  v* 

seincX'^    "ld,t  erklärte  sich  Ät?'^ 

SchlicIsu„gSdrMhos'";,,1D,ir  ^"""V  daSS        A""ah"";  vo"  Polli»l«n  des 

Sinne  ab,  wie  ci„  Ä^t^iH 

Kräne  seien,  "     Ca.vanis.ous  „ich,  dieselben 

Nun  ermittelte  er  die  Gesetze  IrT  •  J  ErregunKsm.ttcl  des  ersteren  diene, 
nadcl  und  fand wie sei« ,  « f,  N  5™?'«'"'*.  ^  Str0""ei,ers  He  Magoct- 
Pol  und  Leiter  w"  L  ,de  Krtft  I»  1.  V  5'    9'  '""P"16"1  «—  «iic  .wischen 

Entfernung  stein    Ae  U  tor  !'  "  Verhältnis,  der  senkrechten 

aber,  das"  dessen  \V  Ju  °  Tt1™  ^  ,den  Transversalmagneten  ergaben 
Qnadrate  der  Entfern, T  nd  ,1  «»«»ctnadcl  verkehrten  Verhältnis  der 
wenn  die  PolarUn  e,  ,  *  er  i^'s  ?  *  D"rd™S  ,  "«  Magneten  stehe, 
fand  sieh  dagegen  die  IndilTero,?,!  ■  ,  Sc,'w'"(f''npsehenc  der  Nadel  liegen.  He- 
Axe  der  Nadel  .'o      r  Transversahnagneten  parallel  über  der 

fa.nl  das  in  ci'ncn,  Abs  a  ,d  vi ,    lr  tX""lnu'  l'T^  ^"T"'"'  —  «*» 
des  Magneten  abnahm.  —  Ein  anderer  Mihi*!  >l      i   k         "  '""  dC"'  ''-«hmesser 
weise  von  Magnet  und  Sei, lies,  n  £d™ h*     l  Ub1l,rcl"sl"'""u'*' i"  -ler  Wirku„«s- 
selnnaler  Streifen  v„,  Ls  "b LTwnl  ,  if  ^  .T -'^"^  V"S"dl 
«leckt  und  mittelst  einer  I Xrice..ld.lL       T"'    ° tt".'dC         S,»1'W«"h  «her- 

Transversahnagneten  ^1,1    er  V"?  """"  «  

«»* ff  »  einer  thehen  Spi «^|,  ™h™  , "'"  ™«n««»«*«>» 
nt  L*  It.VE's  vorgerichtet    Gegenüber   fer  i  C   s<  h»nn,uendc  Kette 

Stabes  verhielten 'sie  „,  frdTft I»  "e  Ä1;^" 

schwimmende  Kette  über  den  näcl  sie,  M  .  Wahrend  sich  aber  die 
«ler  Indiflcrenr.linic  ,les  S  al>,"  e i  e  I  bilr "TT  "  T"?«""-««».  "'"<  erst  ober 
•lie  trms^muSmti^  X^r  ZU^1t  ,"  :";"PW  lll'!s  "ge  «ndet.  beuegte  sich 
zu  überschreiten.  b        •k,S  a"  <lc"  ,li,d"le"  ''"I  c  denselben 


— '  masseii    zu  ni-Unr.... 


•  -"••»••■^ivL-iiuu  inigenilcr- 
f  nmjse,,   zu   erklären.     Der  Vereng    Ihm  dcr 
c  ck  romognetischen  Erregung  sei  „Llich  efn 
ahnlu  her  w,e  der  bei  der  verteilenden  Vi 
k miR  der  gewöhnlichen  Eicklri«  iU,t.  Kewege 

Kcze.chneten  Leiter  U  oder  ,/  ,in  dekÄ 
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Ström  ,  und  befinde  sich  der  zu  magnetisirende  Körper  oder  abzulenkende  Magnet 
im  einen  Falle  in  c  unter  dem  Leiter,  im  andern  in  c'  über  demselben,  so  wirke 
der  Magnet  wiederum  rückwärts  auf  den  Strom,  wodurch  letzterer  eine  excentrische 
Lage  b  und  b'  in  seinem  Leiter  annehme.  Komme  nun  dem  Strome  eine  nach  beiden 
Seiten  entgegengesetzte  Polarität  n  und  s  zu ,  so  werde  dieselbe  mit  der  Aenderung 
in  der  excentrischen  Lage  ebenfalls  entgegengesetzt  gerichtet. 

So  gering  nun  auch  die  Anerkennung  dieser  Theorie  ausfallen  konnte ,  so  ist 
•  doch  aus  ihr  der  Nachweis  für  die  Fundamentalgcsetzc  des  Elektromagnetismus  und 
für  die  Wirkungsweise  des  Transversalmagnetismus  hervorgegangen,  und  nicht  minder  • 
wurden  in  ihrem  Gefolge  eine  Anzahl  höchst  instruetiver  Versuche  bekannt,  welche 
im  'Frühem  au  geeigneten  Orten  mitgetheilt  sind. 

VI.  Die  abenteuerlichste  Auffassung  über  das  Wesen  des  Elektromagnetismus 
ist  endlich  von  En  man  -i*  ausgegangen.  Es  ist  die  Theorie  der  diagonaloidcu 
Polarität  des  Schliessungsdrathcs.  Er  meint  nämlich,  die  von  dem  einen 
Ende  der  Kette  ausgehende  positive  Elektricität  überwiege  in  der  ihr  nächsten  Hälfte 
des  Schliessuugsbogens ,  während  die  von  dem  andern  Ende  ausgehende  negative 
in  der  diesem  zunächst  liegenden  Hälfte  der  Schliessung  vorherrsche.  Demgcmäss 
finde  in  einem  Schlicssungsbogen  wie  ab  der  Fig.  57<S  eine  Vertheilung  der  beiden 
Elcktricitäten  statt,  wie  sie  durch  verticale  und  hori-  ^ 
zoutale  Schrafhrungeii  angedeutet  ist.  Namentlich  bc- 
w'cge  sich  «lic  positive  Elektricität  an  dem  äussern 
Umfang  des  Bogens,  weil  sie  von  der  negativen  durch 
eine  grössere  Expansibilität  untcrse#edcn  werde,  sie 
müsse  dessluilb  den  grössern  Weg  zurücklegen,  ge- 
rade wie  Quecksilber  von  der  einen  Seite  in  einen 
Kanal  gepresst  sich  an  der  äussern  Peripherie  be- 
wegen würde,  während  Wasser  von  der  andern  gleichzeitig  eingepresst,  den  kürzern 
innern  Bogen  durchlaufen  würde.  Wie  aber  diese  absonderliche  elektrische  Ver- 
theilung gerade  die  eigentümliche  Wirkung  auf  die  Magnetnadel  hervorbringen 
müsse,  scheint  in  ein  undurchdringliches  Dunkel  gehüllt  zu  sein. 

Auch  Biot  huldigte  der  Ansicht,  dass  der  Schlicssungsdrath  durch  Einflnss  des 
galvanischen  Stromes  in  gewisser  Weise  zum  Magneten  werde,  im  Gegensatz  zu 
der,  dass  der  Magnet  ein  Aggregat  geschlossener  Ströme  sei.  Nachdem  er  in  Ge- 
meinschaft mit  S.yvakt  die  in  §.  6,  N.  II,  S.  31,  erörterten  Gesetze'"  aufgestellt 
hatte,  veranlassten  ihn  Zweifel  gegen  die  letztere  Ansicht,  sich  zu  der  erstereji  zu 
bekennen  20  und  die  Wirkungsweise  des  Schliessungsbogeus  als  das  Ergebniss  einer 
.  Molecularmagnetisirung  anzusehen.  Darüber  jedoch,  wie  mau  sich  den  Vorgang"  zu 
denken  hahe,  um  die  transversale  Wirkung  auf  den  Magneten  aus  der  ,,so  einfachen 
Ansicht  einer  Molecularmagnetisirung"  des  Schliessungsdrathcs  herzuleiten,  spricht 
er  sich  nicht  weiter  aus,  als  dass  dieselbe  nicht  dem  Wesen,  sondern  nur  der 
Vertheilung  nach  von  dem  longitudinalen  Magnetismus  verschieden  sei. 


Heber  Faraday's  Ansicht  von  der  Wechselwirkung  zwischen  Stromleiter  und 
Magnet  mag  in  einem  späteren  Paragraphen  ausführlicher  gehandelt  werden. 

  \ 

1  Oersted.  Experimenta  circa  effiraciani  confiietus  cleefrici  in  acum  niagnetiram.  Hafniae 
iL  Jul.  1820.  —  l  ebersetzt  u.  a.  in  Müll».  Ann.  00,  295  (1820).  —  '  Scliweigg.  Journ. 
29,  275. 
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10  Pfaff.    'Der  Elektromagnetismus  u.  s.  w.    Hamburg  1824.   S.  269. 
"  Basching.    •  'Gilb.  Ann.   67,  427  (1821). 

.     h  'Gilb.  Ann.    71,  39  (1822). 
"  Müncke.    'Gehler's  physikaj.  Wörterb.,  n.  B.   3,  631  (1827). 
"  G.  G.  Schmidt.    ä  'Gilb.  Ann.   70,  229  (Giessen  2.  Febr.  1822). 
b  '  Gilb.  Ann.   71,  387  (1822). 
c  •Gilb*.  Ann.   72,  1  (  1822*). 
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,4  A.  Ermaj«.    '  Umrisse  zu  den  physischen  Verhältnissen  des  von  Herrn  Professor  Oersted 
entdeckten  elektrochemischen  Magnetismus.    Berlin  1 820.  —  Vergl.  auch  '  Gilb.  Ann. 
Bd.  67,  S.  220  n.  382  (  1821  ).  —  Auszüge  in  '  Schweigger  und  Meinecke  Journ.    32,  38 
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"  Biot  et  Savart.    '.Inn.  de  ch.  et  de  ph.   15,  222  (1820);  nach  einem  Vortrag  vor  der 

pariser  Akad.  der  Wissensch,  vom  20.  Oct.  1820.  —  Fortsetzung  und  Erweiterung:  Acad. 

den  tcc.  18  Dec.  1820.  —  Besonders  'Biot,  Lehrbuch  der  Experimentalphysik,  übersetzt 

von  Fechner.    2.  Aufl.    Leipzig  1829.    Bd.  4,  S.  193. 
36  Biot  Sur  l'aimenlation  impriine'e  aus  me'taux  par  l'e'lectricite'  en  tnouvement.    Journal  des 
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Zusammenstellungen  der  hier  behandelten  Theorien  finden  sich  in  C.  H.  Pfaff  der 
Elektromagnetismus.  Hamburg  1824,  sowie  von  Mukcke  in  Gehler's  ph.  W. ,  n.  B.  Bd.  3. 
S.  594  (  1827). 

§.  49.    Amperes  Theorie. 

Zwei  Gründe  waren  es,  welche  Ampere  bewogen,  die  ältere  Spannungs- 
theoric  «her  die  Constitution  und  Wirkungsweise  der  Magnete  zu  verlassen  und 
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eine  neue  —  die  nach  ihm  benannte  Theorie  an  deren  Stelle  zu  setzen. 
Betrachtet  man  nämlich  die  Magnete  als  zusammengesetzt  aus  magnetischen 
Elementen,  so  muss  man  annehmen,  dass  diese  auf  den  entgegengesetzten  Seiten 
mit  gleich  starken  Kräften  von  entgegengesetzten  Eigenschaften,  der  nördlichen 
und  südlichen  Polarität,  begabt  seien,  deren  Intensität  proportional  dem  Quadrat 
der  Entfernung  abnimmt.  Sollen  nun  zwei  magnetische  Theilchen  aufeinander 
wirken,  so  ist  die  Annahme  von  vier  Kräften,  zwei  abstossenden  und  zwei  an- 
ziehenden, nöthig,  welche  unter  einander  in  Conflict  kommen.  Soll  ferner  ein 
magnetisches  Element  auf  ein  Element  eines  galvanischen  Stromes  wirken,  so 
lässt  sich  das  nnr  durch  Beilegung  einer  weiteren  Eigenschaft  erklären,  der 
nämlich,  dass  jede  der  beiden  magnetischen  Kräfte  dem  Stromelement  einen 
Bewegungsantrieb  senkrecht  zur  Wirkungsebene  ertheilt,  dessen  Intensität  um- 
gekehrt proportional  dem  Quadrate  des  Abstandes  und  direct  proportional  ist 
dem  Sinus  der  Neigung  des  'Stromelementes  gegen  seine  Verbindungslinie  mit 
dem  magnetischen  Element.  Es  ist  also  -die  Annahme  einer  Kraftäusserung  . 
nöthig,  welche  eine  anderweite  Analogie  nicht  besitzt.  Kann  man  aber  durch 
eine  einzige  Annahme  beide  genannten  Wirkungsweisen  erklären,  so  ist  die 
daraus  hervorgehende  Theorie  zunächst  und  um  so  mehr  der  älteren  dann  vor- 
zuziehen, wenn  diese  Annahme  durch  analoge  Fundamentaläusserungen  anderer 
Kräfte  gestützt  wird.  Das  Verlassen  der  ältern  Theorie  ist  aber  auch  noch  da- 
durch begründet,  dass  sie  keinen  innern  Zusammenhang  bietet  zwischen  der 
Wechselwirkung  zweier  galvanischer  Ströme  und  der  zwischen  Strömen  und 
Magneten  oder  der  zwischen  Magneten  unter  einander.  Die  Zusammengehörig- 
keit dieser  Thatsachen  ist  jedoch  zu  augenscheinlich,  als  dass  nicht  eine  Theo- 
rie, welche 'sie  aus  einem  gemeinsamen  Princip  herleitet,  den  Vorzug  vor  der 
älteren  Anschauungsweise  verdienen  sollte. 

Schon  infolge  der  ersten  Untersuchungen  „über  die' Wirkung  eines  galva- 
nischen Stromes,  des  Erdmagnetismus  oder  eines  Magneten  auf  einen  andern 
Strom"1  leitete  Ampere  alle  daselbst  zusammengestellten  Erscheinungen  aus 
einem  gemeinsamen  Princip  her.  Die  Ursache  der  Richtkraft  frei  schwebender 
Magnetnadeln  infolge  des  Erdmagnetismus  findet  er  in  galvanischen  Strömen, 
welche  die  Erde  von  Ost  nach  West  in  Curvcn  umkreisen ,  die  auf  deren  magne- 
tischer Axe  senkrecht  stehen.  Denkt  man  nach  der  üblichen  Regel  in  der 
p  Richtung  solcher  Ströme  sich  schwimmend,  so  wird  der  Nordpol  jeder  über 
ihnen  hängenden  Magnetnadel  in  Uebereinstimmung  mit  der  Erfahrung  nach 
links,  also  nach  dem  astronomischen  Norden  gerichtet  Ampere  bemüht  sich, 
die  Existenz  dieser  Ströme  wahrscheinlich  zu  machen  durch  Aufsuchen  von 
Ursachen,  welche  sie  hervorrufen  könnten*,  und  meint,  dass  durch  die  im 
täglichen  Lauf  der*  Sonne  begründeten  Temperaturveränderungen  die  Variationen 
des  Erdmagnetismus  Erklärung  fänden.    Vergl.  hierzu  §.  43,  N.  IX,  S.  587. 

Wie  die  Richtkraft  der  Erde  wird  aber  auch  die  der  Magnete  auf  galva- 
nische Ströme  zurückgeführt  Der  Magnet  wird  befrachtet  als  eine  Vereinigung 
von  geschlossenen  Strömen,  welche  in  Ebenen  senkrecht  zu  seiner  Axe  verlaufen 


'  Km  In  neuester  Zeil  in  die  phyttiche  Bxiitenz  dieeer  Ströme  durch  liwotn  nachgewiesen  worden*. 
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und  ihn  nach  den  kürzesten  geschlossenen  Gurren  umgeben.  Umflicssen  diese 
Ströme  den  Stab  im  Sinne  der  Bewegung  eines  Uhrzeigers,  so  dass  also  die 
Ströme  auf  der  obern  Fläche  des  Stabes  von  links  nach  rechts  gehen,  so  ist 
das  dem  Beobachter  zugewandte  Ende  ein  Südpol,  das  abgewandte  ein  Nordpol, 
und  umgekehrt  bei  umgekehrter  Stromesrichtung.  Der  in  §.  12  behandelte 
elektrodynamische  Cylinder  würde  also  in  diesem  Sinne  einen  Magneten  dar- 
stellen.    Sind  nun  in  Fig.  579  A,  B  und  C  bildliche  Darstellungen  dreier 

AMPERE'scher  Magnetstäbe,  so  dass 
die  Richtungen  der  Pfeile  die  Rich- 
tungen der  sie  constituirenden  Ströme 
andeuten,  so  würden  sich  in  n  die 
Nord  pole,  in  s  die  Südpole  befinden. 
Es  würden  sich  aber  die  benachbar- 
ten Südpole  (oder  Nordpole)  in  A 
und  B  abstossen,  weil  die  einander 
zugewandten  Ströme  wie  a  und  b 
entgegengesetzte  Richtung  habcB. 
Dagegen  würden  sich  die  in  B  und  C  benachbarten  Süd-  und  Nordpole  einander 
anziehen;  weil  dio  einander  benachbarten  Ströme  wie  6,  und  c  gleiche  Richtung 
liaben.  Zwischen  den  beiden  Polen  eines  Magneten  ist  sonach  keine  andere 
Verschiedenheit  als  die,  dass  sich  der  eine  links,  der  andere  rechts  von  den 
hypothetischen  Strömen  befindet,  welche  dem  Stahl  die  magnetischen  Eigen- 
schaften verleihen.  —  Gegen  einen  galvanischen  Strom  stellen  sich  endlich  die 
Magnete  immer  so,  dass  die  nächsten  Magnetströme  dem  äussern  Strom  parallel 
und  gleich  gerichtet  sind. 

Diese  Ansichten  Ampere's  riefen  allerhand  Bedenken  hervor,  welche  thcils 
von  Andern,  theils  von  ihm  selbst  geltend  gemacht  wurden  und  die  im  ersten 
der  folgenden  Anhänge  zusammengestellt  sind.  Ampere  3  modificirte  daher  seine 
Theorie  dahin,  dass  die  hypothetischen  Ströme  nicht  den.  ganzen  Magneten 
concentrisch  zu  seiner  Axe  umgeben,  sondern  dass  vielmehr  alle  kleinsten 
Theilchcn  eines  Magneten  von  elektrischen  Kreisströmen  umflossen 
würden,  deren  Axen  mehr  oder  weniger  parallel  zur  Axe  des  Magne- 
ten gerichtet  seien;  auch  wäre  es  passender,  vorauszusetzen,  diese  Ströme 
seien  stets  vorhanden  und  werden  in  Eisen  und  anderen  des  Magnc- 1 
tismus  fähigen  Substanzen  durch  magnetisirende  Einflüsse  nur  in 
dem  angegebenen  Sinne  orientirt,  als  dass  man  annehme,  die  Ströme 
.danken  jenen  Ursachen  ihre  Entstehung.  Die  obigen  Erklärungen  werden  hier- 
durch in  ihrer  Gültigkeit  nicht  beeinträchtigt..  Man  würde  sich  nämlich  den 
Querschnitt  eines  Magneten  in  so  viele  kleinste  Flächenelemenle  zerlegt  zu 
denken  haben,  als  magnetische  Theilchen  von  ihm  durchsetzt  werden,  wie  das 
in  Fig.  auf  S.  237  geschah.  Ist  aber  jedes  dieser  Elemente  von  galvanischen 
Strömen  umflossen,  so  heben  sich  alle  nach  aussen  gerichteten  Wirkungeu  der 
innem  Elemente  auf,  indem  an  jeder  Grenze  zweier  Elemente  zwei  entgegen- 
gesetzte Ströme  fliessen.  Sonach  bleiben  für  die  Wirkungen  nach  aussen  nur 
die  peripherischen  Stromelcmentc  übrig,  welche  sich  zu  einer  Resultante  gleich 
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der  eines  peripherischen  Gesammtstromes  vereinigen.  Aus.  der  Annahme  von 
Molecularströmen  geht  unmittelbar  hervor,  dass  sich  diese  Ströme  dem  Nach- 
weise ihrer  physischen  Existenz  entziehen  müssen.  Hätte  man  es  mit  periphe- 
rischen Strömen  zu  thun.  so  müssten  sie  sich  unterbrechen  lassen  und  würden 
dann  elektrische  Spannungen  oder  chemische  Zerlegungen  hervorbringen,  oder 
sie  würden  sich  auf  andere  Leiter,  übertragen  und  dann  auf  elektromagnetischem 
Wege  nachweisen  lassen.  So  z.  B.  hing  Ampere  einen  geschlossenen  Messing- 
ring innerhalb  eines  von  einem  kräftigen  Strom  erregten  Drathgewindes  leicht 
beweglich  auf;  ein  entgegengehaltener  Magnet  bewirkte  aber  keine  Ablenkung, 
wie  das  hätte  der  Fall  sein  müssen,  wenn  in  dem  Ring  ein  dauernder  Strom 
durch  Einwirkung  des  umgebenden  Stromes  in  Bewegung  versetzt  worden  wäre. 

Durch  die  Annahme  von  Molecularströmen  erklärt  sich  namentlich  die  Hervor- 
rufung von  Magnetismus  in  magnetisirungsfiihigen  Substanzen  infolge  des  galva- 
nischen Stromes.  Werden  die  Moleculc  des  Eisens  und  des  Stahles  stets  von 
AMPERE'schen  Strömen  umflossen,  haben  diese  aber  im  unmagnetischen  Zustande 
jede  beliebige  Richtung,  *o  heben  sie  ihre  Wirkungen  nach  aussen  gegenseitig 
auf.  Werden  sie  dagegen  alle  durch  einen  umgebenden  Strom  diesem,  öder 
durch  ein  anderes  Magnetisirungsmittel  einer  gewissen  Richtung  parallel  gestellt, 
so  addiren  sie  sich  in  ihrer  Wirkung  nach  aussen.  Hört  die  magnetisirendc 
Ursache  wieder  auf,  so  fallen  die  Molecularströme  des  weichen  Eisens  in  ihre 
Unordnung  zurück  und  der  Magnetismus  ist  vernichtet,  im  Stahl  dagegen  werden 
sie  durch  die  Coercitivkraft  zum  Theil  in  ihrer  Anordnung  erhalten,  und  es 
ist  ein  permanenter  Magnet  entstanden.  Würden  die  am pere  scheu  Ströme  nicht 
blos  gerichtet  werden,  sondern  würden  sie  beim  Magnetisiren  erst  entstehen,  so 
müsste  dieser  Process  mit  einer  Temperaturerhöhung  auftreten.  Das  ist  jedoch 
in  so  geringem  Maasse  der  Fall,  dass  der  Nachweis  dieser  Tbatsache  erst 
später  geführt  worden  ist.  t 

Noch  ist  zu  erwägen,  dass  die  Pole  eines  Magneten  nicht  an  den  Enden 
liegen,  während  die  eines  elektrodynamischen  Cylinders  in  den  letzten  Win- 
dungen zu  suchen  sind.  Ueber  diesen  Umstand  und  über  die  aus  demselben 
zu  erschliessenden  Intensitätsverhältnisse  der  magnetischen  Querschichten  wurde 
in  §.47,  N.  IH,  S.  682  gehandelt  Ampere4  wurde  daher  zu  der  weiteren 
Annahme  genöthigt,  dass  die  Molecularströme  des  Magneten  desto  ener- 
gischer seien,  je  näher  sie  sich  .an  dem  Aequator  des  Magneten 
befinden.  Auch  Hesse  sich  dieser  Umstand  ebensowohl  durch  die  Annahme 
erklären,  dass  die  Molecularströme  der  Magnete  in  der  Nähe  der  Pole 
nicht  senkrecht  zur  Axc  verlaufen,  sondern  in  Bahnen,  welche  in- 
folge ihrer  gegenseitigen  Einwirkung  zu  der  Axe  geneigt  seien.  Das 
führt  aber  zu  der  Folgerung,  dass  die  Pole  dickerer  Magnctstäbc  weiter  von 
den  Enden  abliegen  müssten,  als  die  der  dünnern  Stäbe,  indem  in  ersteren  mehr 
solcher  Molecularströme  auf  einander  einwirken  als  in  letzteren.  Doch  dürfte  sich 
dieses  kaum  durch  die  Erfahrung  rechtfertigen  lassen. 

Ob  die  kleinsten  Theilchen  eines  Magneten  gleichzeitig  von  verschiedenen 
Molecularströmen  umflossen  sein  können ,  die  in  verschiedenen  Ebenen  verlaufen, 
ist  eine  weitere  Frage.  Van  Beek  6  glaubte  sie  infolge  von  Versuchen,  die  er  in 
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Gemeinschaft  mit  Anderen  angestellt  hatte,  bejaen  zu  müssen.   Namentlich  war 
eine  längliche  Stahlplatte  mopq  der  Fig.  580  durch  einen  über  sie  in  der  Rich- 
tung ab  hinweggefuhrten  Entladungsschlag  einer 
d  KLEisT'schen  Batterie  transversal  magnctisirt  wor- 

den, so  dass  sich  die  PoHiuien  auf  den  Seiten  mo 
und  pq  gleichmässig  zeigten.  Dann  wurde  ein 
.6  schwächerer  Schlag  in  der  Richtung  cd  geführt 
Dieser  ertheilte  ihr  ebenfalls  eine  Polarität,  die 
jedoch  nur  bis  zu  den  Linien  e  und  f  sich  er- 
streckte, während  jenseits  derselben  alles  unge- 
ändert  blieb.  Dürfte  nun  auch  der  Versuch  auf 
<lie  angegebene  Voraussetzung  deuten,  so  lässt  er  sich  doch  einfacher  durch 
eine  Drehung  der  Elementarströme  zwischen  e  und  f  aus  der  Lage  ab  in  die 
Lage  cd  erklären,  oder  aber  durch  die  Annahme,  dass  die  beim  ersten  Schlag 
gerichteten  Elemente  ihre  Polarität  beibehalten,  und  dass  durch  den  zweiten 
Schlag  andere  vorher  noch  indifferent  gebliebene  eilchen  eine  Orientirung 
erfahren  hätten.  Gegen  die  letztere  Annahme  spricht  jedoch  der  Umstand,  dass 
man  einem  Stahlstab  beliebig  oft  die  entgegengesetzte  Polarität  crtheilen  kann, 
während  endlich  alle  Polarität  vernichtet  werden  müsste ,  wenn  durch  eine  Reihe 
-solcher  Operationen  der  einen  Hälfte  der  kleinsten  Theilchen  die  eine,  der  an- 
dern die  entgegengesetzte  Polarität  crlheilt  worden  wäre. 

Ausser  diesen  allgemeinen  Erklärungen  wird  es  zur  Bedingung,  nachzu- 
weisen, dass  wirklich  ein  in  der  angegebenen  Weise  geordnetes  Aggregat  von 
kleinsten  geschlossenen  Strömen  identische  Wirkungen  hat  mit  einem  Aggregat 
von  magnetischen  Elementen,  wie  es  die  ältere  Theorie  verlangt  Dieses  Ziel 
verfolgte  Ampere  seit  seiner  Entdeckung  der  Wechselwirkung  zweier  galvani- 
scher Ströme  im  Jahre  1820  8  und  stellte  endlich  die  Ergebnisse  seiner  Unter- 
suchungen zusammen  in  seiner  1826  in  Paris  erschienenen  Theorie  des  Phenomenes 
electrodynamiques  uniquement  deduite  de  Vexperience  7.  Da  aber  in  dem  Frühern 
die  wesentlichsten  Ergebnisse  der  Rechnungen  schon  bebandelt  wurden,  kommt 
es  hier  nur  darauf  an,  ihre  Beziehungen  zur  Theorie  nachzuweisen. 

Die  ältere  Theorie  versieht  jedes  kleinste  Theilchen  eines  Magneten  mit 
zwei  Polen  als  Ausgangspunkten  von  Kräften,  die  nach  denselben  Gesetzen 
wirken ,  wie  die  an  den  Polen  ganzer  Magnete  beobachteten  Kräfte.  Statt  dessen 
versieht  Ampere's  Theorie  dieselben  kleinsten  Theilchen  mit  geschlossenen 
Strömen,  welche  sie  parallel  zu  ihrem  Aequator  umkreisen.  Sonach  ist  jedes 
dieser  Theilchen  als  ein  sehr  kurzes  begrenztes  Solenoid  anzusehen.  Da  aber 
die  Wirkung  des  begrenzten  Solenoids  in  §.  28,  N.  III,  S.  278,  hergeleitet  wurde 
aus  der  Wirkung  zweier  unbegrenzter  Solenoide ,  deren  Pole  um  die  Länge  des 
begrenzten  von  einander  abstehen,  so  wird  die  Anschauungsweise  Amperes 
begründet  sein,  wenn  man  für  jeden  Magnetpol  jener  kleinsten  Theilchen  ein 
unbegrenztes  Solenoid  substituiren  darf  Die  Aufgabe  kommt  also  darauf  hinaus, 
nachzuweisen,  dass  ein  Magnetpol  In  jeder  Hinsicht  nach  denselben  Gesetzen 
wirkt  wie  ein  Solenoidpol.  Wie  weit  das  der  Fall  ist,  mag  an  den  folgenden 
vier  Kategorien  von  Aeusserungen  der  Magnetkraft  geschehen. 
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1.  Die  Wechselwirkung  zwischen  einem  Magneten  und  einem 
Str o ine  lerne  ii t.  £us  dem  in  §.  G,  N.  II,  behandelten  und  von  Biot  und 
Savart,  sowie  von  G.  G.  Schmidt  herrührenden  Gesetz  über  die  Wechselwirkung 
von  Strömen  und  Magneten  geht  hervor,  dass  die  Intensität  der  Wirkung  eines 
Magnetpoles  auf  ein  Stromelement  gleich  ist  dem  Product  aus  der  Stärke  der 
Magnetkraft,  der  Stärke  des  im  Element  bewegten  Stromes,  der  Länge  des  Ele- 
mentes und  dem  Sinus  seiner  Neigung  zur  Verbindungslinie  mit  dem  Magnetpol, 
dividirt  durch  das  Quadrat  der  Länge  dieser  Verbindungslinie.  Dieses  Gesetz 
gilt  aber  auch  für  jeden  Pol  der  hypothetischen  kleinsten  Theilchen  des  Magne- 
ten, da  ja  diese  nach  denselben  Gesetzen  wirken  sollen  als  die  Pole  der  gan/en 
Magnete.  In  §.  28,  N.III,  Gleichung  8),  wurde  ferner  nachgewiesen,  dass  das 
Maass  für  die  Wechselwirkung  eines  Soleuoidpoles  und  eines  Stromelemeutes 
ausgedrückt  wird  durch 

Ali'  ds'  sin  <y 

~i7,  ? 

wo  ).  den  Inhalt  einer  von  einem  Elementarstrom  des  Solenoids  umschlossenen 
Fläche,  g  den  Abstand  zweier  benachbarter  Stromumläufe,  i  und  i'  die  Strom- 
stärken im  Solenoid  und  im  Stromelement,  ds'  die  Länge  des  letzteren,  <p  den 
Winkel  zwischen  dem  Stromelement  und  seiner  Verbindungslinie  mit  dem  So- 
lenoidpol  und  /  die  Länge  dieser  Verbindungslinie  bedeuten.  Bringt  man  also 
an  die  Stelle  des  Solenoidpolcs  den  Pol  eines  kleinsten  Magnettheilchens  von 
der  Intensität  //,  so  wirkt  er  auf  das  Stromelement  mit  einer  Kraft 

,ds'  sin(f  ai 
fit      -j   2) 

und  die  Wirkung  zwischen  Solenoidpol  und  Magnetpol  des  Elementartheilchens 
ist  gleich,  wenn 

U 

Dass  aber  nicht  allein  die  Stärke,  sondern  auch  die  Richtung  der  Kraft  in  beiden 
Fällen  identisch  ist,  geht  aus  einem  Vergleich  der  Nachweise  §.5,  S.  25,  und 
§.28,  S.  277,  hervor,  denen  zufolge  die  Richtung  der  Krall  in  beiden  Fällen 
zur  Wirkungsebene  senkrecht  steht 

2.  Die  Wechselwirkung  zwischen  zwei  Magneten.  Die  Pole  zweier 
magnetischer  Elemente*  wirken  aufeinander  mit  einer  Kraft,  welche  der  in  ihnen 
ausgeschiedenen  Flüssigkeit  direet  und  dem  Quadrate  ihrer  Abstände  umgekehrt 
proportional  ist.  Bedeuten  also  «  und  t'  die  in  beiden  wirksamen  Magnetismen, 
so  dass  pu'  das  Maass  der  Kraft  ist,  mit  welcher  die  Pole  in  der  Einheit  des 
Abstandes  auf  einander  wirken,  so  wirken  sie  im  Abstand  /  mit  einer  Kraft 
aufeinander  gleich 

itft' 


welche-  in  die  Richtung  der  Verbindungslinie  beider  Pole  fällt.    Für  zwei  So- 
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lenoidpole  fand  sich  in  §.  98,  N.  V  auf  S.  282,  abgesehen  vom  Vorzeichen,  die 
Formel 

IV  M  1 


wo  X  und  V  die  von  den  Elemcntarströmen  der  beiden  Solenoide 
Flächen,  g  und  g'  die  Abstände  benachbarter  Flächen  des  Solenoids,  t  und  »"'  die 
Stärken  der  in  ihnen  umlaufenden  Ströme  und  /  den  Abstand  der  Solenoidpole 
bedeuten.    Beide  Wirkungen  werden  also  für  gleiche  Polabstände  identisch. 


-  w 

Ampere  hat  selbst  seine  Theorie  mit  der  älteren  nur  nach  diesen  beiden 
Richtungen  durchgeführt    Was  aber 

3.  Die  Inductionswirkung  der.  Magnete  in  benachbarten  Stromleitern 
betrifft,  so  wurden  in  §.  40,  N.  1,  Versuche  Weber  s  behandelt,  aus  denen  hervor- 
geht, dass  die  galvanische  Induction  der  magnetischen  gleich  ist,  wenn  jene  von 
einem  durch  die  inducirende  Spirale  geleiteten  galvanischen  Strome,  diese  von  einem 
Magneten  hervorgebracht  wird,  welche  in  einer  solchen  Lage  gegen  die  indu- 
cirte  Rolle  sich  befinden,  bei  welcher,  wenn  durch  die  indneirte  Rolle  ein  Strom 
geht ,  das  elektrodynamische  Drehungsmoment  jenes  Stromes  dem  elektromagne- 
tischen Drehungsmoment  des  Magneten  gleich  ist.  Somit  ist  also  auch  in  dieser 
Hinsicht  die  Anwendbarkeit  der  AMPERE'schen  Theorie  erwiesen. 

4.  Die  elektromagnetische  Scheidungskraft  ist  bisher  noch  nicht  zu 
mathematischen  Prüfungen  für  die  Anwendbarkeit  der  AMPERE'schen  Theorie 
benutzt  worden.  Würde  man  annehmen,  dass  in  den  kleinsten  Theilchen  eines 
Eisenstabes  die  AMPERE'schen  Ströme  entstehen  im  Moment  ,  wo  er  durch  einen 
umgebenden  Spiralstrom  magnetisirt  wird,  so  müssten  die  unmagnetiseben 
Eisentheilchen  blos  als  Bahnen  eventueller  Ströme  gelten,  in  denen  letztere 
durch  die  Nachbarschaft  des  Spiralstromes  dauernd  erregt  würden.  Befindet  sich 
aber  in  der  Nachbarschaft  eines  galvanischen  Stromes  ein  geschlossener  Leiter, 
so  wird  in  letzterem  ein  dauernder  Strom  nicht  erregt,  die  Annahme  ist 
also  unstatthaft.  Würde  man  dagegen  annehmen,  dass  die  AMPERE'schen 
Ströme  in  beliebigen  Ebenen  um  die  kleinsten  Theilchen  des  unmagnetischen 
Eisenstabes  kreisen,  dass  ihre  Ebenen  aber  durch  den  magnetisirenden  Strom 
blos  gerichtet  werden,  so  müsste,  um  die  Abnahme  des  magnetischen  Mo- 
mentes der  Schichten  von  der  Mitte  nach  den  Enden  «ti  erklären,  noch  die 
weitere  Annahme  hinzukommen,  dass  entweder  in  der  Mitte  des  Stabes  eine 
grössere  Anzahl  von  Theilchen  gerichtet  werden,  oder  die,  dass  die  Ebenen 
der  von  der  Mitte  abseits  liegenden  Ströme  eine  Neigung  zur  Axe  er- 
hielten. Die  Annahme  beharrlicher  und  drehbarer  Molecularströme  ist  jedoch 
ebenfalls  und  schon  um  desswillen  unstatthaft,  weil  ein  magnetischer  Körper 
bei  länglicher  Form  auch  ohne  eine  andere  magnetisirende  Ursache  polare  Eigen- 
schaften zeigen  müsste. 

Zur  weiteren  Ausführung  der  Bestätigungen  für  die  ampere  sehe  Theorie 
mögen  in  den  folgenden  Nummern  noch  die  Wirkungeu  eines  geschlossenen 
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Stromes  auf  ein  Stromelement  und  die  einer  magnetischen  Querschicht  auf  ein 
magnetisches  Element,  sowie  die  eines  die  Querschicht  umschliessendcn  Stromes 
auf  dasselbe  Element  entwickelt  und  unter  einander  in  Vergleich  gezogen  werden. 

Immerhin  lehrt  eine  nähere  Erwägung,  dass  die  ampere'scIic  Theorie  einer 
Erweiterung  bedarf,  denn  in  ihrer  jetzigen  Form  vermag  sie  nur  die  Erschei- 
nungen der  polaren  Wirkungen  der  Magnete  untereinander  und  zwischen  Magne- 
ten und  galvanischen  Strömen  zu  erklären.  Für  die  magnetische  und  elektro- 
magnetische Vertheilung  bleibt  sie  jedoch  die  Erörterungen  schuldig.  Ebenso 
deuten  die  magnetischen  Erscheinungen  mit  Entschiedenheit  auf  einen  Spannungs- 
zustand in  den  kleinsten  Theilchen,  während  die  des  galvanischen  Stromes  von 
einem  entsprechenden  Bewegungszustand  herrühren  müssen.  Eino>  Ausgleichung 
dieses  Widerspruches  vermag  aber  die  AMPERE'sche  Theorie  nooh  nicht  zu  geben. 

I.  Nachdem  Ampere  die  Meinung  aufgestellt  hatte,  es  sei  der  ganze  Magnet 
von  galvanischen  Strömen  umflossen ,  erhoben  sich  vielerlei  Bedenken ,  infolge  deren 
er  diese  hypothetischen  Ströme  in  die  kleinsten  Theilchen  desselben  verlegte. 
Graf  v.  Büqüoy  8  wandte  ein,  dass  nach  dieser  Theorie  ein  aufgeschlitzter  Hohl- 
cylinder  von  magnetisirtem  Stahlblech  galvanische  Ströme  und  elektrische  Spannungen 
aufweisen  müsste,  was  —  obschon  er  selbst  keine  Versuche  darüber  anstellte  — 
nicht  wahrscheinlich  sei. 

Oersted  •  und  später  G.  de  lx  Rive  10  fanden  in  Folgendem  eine  Schwierig- 
keit. Wenn  man  nämlich  den  mittlem  Magneten  B  in  Fig.  579  auf  S.  702  um- 
drehe, so  dass  der  Pol  s  an  seiner  Stelle  liegen  bleibe,  aber  n  in  die  Verlängerung 
der  bisherigen  Lage  komme,  so  müsstc  wegen  der  nun  einander  zugewandten  paral- 
lelen und  gleichgerichteten  Ströme  b  und  o  der  Magnet  B  von  A  angezogen,  und 
wegen  der  benachbarten  parallelen  und  entgegengerichteten  Ströme  6,  und  c  müsste 
B  von  C  abgestossen  werden.    Die  Erfahrung  lehre  aber  «las  Gegentheil. 

Ferner,  wandte  de  la  Rive  ein,  dürfe  sich  in  dem  §.  t2,  N.  IV  auf  S.  80, 
beschriebenen  Versuch  dcr^chlicssungsbogcn  seiner  schwimmenden  Kette  nicht  auf 
der  Aussenseite  eines  entgegengehaltenen  Magnetstabes  platt  anlegen ,  indem  dann 
der  aufsteigende  und  gleichzeitig  der  absteigende  Strom  angezogen  würde  von  einer 
Seitenfläche  des  Magneten,  auf  welcher  blos  aufsteigende  oder  blos  absteigende 
Ströme  vorhanden  wären.  —  Noch  schwieriger  wird  die  Erklärung  des  folgenden 
Versuches  von  de  la  Rive  ,!.  Es  stellt  sich  nämlich  ein  Schliessungsdrath  der 
voLTA'schen  Säule,  welcher  nach  Art  von  Fig.  490  oder  195  (auf  den  Seiten  323 
und  327)  gebogen  ist,  infolge  des  Erdmagnetismus  so  ein,  dass  der  Strom  in  seiner 
untern  Seite  gemäss  der  Theorie  Ampere's  von  Ost  nach  West  verläuft.  Nimmt 
man  aber  diese  untere  Seite  fort,  wie  in  Fig.  191  (auf 
S.  128),  und  lässt  die  Enden  der  verticalcn  Seiten  in 
zwei  Abtheilungen  einer  Quecksilberfläche  tauchen ,  so  sollte 
man  meinen,  es  müsse  der  Drath  die  entgegengesetzte 
Lage  annehmen  infolge  des  im  oberen  horizontalen  Theile  \  y 

sich  bewegenden  Stromes.  Es  ist  .aber  gezeigt  und  nach- 
der  altern  Anschauung  erklärt  worden,  dass  und  warum  das 
nicht  zutrifft.   


Die  Mag netisirungserscheinungen  durch  den  Entladungs-  hF^'  ~ZZ  |0 

schlag  der  KLEiST'schen  Batterie  benutzend,  stellte  G.  G.  1    

Schmidt  12  die  folgenden  Versuche  der  AMPERE'schen  Theo- 
rie entgegen.  Auf  eine  Glasplatte  wurde  ein  Streifen  Platt-  [_J^ 
gold  0  W  in  Fig.  384  gekleb't,  und  quer  darüber  in  der  Pig.384. 

45* 
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Richtung  des  magnetischen  Meridianes  ein  Stück  Uhrfeder  JVS  gelegt.  Wurde  nun 
durch  den  (ioldstreifen  der  "Schlag  einer  Batterie  in  der  Richtung  von  Ost  nach  West 
gerührt,  so  entstand  der  Rege!  gemäss  an  dem  nach  Nord  gekehrten  Ende  der  Uhrfeder» 
ein  Nordpol.  Wurde  aber  auf  dieses  Ende  der  Nordpol  n  eines  Maguetstabes  gelegt,  so 
wurde  es  nach  Entladung  der  Batterie  von  0  nach  IV  zum  Südpol.  Nach  Amper  e's 
Theorie  hätte  man  erwarten  sollen,  dass  die  erste  Polarität  beim  zweiten  Versuch  nur 
um  so  stärker  hätte  hervortreten  müssen,  indem  unter  der  Feder  der  Battcriestrom 
von  Ost  nach  West,  über  derselben  der  AMPERE'sehe  Strom  von  West  nach  Ost  ver- 
lief. Dagegen  erhielt  die  Uhrfeder  wirklich  die  letztere  Polarität,  wenn  der  Südpol  des 
Magneten  auf  das  Ende  Ar  der  Feder  gelegt  war,  obschon  in  diesem  Fall  der  Bat- 
teriestrom unter  der  Feder  die  gleiche  Richtung  hatte,  wie  der  AMPERE'sehe  Strom 
über  ihr.  Die,  Gesammtheit  des  Versuches  ist  aber  von  Ampere  nicht  erklärend 
beachtet  worden.  Nach  den  Ergebnissen  jedoch,  welche  Savary  is,  besonders  aber 
Hankel  14  aus  ihren  Untersuchungen  über  die  Magnetisirung  von  Stahlnadeln  durch 
den  elektrischen  Funken  erhielten,  bietet  die  Zurückführung  auf  die  AMPERE^sche 
Theorie  keine  Schwierigkeiten  mehr.  Die  Erklärung  selbst  mag  übergangen  wer- 
den ,  da  sie  auf  ein  Gebiet  führt ,  welches  der  hier  beabsichtigten  Zusammenstel- 
lung fremd  ist. 

II.  In  §.  *'>,  N.  V,  S.  234,  wurden  allgemeine  Formeln  entwickelt  für  du- 
parallel  zu  drei  rechtwinkligen  Coordinatenaxen  gehenden  Componenten  X,  Y,  Z 
derjenigen  Kraft,  mit  welcher  ein  geschlossener  und  unveränderlicher  Strom  s  von 
beliebiger  Gestalt  auf  ein  Stromelement  ds'  wirkt,  dessen  Mitte  im  Coordinaten- 
anfangspunkt  liegt.  Bedeuten  t  und  i'  die  Maasse  Tür  die  Stromstärken  in  x  und 
f/s/,  wird  die  Verbindungslinie  von  ds'  mit  einem  beliebigen  Element  ds  des  Stromes  > 
mit  »  bezeichnet,  sind  X,  ft ,  v  die  Winkel,  welche  ds'  mit  den  Axcn  der  r,  y,  : 
bildet,  und  wird  die  Lage  der  Curvenpunkte  von  s  durch  x,  y,  z  bestimmt,  so  ist 

,x  =  1^  [c»s»/r'/y-y'i  r  -  cos  rfdx^*"]\ 

y  =  il*L  [m  tfl*L£*2l  _  cos  xfXdy-JdX\>  .  0. 
ii'  ds'  T      ,    j\  dx  —  x  dz  /V  dz  —  z  dy~}\ 

/  =  _|c«s>.y — ?  «»„y-- — p — *-\) 

■ 

indem  nach  S.  HO,  Gleichung  W)  n^2  gesetzt  wird.  Die  Differentiale  dieser 
Componenten  und  zwar 

...        ii*  ds'  I         xdy  —  ydx              zdx  —  xdzl 
d\  =  —j-  l^cos//  -5-»  cos  v  -3  I 

,„        ii' ds' \         ydz  —  zdy            .  x  dy  —  y  dxl 
dl  =  —y-  j^cos  r  J-  ^  ,    y  —  cos  X  | 

ii'  ds'  f      ,  z  dx  —  xdz              y  dz  —~  z  dy\ 
dl  =  ^cosX  p  COS,**  --5  *| 

sind  diejenigen  Antheile  der  parallel  zu  den  Coordinatenaxen  gemessenen  Wirkung 
eines  Stromelementes  ds',  welche  sich  für  den  Fall  eines  geschlossenen  Stromes 
addiren.  Denn  es  muss  daran  erinnert  werden,  dass,  ausser  diesen  mit  dXy  d  Y,  d  Z 
bezeichneten  Componenten  die  Stromelcmente  ds  und  dt1  noch  mit  einem  andern 
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• 

KraftauthciL  aufeinander  wirken,  der,  wenn  ds  einem  geschlossenen  Strom  angehört, 
um  desswillen  verloren  gebt,  weil  er  bei  gleicher  absoluter  Grösse  das  entgegen- 
gesetzte Vorzeichen  besitzt  von  dem  analogen  Kraftantheil  eines  andern  zu  s  ge- 
hörigen Elementes,  welches  mit  dem  vorigen  und  mit  ds'  in  derselben  Projections- 
ebene  liegt. 

*  Ferner  wurden  S.  2  35  die  obigen  Formeln  1)  für  polare  Coordinaten  ausge- 
drückt. Bezeichnet  man  nämlich  mit  u,  v,  w  die  Projectionen  von  r  auf  die  Ebenen 
der  xy,  der  yz  und  der  xz,  und  mit  y,/,  xp  die  Winkel,  welche  u,  v  und  w  mit 
den  Axen  x,  y,  z  machen,  so  ist 

* 

xdy  —  y  dx  =   u2  df  j 

y  dz  —  z  dy  =  v2  dx  >  

z  dx  —  x  dz   —  w2  d  \p  ) 

Wird  ferner  der  Winkel,  welchen  r  mit  ds  macht,  durch  #  bezeichnet,  so  ist  der 
doppelte  Inhalt  des  Dreiecks,  welches  r,  r -\- dr  und  ds  zu  Seiten  hat  (gmmt  in 
A%.  130  auf  S.  235)  =  rd&sin#,  und  werden  die  Winkel,  welche  eine  Normale 
auf  diesem  schmalen  Sector  mit  den  Richtungen  der  z,  y,  x  bildet,  durch  C,  >?,  £ 
bezeichnet,  so  ist  hinwiederum 

a2  d>[>  =  r  ds  sin  #  cos  C  ) 

u1  cf/  =     d$  sin  5  cos  $  >  

w'rfr/»  =  rds  sin  #  cos  >;  ] 

* 

Ausserdem  können  aber  die  Ausdrücke  für  die  rechtwinklichen  Coordinaten  noch 
dadurch  verallgemeinert  werden,  dass  ein  anderes  dem  ersten  paralleles,  also  eben- 
falls rechtwinklichcs  Coordinatensystem  eingeführt  wird,  dessen  Anfangspunkt  utu 
die  Grössen  — x' ,  — /,  — ='  von  dem  des  ersteren  Systems  absteht.  Es  sind 
dann  x' ,  y1 ,  z'  die  Coordinaten  des  Elementes  ds'  und  x,  y,  z  bleiben  die  des 
Elementes  ds.    Dann  ist  aber 


S). 


während  die  Ausdrücke  3)  und  4)  Tür  polare  Coordinaten  ungeändert  bleiben.  End- 
lich kann  noch 


xdy 

—  ydx 

=  (X 

—  x!)dy  — 

(y 

-y')dx 

z  dx 

—  xdz 

=  (* 

—  z')dx  — 

[x 

—  x1)  dz 

V  dz 

—  zdy 

-  (.V 

-y')dz  - 

U 

-z')dy 

cos  X  — 
cos.«  — 
cos  >•  = 


—   6) 

ds'  ' 

dz' 
ds' 


gesetzt  werden,  und  man  erhält  durch  Substitution  der  Wcrthc  unter  3),  4),  '>), 
in  die  Gleichungen  2) 
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äx        ii'  Ux—x  )  dy  —  (y— y')  rfa?rfy,      (s  —  s')  dx  — (^z^ljj 

ii'  dsds'  sin»  Vdy'      r      dz'  1 

«Vf(y— y')dg  —  <iy  d_,  __  (x— x  )  dy  —  (y - y')  dx  rf  n 

iV  dsds'  sintf  rd;'  rfic'  ..I 

-  ,  7  [d?cos^-  rf7'CÜS^| 

=  £  |~(s— Oda?  — (J?— arQds^     (y-y')  de  —  (s  — dy  rf^J 

ii'  dsds1  sin»  [dat  di/  .1 

Eine  Discussion  dieser  Formeln  für  die  parallel  zu  den  Coordinatcnaxen  gerichteten 
Wirkungen,  welche  das  Element  ds  eines  geschlossenen  Umlaufes  auf  ein  ausser- 
halb desselben  liegendes  Element  ds'  ausübt,  giebt  folgende  Aufschlüsse.  Die  Resul- 
ttrende  dR  aus  dX,  dY,  dZ  mag  zunächst  auf  ds'  projicirt  werden.  Die  Länge 
dieser  Projection  ist  gleich  der  Summe  der  Längen  ihrer  auf  dieselbe  Richtung  pro- 
jicirten  Componenten.    Es  zeigt  sich,  dass  dieselbe,  oder 

dx%  +  drdJ-  +  dZ%  =  0   81 

ist,  dass  also  das  Element  dR  der  von  s  auf  ds'  wirkenden  Kraft  senk- 
recht auf  ds'  gerichtet  ist.  Projicirt  mau  ferner  die  Resultirende  oder  die 
Summe  ihrer  Componenten  auf  die  Nonnale  zu  dem  Sector,  welcher  r  und  ds  zu 
Seiten  hat,  so  zeigt  sich,  dass 

dX  cos  |  -|-  d  Y  cos  rt  -h  dZ  cos  l  =  0  9) 

ist,  dass  also  auch  das  Eiemeut  dR  der  von  s  auf  ds  wirkenden  Kraft 
senkrecht  auf  diese  Normale  gerichtet  ist.  Steht  aber  die  Richtung  senk- 
recht auf  der  Normale,  so  fällt  sie  in  die  Ebene  des  Sectors  selbst,  wel- 
cher r,  r~hdr  und  ds  zu  Seiten  hat,  und  anderseits  steht  sie  senkrecht 
auf  ds'.  Sonach  ist  die  Richtung  der  Resultirendeu  für  alle  Lagen  von  ds  und  ds' 
genau  bestimmt,  mit  Ausnahme  des  einen  sogleich  sich  erledigenden  Falles,  wenn  ds' 
mit  der  Normale  zum  Sector  zusammenfällt.  —  Die  Intensität  der  Kraft  d  R  findet 
sich  durch  die  Formel 


dR  =  YdX1  +  dY*  H-  dZ2  j 
_      dsds?  sin»      [cos^j  cos  C— cos  r  cos»,]7  -l-  [cos»-  cos  §  —  cosTcosLnlOI 

*  [cos  1  cos»;  —  cös/ccoslp 
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und  dieser  Werth  ist,  weiui  man  mit  a  den  Winkel  zwischen  der  Normale  zum 
Sector  und  dem  Stromclement  ds1  bezeichnet,  nach  Analogie  der  zur  Gewinnung 
der  Formel  8)  auf  Seite  278  gepflogenen  Rechnung 

ii'  ds  ds'  sin  &  sin  a 

—  7        ?        • H) 

Bezeichnet  man  endlich  denjenigen  Winkel,  welcher  a  zu  einem  Rechten  ergänzt 
oder  den  Winkel  zwischen  ds'  und  seiner  Protection  auf  die  Ebene  des  Sectors 
mit  r,  so  erhält  man  endlich 

.  n      *  ii'  ds  ds'  sin  &  cos  r 

dR  =  T  ?  U) 

Steht  das  Element  ds'  senkrecht  auf  dem  Sector,  so  ist  cos  r  =  0,  und  somit  auch 
dR=0,  wodurch  sich  die  in  der  Formel  9)  gebliebene  Unbestimmtheit  erledigt. — 
Vergl.  §.  24,  N.  III  auf  S.  2  20. 

Durch  Integration  der  Gleichungen  7)  für  den  ganzen  geschlossenen  und  un- 
veränderlichen Strom  s  erhält  man  die  drei  Componenten  seiner  Wirkung  auf  das 
Element  ds'  und  zwar 

*  -  T  -  «f-H 

Durch  abermalige  Integration  dieser  Wcrthe  nach  ds'  für  die  ganze  Ausdehnung 
von  s'  würden  sich  endlich  die  drei  Componenten  für  die  Wechselwirkung  von  s 
und  s'  ergeben. 

Um  hieraus  die  Componenten  parallel  zu  den  Coordinatenaxen  für  diejenige 
Kraft  zu  finden,  mit  welcher  umgekehrt  ein  Stromelement  ds  auf  einen  geschlos- 
senen Strom  s'  wirkt,  ist  es  nur  nöthig,  dx' ,  dy' ,  dz'  zu  vertauschen  mit  dx,  dy,  dz, 
ingleichcn  statt  dy ,  dx,  dtp  die  negativen  Wcrthe  —  ciy,  — d/,  — dtp  einzusetzen, 
und  die  Integrale  sich  über  die  ganze  geschlossene  Strorabahn  $'  erstrecken  zu 
lassen.    Man  erhält  dann 

III.  Hieran  reihen  sich  Ampkrk's  Ift  Untersuchungen  über  die  Wirkung  des 
Querschnittes  eines  Magneten  auf  ein  ausser  ihm  liegendes  magnetisches  Element. 

Es  seien  zwei  Flächen  a  und  o1  begrenzt  von  den  Curven  s  und  s'.  Jede 
dieser  Flächen  werde  in  kleinste  Flächenelementc  vom  Werthe  d2  o  und  </V  zer- 
thcilt  gedacht  und  über  dieselben  möge  eine  dünnste  Schicht  magnetischer  Flüssig- 


Digitized  by  Google 


712 


S1KBENTKR  ABSCHNITT.  THI'.ORIKN. 


keit  von  derselben  Art  gleichmässig  *  und  unveränderlich  ausgebreitet  sein,  so  dass 
beide  Flächen  eine  abstossende  Kraft  auf  einander  ausüben.  Wird  nun  das  Maass 
der  magnetischen  Flüssigkeit,  welche  auf  der  Flächeneinheit  ausgebreitet  ist,  für  o 
mit  f  und  für  a'  mit  t'  bezeichnet,  und  würden  sich  die  Einheiten  dieser  Flüssig- 
keiten in  der  Einheit  des  Abstandes  mit  einem  Kraftmaass  =/*  abstossen ,  so  ist 
ftet'  das  Maass  der  Kraft,  mit  welcher  sich  die  Flächeneinheiten  in  der  Einheit  des 
Abstandes  abstossen,  und  es  ist 

• 

das  Maass  der  Kraft,  mit  welcher  sich  die  Flächenelemente  d*  a  und  rf' o'  in  einem 
Abstand  ==  r  abstossen,  indem  die  Magnetkräfte  bekanntlich  im  umgekehrten  Ver- 
hältniss  zum  Quadrat  ihrer  Entfernung  auf  einander  wirken.  Bezeichnet  man  nun 
die  rechtwinklichen  Coordinateu  von  rf*  a  mit  x,  y,  z  und  die  von  rf1  o'  mit  x\  y' ,  z', 
so  ist  r*  =  (x  —  a/)*  -f  -  (y  —  y')a  -f-  ( z  —  z?)*  und  es  sind  die  parallel  zu  den  drei 
Coordinatenaxen  gerichteten  Componentcn  jener  Kraft  ausgedrückt  durch 

ytt'  (P  o  (P o' {x  —  x' )  n  1 1'  (P  a  (P  «>'  (y  —  i/)  \ 

r%  rs  '[ 

>  2) 

fitt'iPatPa'iz  —  z') 


Nun  möge  eine  neue  Fläche  a  vom  Umfang  *  gedacht  werden,  welche  der 
ersteren  parallel  ist  und  von  derselben  nur  einen  äusserst  kleinen  senkrechten  Ab- 
stand h  hat.  Auch  sie  werde  in  Elemente  von  dem  Inhalt  d*  o  getheilt,  und  die 
Senkrechte  h  zwischen  den  entsprechenden  d%  a  beider  Flächen  mache  mit  den 
Richtungen  der  x,  y,  z  bezüglich  die  Winkel  § ,  i-; ,  t, ,  so  dass  die  Componentcn 
von  h  parallel  zu  den  Coordinatenaxen  die  Werthc 


()  x  =  h  cos  $ ,       dy  =  h  cos  rt ,       d  z  =  h  cos  £ 


3) 


haben.  Ist  die  über  die  zweite  Fläche  a  ausgebreitete  magnetische  Flüssigkeit  von 
derselben  Dichtigkeit,  aber  von  entgegengesetzter  Art  als  die  über  die  erste  ver- 
breitete, so  erhält  man  die  parallel  zu  den  Coordinatenaxen  gerichteten  Bewegungs- 
antriebe, welche  nun  (P  a'  gleichzeitig  von  beiden  zu  einander  gehörigen  (P  a  erfährt, 
wenn  man  die  Formeln  2)  bezüglich  nach  dx,  dy,dz  variirt  und  .sie  mit  dem 
entgegengesetzten  Vorzeichen  versieht.  Bezeichnen  d'A',  d1)',  <P  Z  diese  Bewegungs- 
antriebe, so  ist 

(PX  =  —  fitt'd1  a(Pa'd^^ 
und  unter  Berücksichtigung  der  Wcrthe  3) 


*  Wegen  der  in  §.  V7  lieIiHniir||Pn  Ansichlen  muvs  darauf  aufmerksam  gemacht  werden,  das«  AartM  n<»<» 
niehl  die  Noihwcn.l.gke.i  erkanm  hau«,  eine  Abnahme  der  magnetischen  Inlemilat  von  der  Peripherie  nach  den 

^'•mrum  einer  Qucrschicht  aiuuiichmen. 
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=  tut' fPo  (Ta' h  cos  4  /-p-  — 


tP  Y  = 


iPZ  = 


pti'(Po(P<j'  h  cos  i,  jjj  — 


5(x 

<-/ » 

r< 

-!/') 

dr 

r* 

o(z 

-  »') 

r4 

.    .  4). 


Um  diese  Formeln  auf  polare  Coordinaten  zu  übertragen,  möge  art  in  FUj.  582 
die  von  der  Curve  s  umschlossene  Fläche  a  sein  und  uqx  ihre  Projection  auf  die 
Ebene  der  XY\  inglcichen  befinde 
sich  in  a'  das  Element  <P  a'  und 
seine  Projection  auf  die  X  Y  Ebene 
sei  7i.  Es  werde  nun  durch  die  der 
ZAxe  parallele  Linie  o'  n  =  z'  eine 
Ebene  o'npm  gelegt,  welche  bei 
ihrer  Bewegung  um  die  Linie  a' n 
die  Oberfläche  in  schmale  Streifen 
schneidet,  so  dass  z.  B.  brta  ent- 
steht, wenn  sie  sich  aus  der  eben  an- 
gegebenen Lage  in  die  Lage  a'np'm' 
bewegt.  Befindet  sich  in  m  das 
Element  d*o  und  ist  p  seine  Pro- 
jection, so  ist  o'm  =  r  und  dessen 
Projection  np  werde  mit  u  bezeich- 
net. In  ähnlicher  Weise  bedeuten 
v  und  »o  die  Projectionen  von  r  auf 
die  yz  und  auf  die  x  z  Ebenen,  und 
es  inögen  mit  qp,  %,  V  die  Winkel 
bezeichnet  werden,  welche  u,  v,  w  bezüglich  mit  den  Richtungen  der  x,  y,  z  machen. 
Zieht  man  zunächst  blos  die  letzte  der  drei  Gleichungen  unter  4)  in  Erwägung,  so 
ist  wegen 


Fig.  38t. 


(P  o  cos  £  =  ududy, 


5(z-z') 


(PZ  =  fttt'  (Po'  hududtp  j^j  —   -f 


dr 

dz 


d> 


Betreffend  die  Bedeutung  von  (z  —  z')  —  diene  das  Folgende:  Es  werde  pm  nach  r 

d  ~ 

verlängert  und  durch  m  eine  Parallele  mq  zu  np  =  u  gezogen,  ingleichen  werde 
die  Senkrechte  mv  auf  ins  und  mq  gezogen.  In  der  Linie  mn  durchschneide  die 
Tangentialebene  zur  Fläche  o  die  Ebene  zmq  und  mh  senkrecht  auf  mn,  so  dass 
also  die  oben  mit  h  bezeichnete  Richtung  in  die  Linie  mh  fällt.  Sonach  macht  mn 
mit  der  Cinic  mz,  mq  und  mv  Winkel,  deren  Cosinusse  bezüglich  gegeben 
sind  durch 

*Z  dU  und  0  6). 


Vdz1  +  du> ' 


VW 


rfu* 
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Bezeichnet  man  ferner  mit  dt  die  Projecjion  von  h  auf  mv,  so  sind  die  Cosinusse, 
welche  die  auf  mn  Senkrechte  mh  mit  denselben  Richtungen  m:,  mq,  mt  macht, 
•gegeben  durch  die  Werthe 

 dz_   du  d  t 

Der  Cosinus  des  Winkels  zwischen  mn  und  mA  erhält  sonach  zum  allgemeinen  Ausdruck 

,  dz  dz  -f-  du  du  • 

cos  nm/i  =  — — — . 

Ydz*      du7  yds'-f-dV  -h.)!1 

Da  aber  nmA  ein  rechter  Winkel,  also  cos  nmA  =  0,  so  ist  auch 

dz  dz  -+-  du  du  =  0 

dz  du 
du  dz 

Ferner  ist  wegen 


und 

woraus 


'wt           i^uMr  2udu\ 
=  V**  (Po'hdtp  j— ,  p— j 


=  —  n*t' <Po' hdq  d 

Setzt  man  hierin  ht  =  g  und  integrirt,  so  ergiebt  sich  für  die  Wirkung  des 
Streifens  6r/a  auf  das  Element  in  o' 

rfZ  =  -  ftgt'tfo'dv   Ii), 

wo  ux  =  nßy  M,^7ip,  r,  =  o'ä,  r,  =  o'r  die  Integrationsgrenzen  bezeichnen. 
Durch  eine  abermalige  Integration  dieser  Gleichung  nach  dy  zwischen  den  äusser- 


8). 


rs  =  (z  —  z'Y  -4-  u1  9) 

rdr  =  (z  —  z')dz  -h  udu 

rdr  =  (z  —  z')dz-hudu, 

du        z  —  z'        r  dr 
dz  v  u  dz1 

dz  r     dr  u 

•      

du        z  —  z'  du       z  —  z' 
Aus  beiden  letzten  Gleichungen  und  wegen  8)  und  9)  ergiebt  sich  aber 

Wird  dieser  Werth  in  8)  eingesetzt,  so  erhält  man 

ix  dr 

\    1  du  2 
d*Z  =  fttt'  d*o' hudud<p  | — —t  


\5u7  dr       2udu)   }   •    •    •    «  H). 
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sten  Grenzen,  welche  u,  r  und  q  annehmen,  sobald  von  n  und  a'  Tangenten  an  die 
Curven  gezogen  werden,  erhält  man  die  Wirkung  der  ganzen  Fläche  a  auf  das 
Element     n'.    Diese  ist  aber  auch,  wie  man  leicht  ersieht,  gegeben  durch 

•        Z  =  -„gi'fjfi***  ,3a), 

wenn  das  Integral  für  den  ganzen  Umfang  der  Curve  s  genommen  wird.  Nun  ist 
aber  u1  dq  =  {x —  x')dy —  (y —  yf)dx  und  somit  auch 

■l  =  -^Ja-/(X-X')rf!/-(y~y')d3;.    •    •  13b). 
In  ähnlicher  Weise  findet  man 


=     _  ^g.'tPo'J—j- 


13  c). 


=  -  ßt«n n9-*)dz-i*-*')dx 


Diese  Formeln  stellen  also  die  Kraft  dar,  mit  welcher  die  beiden  sehr  nahen 
und  einander  parallelen  von  der  Curve  s  umschlossenen  Oberflächen  a,  über  welche 
entgegengesetzte  magnetische  Flüssigkeiten  in  gleicher  Intensität  ausgebreitet  sind, 
auf  ein  magnetisches  Element  rfs  o'  wirken.  Da  nun  diese  Gleichungen  unabhängig 
sind  von  der  Gestalt  der  Oberflächen  o,  vielmehr  nur  abhängen  von  der  Ausdehnung 
und  der  Gestalt  des  Umfaoges  s,  so  gelten  demnach  die  Coordinaten  r,  y,  z  nur 
für  die  Punkte  der  Curve  s.  —  Wäre  ferner  die  Oberfläche  a  nicht  von  einer  Curve  s 
begrenzt,  sondern  schlösse  sie  selbst  einen  Raum  ab,  so  würde  in  Gleichung  12) 
r,  =  rt  sein,  es  wäre  also  dZ  und  somit  auch  Z  und  in  ähnlicher  Weise 
wären  auch  Kund  X  in  den  Gleichungen  13). gleich  Null.  Eine  rings  geschlossene 
Oberfläche  also,  welche  aussen  z.B.  glcichmässig  nordpolarisch  und  innen 
gleichmässig  südpolarisch  magnetisirt  wäre,  würde  weder  anziehend 
noch  abstossend  auf  ein  entferntes  magnetisches  Thcilchen  wirken. 

Da.  die  drei  Kräfte  X,  F,  Z  durch  den  Punkt  a'  gehen,  so  müssen  sie  sich 
zu  einer  einzigen  Resultante 


H  =  ±  y.v  -f-  V 5  -+-  ZJ 

vereinigen  lassen. 

IV.  Aus  den  Ergebnissen  der  Nummern  II  und  III  lässt  sich  nun  erweisen, 
dass  die  Gesetze  für  die  Wirkung  einer  magnetischen  Querschicht  a  auf 
ein  ausserhalb  derselben  liegendes  magnetisches  Element  <i*  o'  oder 
auf  einen  an  derselben  Stelle  befindlichen  Solenoidpol  identisch  sind 
mit  denen  für  die  Wirkung  eines  geschlossenen  Stromleiters,  welcher 
dem  Umfang  s  jener  Querschicht  in  Gestalt,  Grösse  und  Lage  gleich  ist, 
auf  dasselbe  Element  oder  denselben  Solenoidpol. 

In  Fig.  385  (S.  716)  bedeute  ab  ein  Stromelemcnt  von  der  Länge  tis, 
welches   von  einem  Punkte  /*  um  .die  Länge  ap  ~  r  absteht  und  mit  dieser 
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r  Ii 


Verbindungslinie  einen  Winkel  pab  =  &  bildet,  so 
dass  der  Flächeninhalt  des  Sectors  apb  gleich 
r  d  s  sin  & 

 —         ist.    Auf  das  Element  wirke  von  />  her 

eine  hypothetische  Kraft  ein  von  der  Stärke 

,  ds  sin  # 


ugt'tPo' 


und  so  beschaffen,  dass  sie  das  Element  senkrecht 
zum  Sector  apb  bewegen  würde.     Haben  nun  die 
Componentcn  dieser  Kraft  parallel  zu  den  Axeu  der  Z,  Y,  X  bezüglich  die  Werthe 


Mg.  US. 


d  ifr 


,  „  ,  v*  dy 


wo  u,  t>,  w  die  Projectioncn  von  r  auf  die  Ebenen  der  X  Y,  der  YZ  und  XZ  und  q ,  y,  \p 
die  Winkel  bedeuten,  welche  diese  Projectioncn  mit  den  Axen  X,  Y,  Z  bilden,  so 
werden  die  Bewegungsantriebe,  welche  p  von  ds  parallel  zu  den  Coordinatenaxen 
erfährt,  wenn  erstercs  beweglich,  letzteres  fest  gedacht  wird,  offenbar  dieselben 
Grossen  haben,  aber  mit  dem  entgegengesetzten  Vorzeichen  zu  versehen  sein. 
Dieselben  sind  sonach  ausgedrückt  durch 


,      ,m*  dq> 
—  ftgt'tfo'—pr- 


,  M  ,  w*  dxp  i  n  iV*  dx 


2  b) 


und  somit  sind  die  Componentcn  parallel  zu  den  Axen  der  Zt  Y,  X  für  die  ganze 
von  s  aof  p  wirkende  Kraft  ausgedrückt  durch 


Z  =  -  nge'dto'J—^, 
)   =  —  flgi  (Po  J— r-.. 


3). 


Das  Drehungsmoment  aber,  welches  jene  Einzelkräfte  auf  den  Punkt  p  ausüben,  ist 
gleich  der  Summe  aller  Drehungsmomente,  welche  von  den  einzelnen  Elementen  aus- 
geübt werden,  deren  Coordinatcn  x,  y,  z  sein  mögen.  Sonach  sind  die  Drehungs- 
momente bezogen  auf  die  Axen  der  X,  F,  Z  bezüglich  gleich 

-^'"tA^y^il  i 

Befindet  sich  nun  an  der  Stelle  />,  deren  Coordinatcn  =  x'y'z'  sind,  ein  magne- 
tisches Element,  und  ist  der  von  s  umflossene  Raum  eine  magnetische  Qucrschkht, 
wie  solche  in  der  Nummer  III  näher  deßnirt  wurde,  so  sind,  wie  aus  den  dortigen 
Formeln  13)  im  Vergleich  mit  den  obigen  Formeln  .1)  hervorgeht,  die  Componenten 
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der  zwischen  der  Qticrschicht  und  dem  magnetischen  Element  wirksamen  Kraft  iden- 
tisch mit  denjenigen  der  der  Strombahn  s  beigelegten  hypothetischen  Kraft.  Da- 
gegen bekommen  aber  die  auf  die  Axen  der  .V,  Y,  /  bezogenen  und  auf  d1  a  wirkenden 
Drehungsmomente  die  Ausdrücke 

»v  -  zy  =  -  „<„\a.JVLL*  -  ,y™Ij 
Zat  -  X-J  =  -  „9t'dV  \x'f^,1  -  >•  f?p-\  )•  5>- 

Ks  würde  also  durch  die  Verschiedenheit  der  Formeln  5)  und  i)  ein  Unterschied 
begründet  sein  zwischen  jener  hypothetischen  Kraft  und  der  von  der  magnetischen 
Querschicht  n  auf  das  magnetische  Element  d1  a'  ausgeübten  Kraft.  Doch  ist  das 
nur  scheinbar.  Denn  man  erhält  z.  B.  durch  Subtraction  der  ersten  Gleichung  unter  4) 
von  der  entsprechenden  unter  5),  mit  Berücksichtigung  des  Umstandes,  dass  z' 
und  y'  constante  Grössen  sind,  und  wenn  man  ugt'dfa'  einstweilen  —  «  setzt 

„  \J\z-*)tfd»     j\y-~y')t?  d<i\ 

was  durch  Einsetzung  der  Werthe  für  w*  d\;-  und  u*  dtp  aus  N.III,  Gleichung  13), 
und  für 

H  =  (x  —  x'i1  4-  (y  -y'f  -f-  (*  —  *')*.  ■ 

also 

rdr  =  (x —  x')dx  -+-  (y-y')dy  -f-  (z  —  z')  dz, 
fr*dx  —  {x  —  x')[(x  —  x')dx       (y-tf')dy  -f-  ( z  —  z')dz 

V 

rrdx  —  (x  —  .x')  dr  i x.  —  x'      x.—x'l  A 

wo  £»,,  a?,t  rp  r,  die  zueinander  gehörigen  Grenzen  des  Integrals  bedeuten.  Unter 
der  stets  beibehaltenen  Voraussetzung  aber,  dass  .<  eine  geschlossene  Curve  sei, 
ist  x,  =  ,  r,  =  r,  und  somit  wird  der  vorstehende  Werth  gleich  Null.  Dasselbe 
findet  sich  für  die  andern  zueinander  gehörigen  Drehungsmomente.  Es  sind  also 
die  absoluten  Werthe  der  unter  den  Gleichungen  \)  und  5)  dargestellten  Drehungs- 
momente  einander  gleich,  und  somit  ist  jene  hypothetische  Wirkung  des  geschlos- 
senen Stromes  s  dieselbe ,  als  diejenige ,  welche  eine  von  der  Curve  s  umschlossene 
magnetische  Querschicht  n  ausübt. 

Die  oben  unter  Gleichung  \)  zu  Grunde  gelegte  hypothetische  Kraft  auf  das 
Leiterelement  ds  ist  nun  dieselbe,  welche  auf  das  Leiterelement  ausgeübt  werden 
würde,  wenn  sich  an  der  Stelle  p  der  Pol  eines  unbegrenzten  Solenoids  befände. 
Denn  aus  Gleichung  8)  in  §.  28,  N.  III,  S.  278,  geht  hervor,  dass  dieser  auf -ein 
Leiterelement  ifllt  einer  Stärke  wirkt,  welche  proportional  ist  dessen  Länge,  pro- 
portional dem  Sinus  des  Winkels  zwischen  dem  Element  und  der  Verbindungslinie 
un'd  welche  umgekehrt  proportional  ist  dem  Quadrate  des  Abstandes  zwischen  Pol 


^  ^z  —  z'^dx  -  (x  —  x/)[(z-z')dz      (y-y')dy)  -f-  (y  —  y')*dx 
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und  Element.  Ausserdem  entspricht  aber  die  Annahme  auch  dem  Umstand,  dass 
die  vom  Solenoidpol  auf  das  Leiterelemcnt  wirkende  Kraft  senkrecht  auf  der  Wirkungs-' 
ebene  in  ab  steht.  Nimmt  man  hinzu,  dass  infolge  des  Nachweises  in  N.  III  statt 
des  Soleiioidpoles  der  Pol  eines  magnetischen  Elementes  an  die  Stelle  m  ohne 
Aenderung  der  Wirkung  gesetzt  werden  kann,  so  wäre  erwiesen,  was  der  zu  An- 
fang dieser  Nummer  ausgesprochene  Satz  verlangte. 

V.  Wie  in  den  vorigen  Nummern  gezeigt  wurde,  ist  die  Wirkung  eines  Poles 
d*  a'  von  einem  magnetischen  Element  oder  von  einem  Solenoid  auf  eine  magne- 
tische Querschicht  a  dieselbe ,  als  ob  statt  der  letzteren  die  Bahn  s  eines  galvani- 
schen Stromes  substituirt  würde,  welcher  die  Qiierschicht  umschliesst,  und  auf  dessen 
Elemente  Kräfte  wirken ,  deren  Componenten  nach  den  Axen  der  Z,  V,  X  ausgedrückt 
sind  durch 


r> 

(V- 

z)dx  — 

(x'  —  x)  d  z 

r5 

(y'~ 

y)dz  — 

(z'-z)dy 

Es  wird  ferner  vorausgesetzt,  dass  die  Resultante  aus  diesen  Werthen  senkrecht 
steht  auf  den  Ebenen,  in  welchen  gleichzeitig  die  Leiterelemente  ds  und  ihre  Ver- 
bindungslinien mit  dJ  a'  liegen.  Nach  diesen  Voraussetzungen  soll  nun  bewiesen 
werden,  dass,  wenn  sich  der  Pol  d'o'  zu  einer  magnetischen  Querschicht  a'  erweitert, 
die  von  der  andern  Qiierschicht  a  auf  sie  wirkende  Kraft  ebenso  gross  ist,  als 
wenn  die  Umgrenzungen  beider  «  und  s'  von  galvanischen  Strömen  umflossen  wür- 
den, und  diese  Strombahnen  auf  einander  wirkten. 

Es  sei  also  d1  a'  ein  Element  einer  Fläche  d,  auf  welcher  magnetische  Kraft 
einerlei  Art  gleichmässig  ausgebreitet  ist.  Ihr  sehr  nahe  liege  eine  gleiche  Fläche, 
welche  gleichzeitig  mit  der  vorigen  durch  die  Curvc  s'  begrenzt  ist,  und  über 
welche  die  magnetische  Kraft  der  entgegengesetzten  Art  mit  gleicher  Intensität  ver- 
breitet sei.  Das  Maass  der  senkrechten  sehr  kleinen  Abstände  zweier  entsprechender 
Elemente  a?a'  dieser  Flächen  sei  A',  die  Richtung  von  h'  mache  mit  den  Coordinaten 
x',y',  z'  von  rfJ  o7  bezüglich  die  Winkel       //,  Lf,  und  es  möge 

h'  cos  r  =  dx' ,       h!  cos  ff  =  <)y' ,       h'  cos  V  =  d  z' 

gesetzt  werden.  Sonach  sind  die  Componenten  der  gemeinschaftlichen  Wirkung 
der  beiden  entsprechenden  d*  o7  ausgedrückt  durch  Formeln,  wie  die  folgende  für 
die  x  Componente  giltige,  aus  welcher  sich  die  andern  durch  Versetzung  der  Buch- 
staben leicht  ergeben  werden: 

-  n g t'  <r o'  j^-y-*- JyV»  zii^=£±jg  dy  +  y— y)   —  -»)rfy|  2) 

Durch  Entwickelung  von  ■  (r  -f-  dr)~5  und  Vernachlässigung  der  Glieder  höherer 
Ordnungen  geht  dieser  Werth  über  in 
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und  hieraus  lässt  sich  durch  Integration  über  die  ganze  Fläche  a'  das  Maass  für 
die  Kraft  finden,  mit  welcher  sie  parallel  zur  Axe  der  x  auf  äs  wirkt.  Um  diese 
Integration  für  einen  der  beiden  Theile  durchzurühren,  etwa  für 

f*gt'  (Po*  -  h'  cos  C'  l  -i  jdy   ....  4a), 


mag  daran  erinnert  werden,  dass  schon  in  N.  III,  Gleichung  «)  und  10), 

(Po  cos  iL'  —  u  du  dtp 

und 

,,dr  dr 
(z  —  z')  —  =  r  —  u  - 

gefunden  wurde,  wo  r  die  Verbindungslinie  zwischen  d*  o',  u  ihre  Projection  auf 
die  Ebene  der  XY  und  «jp  den  Winkel  bedeute,  welchen  letztere  mit  der'Axc  der  .r 
beschrieb»    Die  letzten  Werth e  auf  den  vorliegenden  Fall  übertragen  giebt 

.  rfVcos^  =  —  ttdudf 

und 

,  /       *  &r  dr 
(z'  —  z)  — ,  =  r  —  u—- 
dz  du 

Setzt  man  wie  in  N.  III,  Gleichung  12),  gleichzeitig  das  magnetische  Moment  AV 
so  erhält  man  statt  ia) 

mj 

—  H99'  dydy  d-^  4b), 

was  zwischen  den  Grenzen  ti,  und  u,  sowie  r,  und  r,  integrirt  in 

-  t'99'<l<r  dy  ßjj  —   5)  ^ 

übergeht.  Zur  Gewinnung  dieses  Werthes  mussten  wir  uns  die  Fläche  o'  in  schmale 
Streifen  zerlegt  denken,  welche  zwischen  zwei  benachbarten,  unter  dem  Winkel 
d<p  sich  gegen  einander  neigenden  und  in  dem  z  des  Stromelementes  ds  sich 
schneidenden  Ebenen  enthalten  sind.  Da  aber  in  dem  vorstehenden  Integral  nur 
noch  die  von  dem  Umfang  der  Fläche  a'  abhängigen  Werthe  vorhanden  sind, 
jährend  die  Gestalt  der  Fläche  ohne  Einfluss  bleibt,  so  hat  sich  eine  abermalige 
Integration  des  vorigen  Werthes  blos  auf  den  geschlossenen  Umfang  »'  der  magne- 
tischen Qiierschicht  zu  beschränken,  und  man  erhält  somit 


6). 


Verfährt  man  in  ähnlicher  Weise  mit  dem  andern  Theil  des  Ausdruckes  unter  3), 
so  erhält  man  für  ihn 

,  ,    /V  dif 
-  pgg'.dz J—^-  ')• 

Die  Differenz  von  6)  und  7)  oder 

r  =  „,[,./^_*y™£]  8a) 
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drückt  sonach  die  parallel  zur  A'Axe  gerichtete  Componentc  derjenigen  Kraft  aus, 
mit  welcher  eine  magnetische  Querschicht  a»  vom  Umfang  «'  auf  ein  Element  Hs» 
eines  geschlossenen  Stromes  s  wirkt.     Durch  einfache  Veränderung  der  Zeichen 
erhält  man  für  die  parallel  zur   )'Axe  und  zur  ZAxc  gerichteten  Componenten 
derselben  Kraft 

r  =  M^frf*  f**L-  d* f***]  m 

r  =  ,^[äy  f***-dxfiW\  hc. 

Vergleicht  man  aber  die  -liier  unter  8)  gefundenen  Werthc  mit  denen  in  N.  II 
unter  4  4)  verzeichneten,  so  sind  dieselben,  wie  der  oben  ausgesprochene  Satz  ver- 
langt, identisch,  wenn 

=  J  ») 

gesetzt  wird.  War  aber  in  N.III  nachgewiesen  worden,  dass  die  Wirkungsweise 
des  Poles  eines  magnetischen  Elementes  auf  eine  abseits  von  ihm  liegende  magne- 
tische Querschicht  keine  Aendcrung  erfährt,  wenn  man  statt  letzterer  eine  sie 
umschliessendc  Strombahn  substituirt,  in  welcher  ein  Strom  von  der  näher  bezeich- 
neten Intensität  umläuft,  —  und  ist  hier  gezeigt  worden,  dass  ein  Element  dieser 
Strombahn  auf  eine  magnetische  Querschicht,  von  welcher  jenes  magnetische  Ele- 
ment ein  Theil  ist,  ebenso  wirkt,  als  wenn  man  statt  dieser  Querschicht  eine  sie 
umschliessendc  Strombahn  substituirt,  in  welcher  ein  Strom  von  der  näher  bezeich- 
neten Intensität  umläuft:  —  so  geht  daraus  hervor,  dass  zwei  magnetische 
Querschichten  mit  derselben  Kraft  auf  einander  einwirken,  wie  zwei 
geschlossene  Ströme,  die  mit  den  Umfängen  jener  Querschichten  zu- 
sammenfallen, und  deren  Intensitäten  die  unter  9)  gestellte  Bedingung 
erfüllen. 

Dieser  Satz  drückt  iiT  aller  Allgemeinheit  das  aus,  was  Ampere  mit 
seiner  Theorie  bezweckte,  nämlich  statt  der  Annahme  zweier  entgegen- 
gesetzter Magnetkräfte,  die  Annahme  von  geschlossenen  Strömen  zu 
snbsti  tuiren,  deren  Ebenen  auf  der  Vertheilungsrichtung  der  ersteren 
senkrecht  stehen. 

VI.  In  N.  IV  wurde  das  Drehungsmoment  berechnet,  welches  ein  Pol  eines 
magnetischen  Elementes  oder  eines  unbegrenzten  Solenoids  von  einem  geschlossenen 
und  unveränderlichen  Strom  erfährt,  sowie  dasjenige,  welches  von  einer  magnetischen 
Querschicht  auf  ihn  ausgeübt  wird,  wenn  diese  der  vom  Stromleiter  umgrenzten 
Fläche  gleich  ist  und  sich  an  derselben  Stelle  befindet.  Beide  Drehungsmomente 
wurden  einander  gleich  befunden.  Ein  galvanischer  Stromleiter  muss  aber  auf  einem 
ausser  ihm  befindlichen*  Magnetpol  stets  als  ein  geschlossener  Stng»  wirken, 
weil  ein  ungeschlossener  Strom  nicht  möglich  ist.  Das  beweist  der  in  Fig.  172  auf 
S.  :i02  dargestellte  Versuch  Ampere's,  bei  welchem  der  leichtbeweglich  aufgehangene 
Magnet  ns  keine  Drehung  erfahrt,  wenn  auch  der  Stromtheü  oc6  unter  seinem 
Einfluss  rotirt.  Für  die  auf  die  Coordinatenaxcn  bezogenen  Drehungsmomente  des 
Poles  gelten  also  unter  allen  Umständen  die  Formeln  5)  in  N.  IV,  deren  Identität 
mit  den  Formeln  4)  für  den  Fall  eines  geschlossenen  Stromes  nachgewiesen  wurde. 
D.is  von  dem  Pol  auf  den  ganzen  Umlauf  geübte  Moment  ist  sonach  diesem  gleich. 


Ander»  ist  es.  wenn  ein  Aniheil  des  Strome*  durch  den  Magneten  gehl  oder  wenigste«  mit  ihm  «ich 
««•Kon  kann 
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aber  entgegengerichtet ,  folglich  sind  zu  diesem  Zweck  die  Formeln  3)  mit  dem 
entgegengesetzten,  also  mit  dein  positiven  Vorzeichen  zu  versehen. 

Bedeutet  nun  in  Fig.  384  abc  einen  solchen  Stromumlauf,  dessen  einer  Theü 
acb  feststeht,  während  der  andere  Theil  ab  bewegüch  ist,  so  werden  sich  die  auf 
die  Coordinatenaxen  bezogenen  Momente  des  letzteren  ergeben, 
wenn  von  denen  des  ganzen  Stromes  die  des  festen  Antheiles  acb 
in  Abzug  kommen.  So  lange  es  aber  unbestimmt  bleibt,  ob  auf 
den  Magnetpol  ein  geschlossener  oder  ein  ungeschlossener  Strom 
wirkt,  können  nur  die  Formeln  4)  in  Anwendung  gebracht  werden. 
Sie  drücken  nämlich  die  Momente  aus,  welche  der  Pol  von  dem 
Strom  erfährt;  werden  sie  aber  mit  entgegengesetztem  (also  mit  t^TUi 
dein  positiven)  Vorzeichen  versehen,  so  drücken  sie  die  Momente 
aus,  welche  umgekehrt  der  Strom  von  dem  Pol  erfährt.  Um  hiernach  die  Rechnung 
zunächst  für  das  auf  die  Xkxe  bezogene  Moment  durchzuführen,  ist  von 

abzuziehen  )  <)• 

Wird  einstweilen  ftgt'd^a'  =  u  gesetzt,  werden  für  wl  dxp  und  u*  dq  deren  Werthe 
( z  —  z')dx  —  (x  —  x')  dz  und  (x  —  x')  dy  —  {y  —  y')dx  substituirt  und  erwägt 
man,  dass  z' ,  y' ,  x'  als  constante  Grössen  auch  unter  dem  Integralzeichen  stehen 
können,  so  ergiebt  sich  nach  den  bei  Herleitung  der  Formel  6)  in  N.  IV  befolgten 
Eqtwickelungen 

*f{z'~z)  i(s— 5,)  dx  ~  [x~~ x>)      (y'~v)  ü*-*)  dy  -  fr-y'*  dxl 

oder 

^y^z-g')' <faH^-^)^-s,)</^-Hy-,V,)  dy-h(x-x') dx\+-{y-y'f  dx+jx^x'f  dx 
oder 

Cr  dx  —  ix  —  x')dr  ix —  x'  „\ 

-  "J  ?   =  —  "  ( — F  CJ 

Dieser  Werth  ist  für  die  dem  Stromtheil  acb  zugehörigen  Grenzen  zu  bestimmen. 
Haben  sonach  x,  y,  z  und  r  für  den  Punkt  a  die  Werthe  xs,  yt,  z,,  r,  und  für 
den  Punkt  6  die  Werthe  x,,  y|t  z%%  r,,  so  ist  das  auf  die  Axe  der  X  bezogene 
Drehungsmotnent  des  Stromtheiles  6  a 


Kr,  rt  ) 


oder 


=  +_  „  (x>  -  £  _ 


2  a). 


In  analoger  Weise  (Inden  sich  die  auf  die  Axen  der  Y  und  Z  bezogenen  Drehungs- 
momente 

*    -+-f^-*?9  • 

und 

_  +  .  (-^  _  ,  ,c, 
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Um  das  Gesagte  auf  einen  concreten  Fall  zu  übertragen,  möge  die  Axe  der  Z 
die  Drehungsaxe  sein,  und  der  Magnetpol  sich  in  derselben  Axe  befinden.  Wiid» 
dann  der  Winkel,  welchen  die  Verbindungslinie  r,  (zwischen  dem  Funke  xt,y,,  r( 
und  dem  Magnetpol)  mit  der  ZAxe  macht,  durch  0,  und  derjenige,  welchen  die 
Verbindungslinie  r,  (zwischen  dem  Punkte  *s,t/2,  z,  und  dem  Magnetpol)  mit  der 

2    z'  Z    t' 

Z  Axe  durch  0,  bezeichnet,  so  ist  =  cos  0,  und   —  cos  0,  und 

die  Formel  2  c)  für  das  Moment  der  Drehung  um  die  ZAxe  geht  über  in 

«  (cos  0,  —  cos  0, )  3). 

Liegt  3er  zu  jenem  Magnetpol  gehörige  entgegengesetzte  Magnetpol,  oder  der  andeie 
Pol  eines  begrenzten  Solenoids  ebenfalls  in  der  ZAxe  und  werden  die  Winkel  zwi- 
schen der  ZAxe  und  dessen  Verbindungslinien  r,  und  rs  mit  den  Endpunkten 
des  beweglichen  Leitertheiles  durch  0',  und  0',  bezeichnet,  so  erfahrt  der  beweg- 
liche Lciterthcil  durch  diesen  Pol  ein  Drehungsmoment  gleich 

—  a  ( cos  0',  —  cos  0', )  4). 

Unbeschadet  der  Genauigkeit  kann  man  im  vorliegenden  Fall  einen  ganzen  Magneten 
statt  des  begrenzten  Solenoids  substituiren ,  und  dieser  setzt  sonach  gleich  dem 
Solenoid  mit  beiden  Polen  gemeinschaftlich  den  beweglichen  Leiter  mit  einer  Kraft 
In  Drehung,  welche  ausgedrückt  ist  durch  die  Summe  von-  3)  und  4)  oder  durch 

u  (cos  0,  —  cos  0,  —  cos  0',  -h  cos  Q\ )    .    .    .    .    .  5). 

Diese  Formel  wird  aber  nach  Glcichsetzung  der  constanten  Coefficienten  iden- 
tisch mit  der  blos  nach  den  Bcobachtungsergebnissen  und  ohne  theoretische  Voraus 
setzung  entwickelten  Formel  4)  in  §.  29,  N.  VII  auf  S.  300.  Lassen  sich  sonach 
alle  aus  jener  Formel  gezogenen  Schlüsse  auch  aus  dieser  herleiten,  so  wären  somit 
auch  die  Gesetze  der  elektromagnetischen  Rotationen  auf  die  a m per e 'sehe 
Theorie  zurückgeführt. 

VII.  Nach  den  allgemeinen  Erörterungen  mag  noch  eine  Zurückführung  ein- 
zelner Fälle  von  elektromagnetischen  Rotationen  auf  die  amperescIic  Theorie  folgen. 
Die  Bewegung  eines  stromlcitcnden  flüssigen  Körpers  um  einen  innerhalb  derselben 
fest  stehenden  Magnetpol,  wie  in  §.29,  N.  V,  und  umgekehrt,  die  Bewegung  eines 
Magneten  um  seine  Axe,  wenn  er  sich  wie  in  Fig.  156  auf  S.  29  2  in  einer  Flüssig- 
keit befindet,  die  ihm  den  Strom  von  allen  Seiten  zuführt,  erklärt  Ampere  16  nach 
dem  Princip  der  Bewegung  begrenzter  Leiter,  welche  senkrecht  auf.  unbegrenzten 
stehen  (vcrgl.  §.23,  N.  IV  auf  S.  212).  Der  Magnet  lässt  sich  in  jedem  Quer- 
schnitt als  ein  seinen  Umfang  umgebender  geschlossener  Strom,  also  als  ein  unbe- 
grenzter Leiter  betrachten.  Die  umgebende  Flüssigkeit  wird  als  begrenzter  Leiter 
betrachtet,  indem  sie  von  allen  Seiten  her  dem  Magneten  Ströme  zuführt,  oder  sie 
von  ihm  fortführt.  Im  ersten  Falle  muss  also  die  Flüssigkeit  den  AMPEREsebeo 
Strömen  entgegen  rotiren,  im  letzten  aber  in  demselben  Sinne,  in  welchem  diese 
fliessend  gedacht  werden. 

per  unter  Fig.  160  und  161  auf  S.  294  dargestellte  Versuch  hat  nach  Ampere's 
Theorie  dieselbe  Bedeutung  wie  der  aifs  Fig.  111  auf  S.  213  ersichtliche,  wenn 
man  die  Magnete  als  Aggregate  von  geschlossenen  Strömen  betrachtet,  die  sie  in 
dem  Sinn  umgeben,  welcher  durch  die  Pfeife  auf  der  Fig.  161  angedeutet  ist. 

Ingleichen  führt  Ampere  17  die  von  Faraday  entdeckte  Rotation  eines  Magneten 
um  einen  Leiter,  wie  sie  in  Fig.  155a  auf  S.  291  dargestellt  wurde,  zurück  auf 
die  Rotation  des  Leiters  Seift' p  in  Fig.  186  auf  S.  3J7.  Ist  nämlich  bei  dem 
Magre  len  der  Südpol  nach  oben  gekehrt,  so  ist  jeder  Qoerschnitt  als  ein  geschlossener 
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Strom  zu  betrachten,  dessen  Richtung  den  am  Kreise  Ift'e  in  Fig.  487  auf  S.  317 
gezeichneten  Pfeilen  entspricht.  Ist  der  Magnet  mit  Firuiss  überzogen  und  schwimmt 
auf  der  den  Mittelpunkt  p  dieser  Figur  umgebenden  Quecksilberfläche,  so  wird  er  sich 
also  ganz  so  verhalten ,  wie  der  dort  in  Betracht  gezogene  und  mit  einem  isolirenden 
Einsatz  versehene  Kreisstrom,  also  auch  (im  Wesentlichen  wenigstens)  nach  den- 
selben Gesetzen  rotiren.  Ist  er  aber  nicht  mit  isolirendem  Firniss  überzogen,  so 
wird  er  von  einem  Antheil  der  radialen  Ströme  des  Quecksilbers  durchflössen.  Die 
bewegende  Wirkung  dieser  Antheile  auf  den  Magneten  wird  aber  von  der  Rück- 
wirkung des  Magneten  auf  diese  Autheile  aufgehoben,  so  dass  diese  aus  der 
Gesammtwirkung  aller  radialen  Ströme  austreten  und  somit  das  für  den  isolirten 
Magneten  erörterte  Verhältniss  wieder  herstellen.  Ausser  dem  Einfluss  der  radialen 
Ströme  im  Quecksilber  wirkt  auf  den  Magneten  auch  noch  der  übrige  Antheil  des 
ganzen  geschlossenen  Stromumlaufes ,  doch  ist  in  jenen  der  wesentliche  Antheil  der 
Gesammtwirkung  zu  suchen. 

VIII.  Die  unleugbare  Consequenz  in  der  Beweisführung  verschaffte  Ampere 
den  Sieg  seiner  Theorie  über  die  Spannungstheorie.  Doch  geschah  das  wesent- 
lich um  desswillen ,  weil  das  Verhalten  der  Magnetkräfte  noch  zu  wenig  untersucht 
war,  um  solche  Einwände  beizubringen,  welche  wie  die  folgenden  sich  seitens 
der  amper E'schen  Theorie  nicht  beseitigen  liessen. 

Zunächst  müsste,  wie  Ermak  18  anführt,  unter  der  Voraussetzung  einer  Iden- 
tität der  magnetischen  und  galvanischen  Kräfte  ein  Magnet  einen  Einfluss  auf  die 
Stromstärke  haben ,  wenn  er  ruhend  sich  im  Schliessungsbogen  einer  Kette  befindet, 
gerade  so  wie  der  Strom  einen  Einfluss  auf  den  Magnetismus  äussert.  Sieht  man 
aber  ab  von  der  Identität,  so  finden  sich  leicht  Analogien  unter  bekannten  Er- 
scheinungen Tür  das  wahre  Verhalten.  So  ändert  zwar  ein  Luftzug  die  Bahn  eines 
fallenden  Steines,  und  umgekehrt  bewirkt  der  fallende  Stein  einen  Luftzug;  der 
ruhende  Stein  jedoch  bringt  die  Luft  nicht  in  Bewegung.  Mehr  noch  bringt 
bewegte  Luft  die  Windfahne  in  eine  Gleichgewichtslage,  wogegen  die  in  der  Gleich- 
gewichtslage befindliche  Windfahne  keinen  Luftzug  veranlasst. 

Ein  anderer  Beweis,  dass  ein  elektrodynamischer  Schraubendrath  kein  Magnet 
sei,  wird  von  Poogendorff  19  durch  folgendes  Experiment  gegeben.'  Ein  hohler 
Magnetstab  mit  einer  Glasröhre  ausgefüttert  wurde  mit  dem  Nordpol  nach  oben 
gehalten,  und  eine  leichte  magnetisirte  Nahnadel  von  etwa  9  Linien  Länge  mit  ihrem 
Südpol  vorsichtig  von  oben  hineingeschoben.  Letztere  blieb  alsdann  an  dem  obern 
Ende  in  der  Luft  schweben,  und  stieg  sogar  wieder  aufwärts,  wenn  sie  hinabge- 
drückt wurde.  Verfuhr  man  ebenso  mit  einem  Schraubendrath,  so  begab  sich  die 
Nadel  sofort  nach  der  Mitte  desselben. 

Dazu  kommt  der  schon  oben  angerührte  Umstand,  dass  die  Pole  eine's  Magneten 
nicht  an  den  Enden,  die  Pole  eines  Schraubendrathes  aber  in  der  Ebene  der  letzten 
Windungen  liegen.  Hat  auch  Ampere  diesen  Einwand  durch  die  Annahme  beseitigt, 
dass  entweder  die  Ebenen  der  an  den  Polen  verlaufenden  Molecularströme  eine  Neigung 
gegen  die  Magnetaxe  haben,  oder  dass  die  Intensität  dieser  Ströme  vom  Aequator 
nach  den  Polen  abnehme,  so  fehlt  doch  immerhin  der  Nachweis,  wesswegen  diese 
Abweichungen  eintreten  müssen. 

Alle  diese  Einwände  kommen  nun  auf  den  einen  hinaus,  den  ich  in  Folgendem 
hervorhob30:  die  iMPERE'sche  Theorie  ist  zwar  im  Stande,  alle  Erscheinungen  der  po- 
laren Wirkungen  zwischen  Magneten  unter  sich  und  gegen  galvanische  Ströme,  sowie 
alle  Erscheinungen  der  Magnetoinduction  zu  erklären,  sie  ist  aber  nicht  im  Stande, 
die  Erscheinungen  der  magnetischen  Vertheilung  zu  erklären.  Nach  dieser  Theorie 
sieht  man  nämlich  entweder  die  Molecule  eines  Magneten  an  als  Bahnen,  in  denen 
die  hypothetischen  Ströme  durch  verschiedene  Ursachen  erregt  werden  können,  oder 
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man  betrachtet  sie  als  dauernd  von  Strömen  umflossen,  deren  Ebenen  im  unmag ne- 
tischen Zustand  alle  beliebigen  Lagen  haben,  im  magnetischen  aber  parallel  zu 
einander  geordnet  sind.  Gegen  die  erste  Annahme  spricht  sofort,  dass  ein  con- 
stanter  galvanischer  Strom  in  einem  benachbarten  geschlossenen  teiter  (wohl  momen- 
tane Inductionsströme ,  jedoch)  niemals  dauernde  Ströme  hervorzurufen  im  Stande 
ist.  Das  miisste  aber  der  Fall  sein ,  wenn  die  hypothetischen  Ströme  eines  Magneten 
ein  benachbartes  Eisenstürk  dadurch  magnetisirten ,  dass  sie  in  dessen  Theilchen 
ebenfalls  dauernde  Ströme  hervorriefen.  —  Die  zweite  Annahme  ist  aber  ebenfalls 
unzulässig:  Zwei  ebene  geschlossene  Ströme  üben  aufeinander  ein  solches  Drehungs- 
moment aus.,  dass  sie,  um  ihren  Schwerpunkt  beweglich  gemacht,  nur  in  dem  einen 
Fall  eine  stabile  Gleichgewichtslage  annehmen,  in  welchem  ihre  Ebenen  einander 
parallel  sind  und  ihre  Ströme  in  demselben  Sinn  verlaufen.  Sind  nun  o,  6  und  c 
in  Fig.  5£Ä  drei  solche  Ströme,  deren  letztere  von  ersterem  gleichweit  abstehen 

9 und  zwar  so,  dass  bac  einen  rechten  Winkel  bildet,  so  wird, 
in  Abwesenheit  von  c,  sich  a  und  b  parallel  stellen,  in  Ab- 
wesenheit von  b  werden  sich  a  und  c  parallel  stellen,  bei 
Gegenwart  beider  nimmt  endlich  a  eine  Mittelrichtung  zwischen 
beiden  bezeichneten  an.  Wie  in  diesem  einfachen  Fall  lässt 
sich  nun  allerdings  eine  Anordnung  der  AMPERBSchen  Elemeutar- 
^,T^   Fig.  385.        C  ströme,  also  eine  gewisse  Form  des  daraus  hervorgehenden 

Körpers  denken,  bei  welcher  die  Lagen  der  Stromebeneu 
eine  gegenseitige  Vernichtung  ihrer  Wirkung  nach  aussen  hervorbringen.  Hat  aber 
der  Körper  eine  verlängerte  Gestalt  z.  B.  nach  der  Richtung  ab,  so  werden  sich 
ersichtlicher  Weise  alle  Stromaxcn  von  selbst  dieser  Richtung  parallel  stellen,  und 
der  Körper  würde  somit  blos  infolge  seiner  Form  auch  ohne  äussere  magnetisirende 
Veranlassung  zum  Magneten.  —  Diesen  Einwand  hat  Romershauskn  21  mit  Recht 
geltend  gemacht.  Dove  22  ging  nicht  so  weit,  wenn  er  als  einen  Zweifel  an  der 
AMPERE'schen  Theorie  hervorhob,  dass  das  Zurücktreten  der  hypothetischen  Ströme 
eines  Elektromagneten  in  ihren  ungeordneten  Zustand  nach  dem  Aufhören  des  magne- 
tisirenden  Stromes  aller  Analogien  in  andern  Gebieten  der  Naturwissenschaft  entbehre. 
Auch  findet  es  Dove  einfacher,  Elektricität  und  Magnetismus  als  zwei  verschiedene 
Naturkräfte  anzusehen,  als  die  nachweisbaren  Inductionsströme  beim  Elektromagne- 
tismen des  Eisens  zu  unterscheiden  von  den  hypothetischen,  welche  den  Magnetismus 
bedingen;  denn  Eisen  magnetisiren  hiesse  vorhandene  Ströme  richten  und  ausserdem 
noch  eine  andere  Art  von  theils  entgegengesetzter  Wirkungsweise  erzeugen. 

Gesetzt  aber  auch,  es  bewirke  der  magnetisirende  Strom  die  Drehung  der 
AMPERE'schen  Ströme  im  Eisenkern  eines  Elektromagneten,  so  ist  damit  immer  noch 
nicht  die  Molecularvertheilung  erklärt,  welche  ja  herrührt  von  einer  wechselseitigen 
Verstärkung  magnetisirter  Querschichten.  Ein  galvanischer  Strom  verstärkt  aber 
einen  benachbarten  galvanischen  Strom  ebenso  wenig,  als  er  in  einem  benachbarten 
geschlossenen  Leiter  einen  galvanischen  Strom  hervorbringen  kann. 

Ein  weiteres  Bedenken  müssen  wir  von  dem  absoluten  Sättigungszustand  her- 
nehmen. Der  Stärke  galvanischer  Ströme  wird  nur  durch  die  Zerstörung  ihrer 
Träger  eine  Grenze  gesetzt.  Ein  Solenoid  wird  sonach  an  Intensität  nach  Proportion 
des  in'  ihm  supponirten  Stromes  gewinnen.  Das  Eisen  wird  dagegen  ohne  beträcht- 
liche Temperaturerhöhung  mit  zunehmender  erregender  Kraft  asymptotisch  einem 
magnetischen  Sättigungszustand  angenähert. 

Hierher  gehört  nöch  ein  anderer,  freilich  unerheblicher  Einwand  Ermas's  >*. 
dahin  gehend,  dass,*  wenn  Bewegungen  analog  denen  galvanischer  Ströme  das 
Wesen  des  Magnetismus  bedingten,  sich  ebenso  gut  die  Ströme  durch  natürliche 
als  durch  künstliche  Magnete  fortpflanzen  lassen  müssten.    Ein  natürlicher  Magnet, 
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in  eine  galvanische  Kette  eingeschlossen,  unterbricht  aber  den  Strom  so  gut  als 
vollständig. 

Noch  muss  auf  den  Umstand  eingegangen  werden,  dass  wir  die  Magnetkraft 
als  einen  Spannungszustand  ansahen,  während  ihn  Ampere  von  einem  Bcwegungs- 
zustand  herleitet.  Dass  wir  die  ampere'scIicu  Strome  nicht  als  solche  nachweisen 
können,  wird  dadurch  erklärt,  dass  es  blos  Molecularströmc  seien.  Dagegen  müssten 
sie  sich  aber  durch  Wärmeerzeugung  kundgeben.  Dass  sich  beim  Acte  des 
Magnetisirens  keine  besondere  Temperaturerhöhung  kundgebe,  erklärte  Ampere  43 
durch  die  Annahme,  dass  die  um  alle  Moleeule  der  Substanzen  ohne  Ordnung  sich 
stets  bewegenden  Ströme  den  Körpern  die  gewöhnliche  Temperatur  geben,  und 
dass  daher  keine  Temperaturerhöhung  hervorzutreten  brauche,  wenn  die  Ströme 
beim  Magnetisircn  geordnet  werden.  Daraus  würde  aber  folgen,  dass  niedere 
Temperaturgrade  schwachen  Molecularströmen  entsprächen,  dass  man  also  in  nie- 
deren Temperaturen  z.  B.  einen  Stahlstab  nicht  so  stark  magnetisircn  könne  als  in 
höheren.  Bekanntlich  findet  jedoch  das  Umgekehrte  statt.  Ueberhaupt  stehen  die 
Temperaturschwankungen  mit  der  magnetischen  Intensität  nicht  in  einem  directen, 
sondern  in  einem  umgekehrten  Verhältuiss.  —  Dennoch  hat  man  beim  Magnetisirungs- 
process  eine  geringe  Temperaturerhöhung  beobachtet.  In  dieser  Beziehung  sind  schon 
die  Versuche  von  Grove  24  in  §.  22,  N.  III,  S.  203,  angeführt  worden.  Es  mag 
noch  hinzugefügt  werden ,  dass  van  Breda  44  dieselben  in  folgender  Weise  bestätigte. 
Eine  Röhre  von  weichem  Eisen  war  an  beiden  Enden  mit  luftdichten  Deckeln  ver- 
sehen. Durch  letztere  gingen  die  Dräthe  einer  im  Innern  befindlichen  Thermokette 
und  eine  mit  einem  Flüssigkeitsfaden  versehene  Thermometerröhre.  Der  hohle 
Eisenkern  lag  in  einer  Magnetisirungsspirale  und  war  gegen  die  von  dieser  aus- 
gehende Temperaturerhöhung  nachgewiesener  Maasscn  geschützt.  Ging  durch  die 
Spirale  ein  in  jeder  Secunde  etwa  30  mal  unterbrochener  Strom,  so  zeigten  beide 
thermometrische  Vorrichtungen  eine  Temperaturerhöhung  an.  So  geringe  Warme- 
entwickclungen  erklären  sich  nun  leicht  durch  die  Zustandsvcränderungcn  im  Eisen 
beim  Magnetisircn  und  Entmagiictisiren.  Dagegen  wurde  aber  noch  besonders  nach- 
gewiesen, dass  während  des  dauernden  magnetischen  Zustandes  eine  Temperatur- 
erhöhung nicht  eintrat. 

Endlich  liegt  noch  eine  Discussion  der  ampere  scheu  Theorie  von  Weber  24 
vor,  bei  welcher  er  an  die  Versuche  der  unipolaren  Induction  und  an  deren  Um- 
.kehr,  die  continuirliche  Axendrehung  eines  zur  Hälfte  galvanisch  durchflossenen 
Magneten,  anknüpft.  Es  ist  nämlich  nicht  gleichgiltig,  ob,  wie  schon  auf  S.  303 
im  zweiten  Alinea  angedeutet  wurde,  der  Versuch  mit  dem  Apparat  der  Fig.  456 
auf  S.  292,  oder  ob  er  mit  dem  der  Fig.  4ö9  auf  S.  294  angestellt  wird.  Im  ersten 
Fall  kann  der  galvanische  Strom  in  jeder  Lage  des  Magneten  mit  gleicher  Leichtig- 
keit aus  dem  umgebenden  Quecksilber  in  denselben  eintreten,  und  somit  wird  der 
innerhalb  des  Magneten  verlaufende  Stcomantheil  stets  dieselbe  Lage  im  Raum 
behalten,  um  sich  zwischen  den  festen  Leitern  c  und  z  zu  bewegen,  während  die 
einzelnen  Stellen  des  Magneten  ihre  Lage  gegen  diesen  Stromanthcil  ändern.  Da- 
gegen ändert  im  letzten  Versuch  der  Strom  seine  Lage  im  Raum  gleichmässig  mit 
dem  Magneten.  Ampere's  in  §.29,  N.  VII,  S.  298,  gegebene  Erklärung  vort  den 
continuirlichen  Rotationen  trifft  also  blos  im  letzten  Fall  zu,  indem  blos  hier  ein 
Antheil  des  geschlossenen  Gesammtstromes  mit  dem  Magneten  fest  verbunden  ist, 
sich  somit  seine  Wirkung  auf  den  Magneten  mit  dessen  Rückwirkung  compensirt, 
und  daher  die  Rotation  infolge  des  Einflusses  des  ausserhalb  vom  Magneten  ver- 
laufenden Stromtheiles  geschieht.  Dennoch  ist  auch  für  den  ersten  Fall  die  Ro- 
tation genügend  constatirt,  und  Weber  meint  daher,  dass  diese  Thatsache  sich 
nur  durch  eine  räumliche  Sonderung  der  beiden  Magnetismen  in  ihren  Elementen 
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erklären  lasse,  nicht  aber  durch  Ampere's  Theorie,  wo  eine  solche  'Sonderung  nicht 
angenommen  wird.  In  Wnhrheit  erhält  ein  ganzer  Magnet  eine  in  §.  1 2  auf  S.  76 
näher  definirte  stabile  Gleichgewichtslage ,  wenn  er  sich  blos  unter  Einfluss  eines 
geschlossenen  Stromes  bewegt.  Ein  einzelner  Magnetpol  würde  dagegen,  in  geeig- 
neter Weise  aufgehangen,  eine  continuirlichc  Bewegung  durch  das  Innere  des  Kreises 
und  auf  dessen  Ausscnseite  wieder  zurück  vollführen  können.  Dasselbe  würde  auch 
dann  geschehen  können,  wenn  bei  jeder  Drehung  des  ganzen  Magneten  die  Strom- 
bahn  von  ihm  stets  einmal  derart  durchsetzt  würde,  dass  ohue  Unterbrechung  des 
Stromes  der  eine  Pol  stets  ausserhalb  des  Umlaufes  bliebe,  während  der  ander»- 
abwechselnd  innerhalb  und  ausserhalb  sich  bewegte.  Umgekehrt  könne  auch  nur 
dann  ein  Inductionsstrom  hervorgerufen  werden,  wenn  der  Magnet  unter  solchen 
Umständen  mechanisch  durch  einen  geschlossenen  Leiter  geführt  werde  (vergl.  §.  34, 
N.  IV,  S.  366).  Da  nun  durch  die  Versuche  sowohl  die  Drehung  als  die  Inductions- 
ströme  nachgewiesen  werden ,  so  müsse  in  den  kleinsten  Theilchen  des  Magneten 
die  räumliche  Sonderung  der  Magnetpole  eine  derartige  sein,  dass  zwischen  ihneu 
die  Ströme  hindurchfliesscu  könnten. 

Dagegen  dürfte  jedoch  zu  erwägen  sein,  dass  die  hier  in  Rede  stehenden 
Erscheinungen  nicht  unmittelbar  von  den  Magnetkräften  der  einzelnen  Elemente  aus- 
zugehen brauchen ,  sondern  dass  sie  ebensowohl  die  Resultanten  aller  dieser  Einzel- 
kräfte sein  können,  also  auf  den  freien  Magnetismus  des  Stabes  zu  beziehen  seien. 
Wenigstens  habe  ich  durch  den  in  Fiy.  586  dargestellten  Versuch  einen  Magneten 

nach  Maassgabc  der  am- 
p l. r >.  sclio ii  Theorie  nach- 
gebildet und  mit  Hülfe  des- 
selben Inductionsströme 
erhalten.  Die  bedeutende 
Masse  und  die  beträcht- 
liche Reihung  hinderten, 
dass  die  entsprechende 
continuirliche  Rotation 
nicht  zur  Erscheinung  ge 
bracht  werden  konnte 
Die  Beschaffenheit  des  Ap- 
parates ist  folgende.  Um 
die  metallene  Rotatious- 
axe  ab  sind  10  Spiralen 
'      j*«.  mit  je  3  Lagen  Kupfer- 

drath   und    von    I  7  3 mm 

Länge  mittelst  der  Scheiben  c  und  d  in  feste  Verbindung  gebracht.  Ein  kräftiger 
Strom  wird  den  Spiralen  durch  eine  Feder  e  zugeführt,  die  mit  der  Rotatiousaxe 
in  keiner  metallenen  Berührung  steht.  Nachdem  er  dieselben  nacheinander  durchlaufen 
hat,  tritt  er  durch  eine  ähnliche  Feder  auf  der  Seite  6  wieder  aus.  Die  Aequatorial- 
ebene  dieses  cylindrischen  Spiralsystems  wird  gebildet  durch  eine  mit  der  Drehungs- 
axe  verbundene  metallene  Scheibe  g,  deren  amalgamirter  Rand  gegen  eine  nach  f 
führende  Metallfeder  schleift.  Wird  nun  diese  Feder  bei  /'  mit  einem  Ende  des  Mul- 
tiplicators  in  Verbindung  gebracht,  und  einer  der  Pole  a  oder  6  der  Drehungsaxe 
mit  dem  andern,  und  wird  mittelst  der  Handhabe  bei  a  das  System  in  Drehung 
versetzt;  so  zeigt  die  Multiplicatornadel  einen  Strom  an,  dessen  Richtung  mit  dem 
Sinn  der  Drehung  wechselt,  stets  aber  analog  ist  den  aus  §.  34,'  N.  VID,  S.  368  ff. 
zu  entnehmenden  Richtungen. 

Die  angeführten  Einwände  drängen  uns  zu  der  Ueberzeugung,  dass  die  ampere  sehe 
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Theorie  in  ihrer  jeizigen  Gestalt  die  Erscheinungen  des  Magnetismus  nicht  erklärt, 
dass  die  magnetische  Muleeularvcrthcilniig  nicht  identisch  ist  mit  elektrischen  Mole- 
cuiarströmen.  Dennoch  würden  wir  die  Grenzen  zu  eng  ziehen,  wollten  wir  aus 
diesen  Gründen  der  am  pkre' scheu  Theorie  gleich  alle  Bedeutung  absprechen.  Wir 
wissen  freilich  nicht,  was  im  magnetischen  Element  vorgeht,  um  die  Thatsache 
der  magnetischen  Vertheilung  zu  bewirken;  wir  wissen  auch  nicht,  welche  Ver- 
änderungen in  den  Theilchen  eines  Stromleiters  stalthaben,  um  infolge  des  bestän- 
digen Processes  der  Vertheilung  und  Wicderausgleichung  entgegengesetzter  Eleklrici- 
täten  die  Summe  der  Erscheinungen  hervorzurufen ,  die  wir  am  galvanischen  Strom 
zu  beobachten  gewohnt  sind.  Soviel  wissen  wir  aber,  dass  der  galvanische  Strom 
im  magnetischen  Element  eine  Vertheilung  bewirkt  und  dass  diese  senkrecht  zur 
Richtung  des  Stromes  geschieht.  Das  mnss  nun  herrühren  von  einein  Vorgang  im 
Stromträger,  der  senkrecht  zu  dessen  Axe  von  Statten  geht,  denn  nach  der  Axcn- 
richtung  selbst  wird  keine  Vertheilung  beobachtet.  Es  wäre  also  nur  eine  Er- 
weiterung der  am  per  f.' sehe  u  Theorie,  wenn  man  zur  Kenntniss  der  Vorgänge  in 
einem  geschlossenen  Stromkreis  gelangte,  die  nach  einer  zu  seiner  Ebene  senkrechten 
Componente  stattfinden,  und  wenn  man  ferner  untersuchte,  welche  Veränderungen 
sie  erleiden,  wenn  sie  sich  auf  eine  im  Innern  des  Kreises  befindliche  vcrtheiltings- 
fähige  Masse  übertragen.  Um  dem  Gesagten  eine  concretcrc  Gestalt  zu  geben, 
wäre  es  ja  immerhin  möglich,  dass  der  Strom  in  seinem  Leiter  Vibrationen  erregte', 
die  senkrecht  zu  seiner  Fortpflanzung  geschähen.  Würden  diese  sich  auf  eine 
im  Innern  eines  geschlossenen  Stromkreises  befindliche  Masse  übertragen,  so  dürften 
sich  leichthin  die  Wirkungen  der  radialen  Vibrationen  gegenseitig  vernichten  und  e« 
blieben  nur  die  zu  dessen  Ebene  senkrechten  zu  betrachten  übrig.  Aber  auch  diese 
könnten  "im  Conflict  mit  der  vertheilungsfähigen  Masse  in  ihr  blos  einen  Spannungs- 
zustand hervorbringen,  wie  ein  mit  einer  gewissen  Geschwindigkeit  über  eine  Saite 
geführter  Bogen  diese  nur  aus  ihrer  Gleichgewichtslage  bringt,  ohne  sie  zu  Ton- 
schwiugungen  zu  veranlassen. 

IX.  Anknüpfend  au  den  in  N.  II  auf  S.  710  erwiesenen  Umstand,  dass  das  Ele- 
ment dlt  der  von  einem  geschlossenen  Strom  auf  ein  Stromelement  wirkenden  Kraft 
senkrecht  zu  dem  Stromelement  gerichtet  ist,  mag  nun  eine  Correction  behandelt 
werden,  welche  Plana  27  an  der  in  §.  25,  N.  V,  Gleichung  9)  (auf  S.  239  )  ent- 
wickelten Formel  für  die  Wechselwirkung  zweier  sehr  kleiner  geschlossener  Ströme 
anbringt.  Bedeute  nämlich  wiederum  in  Füj.  5S7  die  geschlossene  Curvc  um  den 
Punkt  o  einen  sehr  kleinen  ebenen  Stromumlauf  vom  Flächen- 
inhalt / ,  sei  o  ihr  Schwerpunkt  und  liege  in  derselben  Ebene  eiil 
anderer  ebenfalls  sehr  kleiner  Stromumlauf  vom  Flächeninhalt 
dessen  Schwerpunkt  o'  ist,  so  wurde  der  veränderliche  Abstand 
eines  Punktes  m  der  zweiten  Curvc  vom  Schwerpunkt  o  der  er- 
sten mit  /,  und  der  constante  Abstand  oo  beider  Schwerpunkte 
mit  /  bezeichnet.  Ferner  wurde  schon  oben  gezeigt,  dass  die  Wir- 
kung des  Stromes  o  auf  das  Stromelemcnt  mn  gleich  ist  der  Summe 
der  Wirkungen  von  dem  Strom  o  auf  die  beiden  Componenten 
mp  =  lld<i  und  pn  =  rf/,,  wenn  man  mit  d>f  den  Zuwachs  mop 
des  Winkels  o'om  =  <[  bezeichnet  und  wenn  man  op  =  om  =  /, 
macht.   Die  Wirkung  von  mn  ist  sonach  gleich  der  Summe  von 

~7«~~    und  4  »a.«7.. 

und  durch  Vernachlässigung  des  Integrals  aus  dem  letzteren  i  ntheil  stellte  sich 
das  früher  gefundene  Ergebniss  heraus,  welches  zu  den  weiter  n  Untersuchungen 
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unbeschadet  der  Genauigkeit  benutzt  werden  konnte'.  Plaka  zeigte  aber,  dass 

diese  Vernachlässigung  unstatthaft  sei,  und  dass  sich  ohne  dieselbe  statt  jener 
Gleichung  9) 

n1  —  /  ..,  XX' 


oder  für  n  =  2 


. ..  X  X  . .. .  X  Ä 

_„'_  statt  li*-^ 


ergiebt. 

Bezeichnet  man  nämlich  mit  HR  die  Kraft  zwischen  dem  geschlossenen  Strom  o 
und  dem  Stromelemcnt  in«,  welche  parallel  zu  der  beide  Schwerpunkte  verbin- 
denden Geraden  oo'  gerichtet  ist,  so  zeigte  Plana  *8,  dass  man  dieselbe  erhält, 
wenn  -man  die  unter  I)  verzeichneten  Wertlie  auf  eine  zu  oo'  senkrechte  Linie 
projicirt,  indem  ja  die.  ganze  vom  Strom  o  ausgehende  Kraft  senkrecht  auf  die 
Stromelemente  von  </  gerichtet  ist.    Es  ist  also 


dR 


wo  das  negative  Vorzeichen  von  der  entgegengesetzten  Richtung  des  unteren 
Theiles  vom  Strom  um  o'  gegen'  den  Strom  um  u  herrührt;  daraus  ergiebt  sich 
die  ganze  parallel  zu  oo'  gerichtete  Kraft  zwischen  den  Strömen  X  und  X'  als 


n 


Setzt  man  nun  die  zu  oo'  Senkrechte  mo  —  y  und  ha  —  j-,  so  ist 

y  —  sin  (/  . 
a-  —  /,  cos  <f , 
/J    =  ;rl  -f-  y*.       >  •  • 


I  ■ 


und  es  wird  das  zweite  der  in  Gleichung  2)  enthaltenen  Integrale,  oder 

Hat  der  Strom  um  o'  nur  kleine  Dimensionen  im  Verhältniss  zu  oo',  so 
r  m 

-  =  1  gesetzt  und  -j-  vernachlässigt  werden,  wodurch 


A  »in_v^,  A 


wird.  Vertauscht  man  ferner  den  veränderlichen  Abstand  /,  mit  dem  mittleren 
constanten  Abstand  /  =  oo'  der  Schwerpunkte  beider  geschlossener  Ströme*  und 
bedenkt,  dass  fy  da-  gleich  ist  dem  Flächeninhalt  X'  des  Stromes  um  o',  so 
wird 
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Aehnliche  Umwandlungen  mögen  mit  dem  ersten  Integral  der  Gleichung  2) 
vorgenommen  werden.  Dieses  ist,  wenn  man  cos  tf .  =  /  setzt,  und  wenn  man 
gleichzeitig  die  beiden  zu  demselben  Radiusvector  gehörigen  Theile  der  geschlossenen 
Curve  um  o'  in  Betracht  zieht 

wo  <>/,   dasjenige  Stück  mm'  des  Radiusvector  bedeutet,   welches  in   das  Innere 

der  geschlossenen  Stromcurve  fallt.   Durch  Entwickelung  von  und  Ver- 

(*,  -f-  )' 

nachlässigung  der  Glieder,  welche  höhere  Potenzen  von  d/   enthalten,  ergiebt  sich 


L  dtp  6  /, 


oder  durch  Substitution  des  constanten  Factors  statt  des  veränderlichen  -4, 


Da  aber  lid(pMt  gleich  ist  dem  Inhalt  eines  vom  Radiusvector  innerhalb  der  Curve 
um  o'  bestrichenen  Flächenelementes,  so  ist  Jlx  dy  il/,  =  k'  und 

J       I»        —  h 
Durch  Substitution  von  4)  und  6)  in  2)  wird 

«_/.(„>.'  X' 


R  = 


_  w'-f-/  . .,  Xa' 
was  erwiesen  werden  sollte. 


Es  darf  nicht  unerwähnt  bleiben,  dass  Romershausen  in  der  schon  citirten  Abhandlung  11 
und  Cornelius  in  einer  gesondert  erschienenen  Abhandlung  beide  veranlasst  (Kirch  die  oben 
aufgestellten  Zweifel  an  der  unbedingten  Haltbarkeit  der  AMPEREseben  Theorie,  andere  Theo- 
rien an  deren  Stelle  zu  setzen  versuchten. 

1  Ampere.  *  Annales  de  ch.  et  de  ph.  T.  15,  p.  59  et  170.  —  'Ampere  Recneil  etc. 
p.  3.  —  *  Gilb.  Ann.  67,  113  (4821 ).  —  Lu  ä  l'Acad.  de»  tcc.  de  Paris  les  18  et 
25  Sept.  18i0. 

1  Lamqnt.    *  Der.  Erdstrom.    Leipzig,  bei  Voss.   1862.  4. 

5  Ampere  zuerst  in  Vorträgen  vor  der  pariser  Akademie  am  8.  und  45.  Jan.  4 824 ,  welche 
von  Gillet  de  Laumost  in  den  Annales  des  Mines,  6,  535,  zusammengestellt  sind. 
Dann  in  *  Blainville  Journal  de  Physique  etc.  93,  447  (1824).  —  *  Gilb.  Ann.  72,  436 
(4822).  —  Ampere  Recueit  etc.   4822.  "p.  4  69. 

Ampere.    'Gilb.  Ann.  72,  32  (4822).  —  Aus  Bibl.  univ.   Avril  1822. 
4  Van  Beek.    'Blainville  Journal  de  physique.    93,  342  (  4824,  Oct.).  —  'Gilb.  Ann. 

72,  42  (4822).  —  Brief  an  Ampere,  dat.  Utrecht  25.  Sept.  4824. 
*  Ampere.    Vorbereitungen  zu  den  Rechnungen  finden  sich  schon  in  den  '  Ann.  de  ch.  et 
de  ph.  46,  470  (4820)  enthaltenen  Vorträgen  vom  9.  Oct,  30.  Oct.  und  6.  Nov.  1820  vor 
der  pariser  Akademie.  —  'Gilb.  Ann.   67,  427  (  1824  ).  —  Ferner  in  *  Ann.  de  ch.  et 
de  ph.  T.  20, >  398  et  409;  'Ampere  Hecueil.  p.  293. 
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18   Pogg  Erdorf  f.    *  Pogg.  Ann.   52,386  (4844  ). 

10  v.  Feilitzscii.    'Pogg.  Ann?  87,  208  (4852),  namentlich  N.  3  und  4. 

11  Romersiiausex.    *  Dingler's  polytechnisches  Journal.    427,  498  (  485J). 
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»»  Ampere.  '  Blatnville  Journal  de  physique.  93,  447  (  4824  1.  —  'Gilb.  Ann.  72,  136 
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"  Cornelius.  'Die  Lehre  von  der  Klektricität  und  dem  Magnetismus.  Versuch  einer  theo- 
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§.  50.    Webers  Theorie  der  Elektrodynamik. 

Seitdem  Ampere  seine  Gesetze  über  die  Wechselwirkung  galvanischer  Strom- 
leiter aufgestellt  hatte,  war  eine  Erweiterung  derselben  nicht  versucht  worden. 
Man  erklärte  sich  zwar  immer  den  galvanischen  Strom  durch  eine  entgegengesetzte 
Bewegung  der  beiden  Elektrizitäten  in  ihrem  Träger,  und  durch  eine  daraus 
hervorgehende  beständige  Zerlegung  und  Wiedervereinigung  derselben  in  jedem 
Querschnitt  des  Leiters;  dennoch  waren  die  Gesetze  für  die  Wechselwirkung 
ruhender  Elektrizitäten  mit  denen  der  bewegten  Elektricitäten  in  keinerlei  Be- 
ziehung gesetzt  worden.  Dieses  geschah  erst  20  Jahre  nach  der  Veröffentlichung 
der  ampere  sehen  Untersuchungen  durch  W.  Weber.  Nach  ihm  ist  die  Stärke 
des  galvanischen  Stromes  proportional  dem  Product  aus  der  Menge  der  in  ihm 
in  Bewegung  befindlichen  Elektricitäten  und  der  Geschwindigkeit,  mit  welcher 
sie  sich  bewegen.  Nun  deutete  der  Umstand,  dass  zwei  in  derselben  ge- 
raden Linie  sich  bewegende  Ströme  einander  abstossen,  wenn  sie  gleich  gerichtet 
sind,  daraufhin,  dass  die  Wechselwirkung  der  Elektricitäten  nicht  allein  eine 
Function  des  Abstandes  und  der  Menge  derselben,  sondern  auch  eine  Function 
der  relativen  Geschwindigkeit  sei.  Das  Verhalten  führte  zu  der  Annahme,  dass 
die  Elektricitäten  desto  schwächer  (abstossend  oder-anziehend,  je 
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nachdem  sie  gleichartig  oder  ungleichartig  sind)  auf  einander  wir- 
ken, je  grösser  das  Quadrat  ihrer  relativen  Geschwindigkeit  sei. 

Aber  auch  parallele  Ströme  wirken  aufeinander,  anziehend  bei  gleicher, 
abstossend  bei  entgegengesetzter  Richtung.  Hier  sind  die  relativen  Geschwindig- 
keiten gleich  Null ,  indem  bei  gleicher  Strumstärke  die  nach  derselben  Richtung 
sich  bewegenden  Elektricitäten  immer  in  gleichem  Abstand  bleiben,  die  nach 
entgegengesetzter  Richtung  laufenden  sich  aber  von  einem  bestimmten  Augenblick 
um  ebensoviel  annähern,  als  sie  nach  demselben  sich  von  einander  entfernen.  Da 
sonach  auch  ihre  Wechselwirkung  gleich  Null  sein  müsste,  wenn  sie  blos  eine 
Function  der  Geschwindigkeit  und  Menge  wäre,  was  ja  in  Wahrheit  nicht  der 
Fall  ist,  wird  noch  die  weitere  Annahme  nöthig,  dass  die  in  Bewegung 
befindlichen  Elektricitäten  desto  stärker  auf  einander  wirken,  je 
grösser  das  Maass  ihrer  relativen  Beschleunigung  sei. 

Dasselbe  ergiebt  sich  auch  bei  einer  näheren  Betrachtung  der  AMPERs'schen 
Formel  für  die  elektrodynamische  Wechselwirkung  zweier  Stromelemente  ds 
und  ds\  die  sich  in  einem  Abstand  r  von  einander  befinden: 

ii'dsds'  j  .       .  M  Ü  J 

jsm  «  sin  fi  cos  y  -  cos  u  cos  /yj  • 

Denn  substituirt  man  statt  ihrer  Stromstärken  »und  i'  Functiouen  uev  und  ae'i' 
von  den  dabei  betheiligten  Elektricitätsmengen  e,  e'  und  deren  Geschwindigkei- 
ten v,  j  '  und  drückt  die  Cosinusse  und  Sinusse  ihrer  Neigungswinkel  ß  und  « 
gegen  die  Verbindungslinie  r  und  deren  Verlängerung,  sowie  des  Winkels  y, 
welchen  die  durch  sie  und  die  Verbindungslinie  bestimmten  Ebenen  bilden,  als 

dr  d2r 
Functionen  der  relativen  Geschwindigkeiten  —  und  der  Beschleunigungen  — aus-: 

so  lässt  sich  jene  Formel  zerlegen  in  vier  andere  Formeln.    Die  erste 

eds  •  e'  ds'  i        a7  dt1      oV  (P  r 
"T5         {  ~ Jß  dp       ~8~  dP 

giebt  das  Maass  für  die  elektrodynamische  Wechselwirkung  der  beiden  in  Be- 
wegung befindlichen  positiven  Elektricitäten,  die  zweite 

e  ds  •  e'  ds!  t        (P  r/r1       «V  <Pri 
~7         j'      Jßd?^   8    dt  I 

giebt  das  entsprechende  Maass  für  die  beiden  negativen  Elektricitäten.  Beide 
Werthe  sind  einander  gleich.  Dasselbe  findet  für  die  beiden  Werthe  statt,  welche 
die  Wechselwirkung  zwischen  der  positiven  Elektricität  des  einen  und  der  nega- 
tiven des  andern  Elementes  ausdrücken,  oder,  der  zwischen  der  negativen  des 
ersten  und  der  positiven  des  andern  Elementes.    Diese  haben  die  Form 

e  ds  •  e'  ds^  i        a^dt*       tPr  (P_r 
r5"       if       W  dP  ~*~    *  dP 

dr       dP  r 

Setzt  man  nun  in  diesen  Formeln  sowohl  ^  als  ^  —  0,  so  heisst 
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das,  dass  die  Elektricitäten  in  Ruhe  »ein  sollen,  und  man  erhält  aus  den  ersten 
beiden  Formeln 

e j/s  •  e'  ds' 
rl 

woraus  hervorgeht,  dass  sich  gleichnamige  in  Ruhe  befindliche  Elektricitäten 
proportional  dem  Product  ihrer  Mengen  und  umgekehrt  proportional  dem  Quadrat 
ihres  'Abstandes  abstossen.    Ferner  erhält  man  aus  der  letzteren  Formel 

eds  •  e' ds' 

+  — ? — .  ■ 

was  zeigt,  dass  sich  ungleichnamige  in  Ruhe  befindliche  Elektricitäten  mit  der- 
selben Kraft  anziehen,  mit  der  sich  gleichnamige  abstossen.  Es  wäre  somit  der 
Nachweis  geliefert,  dass  das  elektrostatische  Grundgesetz  in  dem  allgemeineren 
elektrodynamischen  enthalten  sei. 

Bei  den  elektrostatischen  Erscheinungen  sind  es  nun  aber  wirklich  die 
Elektricitäten,  welche  sich,  wenn  sie  gleichnamig  sind,  gegenseitig  abstossen. 
und  welche  sich  gegenseitig  anziehen,  wenn  sie  ungleichnamig  sind.  Stellt  man 
nämlich  zwei  mit  gleichnamigen  Elektricitäten  geladene  Körper  einander  gegen- 
über, so  beobachtet  man  bekanntlich,  dass  die  Dichtigkeiten  derselben  auf  den 
abgewandten  Seiten  grösser  werden.  Dahingegen  werden  die  Dichtigkeiten 
auf  den  zugewandten  Seiten  grösser,  wenn  beide  Körper  mit  entgegengesetzten 
Elektricitäten  geladen  sind.  —  Anders  verhält  es  sich  mit  den  elektrodynamischen 
Erscheinungen.  „Die  unmittelbare  Wirkung  der  dem  Leitungsdrathe  parallelen 
„Kräfte  besteht  zwar  blos  in  einer  Bewegung  der  Elektricitäten  nach  dieser 
„Richtung.  Die  Wirkung  dieser  Bewegung  ist  aber  ein  Widerstand  des  pon- 
„derabeln  Trägers,  durch  welchen  sie  in  unmessbar  kurzer  Zeit  wieder  aufgehoben 
„wird.  Durch  diesen  Widerstand  werden  mittelbar,  während  der  Zeit,  wo  diese 
„Bewegung  aufgehoben  wird,  alle  Kräfte,  welche  zuvor  diese  Bewegung  hervor- 
gebracht hatten,  an  den  Widerstand  leistenden  ponderabeln  Körper  über- 
tragen." Dass  es  sich  aber  bei  den  elektrodynamischen  Erscheinungen  blos 
um  diejenigen  Kräfte  handelt,  welche  auf  die  ponderabeln  Träger  übertragen 
worden  sind,  mit  welchen  sich  also  die  Träger  und  nicht  die  in  ihnen  umlaufen- 
den Elektricitäten  anziehen  oder  abstossen,  wird  durch  folgenden  Versuch  be- 
wiesen. Bietet  man  nämlich  einem  Strom  gleichzeitig  zwei  Wege  —  also  einen 
getheilten  Schliessungsdrath  —  zur  Ausgleichung  dar,  und  lässt  mau  sehr  nahe 
von  dem  einen  und  sehr  weit  von  dem  andern  dieser  Wege  einen  gleichgerich- 
teten Strom  verlaufen,  so  müsste,  wenn  sich  die  Ströme  als  solche  anzögen, 
der  Strom  der  erstcren  Kette  den  entfernteren  Weg  verlassen  und  sich  vor- 
zugsweise in  die  dem  Schliessungsbogen  der  letzteren  Kette  nähere  Bahn  er- 
giessen.  Schaltet  man  jedoch  in  beide  Wege  Galvanometer  ein,  so  beobachtet 
man  keine  hieraus  hervorgehende  Verstärkung  oder  Schwächung.  Die  in  dem 
bekannten  ampebe' sehen  Fundamcntalversuch  beobachteten  An- 
ziehungen und  Abstossungen  rühren  also  nicht  von  einer  Wechsel- 
wirkung der  Ströme,  sondern  von  einer  Wechselwirkung  der  von 
ihnen  durchflossenen  Leiter  her. 
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I.    Die  von  Ampere  aufgestellte  und  durch  die   verschiedensten  Versuche 

bestätigte  Formel  für  die  Kraft,  mit  welcher  zwei  galvanische  Stromelemente  ein- 

.      t  anziehen  /  . 

a,,der  jabstossenj  und  zwar 

if4$  1  ) 

4z     — ä —  sin  «  sin  ,1  cos  y  —  —  cos  «  cos  M  \  ) 

(vergl.  §.  15,  N.  V,  Formel  12),  drückt  insofern  ein  rein  empirisches  Gesetz  aus, 
als  bei  ihrer  Entwickelung  schon  die  Existenz  einer  Wechselwirkung  der  Stromelernente 
vorausgesetzt  wird.  Eine  Verknüpfung  des  dadurch  ausgesprocheneu  elektro- 
dynamischen Grundgesetzes  mit  dem  elektrostatischen,  betreffend  die  Wechsel- 
wirkung gleichnamiger  oder  ungleichnamiger  Elektricitäten,  ist  aber  erst  von 
W.  Weder  1  durchgerührt  worden. 

In  jedem  Stromelernente  bewegen  sich  nämlich  entgegengesetzte  Elektricitäten 
je  nach  entgegengesetzten  Richtungen.  Werden  die  beiden  Elektricitätsmengen  in 
dem  Elemente  ds  der  obigen  Formel  mit  e  •  ds  und  — c  -rfx,  und  die  in  dem 
Elemente  ds?  mit  -f-  e'  •  ds'  und  — e  ds'  bezeichnet,  so  sind  nach  den  aus  der 
Lehre  von  der  statischen  Elektricität  geläufigen  Begriffen  vier  Wechselwirkungen 
zwischen  den  Elektricitäten  beider  Elemente  vorhanden,  nämlich 

a.  zwischen  -4- e  und  -f-  e'  eine  abstossende  Kraft, 

b.  zwischen  — e  und  — «'  eine  abstossende  Kraft, 

c.  zwischen  -f-  e  und  — e'  eine  anziehende  Kraft, 

d.  zwischen  —  e  und  -f-  e  eine  anziehende  Kraft. 

Soweit  nun  bis  jetzt  die  Gesetze  der  Anziehung  und  Abstossung  ruhender  Elek- 
tricitäten bekannt  sind,  würden,  indem  in  jedem  Elemente  gleiche  Mengen  positiver 
und  negativer  Elektricität  vorauszusetzen  sind,  die  beiden  anziehenden  Kräfte  den 
beiden  abstossenden  gleich  sein,  mau  würde  also  eine  Resultante  =  Null  erhalten. 
Wäre  aber  nichtsdestoweniger  die  Ursache  der  bekannten  elektrodynamischen 
Wechselwirkung  der  Stromelemente  begründet  in  jenen  vier  Wechselwirkungen  der 
in  ihnen  bewegten  Elektricitäten,  so  muss  sich  die  obige  ampere'scIic  Formel 
zerlegen  lassen  in  vier  Theile,  deren  erster  blos  die  Wechselwirkung  zwischen 
H-e  und  ~\- e' ,  der  zweite  die  zwischen  — e  und  — e' ,  der  dritte  die  zwischen 
-h  e  und  —  e'  und  deren  vierter  die  zwischen  — e  und  -{-  e'  umfasst,  deren 
Summe  aber  wiederum  das  in  i)  ausgedrückte  Maass  für  die  Wechselwirkung  der 
Stromelernente  darstellt.  Die  einzelnen  Formeln  weisen  alsdann  diejenigen  Modifi- 
kationen nach,  welche  die  Gesetze  für  die  Wechselwirkung  ruhender  Elektricität 
zu  erfahren  haben,  sobald  sie  auf  bewegte  Elektricitäten  übertragen  werden 
sollen. 

Zunächst   mögen    in  die   obige   AMPERE'sche   Formel    die  Geschwindigkeiteil, 
v  und  vr  eingeführt  werden,  mit  welchen  sich  die  in  beiden  Dratheicmenten  ds 
und  ds'  befindlichen  Elektricitätsmengen   bewegen.    Zu   dem  Ende    stelle   ab  in 
Fig.  388  die  Längeneinheit  eines  Drathes  dar,  welcher  von  positiver  Elektricität 
durchströmt  werde  und  in  einem  bestimmten 
Moment  die  Menge  t  gleichmässig  vertheilt 
enthalte.     Bewegt  sich  in  der  Zeiteinheit 
dieselbe  Elektricitätsmenge  ohne  Dichtigkeits- 


änderung  aus  dem  Drathstück  a  b  in  das  F,„.  M?. 
Stück  cd,  so  ist  cd  =  ab  =  der  Längen- 
einheit, und  die  Geschwindigkeit  wird  gemessen  durch  die  Länge  bd  =  v.  Die 
Stromintensität  i  setzt  nun  Weber    derjenigen  Elektricitätsmenge  proportional, 
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welche  in  der  Zeiteinheit  durch  den  Querschnitt  der  Kette  geht.  Bedeute  also  a 
eine  constante  Zahl,  so  ist,  da  in  der  Zeiteinheit  die  in  bd  enthaltene  Elektricitäts- 
menge  durch  den  Querschnitt  6  gegangen  ist, 


also 

Ebenso  ist  auch 


—  :  e  — - 
a 


i  =  aei. 


i'  =  ae't', 


wenn  v'  die  Geschwindigkeit  bedeutet,  mit  welcher  sich  die  Elektricität  im  St 
dement  ds'  bewegt,  und  wenn  i"  die  für  dasselbe  vorausgesetzte  Stromintensität 
ist.  Diese  Werthe  in  die  Formel  I)  eingesetzt,  verwandeln  sie,  blos  unter  Berück- 
sichtigung des  oberen  Vorzeichens,  in: 


ds  •  e'ds'  a  ^V  jsin  «  sin  ß  cos  y  —      cos  «  cos  ,vj 


Hierinneu  bedeuten  im  Vergleich  mit  Fig.  3S9  ds  und  d$'  die  Stromelcmente  nm 

oder  nm,  und  n'm'  oder 
n'm'     je  nachdem  man 


i » 

sie  nach  der  positiven 
oder  nach  der  negativen 
Seite  abmisst.  Es  würde 
also,  wenn  am  Ende  einer 
gewissen  Zeit  /  die  bei- 
den Elektricitätcn  des 
linken  Elementes  sich 
in     n     befänden  ,  die 


sich  nach  Ver- 


-4-c 
—  r 

lauf  des  Zeitelementes  dt 


von  n  nach 


m 


bewegt  haben,   und,  wenn  in  demselben  Moment  die  beiden 


Elektricitätcn  des  rechten  Elementes  sich  in  n'  befänden,  die  j n  egative j  ^c^tr'~ 


cität 


, !  sich  nach   Verlauf  desselben   Zeitelementes   dt  von   n'  nach   i   ,  \ 

"bewegt  haben.  Ferner  ist  die  Gerade  nn'=r,  und  es  schliesst  ds'  mit  r  den 
Winkel  ß,  ds  aber  mit  der  Verlängerung  von  r  den  Winkel  u  ein.  Die  Ebenen,  in 
welchen  r  und  ds,  sowie  r  und  ds'  liegen,  schneiden  sich  unter  dem  Winkel  ;. 

a.  Es  mag  nun  die  Formel  3)  zunächst  auf  die  Wechselwirkung  der  beiden 
positiven  Elektricitätcn  -f-  e  und  -f-  «'  übertragen  werden.  Die  Acnderung,  welche 
hier  r,  u  und  ß  erleiden,  wenn  sich  /  um  dt  ändert,  mögen  mit  drx,  rf«,  und  dßx 
bezeichnet  werden,  dann  ist,  wenn  man  vdt  und  r'  dt  statt  ds  und  ds'  gebraucht, 


*  Dieae  wie  die  nachfolgenden  Formeln  »ersieht  Wim  immer  mit  dem  entgegengeaeixien  Voneichen,  indem 
rau  "e*  Sh(!  ^"nler^UDg  fU  S'  851  anf«de!^,e,  wurdo-  die  Abatossung  wegen  Vergroaaerung  dea  Zwiacbeo- 
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rfr,   =  reit  cos  n  —  r'rf/costf, 


i  a), 


woraus 


) 

— J    r=    t  J   COS  B1            2'»'  COS  n  COS  V  -|-   r '*  COS  ff*  \ 

—  |rr'  cos  «  cos  /V  —    ~  j^-      t1  cos  «'  —  r"  cos^'j*  .    .    5  a). 
Durch  abermalige  Differentiation  von  rfr,  ergiebt  sich 

Der  in  dieser  Formel  vorkommende  negative  Zuwachs  — Ha}  des  Winkels  a  =  pne 
=  «tnÄ  ist  nun  nichts  anderes,  als  der  Winkel  (.im),  der  Fig.  589 ,  wenn  mX  parallel 
zu  r  gezogen  wird,  und  m'/#  die  Verbindungslinie  von  m'  und  m  ist.  Nimmt  mau  zu- 
nächst an,  dass  beide  Stromelcmcntc  in  einer  Ebene  lägen,  so  ist  ftmk  —  vm\  —  vmft, 
wo  »  m  die  Verlängerung  der  Verbindungslinie  von  ri  und  m'sein  mag.   Es  ergiebt 

sich  aber  rml  =  ni«'e  —        sin  u,  und  rmu  =  trimn'  =  ~     sin  ß.     Da  aber 

r  r 

die  beiden  Stromelemente  im  Allgemeinen  in  Ebenen  liegen  sollen,  welche  einen 

Winkel  y  mit  einander  einschliessen,  so  ist  für  den  letzteren  Antheil  blos  die  Pro- 

jection  des  Winkels  vm/i  auf  die  Ebene  des  linken  Stromelementcs  zu  nchmaji,  also 

r'dt       u  o 

—  —  sin  ,i  cos  y.    Sonach  ist 

r  ' 

du.  v    .  v  . 

Ä   -r-i  =  —  sin  u  sin  (i  cos  y. 

^  dt  r  r       r  ' 

Ebenso  ist  ^  7  a) 

-h         =  —  sin  /?  sin  a  cos  y 

und  somit  geht  6)  über  in: 


=  —  sin  a3  —  5  —  sin  u  sin  /?  cos  r  -h  —  sin  ftl  .    .    8  a). 
d?         r  r  '  r 

Hieraus  findet»  sich 

L.  l_  tii  -l.  «I  .„ „._,_  i" 


iV  sin«  sin/*  cosy  =  -j  j—  -j^  +  —  sin « *  +  —  sin /»'j .  .  .  9a). 
Die  unter  5)  und  9)  gefundenen  Wcrthe  in  3)  eingesetzt,  geben 

e  ds  •«'</»'  ?  y  ^  -  y  -j-,'  -  T  (f*  cos  u>  +     cos  /»•) 

H-  y  (t*  sin  «'  -j-  t "  sin  0»)  J  .  .  \  0  a). 

b.  Ebenso  werde  die  Formel  3)  blos  auf  die  Wechselwirkung  der  beiden  nega- 
tiven Elektricitäten  übertragen.  Die  Werthe  von  r,  «  und  fi  bleiben  in  diesem  Fall 
dieselben  wie  im  vorigen,  da  sich  aber  die  negativen  Elektricitäten  von  n  und  n' 
aus  nach  den  entgegengesetzten  Seiten  bewegen  als  die  positiven,  mögen  die  Aende- 
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rungen  jener  Grössen  mit  drt,  du7  und  dß7  bezeichnet  werden.  Analog  der  vorigen 
Rechnung  ist  aber 

drt  —  —  v  dt  cos  u  4-  v'  dt  cos  ß  1 

==  v7  cos  a*  —  2w'  cos  a  cos  ß  +  vn  cos  ft*  \ 
dt  ] 

—  —  vv'  cos  a  COS  ß  =   —         —  t;'  cos  «*  —  v"  cos/x*J   .     .  ob) 

ffr.  ,        .      da.    .    ,  .   -  dßt 

— f  s=  +  ,  sin«^'  -  „  sin/?-^- 

Durch  Uebertragung  .der  obigen  Construclion  auf  die  jetzigen  Verbältnisse  stellt  sich 
heraus,  dass 

da.  v     .  »' 

4  7-1  —  —  sin  «  sin  /?  cos  y 

dt  r  r  ' 

dßt         v'   .  r  . 

 , J  =  —  sin  /?  —  —  sin  a  cos  y 

dt  r  r  '  . 

und  somit 

i ^^^^ 

'-.-^  =  —  sin  tts  —  2  —  sin  «  sin  ß  co&y  4  sin       .    .  8b). 

■W  sin  tt  sin  /?  cos  y  =  y  j— H- y  sin  a1 -f- ~  sin /J'j .    .  9b). 

Durch  Einsetzung  der  Werthe  5  b)  und  9  b)  in  3)  entsteht 

.      ,  .  ,  u*  i  1  drl       r  (fr,       4  .  .        ,       „  . 
»dl    e'ds'-ifc-rf--  -dl?  —  -j(t>'  cos  «'  +  v"  cos,*') 

4-  —  (v*  sin  a»      t/  sin        .  .  .  10b) 

c.  Was  die  Uebertragung  der  Formel  3)  auf  die  Wechselwirkung  von  4-  c 
und  —  e'  anlangt,  so  mögen  die  Aenderungen  von  r,  a  und  ß  mit  dY^,  d«,,  d,*, 
bezeichnet  werden  und  es  findet  die  den  Vorigen  analoge  Entwicklung  statt.   Es  ist 

rfr,  =  -f-  vdt  cos  u  4-  v'  dt  cos  ß  •] 
=  v*  cos  as  4-  2  u i/  cos  «  cos  /*  4-  v"  cos  ßl  l 

 -  vv  COS  acosß  =   —  J  ^  4-  i    cos  «2  4-  v'*  cos  ^'j  ..5c) 

<PrA  .      da.         ,  .    .  d& 

welche  Gleichung  wegen 

d«.          »!    .            v'    .  _ 
 jf  —  —  sin  a  4  sm  ß  cos  y, 

dß*         v'    •   „   .    v  • 
 -rr  =  —  sin  ^  4  sin  a  cos  y 
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vt'  . 


9c). 


übergeht  in 

(P  r.         »■*    .     ,       _  ■  ■ 

=  —  sin  «l  -f-  »—  sin  »  sin  [i  cos  j    f    —  sin  ,>    .    .  Sc) 

r  i  sin  «  sin  ft  cos  y  =  —  j-^   sin   sin  pH 

Durch  Einsetzung  der  Werthe  '»c)  und  9c)  in  3)  entsteht: 

ed%  ■  e'ds'^  |—  T7^|      -—>  +  —  (,»  cosa1  -4  t,"  cos,*') 

—  y  (*J  sin  a2  sin  A*)J  .  .  10c). 

d.  Anlangend  endlich  die  zwischen  —  t  und  -|-  e''  zur  Geltung  kommende 
Kraft,  so  mögen  die  Aenderungen  von  r,  «,  mit  dr4,  rf«4,  rf,V4  bezeichnet  werden, 
und  die  Formeln  modifteiren  sich  in  folgender  Weise. 

drt  =  —  v  dt  cos  u  —  v'  dt  cos  [i 

dr1  „        .   /    •        •  *<•) 

~4  =  v*  cosa'  -f-  2rt'  cos»«  cos ti  -t-  »•  cosp* 
dt  • 


Darin  ist 


 ^  vv'  cos  «  cos [t  —       j—  ^  -f-  t>s  cos  «s  -f-  t"  cos  p5J 

tfV.  rf«         ,  t    .  d,1 

■ 

H  j-  —  -   —  sin  «  H  sin  ti  cos  y 

r/J         r  r  9 


öd) 


— ^-  —  —  sin  p  H  sin  «  cos  y, 

dt  r  r  ' 


also 


=  —  sin«  -h  2—  sin  «  sin,*  cos  y  -+-  —  sin,^  .    .    .  Hd) 
dt2  r  r  '        r  1 

v  tdr       t'1              v'2  i 
rt/  sin  «  sin    cos  y  =  y  ^  —  sin  «s  .         sin  p'j  .    .    .  Ud). 

Durch  Einsetzung  der  Werthe  von  5d)  und  9d)  in  3)  entsteht 

,  ,  ,  ,  a2  t  /  dr2  r  e/r?  1  .  ,  .  „  , , 
eds  •  c'r/s'  71-77,1  +  Y        +  cos«2^  v'2  cos/*2) 

—      (i;2  sin  «2  -f-  i'J  sin,*')J.  .  .  llM). 

Nun  ist  jede  der  vier  im  Vorangehenden  entwickelten  Formeln  der  Ausdruck 
für  die  Wechselwirkung  dex  Stromelemente,  wenn  sie  allein  herrührte  von  einer 
der  vier -  dabei  thätigen  Einzelkräfte.     Offenbar  ist  also  der  Ausdruck  für  die 
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ganze  Wechselwirkung  der  Stromelemente  gleich  dein  vierten  Theil  der 
vier  in  10a),  <0b),  10c),  lOd)  berechneten  >torthe  oder  = 

eds  •  e'ds'       udr]      dr]      df*_  dr]\ 

r»    "  ig  \\de~*~  de    de  de) 

9rl(Pr^<P^      *r>  III 

-2r{-dT  +  W*:--dT-ire)\  •  '  •  lf) 

Da  nun  aus  den  mit  4)  bezeichneten  Formeln  hervorgeht,  dass 

clr\        dr]        dr]  dr] 

de  —  de'     de  ~  de* 

und  aus  den  mit  8)  bezeichneten,  dass  }    .    .    .    .  '  .    .  M) 

dV,        d*rt       fPrs  (Pr\ 


de  ~  de'    de  ~  dt 

so  lässt  sich  die  Formel  11)  vereinfachen  in 

•*-^ÄlT(S-i?) --(*-&)!■  •  ■* 

Die  Formel  11)  lässt  sich  ferner  betrachten  als  die  Summe  der  folgenden  vier 
symmetrischen  Ausdrücke,  welche  die  Elcmentarkräfte  zwischen  den  Elektricitäten 
der  Stromelemente  bezeichnen,  und  zwaT  ist 

eds  •  e'ds'  i       al  dr]      a'r  «/"r, 


j/  _  £1  911 

|f    iß  de 


r*  16  de        8  dl !  . 

das  Maass  für  die  Wirkung  von  -f-  eds  auf  -\-c'ds';  }  11) 

eds  •  e'ds'  i        a1  dr\      oV  (Pr7 


•  e'  (is  i        a-  ar\      a'r  <rr,» 

7-'    -j'-T*  -de^~8"de\ 


das  Maass  für  die  Wirkung  Von  — eds  auf  — e'ds'; 

eds  -  e'  ds' 


rs      "  j'     16  de~*~  8  de\i 


das  Maass  für  die  Wirkung  von  -+-eds  auf  —  e'ds',  und      y  15) 

eds-e'ds'i        as  dr]  a*rd*r 


•  e  as  t       _"r«      o  rrt  rj' 

f3     i  l6le'h~8"de\ 


das  Maass  für  die  Wirkung  von  — eds  auf  —h  e'tfs'.  Mit  Berücksichtigung  der 
unter  12)  formulirten  Ullistände  sind  die  beiden  Wcrthe  unter  14)  einander  gleich 
und  die  beiden  unter  1 5)  sind  ebenfalls'  einander  gleich. 

Aus  den  so  entwickelten  Einzelformeln  14)  und  15)  ist  nun  zunächst  zu 
schliessen : 

dass  die  Wechselwirkung  der  in  Bewegung  befindlichen  Elektricitäten  eine 
andere  sei  als  die  der  in  Ruhe  befindlichen.  Namentlich  würde  die  zwischen 
gleichen  oder  entgegengesetzten  Elektricitäten  wirksame  Kraft  bei.  deren  Be- 
wegung beeinträchtigt  um  eine  Grösse,  welche  dem  Quadrat  ihrer  Ge- 
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rfr* 

schwindigkeit  — j  proportional  ist,  und  vermehrt  um  eine  Grösse,  welche  % 
d  f 

(t*r 

der  beschleunigenden  Kraft  j-^  proportional  ist. 

Ferner  sind  in  jenen  Formeln  die  verschiedenen  elektrostatischen  und  elektro- 
dynamischen Fälle  enthalten.    Setzt  man  nämlich  die  Bewegung  der  vier  Elektrici- 

dr  d*r 

täten  =  0,  dann  ist  sowohl  —  als  auch       =  0,  die  beiden  Formeln  14)  gehen 
über  in 

eds  ■  e'  ds' 


und  zeigen,  dass  gleichnamige  Elektricitäten  nach  Maassgabe  des  negativen  Vor- 
zeichens sich  abstossen  und  zwar  mit  Kräften ,  welche  den  Mengen  der  Elektricitäten 
direct  und  dem  Quadrate  des  Abstandes  umgekehrt  proportional  sind.  Die  beiden 
Formeln  15)  gehen  über  in 

+  9drJd*  i6) 

r2 

und  weisen  den  vorigen  gleiche,  jedoch  wegen  des  positiven  Vorzeichens,  anziehende 
Kräfte  der  entgegengesetzten  Elektricitäten  nach. 

Anlangend  die  Leiterelemente,  welche  mit  der  Verbindungslinie  r •  zusammen- 
fallen und  von  gleichgerichteten  Strömen  durchflössen  sind  (vergl.  §.  23,  N.  III,  S.2II), 
so  würden  a,  ß  und  y  =  0  zu  setzen  sein.  Infolge  dessen  gehen  die  in  den  Gleichun- 
gen 4  a),  b),  c),  d)  enthaltenen  Werthe  über  in 


dr] 
dt 

dr\ 
dt1 

dr\ 


* 

W*  —  2vv'  -f-  vn 
—  v*  —  2vv'  —  vn 


dr* 

-r-f    =    V    ZW    V 

dt 


und  die  in  den  Formeln  8  a),  b) ,  c) ,  d)  enthaltenen  Werthe  der  zweiten  DüTerential- 
coeffkienten  sind  =  0.    Sonach  reducirt  sich  die  Formel  H)  auf 

j      ji  j-i  a*  vv' 
—  eds  ■  e'dsf-i  —  17), 

wodurch  in  Uebereinstimmung  mit  der  Erfahrung  eine  Abstossung  entsprechend 
dem  negativen  Vorzeichen  nachgewiesen  wird. 

Liegen  die  Leiterelemente  in  der  Verbindungslinie  r  und  werden  von  entgegen- 
gesetzten Strömen  durchflössen,  so  ist  «  und  y  =  0  und  ß  =  180°  zu  setzen*. 
Auch  hier  sind  die  zweiten  Dimeren tialcoefflcienten  zrt  0,  die  ersten  haben  aber  die 
Werthe 

•  47  * 
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dr7 


dr\ 
dt7 

dr\ 
dt* 


i  7  -h  2vv'  -\-  v'7 
v7  -\-  2vv'  -f-  vn 

—  i  s  -h  2iV  —  l»" 

—  v7  H-  *vV  —  »" 


die  Formel  I I )  geht  über  in 

-f-  eds  ■  e'ds'  ~  ~  18) 


und  zeigt  durch  ihr  positives  Vorzeichen  die  bekannte  Anziehung. 

Endlich  mögen  noch  die  beiden  Fälle  paralleler  und  auf  der  Verbindungslinie 
senkrechter  Stromleiter  hervorgehoben  werden ,  für  welche  y  =  0  zu  setzen  ist. 
Sind  die  beiden  durchmessenden  Ströme  gleichgerichtet,  so  ist  «  =  90°  und  (i=  90°. 

d7r 

Während  in  den  vorigen  Fällen  die  Ausdrücke  für  die  beschleunigenden  Kräfte 

wurden ,  sind  hier  die  Ausdrücke  für  die  Geschwindigkeiten  — ■  =  0.  Dagegen  ver- 
wandeln sich  die  in  den  Formeln  8  a),  b),  c),  d)  enthaltenen  Ausdrücke  in  folgende 


fr.  _  / 

de  - 


—  (**  —  ivrf  +  v") 


wodurch  die  Formel  U)  übergeht  in 

+  eds  •  e'ds'  ^-W   i 


a7 


Das  positive  Vorzeichen  weist  in  Uebereinstimmung  mit  der  Erfahrung  die  An- 
ziehung paralleler  und  gleichgerichteter  Leiterelemente  nach,  die  mit  einer  dem  Qua- 
drate des  .Abstandcs  umgekehrt  proportionalen  Kraft  geschieht. 

Sind  die  senkrecht  auf  der  Verbindungslinie  stehenden  parallelen  Leitereiemeute 
von  entgegengesetzt  gerichteten  Strömen  durchflössen,  so  werde  u  —  90°. und 

d  t 

'ft  =  270°  gesetzt.  Auch  hier  sind  die  Ausdrücke  für  die  Geschwindigkeiten  —  =  0, 

dt 

die  Ausdrücke  für  die  beschleunigenden  Kräfte  erhalten  aber  die  Wcrthc 
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—  et/i  •  e'  ds'  ^jt-i)'  20), 


uikI  Formel  I  \)  wird  zu 


indem  sie  durch  ihr  negatives  Vorzeichen  die  bekannte  Abstossung  unter  den 
vorausgesetzten  Umständen  nachweist. 

II.  Wenn  man  die  Formeln  1 4)  und  15)  der  vorigen  Nummer  summirt,  so 
erhält  man  wiederum  die  Formel  II),  und  setzt  man  in  diese  die  Werthe  für 
c/r*  (fr 

u.  s.  w.  und  — u.  s.  w.  aus  den  Gleichungen  4a),  b),  c),  d)  und  8a),  b),  c),  d) 

ein,  so  ergiebt  sich  offenbar  rückwärts  die  ursprüngliche  Formel  Amplrk's  für  die 
Anziehung  und  Abstossung  der  constanten  galvanischen  Stromclemcnte. 

Statt  dieser  Wiederholung  mag  der  bezeichnete  Process  übertragen  werden  auf 
das  gegenseitige  Verhalten  zweier  Leiterclementc,  von  denen  nur  eines  von  einem 
constanten,  das  andere  aber  von  einem  veränderlichen  Strom  durchflössen  wird.  Den 
frühern  Annahmen  gemäss  mögen  -f-  JiM  und  — e'ds1  die  entgegengesetzten  Elck- 
tricitätsmengen  in  dem  Lcitcrelemcnt  ds'  sein,  welche  sich  mit  den  veränderlichen 
Geschwindigkeiten  H-  v'  und  — v'  nach  entgegengesetzteo  Seiten  bewegen,  sodass 
in  dem  Zeitelement  dt  sich  die  Geschwindigkeiten  um  die  Grössen  -\-dv'  und  —  dv' 
ändern.  Dagegen  seien  -heds  und  — eds  die  beiden  entgegengesetzten  Elektrici- 
tätsmeugen  in  dem  Leiterelcment  ds,  welche  sich  mit  dem  cQnstantcn  Geschwindig- 
keiten -f-  v  und  —  v  nach  entgegengesetzten  Seiten  bewegen.  Allgemein  ist  nun 
die  Summe  der  vier  Werthe  Ii)  und  "15)  ausgedrückt  durch 

eds  •  e'ds'  t±  i  tdr]      dr\      dr]  dr*\ 
fJ        46\{dt*  ~*~  ~df  de) 

*r  [de  +  de     de     de)\ '  :  '  *h 

In  dieser  Formel  besitzen  die  ersten  Differeutialcoefficientcn  dieselben  Werthe  wie 
früher  unter  4  a),  b) ,  c),  d),  und  sonach  ist 

dr,  dr„ 


dt  dt 
dr.  dr 


V  COS  u  —  v'  cos  ß 


i), 


^ 


=  t-*  —  t'  cos  u  -f-  v'  cos  ,i 


also 


dt 

=  v*  cos  vi1  —  iv  v'  cos  u  cos  ß  -h  vn  cos  ß2 

(II  (II 

d-fl  —  d*\  t!  cosu5  -f-  im'  cosa  cos  ,1  H-  «,2cos,t> 
dl  dl 
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Da  aber  v'  veränderlich  sein  soll ,  bekommen  die  zweiten  Diflerentialcoefficienten  an- 
dere Wcrthe  als  dort,  und  zwar  die  folgenden: 


dt*  ~ 

V* 

r 

sin  u1 

,  _  vv' 
—  2 — 
r 

sin  «  sin  /?  cos  y  -f- 

y  sin  ^  _  cos  /?  ~ 

dt*  ~ 

»J 
r 

sin  u* 

r 

sin  «  sin  ß  cos  y  -f- 

—  sin/Sf»  -h  cos^-jj 

df  ~ 

t« 
r 

sina* 

sin  o  sin  /?  cos  y  -f- 

v"     *  „aVf 
-«n^  +  cos^i 

*r.  _ 

de  ~ 

il 
r 

sin  a1 

+  2V 

■ 

sin  «  sin  ß  cos  y  -f- 

v"      *  1 
-sin/?  -  cos  ß  -  -  | 

4). 


Durch  Einsetzung  dieser  Werthe  in  \)  und  unter  Berücksichtigung  dessen,  dass 
infolge  Gleichung  2)  der  vorigen  Nummer  t  ==  aev  und  i1  —  ae'v',  geht  jene 
Formel  über  in 

iÜdsds'  i  .       .   Q  /  a) 

— -2  J  sin  «  sin  ß  cos  y  —  -j  cos  u  cos  ßi  5). 

Da  aber  diese  Formel  identisch  ist  mit  der  unter  t)  der  vorigen  Nummer,  so  geht 
daraus  hervor,  dass  das  a m p  ere 'sehe  Gesetz  ebensowohl  für  Strome  mit 
veränderlicher  als  für  Ströme  mit  constanter  Geschwindigkeit  der  E*lck- 
tricitäten  Anwendung  findet. 

HI.  Der  vorstehenden  Darstellung  gemäss  ist  die  Theorie  der  elektrodyna- 
mischen Kräfte  zurückgeführt  auf  die  Wechselwirkung  der  in  Bewegung  befindlichen 
EIcktricitäten,  welche  gegenüher  derjenigen,  die  den  ruhenden  Elektricitäten  zukommt, 
einen  Verlust  erleidet  proportional  dem  Quadrate  der  Geschwindigkeit  und  einen 
Zuwachs  proportional  der"  beschleunigenden  Kraft.  Hierbei  ist  es  nun  gleichgültig, 
ob  man  annimmt,  die  entgegengesetzten  EIcktricitäten  bewegen  sich  durch  die  ganze 
Länge  des  Leiters  nach  entgegengesetzten  Seiten,  oder  ob  man  den  Vorgang  so 
ansieht  ,  als  ob  sie  von  Querschnitt  zu  Querschnitt  des  Leiters  sich  in  einem  Process 
beständiger  Vcrtheilung  und  gegenseitiger  Vernichtung  befänden.  Es  kommt  nämlich 
bei  der  letzten  Vorstellungsweise  den  dünnsten  Schichten  der  entgegengesetzten 
EIcktricitäten  eine  entgegengesetzte  Bewegung  zu,  aus  welcher  für  die  Wirkung  nach 
aussen  sich  eine  Resultante  zusammensetzt,  die  der  aus  der  ersten  Anschauung 
hervorgehenden  Kraft  gleich  ist. 

Wären  nun  die  in  Bewegung  befindlichen  Eloktricitätcn  Massen,  d.  i.  Quantitäten 
von  Materie,  welche  bewegenden  Kräften  ein  Beharrungsvermögen  entgegensetzen, 
so  würde  sich  der  gefundene  Unterschied  zwischen  den  von  ihnen  ausgehenden 
Kräften  erklären  lassen,  je  nachdem  die  Massen  in  Ruhe  oder  je  nachdem  sie  in 
Bewegung  sind,  indem  im  letzteren  Fall  ein  Anthcil  der  Gesammtkraft  zur  Be- 
wegung der  Massen  verwandt  wird  und  sonach  den  Druck  modiQcirt,  welcher  im 
erstcren  Fall  allein  zur  Geltung  kommt.  Doch  ist  die  materielle  Natur  der  Elektri- 
cität  noch  nicht  nachgewiesen.  Desshalb  hat  man  sich  nach  Weber  den  Vorgang 
so  zu  denken ,  als  ob  die  Bewegungen ,  welche  zunächst  die  Elektricitäten  erfahren, 
in  unmessbar  kurzer  Zeit  von  ihrem  ponderabcln  Träger  infolge  des  von  diesem 
entgegengesetzten  Widerstandes  aufgehoben  und  somit  die  die  Elektricitäten  be- 
wegenden Kräfte  an  ihren  Träger  abgesetzt  würden.  Dieser  Vorgang  ist  aber  in 
der  rechnenden  Hcrleitting  nicht  enthalten. 

Dass  aber  das  materielle  Substra t  des  vom  Strom  durchflossenen  Leiters  n»<l 
nicht  die  im  Strome  zur  Vcrtheilung  und  Ausgleichung  kommenden  Elektricitäten 
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der  Träger  derjenigen  Kräfte  ist,  mit  welchen  sich  die  Stromleiter  anziehen  oder 
abstossen,  wird  durch  folgende  experimentelle  Vergleichung  des  elektrostatischen 
mit  dem  elektrodynamischen  Grundgesetz  dargethan.  Es  verhalten  sich  nämlich  in 
dieser  Beziehung  die  ruhenden  Elcktricitäten  wesentlich  anders  als  die  bewegten. 
Erstcren  kommt  die  Anziehung  und  Ahstossung  au  sich  zu,  und  desswegen  ver- 
ändern sie  ihren  Ort  in  dem  von  ihnen  erfüllten  Leiter.  Letztere  verändern  aber 
ihren  Ort  nicht  im  Leiter,  sondern  nur  mit  ihm  bei  dem  elektrodynamischen  Funda- 
mentalvcrsuch. 

Der  elektrostatische  Kuudamentalvcrsuch  besteht  darin,  dass  mau  z.  B.  eine  isolirte 
Metallkugel  mit  positiver  und  eine  andere  mit  negativer  Elektrici'tät  füllt  und  dann 
die  Anziehung  beider  nachweist,  oder  dass  man  die  Ahstossung  derselben  aufzeigt, 
wenn  beide  Kugeln  mit  gleichnamigen  Elcktricitäten  gefüllt  sind.  Hieraus  würde 
man  nur  zu  schliessen  berechtigt  sein,  dass  zwei  mit  ungleichnamigen  Elcktricitäten 
geladene  Körper  sich  anziehen,  zwei  mit  gleichnamigen  geladene  Körper  sich 
aber  abstossen.  Aendert  man  den  Versuch  aber  dahin  ab,  dass  man  die  Dichtig- 
keiten der  Elcktricitäten  auf  den  zugewandten  und  abgekehrten  Seiten  der  Kugeln 
in  bekannter  Weise  an  der  Drehwage  misst,  so  beobachtet  man  bei  einer  Ladung 
mit  ungleichnamigen  Elcktricitäten  eine  grössere  Dichtigkeit  auf  den  einander  zu- 
gewandten, eine  geringere  auf  den-  abgewandten  Seiten.  Umgekehrt  beob- 
achtet man  bei  gleichnamiger  Ladung  eine  geringere  Dichtigkeit  an  den  einander 
zugewandten  und  eine  grössere  an  den  abgewandten  Stellen.  Die  Elcktricitäten 
ändern  also  ihren  Ort  auch  abgesehen  von  ihren  Trägern ,  und  sonach  schliesst  man, 
dass  nicht  die  mit  entgegengesetzten  oder  gleichnamigen  Elcktricitäten 
geladenen  Körper  an  sich,  sondern  vielmehr  die  auf  ihnen  befindlichen 
Elcktricitäten  sich  gegenseitig  anziehen  oder  abstossen,  und  dass  die 
vorigen  Erscheinungen  nur  daher  rühren,  dass  die  Anziehung  oder  Ah- 
stossung auf  ihre  Träger  übertragen  worden  ist. 

Das  Analogon  der  ersten  Kategorie  von  Erscheinungen  bieten  die  AMPKRE'scben 
Fundamentalvcrsuche,  infolge  deren  zwei  parallele  bewegliche  Lei  tu  ngs  d  rä  the 
sich  gegenseitig  anziehen,  wenn  sie  von  gleichgerichteten  Strömen,  sich  abstossen, 
wenn  sie  von  entgegengesetzt  gerichteten  Strömen  durchflössen  werden.  Würden 
nun  bei  diesen  Versuchen  die  in  Bewegung  befindlichen  Elcktricitäten  sich  gegen- 
seitig anziehen  oder  abstossen,  und  würden  denselben  ihre  Träger  blos  passiv 
folgen,  so  müsste  sich  auch  für  die  zweite  Klasse  der  obigen  Erscheinungen  ein 
Analogon  herausstellen.  Ich  gelangte  durch  die  folgenden  Versuche  zu  einem  nega- 
tiven Ergebniss  2. 

Es  wurden  drei  flache  Spiralen  a,  0,  c  in  Fig.  390  aus  je  13  Meter  über- 
sponnenem  Kupferdrath  angefertigt.  Zwei  derselben  6  und  c  schlössen  neben 
einander  und  gleichzeitig 
den  Bheomotor  (>,  führten 
aber  vor  ihrer  Wieder- 
vereinigung zu  den  beiden 
Dräthen  eines  empfindlichen 
Diflerentialgalvanomctcrs  g, 
derart,  dass  diese-  vom 
Strome  im  entgegenge- 
setzten Sinne  durchflössen 
wurden.  In  eine  der  neben- 
einander hergehenden  Par- 
tialschliessungcn  war  ein 
Bhcostat  s  eingeschalten, 
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mit  «fassen.  Hülfe  die  Doppelnadcl  den  Multiplicatorwindungen  genao  parallel  gestellt 
wurde.  Die  Vorrichtung  besass  jetzt  eine  so  grosse  Empfindlichkeit,  dass  die  Ein- 
oder  Ausschaltung  eines  2mm  dicken  Messingdrathes  von  1  Deciraeter  Länge  die 
Galvanometernadel  um  5°  ablenkte.  Demnächst  wurde  die  Spirale  a  ebenfalls 
durch  einen  kräftigen  Strom  erregt  und  auf  die  Spirale  b  gelegt.  Obsthon  nun  im 
Moment  der  Annäherung  der  in  6  hervorgerufene  Inductionsstrom  die  Galvano- 
meternadel mit  Heftigkeit  gegen  die  Hemmungen  warf,  ging  dieselbe  doch  sofort 
wieder  genau  nach  dem  Nullpunkt  der  Theilung  zurück.  Hätte  aber  der  Strom  in  a 
den  Strom  in  b  bei  parallel  gerichteten  Windungen  angezogen  oder  bei  entgegen- 
gesetzt gerichteten  abgestossen,  so  würde  dadurch  eine  Intensitätsvermehrung  oder 
Verminderung  des  in  b  umlaufenden  Stromes  auf  Kosten  des  in  r  umlaufenden 
bewirkt  worden  sein,  es  hätte  also  das  Gleichgewicht  am  Galvanometer  dauernd 
gestört  werden  müssen.  —  Ebenso  wie  die  flachen  Spiralen  verhielten  sich  auch 
cylindrisehc  von  noch  beträchtlicherer  Drathlänge,  mochte  sich  a  im  Hohlraum  von  b 
oder  b  in  dem  von  a  befinden.  Nicht  anders  war  das  Ergebniss,  wenn  in  diesem 
Fall  die  Spirale  o  durch  einen  Magneten  oder  durch  einen  Cylinder  von  weichem 
Eisen  ersetzt  wurde.  Ebenso  wenig  konnte  eine  dauernde  Aeirderung  im  Stand  der 
Khcoskrtpe  beobachtet  werden,  wenn  statt  der  Spiralen  gerade,  im  Zimmer  umher- 
gelegte Dräthe  substituirt  wurden,  oder  wenn  in  die  Partialschlicssungcn  b  und  c 
gesonderte  Multiplicatorcn  eingeschalten  waren.  Aus  diesen  Versuchen  geht  aber 
hervor,  dass  nicht  die  in  Strömung  befindlichen  Elektrici täten"  sich  gegen- 
seitig anziehen  oder  abstossen,  sondern  dass  die  elektrodynamischen 
Erscheinungen  —  im  Gegensatz  zu  den  elektrostatischen  —  herrühren 
von  einer  Wechselwirkung  der  ponderabeln  Stromträger. 

Wie  die  elektrodynamischen  Wechselwirkungen  verhalten  sich  auch  die  elektro- 
magnetischen. Würde  nämlich  ein  Magnet  auf  den  Strom  und  nicht  auf  desseu 
Träger  die  bekannte  Richtkraft  ausüben,  so  dürfte  z.  B.  der  bar  low 'sehe  Versuch 
(§.  30,  N.  I,  S.  309)  nur  gelingen,  wenn  das  sich  drehende  Rad  sternförmig 
ausgeschnitten  wäre  und  blos  mit  den  Spitzen  in  das  Quecksilber  taucht,  Der 
Versuch  gelingt  aber  ebenso  gut,  wenn  man  sich  einer  massiven  Mctallscheibe  statt 
der  sternförmigen  bedient,  obschon  in  diesem  Fall  der  Strom  stets  unter  denselben 
Bedingungen  gegen  den  Magneten  verharrt  und  nur  die  durchströmte  Materie  ihre 
Lage  gegen  denselben  ändert. 


1  W.  Weber.  *  Elektrodynamische  Maassbestimmungen.  Erste  Abhandlung,  über  ein  allge- 
meines Grundgesetz  der  elektrischen  Wirkungen.  Art.  <8ff.  Abhandlungen  bei  Begrün- 
dung der  königl.  sächs.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Leipzig,  4846.  —  Auch  ge- 
sondert, Leipzig  t85i. 

*  v.  Keilitzsch.  •  Amtlicher  Bericht  über  die  34ste  Naturforscherversammlung  in  Karlsruhe 
im  Sept.  *8ö8.    Karlsruhe  1859.    S.  töt. 


Die  im  vorigen  Paragraphen  aufgestellten  Ansichten  erweisen  auch  noch 
dadurch  ihre  Fruchtbarkeit,  dass  sie  von  W.  Weber  mit  Erfolg  einer  Theorie 
der  Voltainduction  zu  Grunde  gelegt  werden  konnten.  Dort  ergaben  sich  nämlich 
vier  Ausdrücke,  und  zwar  zwei  für  die  Wirkung  der  beiden  bewegten  Elektri- 
citäten  in  dem  einen  auf  die  positive  Elektricität  in  dem  andern  Lciterelement, 
und  zwei  andere  für  die  Wirkungen  der  beiden  bewegten  Elektrici  täten  im 
ersteren  auf  die  negative  Elektricität  im  letzteren.  Die  Summe  aller  vier  gab 
das  Maass  der  elektrodynamischen  Anziehung  oder  Abstossung,  welche  beide 
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Elemente  auf  einander  ausüben.  Nimmt  man  aber  die  Differenz  von  der  Summe 
der  ersteren  und  der  Summe  der  letzteren  beiden  Ausdrücke,  so  erhält  man  ein 
Maass  für  die  Kraft,  mit  welcher  die  beiden  Elektricitäten  im  letzteren  Element 
in  ihrem  Bcwegungs-  oder  Ruhezustand  gestört  werden.  Es  zeigt  sich  leicht,  dass 
diejenigen  Werthe  der  so  gewonnenen  Formel,  welche  vom  relativen  Bcwegungs- 
zustand  der  Elektricitäten  im  letzteren  Element  abhängen,  bei  dieser  Rechnung 
aus  der  Formel  ausfallen.  Da  sonach  die  Elektricitäten  desselben  sich  ursprünglich 
in  relativem  Ruhezustand •  befinden  können,  mag  dieses  Element  das  Leiter- 
eiement,  das  ersterc  das  Stromelcment  genannt  werden,  und  das  Maass  der 
Kraft,  mit  welcher  das  Stromelcment  auf  die  Elektricitäten  im  Leiterelement 
trennend  einwirkt ,  ist  dieinducirte  elektrom otorische  Kraft.  Wendet  man 
die  Rechnung  auf  ein  von  constantem  Strom  durchflossenes  Element  und  ein 
Leiterelcment  an,  welche  sich  einander  annähern  oder  sich  von  einander  ent- 
fernen, so  deutet  der  gewonnene  Ausdruck  für  die  elektromotorische  Kraft  auf 
einen  im  Leiterelement  inducirten  Strom  von  entgegengesetzter  oder  von 
gleicher  Richtung  des  inducirenden.  Dasselbe  findet  man,  wenn  man  die  Rech- 
nung überträgt  auf  den  Fall,  wo  Leiterelement  und  Stromelement  in  constantem 
Abstand  von  einander  bleiben,  wo  jedoch  in  letzterem  die  Stromstärke  zunimmt 
oder  abnimmt.  Findet  dagegen  weder  eine  Aenderung  in  der  Bewegung  der 
Elemente  noch  eine  Aenderung  in  der  Stromstärke  statt,  so  ist  auch  die  indu- 
cirte  elektromotorische  Kraft  gleich  Null. 

Das  Alles  stimmt  mit  den,  aus  dem  Früheren  bekannten  Erfahrungen  überein. 
Auch  lassen  sich  die  neuen  Anschauungen  rechnend  übertragen  auf  diejenigen 
Gesetze  der  Induction,  welche  nach  Neumann's  Vorgang  im  40.  Paragraphen 
behandelt  wurden.  Nur  schien  es  für  einen  Augenblick,  als  ob  sich  diese 
Theorie  nicht  anwenden  Hesse  auf  diejenigen  Fälle,  wo  man  es  mit  einer  Induction 
durch  Glcitstellen  zu  thun  hat 

Der  Begriff  der  Gleitstellen  ist  von  Neumann  eingeführt  worden.  Er  fand 
nämlich  die  herkömmliche  Einteilung  in  geschlossene  und  ungcschlosscne 
Ströme  oder  Leiter  um  desswillen  für  ungerechtfertigt,  weil  in  einem  ungeschlos- 
senen Leiter  weder  ein  primärer  noch  ein  secundärer  Strom  entstehen  kann, 
und  man  darunter  uneigentlich  ein  solches  Leiterstück  versteht,  welches  sich 
unabhängig  von  dem  Rest  des  Umlaufes  bewegen  kann,  ohne  dass  die  Continuität 
der  Strombahn  unterbrochen  wird.  Die  inducirenden  und  die  inducirten  Strom- 
bahnen werden  also,  wenn  sie  nicht  ohne  Gestaltänderung  blos  durch  Annäherung 
oder  Entfernung  oder  Stromschwankung  wirken  sollen,  besser  allgemein  als  aus 
zwei  oder  mehren  Leiterstücken  bestehend  gedacht,  von  denen  das  eine  feststeht 
und  das  andere  oder  die  anderen  ohne  Unterbrechung 
der  Continuität  sich  mit  oder  ohne  Gestaltändcrung  be- 
wegen können.  So  mag  z.  B.  in  Fig.  591  d"ab"  der  fest- 
stehende Antheil  des  Umlaufes  sein  und  c  der  beweg- 
liche. Letzterer  kann  in  die  Lage  und  Gestalt  von  c' 
oder  c"  übergeführt  werden.  Bleibt  er  an  den  Stellen 
bb'b"  und  dd'd''  in  steter  Berührung  mit  ersterem,  so 
sind  die  Bedingungen  für  die  Induction  durch  partielle  *iq  39( 


Digitized  by  Google 


746  SIEBENTER  ABSCHNITT.  THEORIEN.  §.  51. 

Bewegungen  erfüllt,  mag  der  Gcsammtumlauf  den  primären  oder  den  secundären 

Strom  leiten.    Die  Fig.  392  stellt  den  analogen  Vorgang  für  einen  festen  An- 

theil  dfabl  und  zwei  bewegliche  Antheile  de  und  cb  dar, 
welche  letztere  unter  steter  Berührung  bei  d,  c  und  b 
die  in  Rede  stehenden  Bedingungen  crfülleu,  wenn  sie 
aus  dieser  Lage  und  Gestalt  in  die  Lage  und  Gestalt 
von  r/,  c,  und  c,  6,  übergeführt  werden.  „Gleitstellen 
sind  nun  diejenigen  Stellen  dt..  6...,  in  welchen  die 
Elemente  eines  Drathstückes  über  den  Elementen  eines 
andern  Drathstückes  —  der  leitenden  Verbindung  wegen, 
unter  einein  gewissen  Druck  —  fortgleiten,  oder  in 
AM/.  39t.  welchen  die  Drathenden  in  einer  Quecksilberrinne  fortge- 

führt werden.  Die  Abschnitte  zwischen  zwei  aufeinander  folgenden  Gleitstellen 
werden  Leiterstücke  genaunt." 

Wird  nun  die  Theorie  unmittelbar  auf  solche  Inductionsfällc  übertragen,  bei 
denen  die  Leitung  des  primären  Stromes  durch  Gleitstellen  vermittelt  wird,  so 
erhält  man  unter  Umständen  gerade  das  entgegengesetzte  Vorzeichen  für  die 
berechneten  Inductionsströme,  als  es  Neumann  s  Gesetze  in  Uebcreinstimmung 
mit  dem  Experiment  verlangen.  Eine  unmittelbare  Uebertragung  ist  jedoch  un- 
statthaft, indem  hier  nicht  blos  eine,  sondern  vielmehr  drei  Ursachen  inducirend 
wirken.  Zunächst  werden  nämlich  Inductionsströme  durch  die -Bewegung  des 
Leiterstückes  erregt.  Dann  aber  treten  während  dieser  Bewegung  stets  neue  Theile 
der  festen  Unterlage  in  die  Stromleitung  ein  oder  aus,  und  diese  wirken  um 
desswillen  inducirend,  weil  sich  in  ihnen  die  Stromstärke  zwischen  Null  und  der 
in  der  übrigen  Leitung  gegebenen  ändert  Und  dazu  kommt  endlich  noch  die 
wichtige  inducirende  Ursache,  dass  nämlich  in  der  Gleitstelle  selbst  die  Elek- 
tricitäten  eine  plötzliche  Geschwindigkeitsänderung  erleiden,  indem  sie  beim 
Ucbergang  von  der  ruhenden  Unterlage  in  das  begrenzte  Leiterstück  an  dessen 
Bewegung  Anthcil  nehmen  müssen ,  und  umgekehrt  dessen  Bewegung  sofort 
verlieren,  wenn  sie  vom  begrenzten  Leiterstück  zur  ruhenden  Unterlage  ab- 
messen. —  Werden  nun  diese  drei  inducirenden  Ursachen  in  geeigneter  Weise 
in  Rechnung  gebracht,  so  bewährt  sich  Weber's  Theorie  auch  für  die  lnduction 
mit  Gleitstelien. 

I.  Um  die  Inductionserscheinungen  mit  den  elektrodynamischen  und  elektro- 
statischen Erscheinungen  in  Verbindung  zu  setzen,  stellte  Fecuner  1  die  folgenden 
beiden  Grundsätze  auf 

1.  Jede  Wirkung  eines  Stromelementes  lässt  sich  ansehen  als  zusammengesetzt 
aus  der  Wirkung  eines  positiven  und  eines  gleichstarken  negativen  Elektri- 
citätsthcilchens,  die  gleichzeitig  dasselbe  Raumelcmcnt  in  entgegengesetztem 
Sinn  durchlaufen. 

2.  Die  Wirkung  zweier  Stromelemente  auf  einander  lässt  sich  mit  Rücksicht  auf 
diese  Zusammensetzung  durch  die  Voraussetzung  repräsentiren ,  dass  gleich- 
artige Elcktricitäten  anziehend  auf  einander  wirken,  wenn  sie  in  gleichem 
Sinne  oder  nach  einer  gemeinschaftlichen  Winkclspitze  hingehen,  entgegen- 
gesetzte Elcktricitäten  aber  sich  anziehen,  wenn  sie  in  entgegengesetztem 
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Sinne  gehen,  oder  so,  dass  die  eine  sich  der  gemeinschaftlichen  Wjnkelspitze 
nähert,  während  die  andere  sich  davon  entfernt. 
Hiernach  erklärt  er  diejenige  Klasse  von  InductionsstrÖmen,  welche  durch 
Annäherung  oder  Entfernung  eines  geschlossenen  unthätlgen  Leiters  a'  b'  der  Fig.  o9ö 

gegen  einen  von  einem  galvanischen  Strome  durchtlos- 

a'  h  J*  y  senen  Leiter  ab  entstehen,   folgendennassen:  Bewegt 

 *   sich  die  positive  Elektricität  in  ab  von  o  nach  b  und 

i  r  die  negative  von  o  nach  a  und  befindet  sich  an  der 

Stelle  np  des  Drathes  a' b'  eine  gleiche  Menge  positiver 

—  o      —  .  und  negativer  Elektricität,  welche  passiv  dem  bewegten 

—  Drathe  a'b'  in  der  Richtung  npo  folgen,  so  wird  das 

393-  positive  Theilchen  p   nach  der  Winkelspitze  o  hinbe- 

wegt, während  die  artive  positive  Elektricität  in  a  b  sich 
von  o  fortbewegt.  Es  wird  also  p  von  letzterer  ahgestossen  und  nach  a'  bewegt. 
Dieselbe  Bewegung  wird  noch  dadurch  unterstützt,  dass  sich  in  ab  positive  Elek- 
tricität von  a  aus  nach  der  Winkclspitze  o  hinbewegt,  so  wie  dadurch,  dass  die 
active  negative  Elektricität  in  ab  gleiche  Bewegungsantriebc  in  p  hervorruft.  Auf 
das  negative  Theilchen  n  wirken  vier  analoge  Bewegungsantriebe  nach  der  Rich- 
tung nb'.  Sonach  wird  während  der  Dauer  der  passiven  Annäherung  von  a'b' 
an  ab  ein  Strom  in  ersterem  inducirt,  welcher  in  rebereiustimmung  mit  der 
Erfahrung  die  entgegengesetzte  Richtung  des  primären  Stromes  hat. 

Obschon  nun  die  Inductionswirkung  eines  bewegten  vom  Strome  durchflossenen 
Leiters  gegen  einen  ruhenden  stromlosen  Leiter  nicht  aus  jenen  Voraussetzungen 
folgt,  und  obschon  die  zweite  Klasse  von  Inductionserscheinungen,  die  aus  Inten- 
sitätsänderungen  des  primären  Stromes  entstehen,  nur  dann  sich  nach  denselben 
erklären,  wenn  neue  Voraussetzungen  zu  Hülfe  genommen  werden:  so  hatte  doch 
Fechnkr  Bahn  gebrochen  zu  denjenigen  Untersuchungen,  durch  welche  Weher  2 
die  Voltaiiiduction  mit  den  elektrodynamischen  und  mit  den  elektrostatischen  Er- 
scheinungen in  Verbindung  setzte. 

II.  Hiernach  möge  zuvörderst  die  Theorie  derjenigen  Voltaiiiduction  behandelt 
werden,  welche  entsteht  durch  Annäherung  oder  Entfernung  eines  Leiter- 
elementes von  der  Länge  ds  gegen  ein  ruhendes  constantes  Stromelc- 
ment  von  der  Länge  ds'.  Werden  die  in  der  Längeneinheit  des  Stromelemcntcs 
nach  entgegengesetzter  Richtung  bewegten  Elektricitätsmengen  mit  -f-  e'  und  —  #?' 
bezeichnet,  und  die  relativ  zum  Lcitcrelcment  ds  in  der  Längeneinheit  dieses  Lei- 
ters ruhenden,  also  zum  nullelektrischcn  Zustand  vereinigten  Elektricitätsmengen 
mit  +e  und  — e,  so  sind  die  für  beide  Elemente  in  Betracht  kommenden  Elektri- 
citätsmengen 

H-  e1  ds' ,        -e'ds',      -\-  eds   und    —  eds. 

WTic  in  §.  HO,  N.  I,  S.  734  und  Fig.  589  möge  die  beide  Elemente  verbindende 
Gerade  eine  Länge  ==  r  haben  und  die  positive  Elektricität  -|-  e'  des  Stromelemcntcs 
möge  sich  mit  einer  Geschwindigkeit  -f-t/  nach  derjenigen  Richtung  bewegen,  nach 
welcher  das  Element  mit  r  einen  Winkel  fi  einschliesst,  während  sich  die  negative 
Elektricität  mit  einer  Geschwindigkeit  —  t/  nach  der  entgegengesetzten  Seite 
bewegt.  Das  zu  inducirendc  Leiterelement  bilde  mit  der  Verlängerung  der  Ver- 
bindungslinie r  einen  Winkel  q?  und  werde  mit  einer  Geschwindigkeit  t;  parallel  mit 
sich  selbst  in  einer  Richtung  bewegt,  welche  mit  der  Verlängerung  .der  Verbindungs- 
linie r  einen  Winkel  u  bildet.  Sonach  bewegen  sich  sowohl  -heds  als  — eds 
gleichzeitig  mit.  der  Geschwindigkeit  -\-v,  unter  Beibehaltung  der  angenommenen 
Bewegungsrichtung  des  Elementes  ds,  oder  gleichzeitig  mit  der  Geschwindigkeit  —  r, 
wenn  die  Bewegungsrichtung  der  vorigen  entgegengesetzt  wird.   Drückt  ferner  dt  das 
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Zeitelement  aus,  während  dessen  sich  ~\- e'  und  — e'  durch  die  Länge  ds'  nach 
entgegengesetzten  Seiten  bewegt  haben,  so  können  die  früher  §.  50,  N.  I  auf  S.  738, 
entwickelten  Formeln  \  4)  und  1 5)  auf  den  hier  statthabenden  Process  übertragen 
werden.  Diese  Formeln  wurden  jedoch  unter  der  Voratissetzung  einer  Annäherung 
(Anziehung)  der  Kiemente  ds  und  ds'  aus  der  dortigen  Formel  i)  hergeleitet,  blos 
mit  Beibehaltung  des  obern  Vorzeichens.  Hier  dagegen  entfernt  sich  ds  von  ds't 
wenn  seine  Bewegungsrichtung  den  Winkel  «  mit  der  Verlängerung  von  r  macht. 
Die  Formeln  i  4)  und  \  5)  sind  also  auf  diesen  Fall  mit  entgegengesetztem  Vorzeichen 
zu  übertragen.    Somit  ist  allgemein: 

e  ds  •  e'  ds'  (,  dr]      aV  (Prt\ 

+      V~      |       16  dt7      ~8  d?\ 

das  Maass  für  die  Wechselwirkung  von  -f-  eds  und  -\-e'ds', 

eds  •  ed's'  j        o'„  dr\      q'r  d1  r,> 

das  Maass  für  die  Wechselwirkung  von  — eds  und  — e'ds\ 

eds  ■  e'  ds' 


das  Maass  Tür  die  Wechselwirkung  von  -\-eds  und  — e' ds'  und 

eds  ■  e'  ds'  .  dr«      oV  dVj 


j        /6'  d*2  ^    «    d/1  1 11 

*  * 

das  Maass  für  die  Wechselwirkung  von  — eds  und  -{-e'ds1.  Darinnen  bedeuten 
r/r,,  dr3,  rfr,,  </r4  die  Aeudcrungen  von  r  für  die  vier  Combinationcn  der  Elck- 
tricitätsbewegungen. 

Um  hieraus  das  Maass  für  die  Wirkung  zu  erhalten,  welche  von  beiden  in 
Strömung  befindlichen  Klektricitätcn  auf  -{-eds  ausgeübt  wird,  sind  die  Werthe  I) 
und  3)  zu  addiren,  und  das  giebt 

e  ds  •  e'  ds'  a*  j/dr?  _  dfh         •  /dV,  _  dV^, 

Auf  — eis  üben  dagegen  beide  in  Strömung  befindlichen  Elektricitäten  eine 
Wirkung  aus,  welche  gleich  ist  der  Summe  von  .2)  und  4)  und  zwar 

_  e  ds  •  c'  ds'      (/dr;  _  dr]x  _  _  rfVA, 

rs        t6\[d?       dt')       "'{dt1        dt*l\  ' 

Da  nun  diese  beiden  Werthe  von  einander  verschieden  sind,  so  hat  die  Differenz 
von       und  6)  oder 

eds  ■  e'ds'      udr]       dr*      dr\  drjv 
r'         16  \{dt%  d?  d?) 

* 

_    /dV.      d*r,      d*r,  rfVA» 

einen  von  Null  verschiedenen  Werth.  Mit  dem  dadurch  ausgedrückten  Kraftmaass 
werden  aber  die  beiden  Elektricitäten  in  ds  getrennt  und  bilden  den  Indiictions- 
*trom 
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rfr5  '  rf'r 

Der  Werth  dieser  Formel  findet  sich,  wenn  man  für  — [   mui         .  .  .  . 

dt*  dt1 

die  in  §.  50,  N.  I,  unter  4a),  b),  c),  d)  und  8a),  b),  e),  d)  entwickelten  Ausdrücke 
einsetzt,  und  dabei  berücksichtigt,  dass  dort  —  e  eine  liesehwindigkeit  — 1>  hatte, 
während  ihm  hier  eine  Geschwindigkeit  -f-  v  zukommt.    Sonach  ist: 

-h         =  -f-  «'  cos«'  —  2vt'  cos«  cos,V  -j-  r"  cos 


und 


</rJ 

  =    -  -  i  2  cos  «*  —  2  r  t/  COS  a  COS  ß  —  r"  COS  0* 

r/r1 

—  =   —  I^COStt'  —  2iV  cos  «  cos//  —  t'^COSp' 

r/r*  1 
-h  ^  —  H-  ' *  cosu*  —  2cV  cos«  cos/*  -h  t'1  cosp1  i 

• 


K) 


-4-  t*  sin  u*  —  2vv'  sin  «  sin  /¥  cos  y  -f-  t  "  sin 


9). 


—  r         =  —  v*  sin  a*  —  Svv'  sin  «  sin  ß  cos  j'  —  t'1  sin  ß1 

(P  r 

—  r  -jjf  —  —  t-5  sin  tt*  —  2w'  sin  u  sin  ß  cos  y  —  «"  sin 

(Pr 

H-  r         =  -h      sin  «*  —  2vv'  sin  a  sin/?  cos  y  -h  vn  sinp* 

Berücksichtigt  man  überdem  noch,  dass  nach  der  auf  S.  73  4  befindlichen  Formel  S) 

»'  =  ae'v', 

so  geht  der  Ausdruck  7)  über  in 

—  p —  o«»  jsiii«  sinß  cosy  j  cos«  cos  /?|.   .   .   .  10). 

Dieser,  der  AMPERr/schen  Formel  für  die  elektrodynamische  Wechselwirkung 
zweier  Stromelemente  ähnliche  Ausdruck  stellt  nun  die  Kraft  dar,  mit  welcher  das 
ruhende  constante  Stromelement  ds'  die  beiden  Elektricitäten  in  dem  bewegten" 
Leiterelement  ds  trennt,  und  zwar  nach  der  Richtung  der  Verbindungslinie  r.  Ein 
Inductionsstrom  kann  aber  nur  entstehen  nach  der  Richtung  des  Leiterelemcntes  ds 
selbst,  und  da  dieses  mit  r  einen  Winkel  <p  bilden  soll,  wird  die  Kraft,  mit  welcher 
die  Elektricitäten  nach  der  Richtung  des  inducirten  Elementes  ds  in 
diesem  geschieden  werden,  d.  i.  die  elektromotorische  Kraft  des  In- 
duetionsstromes  gefunden,  wenn  man  den  Ausdruck  10)  noch  mit  cos  f/  tnulti- 
plicirt.    Diese  ist  also 

 p — 9aev  cos  q»  Jsin  a  sin  ß  cos  y  —  -y  cos  «  cos  ,v     .    .    H ). 

Die  Elektricitätsmenge  e,  welche  in  der  Längeneinheit  des  inducirten  Leiters  ent- 
halten ist  und  zur  Vertheilung  kommen  kann,  ist  jedoch,  so  weit  die  Erfahrung 
bis  jetzt  reicht,  eine  unbegrenzte,  und  desswegen    versteht  man  gewöhnlich  unter 
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elektromotorischer  Kraft  die  beschleunigende  Kraft,  welche  die  angegebene 
absolute  Kraft  auf  die  in  der  Längeneinheit  des  inducirten  Leitungsdrathes  enthal- 
tene Elektridtätsmenge  e  ausübt,  und  welche  durch  Division  des  obigen  Werthes 
mit  e  erhalten  wird",  also 

i'dsds'              i  .       .    .  /  Q) 
 — av  cos  (f  Jsma  sm/J  cos  y  —  cosacos/?j    .    .  12). 

Der  daraus  hervorgehende  Strom  hat  die  Richtung  des  primären  inducirenden 
Stromes,  wenn  der  Ausdruck  einem  positiven  Werth  entspricht;  giebt  er  jedoch 
einen  negativen,  so  ist  die  inducirte  Stromesrichtung  die  umgekehrte  von  der  in- 
ducirenden. 

Um  die  Formel  auf  geläufige  Beispiele  anzuwenden,  mag  sich  das  Leiterelement  ds 
senkrecht  zu  seiner  Längsausdehnung  bewegen  und  sich  dem  Stromelement  du' 
annähern.  Infolge  dessen  wird  a  =  <p -f- 90°.  Sind  überdem  noch  beide  Elemente 
in  einer  Ebene  und  einander  parallel ,  so  wird  cos  y  =  1 ,  cos  y  =  cos  ß>  sin  u  =  cos^ 
und  — cos  u  =  sin  ß.    Es  geht  also  \t)  über  in 

i'dsds'         3       A  • 
—  -  —% —  av  •  —  cos  ß*  sin  ß 

und  das  negative  Vorzeichen  beweist  in  Uebereinstimmung  mit  der  Erfahrung,  dass 
der  resultircnde  Inductionsstrom  die  entgegengesetzte  Richtung  von  dem  induci- 
renden hat. 

Entfernt  sich  unter  übrigens  gleichen  Bedingungen  das  Leiterelemcnt  von  dem 
Stromelement,  so  wird  entweder  t<0,  oder  es  ist,  wenn  man  v  einen  absoluten 
Werth  beimisst,  u  —  ß — 90°  zu  setzen,  wesswegen  sin«  negativ  wird,  aber 
cos  «  positiv  bleibt.    Die  Formel  12)  geht  sonach  über  in 

i'dsds1  3 
H  p —  av  •  —  cos ß1  sin ß. 

Also  wäre  der  mit  dem  primären  gleichgerichtete  seeuodäre  Strom  für  die  Entfernung 
des  Lcitcrelementes  von  dem  constanten  Stromelement  durch  das  positive  Vorzeichen 
ebenfalls  erwiesen. 

Sobald  die  Bewegung  des  Leiterelementes  aufhört,  wird  v  und  somit  der 
Werth  der  Formel  M)  gleich  Null;  die  Induction  des  secundären  Stromes  hört  also 
mit  der  Bewegung  auf.  — 

—  Ist  ferner  das  Stromelement  dx'  beweglich,  bleibt  aber  das 
Leiterelement  ds  in  Ruhe,  so  lässt  sich  dieser  Fall  nach  Analogie  dessen,  was 
S.  487  im  ersten  Absatz  erörtert  wurde,  auf  den  bisher  betrachteten  Fall  zurück- 
führen, wo  nur  das  Leiterelemcnt  beweglich,  das  Stromelement  aber  als  ruhend 
angenommen  wurde.  ' 

III.  Einen  von  dem  vorigen  wesentlich  verschiedenen  Fall  bietet  die  Volta- 
induetion  in  einem  Lciterclement  ds  durch  Aendcrung  der  Stromstärke 
in  einem  benachbarten  Leiterelemcnt  ds'.  Es  möge  angenommen  werden, 
dass  das  Leiterelemcnt  ds  von  den  Elektricitätsmengen  -f-eds  und  — eds  mit  der 
constanten  Geschwindigkeit  v  nach  entgegengesetzten  Richtungen  durchströmt  werde, 
während  das  Element  ds1  in  seiner  Längsausdehnung  von  den  Elektricitätsmengen 
-he'ds'  und  — efds'  nach  entgegengesetzten  Richtungen  mit  einer  veränderlichen 
Geschwindigkeit  v'  durchströmt  werde.  Letztere  soll  sich  für  das  Zeitelement  dt 
um  -\-dvr  für  -t-e'rfs'  und  um  — dv'  für  — e' ds'  ändern.  Der  Winkel, 
welchen  die  Verlängerung  der  Verbindungslinie  r  zwischen  beiden  Elementen  mit  d* 
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und  somit  auch  mit  der  in  ds  strömenden  Elektricität  macht,  werde  durch  a,  und 
der,  welchen  r  mit  ds'  macht,  werde  durch  ß  bezeichnet.  Die  jetzigen  Voraus- 
setzungen sind  also  dieselben  wie  unter  §.  50,  N.  II.  Während  aber  dort  behufs 
Berechnung  der  elektrodynamischen  Kraft  der  Ausdruck  für  die  Wirkungen  von 
~\-e'da'  und  — e'ds'  auf  -f-  eds  und  der  für  die  Wirkungen  -{-e'ds'  und  — e'ds' 
auf  eds  summirt  werden  mussten,  wird  zur  Ermittelung  der  durch  Stromschwankung 
hervorgerufenen  Induction  (wie  in  der  vorigen  Nummer)  die  Differenz  dieser 
Werthe  erforderlich.  Der  allgemeine  Ausdruck  dafür  ist  derselbe  wie  der  unter  7) 
der  vorigen  Nummer,  und  zwar 

eds  -  e'  ds'  (?  Udr]      dr\      dr]  dr)\ 

rj  •    J$\{d?    de     de  +  de) 

*r[de     de     de  +  de)\ '  '  ■  u- 

Hicriir  sind  für  die  ersten  und  zweiten  Differentialcoefficienten  die  in  den  Gleichun- 
gen 3)  und  4)  der  Nummer  II  im  vorigen  Paragraphen  enthaltenen  Werthe  einzu- 
setzen, wodurch  4)  übergeht  in 

eds  •  e'ds'  o'r  ^dv' 

— -r"»/»  rfi  * 


Da  nun 


ae'v'  =  t  j 
e'dv'  =  di') 


also  J    .    .    .  3), 

Ol 


so  verwandelt  sich  2)  in 


ds  ds'  ea       ,di'  . 


Mit  diesem  Kraftmaass  werden  die  beiden  Elektricitätcn  in  ds  nach  der  Richtung 
der  Verbindungslinie  r  infolge  der  in  ds'  statthabenden  Stromschwankung  vcrthcilt. 
Da  sich  aber  nur  in  der  Richtung  von  ds  der  daraus  hervorgehende  Inductionsstrom 
bilden  kann,  so  ist  jenes  Kraftmaass  auf  die  Richtung  von  ds  zu  projiciren,  also 
obiger  Ausdruck  noch  mit  cos  «  zu  multiplicircn.  Dividirt  man  denselben  noch 
mit  e' ,  so  erhält  man  den  Ausdruck  für  die  elektromotorische  Kraft  im  gewöhnlichen 
Sinne  als 

dsds'  a  tfi7 

 s-  cos  «  cos  ß  -j-  b). 

r     2  dt  • 

Das  Maass  für  die  Induction  während  des  Zeitclcmentes  dt  ergiebt  sich  daraus 
durch  Multiplikation  mit  dt,  und  die  Induction  für  eine  Stromän derung  in  ds 
um  die  Grösse  i' ,  durch  Integration  von  di',  indem  die  übrigen  in  5)  enthal- 
tenen Grössen  von  i'  unabhängig  sind.    Diese  ist  somit  gleich 

dsds'  a  „  r, 

 r-  »'  cos  «  cos  ß  6). 

r  2 

Hat  dieser  Ausdruck  einen  negativen  Werth,  so  ist  die  Richtung  des  secun- 
dären  Stromes  entgegengesetzt  der  des  ihn  durch  Schwankung  erzeugenden  pri- 
mären, hat  dagegen  der  Ausdruck  einen  positiven  Werth,  so  sind  beide  Rich- 
tungen einander  gleich.    Sind  z.  B.  "beide  Leitcrelemente  einander  parallel,  so 
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ist  u  —  ßy  und  wird  der  Strom*  in  ds'  stärker,  ist  also  i'*>  0.  so  wird  der 
Ausdruck  (i)  zu 

dsds'  u  .,  , 
r     T  '  cos  "  ' 

Wird  dagegen  der  Strom  in  ds  schwächer,  ist  also  i'<^(),  so  wird  fi)  7.11 

-i  —  1'  cos«', 

r  z 

was  mit  der  Erfahrung  übereinstimmt. 

IV.  Die  anscheinend  so  unähnlichen  Ergebnisse  der  vorigen  beiden  Nummern 
lassen  sich  ganz  allgemein  aufeinander  zurückführen,  wenn  man  die  Formeln  auf 
geschlossene  Umläufe  ausdehnt  \  In  sehr  einfacher  Weise  lässt  sich  das  aber  auch 
schon  für  Stromelemente  thun  in  dem  speciellcn  Fall,  wenn  die  Bewegung  nach 
der  Richtung  der  geraden  Verbindungslinie  r  der  beiden  Elemente  ds  und  <W  ge- 
schieht. Ist  nämlich  eines  derselben  ds'  von  einem  constanten  Strom  mit  der 
Intensität  1  durchflössen,  und  nähert  sich  ihm  das  andere  ds  aus  un- 
verhältnissmässig  grosser  Entfernung  bis  zu  einem  Abstand  r  an,  dann 
ist  die  in  letzterem  inducirte  elektromotorische  Kraft  ebenso  gross, 
als  wenn  beide  in  dem  Abstand  r  verbfieben  wären,  und  der  Strom.in 
dem  ersten  sich  von  der  Intensität  =  O.bis  zur  Intensität  1=  i'  in  der- 
selben Zeit  verstärkt  hätte. 

Die  durch  Bewegung  des  Leitejelenientes  ds  während  des  Zeitelcmentes  dt  in 
ihm  inducirte  Wirkung  wird  erhalten,  wenn  man  die  Formel  12)  in  N.  H  auf  S.  750 
mit  dt  multipheirt.  Da  ferner  die  Bewegung  in  der  Richtung  der  Verbindungslinie  r 
stattfinden  soll,  ist  «  —  0,  also  sin  u  =  0,  cos  u  =  4  und  vdt  =  dr  zu  setzen. 
Die  ganze  Inductionswirkung  während  der  Bewegung  des  Leiterelcmcntes  aus  dem 
Abstand  r  bis  in  unendliche  Entfernung  ergiebt  sich  durch  Integration  des  so  er- 
haltenen Ausdruckes  zwischen  den  Grenzen  r  und  00  und  zwar 

i'dsds'a  /dr 
=  H   cos  ff  cos  ßj  01 

i'dsds'a 


ir 


COS  q  COS  ß  I ). 


Wird  ds  umgekehrt  aus  unendlicher  Entfernung  bis  zu  einem  Abstand  r  angenähert, 
so  ist  dr  negativ,  cos  <i  =  —  /,  und  die  Integrationsgrenzen  werden  umgekehrt. 
Daraus  gewinnt  man  aber  eine  Inductionswirkung 

i'dsds'a  A 

—    —  — -gr-%  COS  ff  cos  ff  Ij 

* 

Wären  dagegen  die  Elemente  ds  und  ds'  in  ihrem  Abstand  r  verblieben  und  hätte 
sich  die  Stromstärke  in  ds'  von  0  bis  »'  geändert,  so  wäre  die  daraus  auf  ds  hervor- 
gehende Wirkung 

i'  ds  ds'  a 

—  —  COS  ff cos  ß  3), 


Wsng»  bat  dat  in  dem  erslcn  Tbeil  »e  ner  olflklrodynamischen  Ma*Mbe»tinimiM>Kon  S.:C>~IT.  Kfih«n 


Digitized  by  Google 


§  51.  THEORIE  DER  VOLTAINDUCTION  UND  DER  GLEITSTELLEN.  753 

wie  solches  sich  aus  der  Formel  6)  in  N.  III,  auf  S.  751,  ergiebt,  wenn  man  dort 
die  Neigung  des  Stromelementes  ds'  mit  rp  anstatt  mit  ß  bezeichnet.  Aus  der 
Identität  der  beiden  Gleichungen  2)  und  3)  geht  aber  hervor,  was  erwiesen 
werden  sollte. 

Für  einen  Parallelismus  der  beiden  Elemente  ds  und  ds'  wird  <p  =  ß,  also 
geht  3)  über  in 

i  ds  ds*  a  . 
2r     C0S/  * 

Sollen  endlich  die  beiden  Elemente  senkrecht  auf  ihrer  Verbindungslinie  r  stehen, 
so  wird  «  =  90°, -also  cos  a  —  0  und  somit  wird  die  inducirende  elektromotorische 
Kraft  ebenfalls  =  0.  Da  sich  nun  unter  dieser  Voraussetzung  zwei  Stromelemente 
mit  dem  Maximum  der  Kraft  anziehen  oder  abstossen,  geht  daraus  hervor,  dass 
sich  der  §.  34  ,  S.  355  angeführte  LENz'sche  Satz  über  die  Reciprocität  zwischen 
elektrodynamischer  und  inducirender  Wirkung  nicht  unbedingt  auf  Stromelemente 
übertragen  lässt. 

V.  Wenn  aus  Weber's  Theorie  der  Induction  diejenige  Formel  hergeleitet 
werden  kann,  welche  Neumann  den  oben  behandelten  Gesetzen  der  Induction  zu 
Grunde  legte,  so  lassen  sich  diese  wiederum  als  Consequenzen  jener  Theorie  be- 
trachten. Das  kann  aber  nicht  unmittelbar  geschehen,  indem  hier  blos  noch  von 
der  Induction  gehandelt  wurde,  welche  ein  Leiterelement  ds  unter  Einfluss  eines 
Stromelementes  erfährt,  während  jene  Formel  Neünann's  die  elektrodynamische 
Wirkung  als  bekannt  voraussetzt,  welche  ein  von  der  Stromeinheit  durchflossenes 
Leiterelement  durch  einen  geschlossenen  Strom  erfährt.  Es  wird  sonach  nöthig, 
die  Beziehung  der  Formel  Weder's  für  die  inducirende  elektromotorische  Kraft  zu 
der  Formel  Ampere's  für  die  elektrodynamische  festzustellen ,  demnächst  die  dadurch 
gewonnenen  Ergebnisse  zu  übertragen  auf  den  Fall,  wo  das  inducirende  Element  ds' 
sich  zu  einem  geschlosseneu  inducirenden  Strom  erweitert  und  endlich  die 
NEüMANN'sche  Ausgangsformel  damit  zu  vergleichen. 

Der  Ausdruck  für  die  in  ds  durch  dessen  Bewegung  mit  der  Geschwindigkeit  v 
unter  Einfluss  eines  Stromclcmentes  ds'  hervorgerufene  elektromotorische  Kraft  er- 
giebt  sich,  wenn  es  sich  zunächst  blos  um  deren  ganze  Wirksamkeit  tds  nach  der 
Richtung  der  Verbindungslinie  r  handelt,  wenn  man  aus  der  Formel  12)  in  N.  II 
den  Factor  cos  <p  weglas  st.    Demnach  ist 

j              i'  dsds'      i  .       .    .  /  J  • 

tds  =  p — av  jsin  a  smß  cos y —  y  cos  a  cos /?J   .    .  1). 

W:ürde  nun  das  Elemeut  nicht  bewegt ,  hätte  es  jedoch  die  für  die  Bewegung 
angenommene  Richtung  und  wäre  von  der  Einheit  der  Stromstärke  durchflössen,  so 
würde  es  von  ds'  eine  elektrodynamische  Wirkung  brfj  erfahren,  die  sich  ergiebt 
aus  der  Formel  1)  in  §.50,  N.  I  wenn  »'  =  /  gesetzt  wird,  so  dass 

b  ds  =  1  d$riS  Jsin  « *sin  ß  cos  y  —  ^  cos  «  cos  /?|   .    .    .  2). 

Es  ist  also 

tds  =  —  b  ds  •  av  3). 

Der  in  der  Formel  12),  N.II,  enthaltene  Ausdruck  gilt  aber  in  Wahrheit  für  die 
Protection  der  durch  tds  bezeichneten  Kraft  auf  die  Richtung  des  Elementes  ds, 
ist  also  =  t  ds  cos  q>  und  sonach  ist 

tds  cos  (f>  =  —  hdsav  cos  ff  (4, 
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d.  h.  die  im  -Element  ds  die  Elektrieitäten  scheidende  Kraft  ist  gleich  der  entgegen- 
gesetzten elektrodynamischen  Wirkung  auf  ein  von  der  Stromeinheit  durchflössen 
•    und  in  der  Bewegungsrichtung  liegend  gedachtes  Element,  projicirt  aber  auf  die 
wahre  Richtung  dieses  Elementes  und  multipUdrt  mit  dem  Coeffieienten  av. 

Nach  Analogie  dieser  Gleichung  für  die  elektromotorische  Kraft  in  ds  unter 
Einfluss  eines  Stromelcmcntcs  ds'  werden  wir  die  elektromotorische  Kraft  E'ds  im 
Element  ds  unter  Einfluss  eines  geschlossenen  Stromes  s'  erhalten,  wenn  wir  statt 
der  bezeichneten  elektrodynamischen  Kraft  bds  cos  <(  die  auf  die  wahre  Richtung 
von  ds  projicirte  elektrodynamische  Kraft  Dds  substituiren,  welche  ein  geschlossener 
Strom  s'  auf  ein  von  der  Stromeinheit  durchflössen  und  in  seiner  Bewegungsrichtung 

liegend  gedachtes  Element  von  der  l*änge  ds  ausüben  würde.  Mache  nun  die 

Bewegungsrichtung  und  somit  das  in  ihr  liegend  gedachte  Element  ds  mit  drei 
rechtwinklichen  Coordinatenaxen  die  Winkel  v\  t,',  so  ergeben  sich  die  zu  diesen 
Axen  parallelen  Componenten  X,  Y,  Z  der  ganzen  elektrodynamischen  Kraft  zwischen 
ds  und  dem  geschlossenen  Strom  *'  aus  den  Eonneln  1)  in  N.  V  des  §.  S5  auf  S.  134, 
wenn  man  daselbst  »  = /,  n  =  2,  ds'=ds  setzt  und  A,  ^,  v  mit  t>',  ver- 
tauscht.   Sic  sind: 

V  =  ^s[cos,< f* **-»**  _  C09i- yi 

)-  =  i£  [cos  fl*l^±*l  _  cos  r/xrfy  -,J'IX] 

7.  =        [cos  i<f-~  dx  -Xdz  -  cos  jjkil  -  z  dy] 

wo  x,  y,  z  die  Coordinaten  der  Elemente  ds'  des  geschlossenen  Stromes  bezeichnen. 
Nun  soll  aber  die  hierdurch  gewonnene  ganze  Kraft  auf  die  wahre  Richtung  des 
Elementes  ds  projicirt  werden,  welches  den  Winkel  </>  mit  r  macht.  Sind  die 
Winkel,  welche  es  demgemäss  mit  den  Coordinatenaxen  beschreibt,  allgemein 
=  X',fi',  r*,  so  ist  der  Ausdruck  für  die  auf  die  wahre  Richtung  des  Elementes 
projicirte  elektrodynamische  Kraa  Dds  gleich  der  Summe  der  Projectioncn  ihrer  Com- 
ponenten auf  dasselbe  Element,  also  ist 

D  ds  =  X  cos  X'       Y  cos  n'  -h  Z  cos   6). 

Zur  Vereinfachung  kann  statt  des  hier  gewählten  Coordinatensystemes  ein  anderes 
substituirt  werden,  das  durch  x\  1/,  charaktcrisirt  sein  mag  und  dessen  Axe  der  A* 
mit  der  Richtung  des  Elementes  zusammenfällt.    Dann  wird 

♦  * 

COS  X'  —  i  ,      COS  ft'  =  0,      cos  v[  —  0 

und  es  ist 

od*  =  x  =  Lp[M  -  ros  vfi*sL  -"'"■'}.-> 

und  somit  die  elektromotorische  Kraft  des  geschlossenen  Stromes  auf  das  bewegte 
Element  ds 

E'  ds  —  —  av  Dds 
■ 
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Hiermit  möge  nun  Neumann  s  Formel   I)  auf  S.  483    verglichen  werden. 
Sic  lautet 

Eds  =  —  f  do>  Ods  9) 

und  in  derselben  bedeutet  t  einen  conslanten  Goeflicicntcn ,  dm  das  Wegelement 
bei  der  Bewegung  von  ds,  und  C  die  elektrodynamische  Kraft  des  geschlossenen 
Stromes  projicirt  auf  die- Richtung  der  Bewegung  und  ausgeübt  auf  ds,  wenn  dieses 
von  der  Stromeinheit  durchflössen  wäre.  Dem  Product  dieser  Grössen  gleich  und 
entgegengesetzt  ist  die  auf  dem  Wege  dm  in  ds  inducirte  Strommenge  Eds, 
wenn  letzterer  die  Einheit  des  Widerstandes  entgegengesetzt  wird.  Um  hieraus 
die  elektromotorische  Kraft  Eyds  nach  Weber's  (auf  S.  750  gegebener)  Definition 
cu  erhalten,  ist  die  Gleichung  mit  dein  Zcitelcment  dv  zu  dividiren ,  welches 

während  der  Bewegung  von  ds  auf  du)  vergeht.   Setzt  man  ~=Et  und  —  —  v 

gleich  der  Geschwindigkeit,  mit  welcher  sich  ds  bewegt,  so  ist 

Etds  =  —  tv  Cds  10). 

Um  einen  Ausdruck  für  C  zu  entwickeln,  werde  angenommen,  dass  das  Strom- 
element ds  mit  drei  aufeinander  senkrechten  Coordinatcnaxcn  X,  )',  Z  bezüglich  die 
Winkel  X,  ,u,  v  bilde.  Für  die  nach  jenen  Axen  genommenen  Componenten  A\  >',  Z 
der  elektrodynamischen  Kraft  des  geschlossenen  Stromes  und  dieses  Elementes  finden 
also  die  Formeln  I)  auf  S.  23  4  unmittelbare  Anwendung,  wenn  in  denselben  ds'  —  ds 
und  t  =  /  gesetzt  wird ,  also  ist 

X  =  £*!  [tMMf"fü-ydx  -  cos  ,f*  "* j 
_        r  ds  T      ,  pzdx  — . r  (I z  /*!/dz  —  zdyl 

~  ~y  r*  v — ?  cosujj-  — 

Die  Resultante  aus  diesen  Werthen  soll  aber  auf  die  Bewegungsrichtung  des  Strom- 
elementes ds  projicirt  werden,  und  macht  diese  mit  den  Coordinatenaxen  die 
Winkel  £,  tr,  £,  so  ist 

Cds  —  A'  cosl  -h  Ycosv  -+-  Z  cos  £  42). 

Zur  Vereinfachung  werde  ein  solches  Coordinatensystem  eingeführt,  das  durch  x,  y,  zt 
von  dem  frühern  unterschieden  ist  und  dessen  Axc  der  x}  mit  der  Bewegungs- . 
richtung  zusammenfällt.    Dann  wird 

cos  g  =  i  ,     cos  v  ==  0  ,     cos  £  =  0 

und  es  ist 

Cds  =  f-±  [cos  d"<  ~  »■       -  cos         dx>  -  x<  dz<]  . . .  13). 

In  den  beiden  Coordinatensystemcn,  welche  den  Formeln  7)  und  <3)  zu 
Grunde  liegen,  sind  nun  noch  die  Richtungen  der  Axen  der  y  und  =  willkürlich. 
Werden  nun  beide  Systeme  so  transformirt ,  dass  ihre  Axen  der  z  zusammenfallen, 
so  wird  zunächst 

cos  £'  =  0  ,     cos  v  —  0. 

48* 
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—  Gleichzeitig  fallen  aber  dann  auch  die  beiden  Ebenen  der 
x,  y,  und  x'y'  in  dieselbe  Ebene.  Sie  mögen  nach  der 
herkömmlichen  Bezeichnung  in  Fig.  394  dargestellt  se>, 
dann  liegt  das  Leiterelement  ds  in  der  Linie  ox',  die  Be- 
wegungsrichtung v  in  der  Linie  ox,.  Der  Winkel  x,oy'  ist 
sonach  —  t/  und  der  Winkel  x'oy,  =  ft.  Da  aber  v'  und  /< 
sich  bezüglich  durch  ~\-y'oyl  und  —  y'oy,  ■  zu  einem 
rechten  Winkel  ergänzen,  so  ist 

COS  ft   —    —  COS  r-'  , 

und  somit  vereinfachen  sich  die  Formeln  7)  und  13)  zu: 


i'ds           rx'dy'  —  y'dx' 
Dds  =  2~cosft  J   r>  

i'ds          Px.dy. — y.dx, 
Cds  ^  -)-  -y-  cos  //  J    1   y'  r,  Ji  1 


14). 


Das  integral  auf  der  rechten  Seite  dieser  Gleichungen  ist  in  §.  85,  N.  V  auf  S.  235 
behandelt.  Es  ist  nämlich  (xdy —  ydx)  gleich  dem  doppelten  Flächeninhalt  der 
Projection  eines  kleinsten  Dreiecks  auf  die  Ebene  der  XY,  welches  gebildet  wird 
durch  ein  Element  des  geschlossenen  Leiters  und  zwei  nach  seinen  Enden  von  einem 
Punkte  der  ZAxe  ausgehenden  Zuglinien.  Da  nun  im  vorliegenden  Fall  r',  y' 
und  x,,  y,  in  derselben  Ebene  liegen,  ist  der  Factor  (xdy  —  ydx)  von  dem  System 
der  hier  gewählten  Coordinaten  unabhängig.  Ebenso  unabhängig  davon  ist  auch 
der  andere  Factor  r,  und  somit  ist 

^x'dy'  -  ydx'        pc,  dyt  -  y,  dxx  ^ 

also  ist 

Dds  =  —  Cds. 

Fügen  wir  noch  hinzu,  dass  in  Weber's  Formel  eine  Entfernung  des  Elementes  d$ 
vom  inducirenden  Strom  vorausgesetzt  wurde,  in  Nevmakn's  Formel  dagegen  eine 
Annäherung,  so  ändert  sich  bei  dessfallsigcn  gleichen  Voraussetzungen  eines  der 
Vorzeichen  in  der  letzten  Gleichung  und  es  wird 

Dds  =  Cds  <6). 

In  Hinblick  auf  die  Gleichungen  8)  und  i  0)  bedeutet  endlich  a  ebenso  wie  t  einen 
von  der  Beschaffenheit  des  inducirten  Leiters  unabhängigen  Coefficienten ,  so  lange 
von  linearer  Induction  gehandelt  wird,  es  ist  also 

o  =  «  17) 

vergl.  §.  40,  N.  VIII)  zu  setzen.    Aus  allem  dem  erhellt  aber,  dass 

E'  ds  =  Exds  .   18), 

da'ss  also  die  für  Neumann's  Gesetze  zu  Grunde  gelegte  Formel  aus 
Weber's  Theorie  hervorgeht. 

Die  weitere  Entwickelung  der  obigen  Formel  führte  Neumamn  bekanntlich 
(vergl.  §.  40,  N.  VI,  S.  503)  zu  der  Folgerung,  dass  die  durch  einen  geschlossenen 
galvanischen  Strom  in  einejn  geschlossenen  Leiter  inducirte  elektromotorische  Kraft 
blos  abhängt  von  den  Werthen ,  welche  das  auf  den  galvanischen  Strom  bezogene 
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Potential  des  Leiters  zu  Anfang  und  zu  Ende  der  Bewegung  besitzt.  Da  aber  so- 
nach die  Induction  von  der  Bewegung  an  sich  unabhängig  sei ,  so  würde  auch  in  dem 
ruhenden  Leiter  dieselbe  elektromotorische  Kraft  inducirt,  wenn  er  sich  unter  Ein- 
fluss  eines  ruhenden  Stromes  beiludet,  sobald  nur  dessen  Intensität  sich  so  verändert, 
dass  eine  der  vorigen  gleiche  Aenderung  im  Potential  hervorgebracht  wird.  Somit 
sind  die  Gesetze  fir  die  Voltainduction  durch  Stromschwankungen  zurückgeführt 
auf  die.  der  Voltainduction  durch  Bewegung  und  die  Gültigkeit  der  weber'sc hcn 
Theorie  auch  für  jene  dargethan,  gleichwie  die  Herleitung  beider  aus  denselben 
Grundsätzen  geschah. 

VI.  Neumanm's  Gesetze  der  Gleitstcllcn  3  haben  durch  Weber's  Theorie  der 
Induction  eine  besondere  Bedeutung  erlangt,  wesswegen  hier  im  Zusammenhang 
mit  der  letzteren  für  einen  specicllen  Fall  das  in  §.  40,  N.  VII,  S.  505,  angerührte 
allgemeine  Theorem  erwiesen  werden  möge.  Es  soll  nämlich  der  Ausdruck  für  den 
Integralstrom  entwickelt  werden,  welcher  inducirt  wird  in  einem  ruhenden  linearen 
unverzweigten  Leiter  s  durch  einen  Stroinumlauf  s' ,  dessen  Elemente  aus  ihren  Lagen 
auf  beliebigen  Wegen  in  andere  übergeführt  werden.  Die  dadurch  hervorgebrachte 
Induction  kann  zwei  nähere  Ursachen  haben  und  zwar  die  Ortsveränderung  der 
Elemente  des  Inducenten  und  die  dabei  stattfindende  Stromschwankung.  Es  mag 
nur  die  erste  Ursache  in  Betracht  gezogen  werden. 

Es  bedeute  wie  früher  ds'  ein  Element  des  bewegten  Stromumlaufes  und  dw 

d  w 

das  Wegelemcnt  des  letzteren  während  des  Zeitelementes  dt,  so  dass  —  =v  die 

dt 

Geschwindigkeit  der  Bewegung  ausdrückt;  ist  ferner  t  die  aus  §.  40  bekannte  In- 
duetionsconstante  und  C  [nach  Analogie  der  Formel  I)  in  §.  40,  N.  III,  S.  483] 
das  Maass  für  die  elektrodynamische  Wirkung  des  von  der  Stromeinheit  durchflössen 
gedachten  Leiters  auf  das  Stromclement  ds'  bezogen  auf  die  Richtungen  von  rfw: 
so  ist  das  Maass  für  die  in  dem  ruhenden  Leiter  5  während  des  Zeitelementes 
durch  das  Stromelement  ds'  inducirte  elektromotorische  Kraft 

Eds'  =  —tdvCds'  =   —  tvC'ds'dt    ....  1). 

Ist  nun  r  die  Länge  der  Verbindungslinie  zwischen  d  $'  und  einem  Element 
des  Leiters  ds,  ist  dr  ihr  Element,  und  wird  die  Stromstärke  in  beiden  der  Einheit 
gleich  genommen,  so  ist  auch  nach  §.24,  N.  VI,  S.  224,  das  Maass  für  die  elektro- 
dynamische Wechselwirkung  beider 

dsds'  (    (Pr        j/_  dr  dr  \ 
—  rJ     Ydsds'       2  dsds'l 

/ 

wo  t  =  /,  »'  —  /,  n  —  2,  Ar  =  —      gesetzt  ist.  Um  diese  Grösse  würden  sich 

2 

ds  und  ds'  in  der  Richtung  der  Verbindungslinie  angenähert  oder  entfernt  haben. 
Mechanisch  ist  aber  bei  der  Induction  ds'  auf  dem  Wege  rfw  bewegt  worden.  Die 
dadurch  bewirkte  Aenderung  in  den  Abständen  beider,  oder  das  Element  der  auf 
dw  bezogenen  elektrodynamischen  Kraft  ergiebt  sich  also  durch  Multiplication  des 

dr 

Werthes  2)  mit  dem  Cosinus  des  WTinkels  zwischen  r  und  dw  oder  mit  —  — .  Das 

daraus  nach  *  genommene  Integral  giebt  dann  die  ganze  auf  die  Richtung  von  dvr 
bezogene  elektrodynamische  Wirkung  von  ds'  auf  s  oder 

r>,  j  /        j  /  ßs  (    <?r         1drdr\dr  _ 
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- 

und  dieser  Werth  ist  in  <)  einzusetzen.  Ist  das  geschehen,  so  erhalt  man  die 
Summe  E  der  in  dem  ganzen  Lciterumgang  s  durch  den  ganzen  geschlossenen 
Strom  s'  von  der  Starke  =  /  auf  dem  Wege  w,  bis  w,  oder  während  der  Zeit  /, 
bis  t7  inducirten  elektromotorischen  Kräfte,  wenn  man  die  rechten  Theile  der  so 
gewonnenen  Gleichung  nach  ds'  für  den  geschlossenen  Umlauf  s'  und  nochmals  nach 
rfw  zwischen  den  Grenzen  w,  undwJf  bezüglich  nach  dt  zwisafcen  den  Grenzen  /, 
und;     integrirt.    Sonach  ist 

CT T<ivt  ds'ds  (  (pr    -L——\  — 

*JJ.J       r*~~  Xds  ds'      2  ds  ds1)  rfw 
«1  »  * 

Cr r,t  ds>ds  (  dpr    4  drdr\ dr 

-  -  iJ  J,Jdt— ~  {rdrdsl~-2Tsdj')d^v 

Hat  ferner  der  in  s'  umlaufende  Strom  t"  Einheiten  und  ist  er  constant,  so  ist  die 
dadurch  inducirte  elektromotorische  Kraft  = 

F,  =  i'E  5), 

ist  aber  i'  während  der  Zeit  t  veränderlich,  so  ist  die  dadurch  inducirte  elektro- 
motorische Kraft  = 

1  -/«'S  *>• 

Wird  die  elektromotorische  Kraft  noch  mit  der  Leitungsfähigkeit  t'  des  Umlaufes  s 
multiplicirt,  so  erhält  mau  aus  5)  und  6)  die  bezüglichen  Ausdrücke  für  den  In- 
tegralstrom 


J,   tm  tWE  1 
und  / 


Um  die  dreifachen  Integrale  in  Gleichung  i)  auf  Doppclintcgrale  zurückzuführen, 

.dr 


r  da-i 

I  1  dr     ds  , 

I  dVt  ds  :  7-7-  d  | 

J  r  dw  ds' 


werde  das  erste  Glied  des  rechten  Theiles  und  zwar 

partiell  nach  ds'  integrirt.    Bedeutet  dann  £y       ^J*"   die  Differenz  derjenigen 

Werthe,  welche  die  in  der  Klammer  stehende  Grösse  erhält  durch  Einsetzung  der 
Anfangs-  und  End  werthe  s\  und  s\  des  bewegten   Stromstücks  s' 
Bahn,  dann  erhält  man 


C f f* dYidsds1  /     (fr  I  dr  dr\  dr 

H^A       r'       V  d w  ds'      T  rf^  ds')  Ts 


Wird  der   erste  Thcil   in   der  letzten   Zeile    und  zwar    /  d$ds'  —d* 


fj  r  ds 


dr 
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wiederum   partiell   nach   (/w   integrirt  und   bedeutet   |  * -~  *L  J**   die  Differenz 

derjenigen  Werthe,  welche  die  in  der  Klammer  stehende  Grosse  erhält  durch  die 

Anfangs-  und  End  werthe  der  Bahn  w  des  bewegten  Stromstückes,  so  ireht  die 
Gleichung  8)  über  in 


0). 


<Pr  dr  dr\  dr 

dsdw       2  d'sdUl  dl 


Endlich  werde  der  erste  Theil  der  letzten  Zeile  und  zw 


f 

rar  /  (/*'  (/w 


/  dr  t/w 
r  da'  ds 


nochmals  partiell  nach  ds  integrirt.    Es  bedeute  I  —  —  ^ll'  die  Differenz  der 

l  r  d.s'  </wJ,( 

Werthe ,  welche  die  in  der  Klammer  stehende  Grösse  durch  Einsetzung  des  Anfangs- 
und Endwerthes  *,  und  s,  des  Leiters  *  erhält,  und  dann  geht  die  Gleichung  9) 
über  in 


tyfj»dVi  dS  [  r  rfw  c/s  Jj( 

rrßwds'dsi  fr 


10). 


J_  dr  dr\  dr_ 
2  ds  ds')  dvf 

Nun  ist  aber  der  letzte  Theil  dieser  Gleichung  = —  E  wegen  Gleichung  i)  und 
der  vorletzte  ist  =.  0,  weil  der  Leiter  geschlossen  sein  soll  und  somit  v  =  s 
ist.    Demgcmäss  reducirt  sich  die  Gleichung  10)  auf 


E 


II). 


Bedeuten  nun  in  Fig.  o95  (S.  760)  kht  und  kdt  die  feststehenden  und  6,^,  und  6,^ 
die  gleitenden  Antheile  des  Stromumlaufcs,  stelle  die  Curvc  s  den  inducirten  Drath 
vor  und  sei  ce  =  r,  dann  sagt  die  obige  Formel  Folgendes  aus:  Die  inducirte  elektro- 
motorische Kraft  ist  gleich  der  Summe  der  Wirkungen  Tür  jede  Lage  des  Radius- 
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vector  r,  wenn  sein  Ende  c  sich  auf  dem  beweglichen  Stromtheile  in  dessen  erster 
Lage  rückwärts ,  also  von  rf,  nach  ft, ,  und  auf  demselben  in  seiner  zweiten  Lage 

von  6,  nach  rf,  vorwärts  bewegt,  und  mittler- 
weile das  andere  Ende  e  bei  jedem  Fortschritt 
Yon  c  einmal  den  inducirten  Leiter  umfährt; 
ausserdem  hat  aber  das  Ende  c  den  ganzen 
Weg,  welchen  der  Anfang  des  gleitenden  Drathcs 
zurücklegt,  aufwärts  von  6,  nach  6,,  und  den 
ganzen  Weg,  welchen  das  Ende  desselben  zurück- 
legt, rückwärts  von  d,  nach  rf,  zu  machen, 
und  auch  hier  müss  das  Ende  e  des  Radiusvector 
bei  jedem  Fortschritt  von  c  einmal  den  inducirten 
Leiter  s  umfahren.  Die  elektromotorische  Kraft  £ 
ist  also  unabhängig  von  der  Gestaltsveränderung 
des  gleitenden  Drathes  und  den  Wegen  seiner 
Elemente,  sie  hängt  vielmehr  nur  ab  von  dessen 
Gestalten  in  seiner  Anfangs-  und  Endlage  und  von  den  Bahnen,  welche  seine  End- 
punkte beschreiben.  Wird  also  mit  dp  das  Element  des  Curvenviereckes  6,6,4,4, 
bezeichnet,  so  ist  die  Gleichung  H)  identisch  mit 


Fig.  39S. 


E 


oder 


=    <Jß^ld'd/  ....«) 

2     J     r  dsdp 


J  i¥i 

2?  dp 


dr  . 


wenn  die  Integrale  über  den  ganzen  geschlossenen  Leiter  s  und  das  ganze 
Curvenviereck  p  (in  der  Richtung  der  der  Figur  beigefügten  Pfeile)  sich  erstrecken. 

f/  rf(ra)T* 
 — -  I     für  die 
r     dP  J«, 

Differenz  der  Werthe,  welche  die  in  der  Klammer  befindliche  Grösse  durch  Ein- 
setzung der  einstweiligen  Integrationsgrenzen  s,  und  s,  erhält,  geht  die  Gleichung  12) 
über  in 

'     C,    r'd(rJ)Y'       '  rfipdsd1^) 
f  CA     1   dir1)  dr  . 

Nun  fallt  das  erste  Glied  der  rechten  Seite  dieser  Gleichung  fort,  da  s  eine  ge- 
schlossene Curve,  also  sk  =  s,  ist;  ferner  ist  der  letzte  Theil  wegen  Gleichung  12) 
=■=  2£.    Somit  reducirt  sich  Gleichung  13)  auf 

r 

Werden  hierin  die  Coordinaten  von  dp  mit  i",  tn  i  und  die  von  ds  mit  x,  y,  z  be- 
zeichnet, so  ist 


Digitized  by  Googl 


§•  5*.  '  THEORIE  DER  VOLTAINDUCTfON  UND  DER  (JLEITSTELLEÜ.  761 

r1  =  ix-*)*  -+-  (y-rf  -f-  " 

dp  ds  \ds  dp      ds  dp      ds  dp) 

=  —  i  cos  (ds  •  dp), 

• 

wenn  (ds  •  dp)  den  Winkel  bezeichnet,  welchen  die  Elemente  des  inducirten  Leiters 
und  des  inducirenden  Curvenvierecks  im  Räume  mit  einander  bilden.    Somit  ist 

E  =  -  -jiJJ  K—  ^-dsdp  15), 

M      i  p  1 

d.  h.  es  ist  nach  §.  40,  N.  V,  S.  497,  die  elektromotorische  Kraft  für  die  Einheit 
der* Stromstärke  im  unverzweigten  Inducenten  gleich  dem  mit  der  Inductionsconstanten 
raultiplicirten  Potential  des  von  der  Stroraeinheit  durchflössen  gedachten  Leiters  in 
Bezug  auf  das  inducirende  Curvenviercck.  Es  ist  gleichgültig,  ob  bei  der  Orts  Verän- 
derung der  bewegten  Stromthcile  neue  Elemente  in  die  Bahn  eingetreten  sind  oder 
nicht,  wenn  nur  die  Stärke  des  Stromes  constant  bleibt.  Ist  nun  s',  =  £6,  dt  — 
der  Strombahn  beim  Beginn  von  dessen  Aenderung  und  =  kb9d7  ==  derselben 
bei  deren  Ende  und  bedeutet  P  (s  •  «',)  das  Potential  des  Leiters  auf  die  Strombahn 
beim  Beginn  und  P  (s  •  *',)  das  entsprechende  Potential  beim  Schluss  der  Bewegung, 
so  ist 

E  =  t[P($'8\)  -  P(s.$\)\  46) 

und  es  wird  nach  Gleichung  2) 

Fx  =  ii'[P(s-s\)  —  PiS-JJ]  17) 

in  Uebereinstimmung  mit  §.  40,  N.  VII,  Gleichung  3)  auf  S.  505  und  mit  dem  dort 
aufgestellten  allgemeinen  Satz. 

VII.  Die  verschiedenen  Inductionsfälle  suchte  Neumann  aus  der  in  N.  II  ge- 
gebenen Theorie  Weber's  abzuleiten.  Er  gelangte  stets  zu  identischen  Formeln 
mit  den  auf  directem  Wege  gefundenen,  nur  in  dem  einen  in  der  vorigen  Nummer 
behandelten  Fall  war  das  Ergebniss  ein  verschiedenes.  Statt  der  Formel  1 4 )  der 
vorigen  Nummer  fand  er  nämlich  Tür  die  elektromotorische  Kraft  bei  der  Einheit  der 
Stromstärke 

und  dieser  Ausdruck  trägt  ein  positives  Vorzeichen  des  ersten  Gliedes,  während 
sich  in  jenem  ein  negatives  vorfindet.  Für  den  Fall  einer  einzigen  Gleitstelle,  welche 
einen  geschlossenen  Weg  durchläuft,  so  dass  w,  =  w,  wird,  verschwindet  das 
zweite  Glied  der  Gleichungen,  und  der  inducirte  Strom  würde  somit  die  entgegen- 
gesetzte Richtung  zeigen  müssen,  je  nachdem  die  Gleichung  H)  der  vorigen  oder 
die  Gleichung  <)  der  gegenwärtigen  Nummer  maassgebend  wäre.  Das  Experiment 
entschied  für  die  erste  Alternative  in  folgender  WTeise:  Der  Theil  des  den  Rheomotor 
bei  a  in  Fig.  396  (S.762)  schliessenden  Drathes  war  im  Kreise  fiyd  derart  gebogen, 
dass  sein  Ende  t)  nur  bis  nahe  an  den  Anfang  des  Kreises  reichte ,  also  noch  eine 
kleine  Unterbrechung  bestehen  Hess.    Auf  diesem  Kreise  glitt  ein  in  der  Richtung 
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Fig.  39«. 


seines  Halbmessers  verlaufender  Drath  yt  mit  seinem  Ende  y  und 
einem  metallenen  und  im  Mittelpunkt  auf  der  Kreisebene  vertical  errichteten  Stia  t  ij 

drehbar..  Mit  letzterem  in  leitender  Verbindung 
stand  der  zum  Rheomotor  zurückführende  und 
nicht  an  der  Rotation  desselben  ^teilnehmende 
Drath  »;oa,  so  dass  der  primäre  Strom  den 
Weg  uftytTjQa  oder  den  umgekehrten  neh- 
men konnte  und  dabei  je  nach  der  Lage  von  yt 
ein  kleineres  oder  grösseres  Bogenstück  ,iy  des 
Kreises  durchlaufen  uiusste.  Der  zu  induci- 
rende  Leiter  ebedfe  umgab  jenen  stromfüh- 
renden Kreis  concentrisch  und  wurde  durch 
einen  Galvanometer  auf  einer  Seite  direct,  auf 
der  andern  indireet  in  folgender  Weise  'ge- 
schlossen. Auf  die  Rotationsaxc  trt  war  näm- 
lich eine  Metallhülse  isolirt  aufgesteckt  und 
zu  dieser  bog  sich  das  eine  in  eine  Feder 
auslaufende  Leiterende  schleifend  zurück.  Eine 
andere  zum  Galvanometer  führende  Feder  schliff  gleichfalls  auf  der  Hülse.  Sollten  nun 
der  OefTnungsstrom  bei  d  und  der  Schliessungsstrom  bei  ,i  nicht  zu  Stande  kommen, 
wenn  der  Stromleiter  ty  continuirlich  rotirte,  so  wurde  die  letztere  Feder  über 
eine  Stelle  der  Hülse  gebogen,  in  welche  ein  isolirendes  Holzstückchcn  so  eingelegt 
war,  dass  es  während  des  Uebcrgangcs  von  y  zwischen  d  und  (t  die  inducirte 
Leitung  unterbrach.  Sollten  dagegen  auch  diese  Ströme  zu  Stande  kommen,  so 
brachte  man  die  Feder  auf  eine  nicht  unterbrochene  Stelle  der  Metallhülse. 

Die  in  erster  Weise  angestellten  Versuche  zeigten  eine  Stromrichtung,  welche 
mit  der  Formel  H)  der  vorigen  Nummer  übereinstimmte.  Bei  einem  continuirlichen 
Schleifen  der  Feder  war  dagegen  der  Inductionsstrom  gleich  Null,  was  ebenfalls  für 
Neumann's  Formel  und  gegen  die  Formel  0  in  dieser  Nummer  sprach. 

Diese  Umstände  deuten  auf  eine  UnStatthaftigkeit  der  unmittelbaren  Uebertragung 
von  Weber 's  Theorie  auf  die  Inductionsfälle  mit  Gleitstellen.  Eine  nähere  Betrach- 
tung zeigt  auch,  dass  dort  nur  die  Bewegung  der  Elektricität  in  ihrem  Leiter  in 
Rechnung  gezogen  wurde,  während  hier  an  der  Gleitstelle  eine  plötzliche  Acnderung 
in  der  Bewegung  um  desswillen  eintritt,  weil  die  Elektrizitäten  ausser  ihrer  selbst- 
ständigen  Bewegung  beim  Uebergang  in  das  Leiterstück  noclu  an  der  diesem 
ertheilten  mechanischen  Bewegung  Antheil  nehmen  müssen,  oder  umgekehrt,  bei 
dem  Uebergang  vom  Leiterstück  in  den  ruhenden  Theil  des  Umlaufes  plötzlich  den 

Antheil  verlieren,  der  von  der  mechanischen  Bewegung  herrührt 
Weber  4  erweiterte  daher  seine  Theorie  in  folgender  Weise 

Mag  der  gleitende  Leiter  gegen  seine  Unterlage  eine  Nei- 
gung haben,  welche  er  wolle,  immer  können  wir  denjenigen 
p  'dt  Ra,,m »  innerhalb  dessen  die  Geschwindigkeitsänderung  der  über- 
tretenden Elektricitäten  stattfindet,  als  geradlinig  betrachten. 
Sei  sonach  in  Fig.  o97  CB  die  Unterlage,  AB  der  gleitende  Leiter 
und  A  die  Glcitstcllc  und  möge  sich  letztere  in  dem  Zeitelement  dt 
von  A  nach  Ä  in  der  Richtung  der  positiven  Elektricität  mit  der 
Geschwindigkeit  «  bewegen  ,  so  ist  A  A'  =  udt.  Abgesehen  von 
dieser  mechanischen  Bewegung  lege  die  positive  Elektricität  in 
gleichen  Zeiten  gleiche  Räume  mit  der  Geschwindigkeit  r' 
zurück,  so  dass  sich  während  zweier  aufeinander  folgender  dt 
durch  CA  —  Aß  = -\- v'dl  bewegt  haben  würde.  Die  nega- 
tive  Elektricität   würde    sich    dann    unter  gleichen 


B 


Ä 


»dt 


f! 


i 


>v'dt 


C 

/  if|.  397. 
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Setzungen  dorch  BA  =  AG  =  — v'dl  bewegt  haben.  Infolge  der  gleichzeitigen 
Bewegung  der  Gleitstelle  wird  aber  die  positive  Elcktricität  im  ersten  Zeitelcmcnt  den 
Weg  CA  =  v'dl,  im  zweiten  dagegen  den  Weg  AB-\-  A  A'  —  -f-  (v'  -h  u)dt  zurück- 
legen, und  die  negative  im  ersten  Zeitelcmcnt  den  Weg  BA  —  A' A  =  —  {v'-^-u)  dt, 
im  zweiten  dagegen  einen  Weg  =AC=^z  —  v'dt.  Die  dabei  stattfindende  Gc- 
schwindigkeitsänderung  geschieht  nun  sicher  sehr  rasch ,  es  wird  also  nur  eine  sehr 
kurze  Zeit  —  t  vergehen,  bis  für  die 


l  positive  'Elektr 
j  negative  Elektr 

Wenn  also  am  Ende  des  Zcitclcmentes 
verstrichen  sind,  ist  das  Wegelement 

der  positiven  Elektr. 


dt 


dt. 


._(„'_„)[  übergegangen  ist  in  j  _  ^ 

dt  von  jenen  r  Zeiteinheiten  a  Einheiten 

der  negativen  Elektr.  —  —  ^v'  —  u  -f-  —  uj 

Es  sind  somit  zwei  Ursachen  der  Induction  vorhanden.  Die  erste  besteht  in 
dem  Eintreten  eines  neuen  Bahnelementes  udt,  in  welchem  sich  während  dt  die 
Stromstärke  von  o  bis  i'  ändert,  und  die  andere  in  der  raschen  Gcschwfndigkcits- 
änderung  der  Elcktricität  innerhalb  der  Gleitstelle.  Die  erste  wurde  in  N.  III  be- 
handelt, die  durch  letztere  inducirtc  elektromotorische  Kraft  berechnet  sich 
folgendermasscn :  Es  sei  in  Fig.  398  n'm'  —  ds'  —  dem  Bahnclement  in  der  Be- 
wegungspichtung  der  po- 
sitivcnEIcktricitätsmenge  . 
-f-e*  und  n'm',  —  —  ds' 
=  dem  Bahnclement  in 
der  negativen  —  e'. 
Ebenso  bewegen  sich  die 

l-N 


v 

A" 


/  '  ///// 


Elektricitätsmengen . 

in  dem  Zcitelement  dt  mit 
der  Geschwindigkeit  ±  v 
in  den  Bahnclementen 
zizds  oder  nm  und  nm,. 
Die  Verbindungslinie  nn' 
=^r  von  da  und  ds' 
mache  mit  ds'  den  Win- 
kel und  in  ihrer  Verlängerung  mit  ds  den  Winkel  «.  In  m,  m',  befinde  sich  die 
Gleitstclle.  Der  allgemeine  Ausdruck  für  die  von'rfV  in  ds  nach  der  Richtung  von  r 
inducirende  Kraft  ist  auch  hier  wie  in  N.  II,  Formel  7),  wenn  man  e'ds'  mit  e'v'dt 
vertauscht 


Fig.  399. 


eds  e'v'dt  a1  ttdr]      dr\  dr 


16  l\dt2  dl1 


dt' 


[dt7 


dl' 
dl2 


i) 


d?rt 
dJ 


~dl 


wo  wie  früher  und  im  Folgenden  die  Marken 


die  Verschiedenheiten  von  r,  du,  dfi 


andeuten  sollen,  wenn  die  positiven  oder  negativen  Elektrizitäten  sich  von  n  oder 
n'  aus  während  des  Zeitelcmcntes  dt  in  den  für  sie  bezeichneten  Richtungen  bewegt 
haben.    Die  dortigen  aus  §.  50,  N.  I,  Gleichungen  4a),  b),  c),  d)  entnommenen 
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Werthe  fiir  die  ersten  DifferenUalcoefflcienten  erhalten  aber  hier  die 
modificirten  Ausdrücke: 

(für  -he  und  4-e')  ^  =    h  V  cos«  —  [v'      y  cos/* 
(für  —  e  und  —  e^)  (~  =  —  v  cos  u  -f-  ^v'  —  w  -+-  -2-  uj  cos  /? 

■ 

(für  -4-e  und  —  ef)        —  ~\-  v  cos  «  -f-  ^t/  —  u  -f-  -2- u j  cos,? 

(für  — e  und  -He')  ^  —  —  v  cos  «  —  ^t/  -h         cos ß 
woraus 

dr?       rfr'       drl       dr\  ,    (  ,  ,    «  '  \ 

Erwägt  man  ferner ,  dass  hier  ausser  e  und  ß  auch  noch  a  eine  Function  von  t 
ist,  so  findet  man  für  die  zweiten  DifferenUalcoefflcienten  aus  2)  die  folgenden 
Werthe 

+         =  -  t>  sin  «       -h  ^  -f-  T«)  sin  ß  —~  -f-  —  cos  ß 

d*5  V  x   )      r  dt        x       r  i 

—  -j^r  —  -4-  t?  sin  «       -|-  lt/  —  «  -f-  —  t/j  sin,*   ~  cos  f 

d*r,  du,       (  ,       a   \   .     dfi  u 

+  -dir  =  H-  vsina~([l  +  (v  +  TMJ  sin'*~d7  -  T  008  '* 

Wird  der  Neigungswinkel  der  Ebenen,  in  welchen  sich  zfc  e  und  dz  e'  bewegen 
und  die  sich  in  r  schneiden,  mit  y  bezeichnet,  so  findet  man  rdux  = 


r 


dt 

iL 

dt 
djf_ 

dt 
dß, 

dt 

d», 

dt 

iL 

dt 
d«k 
dt 

iL 

dt 


—  v  sin  a  -f-  \v'  -f-  —  uj  sin//  cos  y 

—  v  sin  «  cosy  -f-  ^v'  -f-  -^-uj  sin/? 
H-  v  fin  «  —  [v'  —  u  H — ~-  «j  sin  ß  cos  y 
+  v  sin  «  cos  y  —  |t>'  —  U  -f-  -^»<J  sin  ß 

—  v  sin  a  —  ^ü'  —  u  H — ^-  t/j  sin    cos  y 

—  t;  sin  a  cos  y  —  ^t>'  —  m  -f-  t/J  sin  /? 
4-  v  sin  «  -h  |t>'  -h  y  M)  sin  ß  C08  y 

-4-  t>  sin  a  cos  y  -f-  ^t/  -f-  y  mJ  sin  /9 


5). 
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Durch  Substitution  dieser  Werthe  in  die  Gleichungen  4)  und  Addition  der  letzteren 
ergiebt  sich 

r\W  dt'        dl*  +  dt*)  .# 

=  -f  4  ji''-t-   -wj  u  sin,*'  —  4ry  cos/J.    .    .  6) 

und  durch  Substitution  von  2)  und  6)  in  i)  erhält  man  für  die  in  der  Richtung 
von  r  in  ds  inducirte  Kraft 

j  jlV  H-  ±u  —  j«)  u  (cos  ß*  -  2  sin      -  2r  -1  cos  ^  7). 

Da  nun  hier  blos  auf  die  Aenderungen  in  der  Gleitstelle,  nicht  aber  auf  das 
gleichzeitige  Ein-  oder  Austreten  eines  Stromelemcntcs  Rücksicht  genommen  werden 
soll,  mag  das  Zeitelement  mit  da  bezeichnet  werden.  Hiermit  den  Werth  Unter  7) 
multiplicirt  und  von  o  =  0  bis  a=  x  integrirt,  giebt 

eds-e'v'dt  a*  ,      ,              _   .             eds-e'v'dt  a 
 -t  —  v  u  r  (cos  ß*  —  2  sin  ß*)  -  -j  u  cos  ß  .  .  8) ; 


e  ^  s  •  <?'  r'  d  t  a2 
P  ~4 


oder  für  ein  sehr  kleines  t 


y  M  COS  £  9). 


Wird  noch  i'  =  ae'v'  (vergl.  Formel  2)  auf  S.  734)  gesetzt,  und  wird,  infolge  der 

cos  « 

auf  S.  751  gepflogenen  Erörterungen,  dieser  Werth  mit   multiplicirt,  so  ergiebt 

e 

sich  für  die  in  dem  Leiterelement  ds  durch  die  in  der  Gleitstelle  von  ds'  statt- 
habenden Vorgänge  inducirte  elektromotorische  Kraft  ein  Werth 

ds  •  udt   a  ., 

=  =- »  cos  u  cos  ß  \  0). 

r  2 

Wird  endlich  statt  urf/  die  Länge  ds'  von  demjenigen  Leiterelement  eingeführt,  auf 
welchem  während  dt  die  gleitende  Bewegung  stattgefunden  hat,  so  erhält  man 
jenen  Werth 

—  -  —  *  c°SwC0S^  H). 

Aus  der  Identität  dieser  Formel  mit  der  unter  6)  in  N.  UI,  S.  751 ,  geht  aber  hervor, 
dass  infolge  der  Vorgänge  in  der  Gleitstclle  eine  ebenso  grosse  Kraft 
inducirt  wird,  als  dadurch,  dass  mittlerweile  ein  neues  Element  in 
den  Stromleiter  eingetreten  ist,  in  welchem  sich  die  Stromstärke 
zwischen  0  und  »'  geändert  hat,  dass  also  die  durch  ein  neu  eintreten- 
des Stromelement  inducirte  elektromotorische  Kraft  verdoppelt 
•werden  muss,  wenn  solches  durch  Gleitung  geschieht. 

VIII.  Um  nun  eine  Formel  für  die  in  Rede  stehende  inducirte  elektromotorische 
Kraft  aufzustellen,  muss  diese  betrachtet  werden  als  herrührend  von  drei  Ursachen, 
nämlich 

1 .  von  der  Bewegung  des  Leiterstückes ,  z.  B.  yt  in  Fig.  396 ; 

2.  von  den  neu  eintretenden  Stromelementen,  z.  B.  ßy,  wenn  sich  das  radiale 
Stromstück  von  ß  bis  y  bewegt  hat;  und 
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3.   von  der  Geschwindigkeitsänderung  der  Elektricitätcn  beim  U ebergang  vom 
ruhenden  zum  bewegten  Antheil  des  Stromleiters,  oder  vom  bewegten  zum 
ruhenden,  wie  z.  B.  an  der  Stelle  y. 
\.  Nach  der  Bemerkung  am  Ende  der  Nummer  II  lässt  sich  die  dortige  Formel  IJ) 
übertragen  auf  dtfs  Element  der  durch   die   Einheit  der  Stromstärke  inducirten 
elektromotorischen  Kraft,  wenn  das  Leitcrelcment  ds  ruht  und  das  Stromelement  ds' 
nach  einer  Richtung  bewegt  wird,  welche  einen  Winkel  et  mit  der  Verbindungslinie  r 
beider  Elemente  macht.    Da  aber  infolge  jener  Bemerkung  «  in  den  dritten  Qua- 
dranten fällt,  ist  sowohl  sin  et  als  cos  et  negativ,  also  die  Formel  mit  positivem 
Vorzeichen  in  Anwendung  zu  bringen.    Wird  nun  gleichzeitig  ?  =  1  und  infolge 
Gleichung  17)  in  N.  V  auf  S.  756  a  =  t  gesetzt  und  wird  die  Formel  mit  dt  mul- 
tiplicirt,  so  ist  das  Element  der  während  der  kleinsten  Zeit  dl  inducirten  elektro- 
motorischen Kraft 

ds  ds'  dt              i  .       .    _  /  _  i 

d  El  =  t  v  cos  7   sin  «  sin  ß  cos  y  —  cos  «  cos  ß  |  .    .    \ ). 

dw  dr 

Hierin  ist  zunächst  v  —  ■■  -  und  cos  7  =  — ,  indem  v  die  Geschwindigkeit  bedeutet, 

dt  d  s 

mit  welcher  sich  das  Stromelement  ds'  auf  dem  Wege  w  bewegt,  und  <f  den  Winkel, 
welchen  das  Leiterelement  de  mit  der  Verlängerung  von  r  macht.  Ferner  ist  nach 
Analogie  der  Herleitungcn  in  §.24,  N.  VI  auf  S.  2z3  und  SU 

dr 


cos  et  — 

etw 


C0S'*  =  ~  ds' 


sin  et  sin  ß  cos  y  =  —  r 


dr 

cPr 


ds'dw 

Durch  Substitution  dieser  Werthe  in  t)  erhält  man 

ds  ds'  dw  t     d*r         1  dr  rfri  dr 


ds'rfw       2  ds'dwj 

Hieraus  ergiebt  sich  der  Werth  der  in  einem  Leiter  s  durch  einen  beweglichen 
Stromtheil  i*  für  die  ganze  Bewegung  auf  w  inducirten  elektromotorischen  Kraft  bei 
der  Einheit  der  Stromstärke,  wenn  man  die  Gleichung  nach  ds,  ds'  und  dw  integrirt 
Es  ist  dann 

_  frpisds'dwi      tfr  1drdr\dr 

E*  =  -  %4M~ ~\rji^-^ds-'d^\di-  •  •  31 

Dieses  dreifache  Integral  lässt  sich  nach  Art  der  Umwandlung  von  Gleichung  4)  in 
Gleichung  10)  oder  H)  der  N.  VI  auf  S.  758  in  ein  Aggregat  von  Doppelintegraltn 
überführen,  so  dass 


Digitized  by  Google 


§•  51. 


THEORIE  DER  VOLTAIXDUCTION  UND  DKR  GLEITSTEIJ.EN. 


7G7 


Da  min  aber  der  inducirtc  Leiter  *  einen  geschlossenen  Umlauf  bilden  muss,  ist 
ä,  =  st  und  es  reducirt  sich  somit  die  vorige  Gleichung  auf 

2  «/«/  L  r       dw.1,.  | 

2.  Das  Element  der  inducirten  elektromotorischen  Kraft  infolge  der  neu  ein- 
tretenden Stromtheile  ergiebt  sich  für  die  Einheit  der  Stromstärke ,  wenn  man  in  der 
Formel  6)  der  N.  III  auf  S.  75t  i7  =  /  und  a  =  t  setzt.    Es  ist  dann 

*»  '  dsds' 

d  fc,  =  -- 1  cos  u  cos  ti  (>). 

Hier  sind  ß  und  u  die  Winkel,  welche  die  Elemente  des  Stromes  ds'  und  des  Lei- 
ters ds  mit  der  Verbindungslinie  r  und  mit  deren  Verlängerung  machen.  Es 
ist  also 

dr  _  dr 

cosa  =  — ;       cosß  —  —  -j-, 

und  somit 

1    ds'ds  dr  dr 
dEJ  =  -h  ^r-i  --n7  7). 

Hieraus  findet  sich  aber  durch  doppelte  Integration  nach  ds'  und  ds  die  ganze 
elektromotorische  Kraft,  welche  durch  alle  neu  eingetretene  Stromclcmcnte  im  ganzen 
Leiter  inducirt  wird, 

*,  =  + 1,^4^-2;  «, 

[4  dr  f/rlw« 
~r~  ds'  Ts  I      d'C   Differcnz  <lcr' 
jenigen  Werthe  bedeutet,  welche  die  in  der  Klammer  befindliche  Grösse  erhält  am 
Anfang  der  Bahn  w,  des  bewegten  Stromtheiles  und  am  Ende  derselben  w,. 

3.  Der  von  der  Geschwindigkeitsänderung  der  Elektrizitäten  beim  Ucbcrgang 
zwischen  dem  ruhenden  und  dem  bewegten  Antheil  des  Stromleiters  herrührende 
Antheil  des  Elementes  dE%  der  inducirten  elektromotorischen  Kraft  ist  nach  der 
Formel  H)  in  N.  VII  gleich  dem  unter  6)  zu  Grunde  gelegten.    Es  ist  somit  auch 

E,  =  E,  9). 

Demgemäss  ist  aber  die  Summe  der  bei  Gegenwart  von  GleKstellen  für  die 
Einheit  der  Stromstärke  inducirten  elektromotorischen  Kraft 

£  =  £,  +  f,  H-  £,  =  £,  -f  2E\ 
oder  durch  Substitution  der  Werthe  aus  den  Gleichungen  5)  und  8) 

*  -  ^  T'Jfi* dw  [t  T*.l3'. 
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oder 


H). 


Die  vollständige  Uebereinstimmung  dieser  aus  Weber's  Theorie  hervorgegangenen 
Formel  mit  der  unter  II)  in  N.  VI  aus  Neumakn's  Gesetzen  gefolgerten  bewebt, 
dass  sich  daraus  ein  Widerspruch  zwischen  beiden  nicht  herleiten  lässt.  — 

Um  die  Theorie  der  Gleitstellen  auch  seinerseits  experimentell  zu  stützen, 
wiederholte  Weber  die  in  Fig.  396  auf  S.  763  dargestellten  Versuche  Neumann's, 
jedoch  mit  der  gerechtfertigten  Modifikation,  dass  der  stromführende  Ring  bei  dfl 
nicht  unterbrochen  war.  Bei  einer  raschen  continuirlichen  Drehung  des  radialen 
Stromstückes  yt  wurde  im  umgebenden  secundären  Drath  ebedfe  kein  Strom  inducirt. 
Der  Versuch  bietet  aber  auch  noch  das  weitere  Interesse  dar,  dass  er  die  Umkebi 
der  in' den  Fig.  4i0  und  ///  auf  S.  213  dargestellten  elektrodynamischen  Rotationen 
ist.  Wenn  aber  dort  eine  Rotation  eintritt,  hier  bei  einer  mechanischen  Drehung 
des  radialen  Stromtheiles  Im  umgebenden  Leiter  keine  Induction  zu  Stande  kommt, 
so  geht  daraus  hervor,  dass  das  von  Leäz  aufgestellte  Gesetz  der  Reciprocitit 
zwischen  den  Erscheinungen  der  Elektrodynamik  und  der  Induction  —  vergl.  §.  34, 
S.  355  und  §.  40,  S.  483  —  nicht  unbedingte  Geltung  besitzt.  Wird  dagegen  der 
Strom  durch  den  peripherischen  Leiter  ebedfe  in  Fig.  396  geführt ,  und  dient  der 
centrale  u{tytrtQa  als  Inductionsleitung,  so  dass  sich  die  Gleitstelle  in  der  luductions- 
leitung  befindet,  dann  tritt  wiederum  ein  Inductionsstrom  auf. 


1  Fechser.    *  Pogg.  Ann.  64,  337  (1836). 

3  W.  Weber.  *  Abhandlungen  über  elektrodynamische  Maassbestimmungen.  Erste  Abhand- 
lung, über  ein  allgemeines  Grundgesetz  der  elektrischen  Wirkung.  Aus  den  Abhand- 
lungen bei  Begründung  der  kgl.  Sachs.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Leipzig  4  846. 
und  gesondert  Leipzig  4852,  Art.  43  fg. 

3  Neum anv  •  Ueber  ein  allgemeines  Princip  der  mathematischen  Theorie  inducirter  elek- 
trischer Ströme.  Vorgelesen  in  der  berliner  Akademie  der  Wissenschaften  am  9.  Aug 
4  847,  Berlin  4  848. 

4  W.  Weber.  *  Abhandlungen  über  elektrodynamische  Maassbestimmungen.  Zweite  Abhand- 
lung, Widerstandsmessungen.  Aus  den  Abhandlungen  der  mathematisch- physischen  Klasse 
der  kgl.  sächs.  Gesellschaft  der  Wissenschaften,  Leipzig  4850  und  485«.    Art.  39  fg. 

§.  52.    Faradays  Theorien  der  Induction  des  Paramagnetismus  und  des 

Diamagnetismus. 

Faraday  vermuthete,  dass  alle  Körper,  auch  die  nicht  eigentlich  magne- 
tischen, im  Wirkungskreis  eines  galvanischen  Stromes  oder  eines  Magneten  sich 
in  einem  eigenthümlichen  Spannungszustand  befänden ,  der  von  dem  magnetischen 
zwar  verschieden,  aber  doch  nicht  ohne  Aehnlichkeit  sei,  und  den  er  den 
elektrotonischen  Zustand  nannte.  Dieser  Zustand  diente  zur  Erklärung 
der  Inductionserscheinungen.  Später  bot  jedoch  die  Vcrtheilung  der  Kraft  um 
einen  Magneten  und  um  den  Schliessungsdrath  der  Kette  herum,  wie  er  sich 
in  den  durch  Eisenfeilspa'hne  darstellbaren  magnetischen  Curven  bietet,  an- 
dere und  bequemere  Beziehungen,  so  dass  die  erstere  Ansicht  in  den  Hinter- 
grund trat  und  diese  als  Grundlage  einer  Theorie  des  Paramagnetismus,  de« 
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Diamagnettsmus  und  der  Induction  diente.  Wenn  nun  auch  diese  theoretischen 
Betrachtungen  nicht  die  ungetheiltc  Zustimmung  der  Physiker  erhielten,  so  sind  sie 
doch  so  sehr  von  Einfluss  auf  die  Erfolge  des  grossen  Entdeckers  gewesen,  dass 
wir  dieselhen  nicht  übergehen  dürfen. 

Im  Verfolg  der  Bestrebungen,  einen  Grund  für  die  Inductionsströme  aufzu- 
finden, begegnen  wir  noch  einem  eigentümlichen  Nachweis  der  Erregung  von 
Spannungselcktrirität  durch  die  galvanische  Kette.  Volta  hatte  zwar  schon 
die  freie  Elektricität  an  den  Polen  der  ungcschlossenen  Säule  nachgewiesen, 
van  Marim  hatte  eine  kleist'scIic  Batterie  damit  geladen,  mit  der  zamboni'scIicii 
Säule  lassen  sich  gewöhnliche  Elektroskoppcndel  zur  Divergenz  bringen,  auch 
hatte  schon  Siemens  gefunden ,  dass  unterirdische  Telegraphenleitungen  durch 
die  freie  Elektricität  der  Säule  geladen  werden,  indem  durch  den  Drath,  das 
umgebende  Erdreich  und  die  dazwischen  befindliche  isolirende  Hülle  des  Drathcs 
eine  KLEisT'schc  Batterie  in  grossem  Maassstabe  gebildet  werde:  Faradav 
hat  aber  die  hierhergehörigen  Phänomene  am  ausführlichsten  untersucht  und 
ihre  Bedeutung  für  die  verschiedene  Geschwindigkeit  der  Elektricität  unter  ver- 
schiedenen Versuchsbedingungen  nachgewiesen. 

I.  Wenn  sich  ein  nach  Art  des  Eisens  magnetischer  Körper  im  Wirkungskreis  eines 
galvanischen  Stromes  oder  eines  permanenten  Magneten  befindet,  so  wird  er  selbst 
polar.     Faradav  erschien  es  nun  schon  zur  Zeit  der  Entdeckung  der  Induction 
(1831)  höchst  unwahrscheinlich,  dass  Eisen  und  die  ihm  verwandten  Körper  allein 
für  die  galvanischen  und  magnetischen  Agenticn  empfanglich  seien,  vielmehr  würden 
sich  voraussichtlich  alle  anderen  Körper  diesen  Einflüssen  nicht  entziehen  können. 
Den  hypothetischen  Zustand,  in  welchem  sich  demnach  alle  Körper  befinden,  so 
lange  sie  unter  Einfluss  eines  galvanischen  Stromes  oder  eines  Magneten  stehen, 
nannte  Faradav  1  den   elektro  tonische  n  Zustand.     Für  diesen  Zustand  bot 
sich  zunächst  nur  das  eine  Erkcnuungsinittel ,  dass  die  Reaction  der  Materie  gegen 
sein  Auftreten  sich  in   einem  dem  erregenden   (galvanischen  oder  ampere'schen ) 
Strom   entgegengesetzten,   und  dass  die  Reaction  gegen  seiu  'Verschwinden  sjch 
in  einem  dem  erregenden  gleichgerichteten  Strom  kundgiebt.    Da  die  Materie  mo- 
mentan in  den  elektrotonischen  Zustand  versetzt  zu  werden  scheint  und  momentan 
in  den  gewöhnlichen  Zustand  nach  Aufhören,  der  erregenden  Ursache  zurückfällt,  so 
sind  die  bezeichneten  Ströme  ebenfalls  momentan  (60.).    Ehi  Kennzeichen  während 
seines  Bestehens  hat  für  den  elektrotonischen  Zustand  nicht  nachgewiesen  wer- 
den können.    Er  muss  aber  als  ein  Spannungszustand  der  kleinsten  Theilchen  (71) 
angesehen  werden  und  unterscheidet  sich  um  dcsswillcn  von  dem  der  elektrischen 
Influenz,  indem  diese  ein  Spannungszustand  der  ganzen  Masse  des  Körpers  ist  (73).  Er 
ist  auch  nicht  identisch  mit  dein  magnetischen  Zustand  (66),  denn  wäre  das  der  Fall,  so 
müssten  die  einzigen  nachweisbaren  Kennzeichen,  die  Inductionsströme,  stärker  im 
Eisen  als  im  Kupfer  oder  in  andern  Metallen  auftreten.   Versuche  mit  verschieden- 
artigen Dräthen  zeigen  jedoch,  dass  ein  Unterschied  in  der  Stromstärke  nur  mit 
dem  elektrischen  Lcitungsvermögen ,  nicht  aber  mit  dem  magnetischen  Vertheilungs- 
vermögen  Hand  in  Hand  gehe  (66,  132).    Desswegen  kann  der  hypothetische  Zu- 
stand ebenso  gut  in  Leitern  als  in  Nichtleitern  für  galvanische  Ströme  auftreten, 
indem"  in  letzteren  nur  das  mangelnde  Leitungsvermögen  ein  Zustandekommen  der 
Inductionsströme  verhindert;  während  die  inducirte  elektromotorische  Kraft  sicher 
vorhanden  ist  (72,  1661).    Gleichwie  aber  der  galvanische  und  der  magnetische 
Zustand  gleichzeitig  in  derselben  Substanz  bestehen  können,  so  ist  es  auch  möglich, 
Kncyklop.  d.  I'h»*ik.  XIX.   ».  Fruitxsch.  galvan.  Femewirk.  49 
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dass  dieselbe  Substanz  gleichzeitig  in  den  galvanischen,  magnetischen  und  elcktro- 
tonischen Zustand  versetzt  werden  kann  (74).  Im  elcktrotonischen  Zustand  mögen 
die  kleinsten  Theilchen  der  Materie  in  eine  gezwungene  Stellung  zu  einander 
gebracht  werden,  aus  der  sie  nach  dem  Aufhören  der  tonisirenden  Ursache  in  ihre 
frühere  Lage  zurückkehren.  Die  secundären  Ströme  beim  Beginn  und  beim  Beseitigen 
der  inducireuden  Einflüsse  würden  sich  sonach  als  Rcaction  der  Materie  gegen  das 
Auftreten  und  Verschwinden  des  elcktrotonischen  Zustande»  erklären. 

Der  Mangel  an  Beweisen  für  die  Existenz  dieses  hypothetischen  Zustandes  veran- 
lasste Faraday  bald  (Iii),  sich  nach  andern  Krklärungsgründen  der  neu  entdeckten 
Induetionscrseheinuugeu  umzusehen,  die  sich  ihm  in  den  Magnetkrafthnieu  ergaben. 
Dennoch  kommt  er  wiederholt  *  auf  denselben  zurück.  Mag  nun  die  Annahme  des 
in  Bede  stehenden  Zustandes  aus  dem  Bestreben  hervorgegangen  sein,  die  Inductions- 
ströme  zu  erklären  (4),  oder  mag  umgekehrt  schon  die  Entdeckung  der  letzteren 
veranlasst  worden  sein  durch  die  Bemühungen,  die  physische  Existenz  des  ersteren 
nachzuweisen  ( 2 ) :  sicherlich  ist  diese  Idee  nicht  ohne  Eiuüuss  gewesen  auf  die  Ent- 
deckung des  Diamagnetismus.  So  heisst  es  in  N.  H  I  4  der  Expcrimentaluntersuchungen : 
„Ich  kann  mich  des  Gedankens  nicht  erwehren,  dass  durch  die  Scitenwirkung  der 
Elemente  des  elektrischen  Stromes  während  der  Zeit  seiner  Fortdauer  irgend  ein 
Effect  ausgeübt  werde.  Ein  Effect  dieser  Art  ist  wirklich  in  den  magnetischen 
Beziehungen  des  Stromes  sichtbar.  Nehmen  wir  an,  dass  die  magnetischen  Kräfte 
es  seien,  welche  so  abweichende  Besultatc  zu  Anfang  und  zu  Ende  eines  Stromes 
erzeugen,  so  scheint  es  doch,  als  fehle  noch  ein  unerkanntes  Glied  in  der  Kette 
von  Effecten.  .  .  .  Die  Erzeugung  secundärer  Ströme  von  bisweilen  grösserer  Stärke 
als  die  ursächlichen  primären  kann  nicht  aus  einer  directen  Rcaction  der  elektrischen 
Kraft  entspringen;  und  wenn  es  aus  einer  Verwandclung  der  elektrischen  Kraft  in  eine 
magnetische  und  einer  Bückvcrwandehmg  dieser  in  jene  entspränge ,  so  würde  dieses 
zeigen,  dass  die  galvanische  und  magnetische  Kraft  in  mehr  als  blos  der  Richtung 
verschieden  seien ,  rücksichtlich  desjenigen  Agens  in  dem  Lcitungsdrath ,  welches 
ihre  unmittelbare  Ursache  ausmacht."  Ilaben  wir  nun  auch  im  51.  Paragraphen 
befriedigende  Erklärungen  hinsichtlich  der  Voltainduetion  behandelt,  so  bleibt  doch 
die  bezeichnete  Lücke  im  Betreff  der  Magnctoinductiou  noch  unausgcfüllt. 

II.  Die  Einführung  des  Begriffes  der  magnetischen  Curvcn  oder  Mag net- 
kraftlinicn  trat  zuerst  in  Gestalt  einer  leitenden  Idee  auf,  um  die  Oricutirung  in  den 
verwickelten  Inductionsgesetzcn  zu  erleichtern  (Iii).  Es  sollte  damit  ein  bloscr 
Ausdruck  für  die  Anordnung  magnetischer  Kräfte  gegeben  (238)  3  und  unter  magne- 
tischen Curven  sollen  die  bekannten  Linien  verstanden  werden,  in  welchen  sich 
Eisenfeilicht  über  Magnctstäbcn  ordnet,  oder  diejenigen ,  welche  die  Richtungen  einer 
sehr  kleinen  Magnetnadel  als  Tangente  haben  würden  (114).  Da  sich  aber  auch 
Eisenfeilspähnc  regelmässig  um  einen  galvanisch  durchströmten  Drath  ordnen,  so 
werden  die  magnetischen  Curven  auch  auf  diesen  übertragen  (232).  Wenn  nun 
ein  Theil  eines  geschlossenen  Leiters  diese  Curven  eines  permanenten  Magneten 
durchschneidet,  indem  er  sich  quer  durch  dieselben  hindurch  bewegt,  so  entsteht 
ein  Inductiousstrom.  Aendcrt  ein  Drath  seinen  Abstand  gegen  einen  galvanischen 
Strom,  so  durchschneidet  er  ebenfalls  dessen  Linien,  und  so  lange  das  geschieht, 
wird  er  inducirt.  Beim  Entstehen  eines  Elektromagneten  oder  eines  galvanischen 
Stromes  breiten  sich  die  magnetischen  Curven  rasch  von  den  Polen  oder  dem  Leiter 
als  Centren  aus  und  bewegen  sich  dabei  durch  einen  in  der  Nachbarschaft  ruhenden 
Drath,  um  ihn  zu  inducireu;  im  umgekehrten  Sinne  geschieht  die  Induction  beim 
Aufhören  des  Magnetismus  oder  des  Stromes,  indem  dann  die  Curven  als  sich  in 
ihren  Centren  wieder  zurückbewegend  gedacht  werden  müssen.  Da  nun  in  solcher 
Weise  alle  lnductiousfällc  auf  die  magnetischen  Curven  zurückgeführt  werden  können. 
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Klaubt  Faraday  die  Annahme  eines  clcktrotonischcn  Zustande*  anf  sieh  beruhen 
lassen  zu  müssen  (231,  2i2). 

Um  beide  Anschauungsweisen  mit  einander  zu  vereinigen,  meinte  Nobili  *, 
dass  ein  Magnet  oder  galvanischer  Strom  die  kleinsten  Thcilehcu  eines  jeden  in 
seiner  Nähe  befindlichen  Körpers  aus  ihrer  Stelle  rücke,  sie  dadurch  in  eine  gc 
spannte  Lage  bringe  und  somit  in  deren  Actheratmosphäre  eine  Störung  bewirke, 
welche  den  momentanen  Inductionsstrom  veranlasse.  —  Stürgeoh  *  meinte,  dass 
jene  Agenticn  die  materiellen  Thcilehcu  eines  nahen  Körpers  gerade  so  in  regel- 
mässigen Linien  zu  ordnen  streben,  wie  er  es  mit  den  Thcilehcu  von  Eisenfeilicht 
thue.  Dass  aber  dann  eine  Substanz  wirklich  magnetische  Eigenschaften  zeige,  die 
andere  nicht,  hänge  von  einer  Verschiedenheit  im  magnetischen  Leitungsvermögen  (?) 

ab.  Faraday  warf  dann  noch  die  Frage  auf,  ob  überhaupt  die  Seitenwirkuug 

des  Stromes  und  die  Wirkung  des  Magneten  sich  nicht  von  Thcilehcu  zu  Theilchen 
der  zwischenliegenden  Materie  fortpflanze,  in  welchem  Falle  man  es  nicht  mehr  mit 
einer  Femewirkung,  wie  bei  der  Gravitation  zu  thun  habe  (I6<H).  Dieser  Gedanke  wurde 
jedoch  Tür  die  Magnetkraft  nicht  ebenso  verfolgt,  wie  für  die  elektrische  Influeuzwirkung. 

HL  Was  im  Anfange  nur  Orientirungsmittcl  war,  diente  im  weiteren  Verlauf 
von  Faraday's  Untersuchungen  als  Grundlage  theoretischer  Entwicklungen.  Die  in 
frühern  Abhandlungen  zerstreuten  dessfallsigeu  Bemerkungen  *  sind  in  der  2  6.  und 
28.  Heihe  der  Expcrimentaluntersuchungen  4<  6  im  Zusammenhang  wiederholt.  Dem- 
gemäss  werden  nun  die  Körper  in  zwei  Abtheilungen  gebracht,  und  zwar  sind  sie 
entweder  solche,  welche  selbst  Magnetkraftlinicn  aussenden  (die  sclbstständigeu 
Magnete),  oder  sie  wirken  blos  ablenkend  auf  die  Magnetkraftlinicn.  Die  letztere 
Abtheilung  zerfällt  wiederum  in  zwei  Klassen,  je  nachdem  entweder  ein  Körper  den 
Durchgang  der  Magnetkraftlinicn  mehr  erleichtert  als  das  umgebende  Mittel,  oder 
je  nachdem  er  denselben  hemmt.  Das  erstcre  wäre  bei  den  paramagnetischen, 
das  letzte  bei  den  diamagnetischen  Körpern  der  Fall.  In  einem  Magnetfeld  von 
gleichförmiger  Kraft  sind  nämlich  die  Magnetkraftlinicn  glcichmässig  und  parallel  7.11 
einander  von  Pol  zu  Pol  angeordnet.  Wird  aber  in  ein  solches  Feld  ein  para- 
magnetischer Körper  wie  p  in  Fitj.  599  gebracht,  so  gestattet  er  den  Kraftlinien 
einen  leichteren  Durchgang,  als  das  aus  der  c 
Stelle  gedrängte  Mittel  (oder  auch  der  Kaum, 
<len  er  ehiiinmt)  und  somit  werden  dieselben 
eine  nach  ;>  gerichtete  Convergenz  erfahren. 
Wird  dagegen  in  das  Magnetfeld  ein  dia- 
lnagnctischer  Körper  wie  d  gebracht,  so 
bietet  dieser  den  Kraftlinien  ein  grösseres 
Hindcrniss  dar  als  der  eingenommene  Raum, 
und  somit  erfahren  sie  eine  von  d  abseits 
gerichtete  Ablenkung.  In  p  werden  sie  also  verdichtet,  in  (/  verdünnt,  und  da  nur  eine 
gewisse  Summe  von  Kraftlinien  überhaupt  vorhanden  ist,  so  findet  ausserhalb  von  p 
eine  Vcrdünnng,  ausserhalb  von  d  aber  eine  Verdichtung  derselben  statt.  Diese  Ein- 
wirkung auf  die  Kraftlinien  wird  magnetisches  Leitervermögcu  genannt  (2797). 
Sind  und  d  homogene  Massen,  so  kommt  allen  Theilchen  derselben  ein  gleiches 
Leitvermögen  zu,  es  ist  also  kein  Grund  vorhanden,  warum  sich  die  Theilchen 
innerhalb  des  Magnetfeldes  mehr  einander  annähern  o'der  von  einander  entfernen 
sollten,  als  ausserhalb  desselben  und  somit  erklärt  sich  die  mangelnde  Volumverän- 
derung der  paramagnetischen  oder  diamagnetischen  Gase  unter  Einlluss  kräftiger 
Magnetpole.    ( VcrgL  hierzu  §.  43,  N.  VI  auf  S.  !>83.)  — 

Die  Convergenz  resp.  Divergenz  der  Kraftlinien  auf  den  entgegengesetzten 

 [   • 

•  Hierüber  »iml  besonders  die  Stimmern  2l4ü.  HtX  iU8.  Mi  2tf>V  JV70.  £»t.  WM  o.W.flOI  innss?,.|.en.l. 
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Seiten  des  paramagnetischen  oder  diamagnetischen  Körpers  nennt  Faraday  Leitungs- 
pohirität  (condtiction  polarify)  (2818).  Für  jeden  der  beiden  Körper  ist  diese 
Polarität  auf  den  entgegengesetzten  Seiten  von  entgegengesetzter  Natur,  indem 
auf  der  einen  die  Kraftlinien  in  den  Körper  eintreten,  wahrend  sie  auf  der  andern 
austreten.  Desshalb  ist  aber  nicht  die  Leitungspolarität  des  paramagnctiscbtii 
Körpers  auf  der  Nordscite  identisch  mit  der  des  diauiaguctischcn  Körpers  auf  der 
Südseite.  Hier  tritt  nämlich  noch  der  weitere  Gegensatz  hervor,  dass  die  Kraft- 
linien im  einen  Falle  convergiren,  im  andern  divergiren.  —  Werden  ferner  zwei 
paramagnetische  Körper  nebeneinander  in  das  Magnetfeld  gebracht,  so  conecutrirt 
jeder  die  Kraftlinien ,  es  sind  also  die  letzteren  zwischen  beiden  Körpern  in  ver- 
dihinterem  Zustande  als  ausserhalb  derselben.  Da  sich  nun  parainaguctischc  Körper 
immer  von  Stellen  schwächerer  Kraft  zu  Stellen  stärkerer  Kraft  bewegen ,  so  gehen 
berdc  in  Uebcreinstimmuug  mit  dem  Experiment  von  der  gemeinschaftlichen  Mitte 
abseits,  scheinen  sich  also  abzustosseu.  Ebenso  entfernen  sich  auch  zwei  neben- 
einander in  das  Magnetfeld  gebrachte  diamagnetische  Körper.  Das  geschieht  aber 
um  dcsswillen,  weil  zwischen  ihnen  die  Magnctkrafllinicn  sich  in  dichterem  Zustand 
beiluden  als  ausserhalb,  und  weil  sich  diamagnetische  Körper  immer  von  Stellen 
stärkerer  nach  Stellen  geringerer  Kraft  bewegen.  Ebenso  erklärt  es  sich,  dass  sieb 
ein  paramaguetischer  und  ein  diamagnetischer  Körper  einander  annähern,  wenn  sie 
sich  gleichzeitig  nebeneinander  im  Magnetfeldc  befinden  (2831).  Diese  drei  Fälle 
sind  in  Fig.  400  dargestellt,  wo  ;>  die  paramagnetischen,  d  die  diamagnetischeu 

Körper  bedeutet,  und  obeu 
und  unten  die  beiden 
Magnetpole  zu  denken  sind. 

Statt  aller  Wider- 
legungen dieser  Theorie 
des  Paramagnetismus  und 
Diamaguetismus  mag  nur 
darauf  hingewiesen  wer- 
den, dass  sie  schon  um  dcsswillen  keine  Befriedigung  gewährt,  weil  die  vorausgesetzte 
Beschaffenheit  der  Magnetkraftlinien  selbst  einer  Erklärung  bedarf,  ja  diese  Erklärung 
schon  gefunden  ist  in  dem  höhern  Gesetz  der  Vcrtheilung  und  nachmaligen  Anziehung 
und  Abstossung  der  Magnetpole  gegen  die  Fcilspähne  im  umgekehrten  Verhältuiss  zum 
Quadrate  des  Abstandes.  Wie  im  nächsten  Abschnitt  näher  gezeigt  werden  wird, 
genügt  aber  dieses  Merkmal  der  Magnetkraft  noch  nicht,  um  die  Erklärungen  der 
in  Bede  stehenden  Erscheinungen  zu  geben,  es  müssen  also  noch  andere,  ent- 
weder schon  nachgewiesene  oder  wenigstens  mit  dem  Wesen  der  Kraft  nicht  in 
Widerspruch  stehende  Merkmale  herangezogen  oder  hypotheticirt  werden,  um  damit 
die  Erscheinungen  in  Einklang  zu  bringen. 

• 

IV.  Um  die  näheren  Beziehungen  der  Kraftlinien  zur  Indüctiön  festzustellen, 
unternahm  Faraday  eine  Beihe  von  Versuchen,  von  denen  die  folgenden  hervorge- 
hoben werden  mögen  (  3084  bis  3099).  Es  wurde  ein  Magnet  so  vorgerichtet, 
dass  er  um  seine  Axe  gedreht  werden  konnte,  oder  es  konnten  statt  dessen  zwei 
gleichgerichtete  Magnete  um  eine  gemeinschaftliche  Axe  gedreht  werden.  Mit 
diesen  wurde  ein  in  der  Aeyuatorialcbcnc  radial  zur  Drehung  gerichtetes  Drathstück 
in  schleifende  Berührung  gebracht,  und  ein  anderes  Drathstück  vollendete  auf  be- 
liebigem Wege  die  Leitung  zwischen  diesem  und  der  Axe.  Zwischen  letzteres  und 
die  Axe  wurde  ein  Galvanometer  eingeschalten.  Drehte  sich  ein  solches  System 
von  Magneten  und  Leitern  unter  Beibehaltung  der  gegenseitigen  Lage  der  einzelnen 
Theile  um  die  gemeinschaftliche  Axe,  so  entstand  kein  Strom.  Ebenso  wenig  ent- 
stand ein  Strom,  wenn  blos  der  axiale  Theil  des  Drathes  gedreht  wurde.  Wohl 


r, 


F\g.  iOO. 


Digitized  by  Google 


§.  öi.  FARADAY'S  THKORIKN.  773 

;iber  wurde  ein  Inductionsstroin  beobachtet,  wenn  die  übrigen  Theilc  der  Drath- 
Icituug  um  den  feststellenden  Magneten  rotirteu,  oder  wenn  diese  Theilc  feststanden 
und  der  Magnet  innerhalb  derselben  gedreht  wurde.  Dabei  ist  aber  die  Stärke  des 
Stromes  gänzlich  unabhängig  von  der  Gestalt  und  Richtung  des  Drathes,  hängt 
vielmehr  nur  ab  von  dem  Wege  seines  Anfangs-  und  Endpunktes  und  von  seinem 
Leitungsvermögen. 

Faraday  sehliesst  aus  diesen  Versuchen,  dass  die  indueirtc  elektromotorische 
Kraft  einzig  abhänge  von  der  Menge  der  von  dem  Drathe  während  der  Bewegung 
durchschnittenen  Magnetkraftlinien.  Dagegen  macht  aber  van  Hees  10  geltend,  dass 
die  angerührten  Versuche  durchaus  nicht  mit  dem  von  Weder  (vergl.  §.  40,  N.  I, 
S.  477)  aufgestellten  Gesetz,  dass  die  Intensität  der  indneirteu  Ströme  der  Ge- 
schwindigkeit der  indiicirenden  Bewegung  proportional  sei,  im  Widerspruch  stehen. 
Vielmehr  giebt  er  in  gewohnter  Uebersiehtliehkcit  eine  mathematische  Entwickcluug 
dieses  Gesetzes  und  zeigt,  dass  alle  Beobachtungen  Faraday's.  die  ja  im  Wesent- 
lichen auf  die  schon  §.  34,  N.  VI  bis  VIII,  S.  364  ff.  behandelten  Erscheinungen 
der  unipolaren  Inductiou  hinauskommen,  aus  jenem  Gesetz  sich  herleiten  lassen. 
Eine  Wiederholung  dieser  Erörterungen  können  wir  jedoch  hier  um  so  eher  unterlassen, 
als  die  in  §.  40 ,  N.  IV  ausgeführten  Gesetze  Neumann's  und  namentlich  die  Fol- 
gerungen d)  und  c)  auf  S.  495  eine  genügende  Zurückführung  der  Beobachtung  auf 
die  Gesetze  bieten.    Faraday's  Theorie  der  Magnctkraftlinicn  ist  also  entbehrlich. 

Dasselbe  gilt  von  der  Inductiou  durch  Erdmagnetismus,  da  ja  dieser  nur  ein 
spceieller  Fall  von  der  allgemeinen  magnetischen  Wirkungsweise  ist.  Faraday  6 
handelt  davon  in  der  29.  Reihe  der  Expcrimcntahuitersuchungcn.  Es  wurde  ein 
Drath  zu  einem  Quadrat  von  1 1  Zoll  Seit«  gebogen  und  diagonal  an  einer  senkrecht 
.uif  der  magnetischen  Meridianchenc  stehenden  Drehungsaxc  befestigt.  Die  nahe 
der  Axc  liegenden  Drathcnden  rührten  erst  zu  einem  zweckmässig  eingerichteten 
Commutator  und  dann  zu  einem  Multiplicator  mit  geringem  Widerstand.  Wurde  der 
Drath  in  Drehung  versetzt,  so  gab  er  für  zwei  aufeinander  folgende  halbe  Umdrehungen 
entgegengesetzt  gerichtete  Ströme,  die  der  Commutator  in  stets  gleicher  Richtung 
dem  Multiplicator  zuführte.  Die  Ablenkungen  au  der  Magnetnadel  ( welche  wahr- 
scheinlich den  elektromotorischen  Kräften  proportional  gesetzt  werden  durften) 
waren  der  Anzahl  der  in  gleichen  Zeiten  bewirkten  Umdrehungen  proportional. 
Wurden  bei  derselben  Seitenlange  die  Diagonalen  des  Rechtecks  verlängert  oder 
verkürzt,  so  war  der  Ausschlag  dem  dadurch  veränderten  Quadratinhalt  des 
Parallclogrammes  proportional.  Bei  Anwendung  von  verschiedenen  dicken,  aber 
sonst  gleich  beschaffenen  Dräthcn  machte  sich  nur  eine  Verschiedenheit  im  Lcilungs- 
vermögen  geltend.  Die  indueirtc  elektromotorische  Kraft  ist  sonach  proportional 
der  Anzahl  der  vom  Drathe  durchschnittenen  Kraftlinien  des  Erdmagnetismus.  — 
Es  mag  erwähnt  werden ,  dass  auf  denselben  Principicn  Weber's  Inductiousincli- 
natorium  beruht  —  vergl.  §.  35,  N.  V,  S.  389. 

V.  Endlich  muss  noch  von  der  Theorie  derjenigen  elektrischen  Ladungen 
gehandelt  werden,  welche  in  Telcgraphculcitungeu  unter  der  Erde  oder  unter  dem 
Wasser  beobachtet  worden  sind.  Die  ersten  Beobachtungen  und  Erklärungen  der- 
selben wurden  von  W.  Siemen«  11  mitgcthcilt,  die  folgenden  umfangreicheren  Versuche 
wurden  unabhängig  von  jenen  durch  Faraday  7  ausgeführt.  Es  standen  nämlich 
2  Kupfcrdräthe  von  Zoll  cn8'-  nn  Durchmesser  und  je  100  engl.  Meilen  Länge, 
überzogen  mit  einer  etwa  0,1  Zoll  dicken  Guttaperchaschicht  zur  Disposition,  die 
zu  Tclegraphcnleitungcn  benutzt  werden  sollten.  Jeder  war  in  Ringen  aufgewunden. 
Der  eine  wurde  von  einem  Boote  herab  in  das  Wasser  eines  Kanals  getaucht, 
während  der  andere  in  freier  Luft  hing.  Beide  verhielten  sich  nun  sehr  verschieden 
gegen  die  Elcktricität  einer  aus  360  Plattcnpaarcn  bestehenden  Batterie.    Es  mag 
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Fig.  40t. 


in  Fig.  40/  k  die  Batterie  mit  den  Leitungsdräthcn  o  und  6  bedeuten,  es  stelle 
ferner  w  den  im  Wasser  hängenden  Drath  mit  den  Enden  c  und  d  dar,  und  es 

sei  e  eine  Erdleitung:  so  wurde  zu- 
nächst a  zur  Erde  abgeleitet,  dann 
wurde  6  mit  einem  Ende  d  des 
Drathes  für  einen  Moment  in  Berüh- 
rung gesetzt,  während  sein  anderes 
Ende  isolirt  blieb.  Unterbrach  dann 
eine  Person  die  Verbindung  bd,  und 
schaltete  sich  zwischen  e  und  d  ein, 
so  erhielt  sie  einen  Schlag.  Diese 
Entladung  konnte  bei  rasch  nach 
einander  folgenden  Berührungen  iu 
etwa  40  einzelne  Entladungen .  ge- 
trennt werden,  und  es  war  nach 
4  Minuten  noch  eine  Wirkung  wahr- 
nehmbar. Wurde  zwischen  de  ein  Galvanometer  eingeschalten,  so  wurde  die  Nadel 
stark  abgelenkt,  die  Kraft  nahm  ab,  war  aber  noch  nach  20  bis  30  Minuten  wahr- 
nehmbar. Wurde  der  Wasscrdrath  mit  einem  Pol  der  Batterie  verbunden  und  ein 
Galvanometer  eingeschalten,  so  erhielt  derselbe  eine  starke  Ablenkung,  die  jedoch 
auf  ein  Minimum  herabsank,  wenn  sich  der  Drath  mit  Elektricität  geladen  hatte. 
Nach  Ausschaltung  der  Batterie  und  Ableitung  des  frei  gewordenen  Galvanometer- 
endes zum  Boden  zeigte  das  Galvanometer  die  entgegengesetzte  Ablenkung,  bis 
der  Drath  wieder  entladen  war.  Auch  konnte  die  durch  das  eine  Drathende 
cingefiihrtc  Elektricität  durch  das  andere  wieder  ausgeführt  werden  und  lenkte, 
wenn  dieses  mit  dem  Galvanometer  in  Verbindung  war,  dessen  Nadel  ab.  Von 
den  aufgerührten  Wirkungen  zeigte  der  in  der  Luft  befindliche  Drath  nicht  die 
geringste  Spur.  Der  im  Wasser  befindliche  Drath  wirkte  also  wie  eine  kleist'scIic 
Batterie,  deren  eines  Belege  durch  den  Kupferdrath,  das  andere  durch  das  W7asscr, 
und  deren  Isolator  durch  die  Guttapercha  repräsentirt  war. 

* 

Demgcmäss  müssen  Telegraphendräthe,  die  mit  Guttapercha  umhüllt  im  Wasser 
oder  in  der  Erde  liegen,  andere  Erscheinungen  darbieten,  als  solche,  die  in  der 
Luft  hängen.  Faraday  experimentirte  mit  den  unterirdischen  Leitungsdräthcn 
zwischen  London  und  Manchester,  die  mit  einander  verbunden  eine  Länge  von 
1500  Meilen  gaben,  und  fand  zunächst  alle  jene  Erscheinungen  auch  hier.  Ferner 
verband  er  750  Meilen  derselben  nach  Art  der  Fig.  402  (S.  775)  zu  zwei  Hingängen 
und  zwei  Bückgängen.  Das  eine  Ende  war  mit  einem  Galvanometer  a  und  dieses 
mit  einem  Pol  einer  Batterie  k  verbunden.  Dann  war  in  der  Mitte  der  Leitung 
ein  zweites  Galvanometer  b  und  am  Ende  ein  drittes  c  eingeschalten,  welches  seiner- 
seits empfangene  Ladungen  an  eine  Erdleitung  <l  abgab.  Im  Moment  des  Schliesscus 
wurde  n,  etwas  später  erst  6  und  noch  später  c  afficirt.  Waren  alle  1500  Meilen 
Drath  in  der  Leitung,  so  verflossen  2  Secunden  zwischen  den  Angaben  von  a  und 
denen  von  c.  Beim  Ocffnen  der  Batterie  hörte  die  Wirkung  auf  a  plötzlieh  auf, 
dann  die  auf  b  und  zuletzt  die  auf  c.  Eine  kurze  Schliessung  bei  a  zeigte  eine 
ähnliche  sucecssive  Wirkung  auf  a,  b  und  c,  so  dass  die  Kraftwcllc,  welche  in  dem 
Drath  erregt  wurde,  in  ihren  verschiedenen  Phasen  beobachtet  werden  konnte. 
Wird  a  für  einen  Moment  mit  Jfc  verbunden  und  dann  sofort  mit  der  Erde,  so 
erfährt  a  ebenso  rasch  nach  einander  die  Wirkung  der  einströmenden  und  der 
ausströmenden  Elektricität,  während  b  und  c  keinen  Ausschlag  geben.  —  Mit  einem 
durch  die  Luft  geführten  Lcitungsdratli  konnte  auch  von  diesen  Erscheinungen  keine 
nachgewiesen  werden. 
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Aus  den  angeführten  Versuchen  geht  hervor, 
zu  den  die  Geschwindigkeit  der  Elcktricität  beeinflussen- 
den Umständen,  nämlich  der  Lcituugsfähigkcit  ihrer 
Bahn,  der  Isolirung  der  letzteren  von  ihren  Um- 
gebungen, und  der  Dichtigkeit  der  Elektrizität,  noch 
ein  neuer  hinzukommt,  welcher  in  der  statischen  Ver- 
theilung  zu  suchen  ist.  Lassen  die  Vcrsuchsbcdingungcu 
eine  seitliche  Vertheilung  der  in  irgend  einem  Quer- 
schnitt des  Drathcs  befindlichen  Elektrizität  zu,  so 
wird  dadurch  ein  Anthcil  der  Kraft  absorhirt,  mit 
welcher  sie  ohnedem  trennend  auf  den  Nullzustand 
der  vorwärts  liegenden  Schicht  wirkt  und  die  Fort- 
pflanzung des  Stromes  längs  des  Drathcs  veranlasst. 
Hierin  ist  der  Grund  zu  suchen,  dass  sich  eine  so 
ausserordentliche,  bis  aufs  Hundertfache  verschiedene 
Geschwindigkeit  der  Elektritität  ergeben  hat,  je  nach- 
dem die  Messungen  unter  andern  Bedingungen  au- 
gestellt worden  sind,  wie  folgende  Zusammenstellung 
zeigt.  Die  Geschwindigkeit  wurde  nämlich  in  eng- 
lischen Meilen  gefunden  von 


Fig.  iOt 


Whkatstone  (1831)  in  Kupferdräthcu   .    .  — 

Walker  (Amerika)  in  eisernen  Tclcgraphcndräthcu   — 

O'Mitchell  (Amerika)  in  eisernen  Tclcgraphcndräthcu  — 

Fizkau  und  Go un elle  in  Kupferdräthcu   = 

Dieselben  in  Eiscndräthcn  i   = 

A.  B.  G.  in  den  Kupferdräthcu  des  london-brüssclcr  Telegraphen  — 

Derselbe  in  den  Kupferdräthcu  des  london-cdinburgcr  Telegraphen  =r 


288  000 
18  7 SO 
28  02  4 
HS  080 
IIS  000 
2  700 
7  600. 


VI.  In  der  Uebcrzeugung,  dass  alle  Kräfte  der  Natur  in  gegenseitiger  Ab- 
hängigkeit von  einander  stehen,  Hess  es  Faraday  14  nicht  unversucht,  nach  einer 
Beziehung  zwischen  der  Schwerkraft  und  der  Elcktricität  oder  dem  Magnetismus  zu 
forscheu.  Sehr  verschiedenartige  Körper  Hess  er  theils  innerhalb,  theils  mit  einer 
Drathspiralc  fallen,  oder  aber  unter  Einlluss  der  Schwerkraft  und  in  Verbindung 
mit  einem  geeigneten  Commutator  innerhalb  einer  Spirale  oscilliren :  doch  war  weder 
ein  Inductionsstroin  noch  sonst  eine  Beziehung  zu  polaren  Kräften  zu  entdecken. 


Fakadav's  hierher  gehörige  Abhandlungen  sind  die  folgenden: 

1  Erste  Reihe  von  Experiiiientaluntersm  Illingen  über  Elektricilät.   Philos.  Transnet.  for 
1\  I.  p.  125.  —  *Po>rg.  Ann.  25,  HO  (1832).  —  Hoyal  Institution  1831. 

2  Philo».  Mag.  |3.)  5,  349,  daraus  in  •  Pogg.  Ann.  34,  292  (1835)  zum  ScUuss.  —  In- 
gleiehen  die  NN.  242,  1058  11".  der  Experimeiitaluntersuchiiiigen  u.  s.  w.  —  Ferner : 
13.  Reihe  der  Experimentaluntersuchnngen  in  Philo».  Transact.  for  4858,  pt.  1;  *  Pogg- 
Ann.  48,  535  (1839),  besonders  N.  1 058  IT. 

J   Zweite  Reihe.    I'hilos.  Transact.  for  185t,  p.  153.  —  *  Pojjg.  Ann.  25.  142  (  1832). 

*  Serhstuidzwanzigstc  Reihe.  Philo».  Transact.  for  18.11.  '  Pogg.  Ann.  Ergänzungsband  3. 
108  (185:1).  —  Auszugsweise  in  '  Philos.  Mag.  [k.]  N.  4  (Jan.' 4851);  *  Pogg.  Ann.  82, 
329  (1851 ). 

1  Achtiindzwanzigste  Reihe.  'Philos.  Transact.  for  I8S2,  P.  I,  p.  25.  —  Auszugsweise 
in  *  Philos.  Mag.  |  4.)  3,  67  (1852);  'Pogg.  Ann.  Ergänzungsband  3,  535  (  1853). 

*  Neunundzwanzigste  Reihe,  'philos.  Transact.  for  18Si,  P.  I,  p.  437.  Auszugsweise  in 
*  Philos.  Mag.  |  4. )  3,  309  (  4852);  'Pogg.  Ann.   Ergänzungsband  3,  542  (4853). 

7  Philos.  Mag.  (4.}  7,  197  (lloyal  Institution  20  Jan.  1854);  *  Plnst.  N.  4057  (5  Avr.  1854).  — 
'Arch.  dessec.  phgs.  et  nat.  (  4.)  25,  469;  *  Pogg.  Ann.  92,  152  (1854).  -  Fortsetzung 
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in  *  l'hilos.  Mag.  [4.J  7,  39G  (Jim.  4854);  Dinglers  polytecbn.  Journ.  133,  20  (JuU 

1854). 

■   Nobili.    '  Antolofiia  Fiorentina  Vol.  46,  N.  138,  p.  138  (dat.  Ii  10  Lngüo  1832). 
9   Sitrgeon.    •  Stttrgeon  Ann.  of  Eleclr.  Vol.  1  ,  p.  192  (Apr.  1837);  p.  251,  262  (May 
1837). 

10   R.  van  Rees.    *  Pogg.  Ann.  90,  415  (1853);  aus  den  Abhandlungen  der  königlichen 

Akademie  der  Wissenschaften  zu  Amsterdam,  Bd.  4. 
"    W.  Siemens.    *  Pogg.  Ann.  79,  481  (1850). 

12    Fahaday.  24.  Reihe  von  Kxperimentahmtcrsiichiingcii  ül.or  Elektrizität.   1'hilos.  Tr ansäet, 
for  18X0.  -  Thilos.  Mag.  [4.J  1,  68  (Jan.  1851).    •  Pogg.  Ann.  82,  327  (1851  ). 

i 

§.  53.    Theorien  des  Diamagnetismus. 

Sämmtlichc  bisher  aufgestellte  Theorien  des  Dianiagnetismus  lassen  sich  in 
zwei  Klassen  theilcn:  ilic  einen  leugnen  eine  diamagnetischc*  Polarität,  die  an- 
dern erkennen  sie  an.  Nach  den  erstcren  Theorien  würde  die  Magnetkraft  eine 
mechanische  Wirkung  auf  leicht  bewegliche  Körper  ausüben.  Namentlich  würden 
die  diamagnetischen  Körper  um  desswillen  abgestossen  werden,  weil  sie  dem 
Durchgang  der  Magnetkraft  einen  grösseren  Widerstand  entgegensetzten  als  der 
von  ihnen  eingenommene  Raum.  Umgekehrt  würden  die  paramagnetischen  Körper 
darum  von  den  Magnetpolen  angezogen,  weil  sie  der  Magnetkraft  ihren  Durch- 
gang mehr  erleichtern,  als  es  der  von  ihnen  eingenommene  Raum  thun  würde. 

Von  dieser  Auffassung  müssen  wir  jedoch  abschen,  da  in  §.  44,  S.  492  u.  s.w. 
die  Existenz  einer  diamagnetischen  Polarität  erwiesen  wurde.  Daselbst  haben 
wir  das  Gesetz  der  diamagnetischen  Polarität  dahin  ausgesprochen,  dass  ein 
diamagnetischer  Körper  auf  der'  dem  erregenden  Nordpol  zuge- 
wandten Seite  nordmagnetische,  auf  der  dem  erregenden  Südpol 
zugewandten  südmagnetische  Eigenschaften  zeigt  Dem  gegenüber 
würde  das  Gesetz  der  paramagnetischen  Polarität  so  lauten,  dass  ein  hierher 
gehöriger  Körper  auf  der  dem  erregenden  Nordpol  zugewandten  Seite  süd- 
magnetische ,  auf  der  dem  erregenden  Südpol  zugewandten  Seite  nordmagnetische 
Eigenschaften  zeige.  So  wenig  wir  aber  dieses  letztere  Ergebniss  als  das  Ziel 
wissenschaftlicher  Forschung  hinstellen  durften,  um  so  mehr  wird  es  Bedürfnis*, 
nach  inneren  Gründen  zu  suchen ,  aus  denen  sich  nicht  allein  jenes  Gesetz  der 
diamagnetischen  Wirkungsweise  herleiten  lässt,  sondern  die  auch  in  Einklang 
stehen  mit  denjenigen,  die  zur  Erklärung  des  Gesetzes  für  die  paramagnelische 
Wirkungsweise  sich  Geltung  verschafften.  Nun  sind  wir  gezwungen,  den  Sitz 
aller  Kräfte  in  die  kleinsten  Masscnthcilchcn  zu  verlegen,  und  so  ist  die  Frage 
zu  beantworten:  welche  Beschaffenheit  hat  diejenige  in  den  kleinsten  Theilchen 
unter  Einflnss  des  Magnetismus  oder  eines  galvanischen  Stromes  hervorgerufene 
KraR,  welche  bewirkt,  dass  sich  ein  Körper  diamagnetisch  verhält?  Da  wir 
nun  an  diamagnetischen  Körpern  überall  Abstossung  beobachten,  wo  sich  an 
paramagnetischen  Körpern  Anziehung  zeigt,  so  liegt  es  sehr  nahe,  diesen  Um- 
stand auch  auf  die  kleinsten  Theilchen  zu  übertragen  und  anzunehmen,  dass 
ein  kleinstes  diamagnetisches  Theilchen  gerade  die  entgegengesetzte  Polarität 
annehme,  welche  ein  kleinstes  paramagnetisches  Theilcheu  unter  denselben  Um- 
ständen annehmen  würde.  Ein  diamagnetisches  Element  würde  also  im  Magnet- 
feld dem  Nordpol  einen  Nordpol,  dem  Südpol  einen  Südpol  zuwenden,    lu  die 
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ampere'scIic  Theorie  übersetzt,  würde  das  nichts  anderes  heissen  als:  im  po- 
laren Zustand  haben  bei  paramagnetischen  Körpern  die  Molekularströmc  dieselbe 
Richtung  als  die  Ströme  in  der  polarisircnden  Ursache,  wohingegen  bei  dia- 
magnetischen Körpern  diese  Richtung  die  umgekehrte  ist.  Das  giebt  Veranlassung 
zu  weiteren  Hypothesen  über  die  Möglichkeit  solcher  entgegengesetzter  Pola- 
rität in  den  kleinsten  Thcilchen  beider  Körpcrklassen,  und  da  empfiehlt  sich 
die  folgende  Annahme  als  die  einfachste.  Die  paramagnetischc  Polarität  ist  eine 
Eigenschaft  gewisser  Substanzen,  der  zufolge  die  kleinsten  Theiichen  von  dauern- 
den Molekularströmcn  umflossen  werden,  die  im  nicht  polaren  Zustand  unge- 
ordnet liegen  und  sich  in  ihrer  Wirkung  nach  aussen  gegenseitig  aufheben,  die 
sich  aber  unter  Einfluss  einer  polarisircnden  Ursache  parallel  zu  einander  und 
parallel  zu  den  wirklichen  oder  hypothetischen  Strömen  dieser  Ursache  richten. 
Die  nicht  paramagnetischen  Substanzen  sind  die  diamagnetischen.  Werden  diese 
einer  polarisirendcn  Ursache  ausgesetzt,  so  geben  sie  Anlass  zu  Inductions- 
strömen,  welche  bei  leitenden  Substanzen  wirklich  über  die  ganze  Oberfläche 
zu  Stande  kommen,  bei  Isolatoren  dagegen  wenigstens  zu  beginnen  streben.  Iii 
jedem  Falle  verzweigen  sich  aber  diese  Inductionsströme  über  die  einzelnen 
Körpcrtheilchen  und  bewegen  sich  dort,  unter  der  Voraussetzung  einer  absoluten 
Leitungstätigkeit  der  kleinsten  Theiichen,  ungeschwächt,  bis  ein  durch  das  Auf- 
hören der  polarisircnden  Ursache  veranlasster  entgegengesetzter  Impuls  sie 
wieder  vernichtet. 

So  bestechend  diese  Auffassung  aber  auch  auf  den  ersten  Blick  sein  mag, 
so  führt  sie  doch  in  ihren  Consequcnzcn  zu  theoretischen  und  experimentellen 
Schwierigkeiten,  für  welche  eine  Lösung  nicht  in  Aussicht  steht.  Es  wurde 
daher  versucht,  die  Klasse  der  diamagnetischen  Erscheinungen  auf  die  (in  §.  47) 
schon  behandelte  Theorie  der  paramagnetischen  Erscheinungen  zurückzuführen, 
mit  Beibehaltung  der  Annahme ,  dass  in  paramagnetischen  wie  in  diamagnetischen 
kleinsten  Theiichen  die  Polarität  dieselbe  ist,  also  ein  äusserer  Nordpol  einen 
Südpol,  ein  äusserer  Südpol  einen  Nordpol  sich  zuwendet.  Der  Unterschied 
beider  Wirkungsweisen  ist  nur  in  der  Wechselwirkung  der  kleinsten  Theiichen 
begründet,  so  dass  wenn  diese,  für  sehr  naheliegende  Theiichen,  besonders 
stark  ausfällt,  der  eisen  magnetische  Zustand  rcsultirt,  während  bei  entfernteren 
Theiichen  und  schwächerer  Wechselwirkung  der  wismuthmagnetische  (diamagne- 
tische), und  bei  sehr  entfernten  Theiichen  und  verschwindender  Wechselwirkung 
der  sauerstoffmagnetische  Zustand  hervortritt.  Diese  Annahmen  werden  gestützt 
durch  einen  Vergleich  der  GMELixschcn  Atomzahlen  mit  dem  magnetischen  Ver- 
halten der  Körper,  indem  wirklich  den  eisenmagnetischen  Körpern  die  grösste, 
den  wismuthmagnetischen  eine  mittlere  und  den  sauerstoflniagnetischen  Körpern 
die  geringste  Atomdichtigkeit  zukommt.  Eine  Herleitung  findet  jene  Theorie  in 
einem  näheren  Eingehen  auf  das  Verhalten  des  magnetischen  Querschnittes, 
welches  blos  im  Falle  des  sauerstoffmagnetischen  Zustandes  mit  dem  von 
Ampere  angenommenen  wirklich  übereinstimmt,  im  Ucbrigcn  aber  zu  noch 
nicht  abgeschlossenen  Erörterungen  Anlass  giebt.  Allgemeine  Folgerungen  jedoch, 
mit  der  axialen  Molekularwirkung  in  Verbindung  gesetzt,  zeigen,  dass  im 
Magnetfeld  ein  länglicher  eisenmagnetischer  und  ein  beliebig  gestalteter  sauer- 
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stoffmagnetischer  Körper  in  ihrer  ganzen  Masse  von  jedem  Pole  angezogen 
werden,  während  ein  dia magnetischer  Körper  mit  seiner  ganzen  Masse  vor  jedem 
erregenden  Pole  bis  zu  einem  gewissen  Abstand  zurückweichen  muss.  Dass 
aber  diese  Herlcitungen  den  ganzen  Complcx  der  diamagnetischen  Erscheinungen 
schon  umfassien,  ist  ebenso  wenig  der  Fall  als  für  die  Theorien  des  Diamagoe- 
tismus,  denen  eine  der  paramagnetischen  entgegengesetzte  Polarität  der  kleinsten 
Theilchcn  zu  Grunde  liegt  Die  folgenden  Paragraphenanhänge  werden  die 
Schwierigkeiten  näher  darthun,  welche  sich  einer  umfassenden  Theorie  des 
Diamagnetismus  entgegenstellen.  Eine  solche  steht  um  so  weniger  in  naher 
Aussicht,  als  in  der  Entwickelung  der  Gesetze  des  gewöhnlichen  Magnetismus 
sich  noch  zu  grosse  Lücken  zeigen,  als  dass  dieselben  bei  einer  darauf  zu 
gründenden  Theorie  des  Diamagnetismus  übersehen  werden  könnten. 

I.  Faraday  1  stellte,  geleitet  durch  die  augenfällige  Verschiedenheit  der  magne- 
tischen Wirkung  auf  die  Körper  der  paramagnetischen  und  der  diamugnctiscbcii 
Klasse,  bei  der  ersten  Veröffentlichung  der  hierher  gehörigen  Untersuchungen  die 
Ansicht  auf,  dass  der  magnetische  Vcrthcilungszustand  in  den  Molekülen  der  dia- 
magnetischen  Körper  dein  in  den  Molekülen  der  paramagnetischen  Körper  entgegen- 
gesetzt sei.  Wenn  also  von  jeder  Körperart  ein  Theilchcn  in  das  Magnetfeld  ge- 
bracht würde,  so  würden  beide  magnetisch,  und  jedes  stelle  seine  Axc  parallel 
der  durch  sie  gehenden  magnetischen  Resultante,  doch  geschähe  das  mit  dem 
•  Unterschied,  dass  das  paramaguetische  Thcilchen  den  Nord-  und  Südpol  den  ent- 
gegengesetzten Polen  des  erregenden  Magneten ,  das  diamagnetische  .Theilchcn  aber 
diese  Pole  den  gleichnamigen  Polen  des  erregenden  Magneten  zuwende.  Daraus 
würde  eine  Näherung  des  einen  und  ein  Zurückweichen  des  andern  erfolgen.  Nach 
Amperes  Theorie  würde  diese  Annahme  damit  übereinkommen,  dass,  während  im 
Eisen  Ströme  parallel  mit  denen  des  erregenden  Magneten  oder  des  galvanischen 
Apparates  hervorgerufen  würden ,  im  Wismuth  Ströme  von  entgegengesetzter  Rich- 
tung aufträten.  Hinsichtlich  nichtleitender  paramagnetischer  oder  diamagne Uscher 
Substanzen  würde  keine  Schwierigkeit  entspringen,  weil  die  hypothetischen  Ströme 
nicht  in  der  Masse,  sondern  rings  um  die  Theilchcn  der  Substanz  angenommen 
werden. 

Später  glaubte  jedoch  Faradat  die  Uebcrzcugung  von  einer  paramagnetischen 
und  diamagnetischen  Polarität  im  gewöhnlichen  Sinne  aufgeben  zu  müssen,  und 
substituirt  daher  die  im  vorigen  Paragraphen  N.  III  behandelte  Theorie  einer 
Leituugspolarität. 

Der  letzteren  kommt  eine  von  Hankel  2  aufgestellte  Ansicht  am  nächsten. 
Nach  ihm  wird  von  den  diamagnetischen  Substanzen  ein  Authcil  der  Magnetkraft 
absorbirt,  wenn  sie  von  derselben  durchdrungen  werden,  gerade  so  wie  von  dia- 
thermanen  und  diaphanen  Substanzen  ein  Authcil  der  strahlenden  Wärme  oder  des 
Lichtes  absorbirt  wird,  wenn  sie  diesen  Agcnticu  ausgesetzt  sind.  Dem  zwischen 
die  Magnetkraftlinien  cingcschaltcncn  Körper  wird  sonach  der  durch  den  Widerstand 
verursachte  Kraftvcrlust  übertragen,  und  mit  diesem  geräth  er  in  Bewegung.  Indem 
die  ihm  übertragene  Kraft  von  den  magnetischen  Centren  abwärts  gerichtet  ist, 
bewegt  sich  also  der  diamagnotische  Körper  gleichsam  wie  vor  einem  aus  einer 
Düse  hervorgehenden  Luftstrom  von  Stellen  stärkerer  zu  Stellen  schwächerer  Kraft. 
Die  gewöhnlichen  diamagnetischen  Erscheinungen  lassen  sich  leicht  dieser  Auffassung 
anreihen.  Die  Wirkung  auf  die  Krystallaxen  und  die  Drehung  der  Polarisations- 
ebene  bedarf  aber  noch  der  weiteren  Annahme,  dass  jener  Widerstand  je  nach  der 
Substanz  oder  dor  Richtung  innerhalb  der  Krystallc  modiiieirt  werde ,  wie  das  eine 
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Analogie  in  demjenigen  Widerstand  findet,  der  der  Acthcrbcwegung  in  der  Licht- 
und  Wärmeverbreitung  entgegengesetzt  wird.  Die  Magnctkraftlinieu  sind  dann  als 
eine  in  gewisser  Richtung  fortschreitende  Molckularbewegung  zu  denken,  welche 
zunächst  in  den  die  Atome  des  Eisens  umgehenden  Actheratmosphärcn  in  Form 
der  am  per  e' scheu  Ströme  von  Statten  geht  und  au  welcher  sodann  die  Atome 
selbst  Authcil  nehmen.  Diese  Rcwegung  pflanze  sich  über  die  Pole  des  Magneten 
hinaus  ebenfalls  in  rotirender  Bewegung  fort.  Sic  unterscheide  sich  somit  von  der 
Bewegung  des  Lichtes  und  der  strahlenden  Wärme,  indem  au  dieser  blos  dic'Acthcr- 
atmosphären,  nicht  die  materiellen  Atome  selbst  Antheil  nehmen. 

II.  In  §.  4  4,  N.  I,  S.  595,  wurden  Versuche  von  Weder  3  mitgetheilt,  welche 
einen  directen  Nachweis  der  diamagnetischen  Polarität  lieferten  und  in  den  Zusätzen 
zu  §.  4t  auf  S.  604  wurde  der  Versuche  gedacht,  welche  einen  Nachweis  der  dia- 
magnetischen Induction  zum  Zweck  hatten.  Wie  daselbst  ausgeführt  wurde,  hatte 
Faraday 4  Weber's  Versuche  wiederholt,  und  war  namentlich  in  Betreff  der  letz- 
teren zu  dem  Schlüsse  gekommen,  dass  die  durch  Bewegung  des  Wismuth  in  der 
Nachbarschaft  eines  Magneten  hervorgebrachten  Inductionsströmc  nicht  sowohl  einen 
Beweis  für  diamagnetischc  Induction  abgeben,  sondern  vielmehr  tertiäre  Ströme 
seien,  welche  erregt  werden  durch  die  auf  der  Oberfläche  des  Wismuthstabcs#in 
Umlauf  gesetzten  secundären  Ströme. 

Zu  gleichen  Folgerungen  führte  eine  Versuchsreihe,  welche  Verdet  4  bezüglich 
der  diamagnetischen  Induction  anstellte.  Er  bediente  sich  nach  Pagb's  6  und 
Brkgüet's  7  Vorgang  eines  Apparates  von  folgender  Construction.  Die  zu  prüfen- 
den Körper  wurden  in  Form  länglicher  Platten  oder  in  Form  von  Pulvern  zwischen 
zwei  Holzplatten  an  einer  horizontalen  Welle  befestigt,  so  dass  sie  in  vertiealer 
Ebene  mit  messbarer  Geschwindigkeit  in  Rotation  versetzt  werden  konnten.  Ein 
stählerner  Hufeisenmagnet  wurde  ihnen  in  horizontaler  Ebene  entgegengehalten,  und 
somit  war  der  Apparat  ganz  gestaltet  wie  ein  SAXTON'schcr  Rotationsapparat,  dessen 
Anker  die  rotirende  Platte  vertrat.  Ausserdem  war  der  Magnet  über  beide  Schenkel 
mit  starken  Inductionsrollen  umwunden,  die  ihren  Strom  an  ein  empfindliches  Gal- 
vanometer abgaben.  Ferner  konnten  auf  die  Welle  Commutatorcn  aufgesteckt  wer- 
den, welche  die  Verbindung  zwischen  den  Inductionsspuhlen  und  dem  Galvanometer 
vermittelten,  und  die  nach  Art  des  von  Lenz  angegebenen  (vcrgl.  §.  40,  N.  XIII, 
S.  532)  eingerichtet  waren,  so  dass  nur  diejenigen  Ströme  zu  Stande  kamen, 
welche  während  der  Drehung  von  20°  oder  35°  auf  irgend  einer  Stelle  der  Bahn 
vom  rottenden  Körper  fnducirt  wurden.  Dann  konnte  auch  statt  des  Magneten 
eine  starke  elektrodynamische  Spirale  eingesetzt  werden.  Wenn  nun  die  Rotations- 
versuche mit  einer  Platte  von  Eisen  oder  sonst  einem  paramagnetischen  Körper 
angestellt  wurden,  so  bewirkten  dieselben  bei  der  Annäherung  an  den  Magneten 
oder  die  Spirale  eine  Verstärkung  der  Magnetkraft,  bei  der  Entfernung  eine 
Schwächung.  Dem  entsprechend  müsstc  aber  in  den  beiden  Spiralen  im  ersten 
Fall  ein  Strom  von  entgegengesetzter,  im  andern  ein  Strom  von  gleicher  Richtung 
erzeugt  werden,  als  der  ist,  der  den  AMPERE'schcn  Strömen  des  Magneten  oder 
den  galvanischen  der  Spirale  zugehört.  Dieses  Verhalten  wurde  in  Wahrheit  beob- 
achtet, nur  mit  dem  Unterschied,  dass  die  Acndcrung  des  Vorzeichens  der  Ströme 
wegen  der  bekannten  Trägheit  bei  Annahme  und  Abgabe  des  Magnetismus  (vcrgl. 
S.  514)  immer  etwas  später  eintrat,  als  es  die  grössten  oder  kleinsten  Abstände 
von  Platte  und  Polen  verlangten.  Wenn  nun  statt  der  paramagnetischen  Körper 
solche  von  diamagnetischcr  Beschaffenheit  der  Rotation  unterworfen  wurden,  so 
sollte  man  erwarten ,  dass  in  den  beiden  Quadranten ,  in  welchen  sie  sich  den 
Magnetpolen  annäherten,  Ströme  von  gleicher,  in  den  Quadranten,  in  denen  sie 
sich  von  den  Magnetpolen  entfernten,  Ströme  von  entgegengesetzter  Rjchtuug  der 
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erregenden  amperk  scIicii  Ströme  hätten  inducirt  werden  müssen ;  doch  waren  die 
Beobachtungen  nicht  mit  der  Annahme  einer  diamagiictischcn  Induction  zu  verein- 
baren. Vielmehr  Hessen  sich  die  Erscheinungen  davon  herleiten,  dass  der  feste 
Magnet  im  bewegten  Körper  Ströme  inducirt,  welche  ihrerseits  wieder  Induetions- 
strüme  in  den  Spiralen  veranlassen,  und  dass  diese  lnductionsströmc  einer  merk- 
lichen Zeit  zu  ihrer  Entwickeluug  und  ihrem  Verlauf  bedürfen. 

Nach  diesen  Entgegnungen  nahm  Weber  8  seine  Untersuchungen  wieder  auf 
und  erweiterte  sie  zu  der  folgenden  Theorie.  Zur  näheren  Begründung  werden 
zwei  Versuchsreihen  vorausgeschickt.  Die  eine  hat  zum  Zweck ,  nachzuweisen ,  dass 
ein  Wismuthstab  in  einer  elektromagnetischen  Spirale  entgegengesetzte  Pole  be- 
kommt als  ein  in  gleicher  Weise  behandelter  Eiscustab,  und  in  der  andern 
werden  durch  einen  so  gewonnenen  Elektrodiamagneten  lnductionsströmc  dar- 
gestellt, welche  die  entgegengesetzte  Richtung  haben  als  die  durch  einen  Eisenstab 
dargestellte. 

Der  zur  elektromagnetischen  Behandlung  des  Wismuth  dienende  Apparat  ist 
in  Fig.  403  in  0,4  der  natürlichen  Grösse  dargestellt.    Zwei  Spiralen  a  und  «  von 

1 90  nun  Länge ,  i  7 ,nm  innerem  Durchmesser 
und  von  4  Lagen  zu  I  46  Windungen  über- 
sponnenen  Kupferdrathes  gebildet,  standen 
in  geringem  Abstand  senkrecht  nebenein- 
ander. Di  denselben  hingen  von  einem 
horizontalen  Balken  c  herab  zwei  Wismuth- 
eylindcr  d  und  t)  von  9imin  Länge,  ♦6m,B 
Dicke  und  3  43  500  »sr  Gewicht.  Die  An- 
ordnung war  so  getroffen,  dass  durch 
lieben  und  Senken  des  Balkens  c  vermit- 
telst einer  in  seiner  Mitte  befestigten 
Schnur  entweder  die  unteren  oder  die 
oberen  Enden  der  Wismuthcylinder  sich 
gerade  in  der  Mitte  der  Spiralen  befanden. 
Endlich  war  ein  mit  starkem  Dämpfer 
umgebenes  und  mit  Spiegel  versehenes 
Magnetometer  so  aufgehangen,  dass  einer 
seiner  Pole  sich  gerade  in  der  Mitte  des- 
jenigen Parallelogramms  befand,  dessen 
Ecken  in  den  vier  Polen  der  Spiralen 
liegen.  Der  Stand  des  Magnetometers 
konnte  in  gewöhnlicher  Weise  mit  Fern- 
rohr und  Skale  abgelesen  werden.  Wurde 
nun  der  Strom  von  etwa  6  GRovK'schen 
Elementen  durch  die  beiden  Spiralen  ge- 
führt, und  standen  ihre  gleichnamigen  Pole 
einander  diagonal  gegenüber,  so  konnte 
leicht  eine  Stellung  des  Magneten  gefunden  werden,  bei  der  er  keine  Ablenkung 
durch  die  elektrodynamische  Wirkung  derselben  erfuhr.  Wurden  dann  die  Wismuth- 
cylinder in  die  Spiralen  eingeführt,  und  befanden  sich  entweder  gleichzeitig  ihre 
beiden  untern  oder  gleichzeitig  ihre  beiden  obern  Enden  in  der  llorizontalebcne  des 
Magneten,  so  wirkten  sie  ablenkend  auf  denselben  ein  und  zwar  wirkten  beide  in 
einer  der  genannten  Lagen  in  demselben  Sinn,  brachten  aber  in  der  obern  Lage 
die  entgegengesetzte  Ablenkung  hervor  als  in  der  untern.  •  Um  die  Wirkung  der 
Cylinder  noch  augenfälliger  zu  machen ,  wurden  sie  im  Takte  der  Nadclschwingungen 


Fig.  405. 
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gehoben  und  gesenkt,  bis  der  Aussehlag  den  größtmöglichen  durch  die  Dämpfung 
zulässigen  Werth  erhielt. 

Aus  den  beobachteten  Nadelständen  am  Anfang  und  am  Ende  jeder  Schwingung 
und  aus  dem  bekannten  von  der  Dämpfung  abhängigen  logarithmischen  Dccrement 
wurde  der  Ruhestand  der  Nadel  und  der  Schwingungsbogen  derselben  berechnet, 
und  daraus  licss  sich  das  diamagnetische  Moment  linden. 

tianz  ähnliche  Versuche,  jedoch  ohne  Multiplication,  wurden  mit  einem  einfachen 
Eisenstäbchen  von  der  Länge  der  Wismuthcylinder,  aber  von  nur  5,8  Milligramm 
Gewicht,  angestellt,  indem  dessen  Ablenkung  am  Magnetomctcr  für  die  obere 
und  untere  Lage  in  einer  der  Spiralen  beobachtet  und  daraus  sein  Moment  be- 
rechnet wurde. 

Es  zeigte  sich,  dass  in  gleichen  Lagen  die  Wismuthcylinder  stets  die  ent- 
gegengesetzten Ablenkungen  am  Magnetometcr  hervorbrachten  als  das  Eisenstäbcheu. 
Das  Moment  des  Magnetismus  des  Eiscnstäbchcus  verhielt  sich  zum  Moment  des 
Diamagiietismus  der  beiden  Wismuthstäbe  wie 

+  128,4  :  —  5,93        -f-  21,63  :  —  \. 

Auf  gleiche  Massen  reducirt,  ergab  sich  der  Diamagnetismus  des  Wrismuth  I  285  000 
mal,  nach  einer  andern  Versuchsreihe  t  470  000  mal  kleiner  als  der  Magnetismus 
des  Eisens.  — 

Diese  Ergebnisse  veranlassten   eine   Wiederaufnahme  und   Erweiterung  der# 
älteren,   von  Earaday  nicht  bestätigt  gefundenen  Versuche,  das   unter  Einfluss 
magnetischer  Scheidungskräfte  stehende  Wismuth  zur  Erzeugung  von  Inductious- 
stromen  zu  benutzen.    Die  Anordnung  des  hierzu  gebrauchten  Apparates  ist  aus 
Fig.  404  ersichtlich.    Ein  Wismuthstab  w  von   \S6mm  Länge,  16u,m  Durchmesser 


Fig.  M. 


und  339  300mBr  Gewicht  konnte  in  der  Inductionsspirale  ab  vermittelst  eines  Ro- 
tationsapparates  f,  der  auf  einen  Kruinmzapfcn  z  und  eine  Lcitstangc  /  wirkte, 
rasch  hin-  und  herbewegt  werden.  Die  Inductionsspirale  ab  war  von  der  magne- 
tisirenden  Spirale  cd  umgeben.  Diese  wurde  von  einem  aus  8  nuNSEx'schcn  Ele- 
menten bestehenden  Rheomotor  k  erregt,  und  ihr  galvanischer  Effect  konnte  durch 
ein  in  ihrer  Verlängerung  befindliches  Magnetometer  gemessen  werden.  Der  Wismuth- 
stab inducirte  bei  entgegengesetzten  Phasen  seiner  Bewegung  entgegengesetzte 
Ströme.  Um  denselben  stets  gleiche  Richtung  zu  geben,  war  der  Träger  des 
Krummzapfens  mit  einem  geeigneten  Commutator  versehen.  Der  von  diesem  kom- 
mende Strom  wurde  zu  einem  vom  Beobachter  stellbaren  zweiten  Commutator  g 
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geführt  und  gelangte  «laiin  zu  einem  Multiplicator  i  von  sehr  vielen  Windungen, 
in  welchem  ein  mit  starkem  Dämpfer  und  mit  einem  Spiegel  versehener  Magnctstah 
schwebte,  dessen  Ablenkung  mittelst  eines  Fernrohres  h  an  der  Skale  m  abgelesen 
werden  konnte.  Die  magnetisirende  Spirale  war  383 mm  lang,  hatte  23,9n,ni  iniiern 
und  70nun  äussern  Durchmesser  und  bestand  aus  8  Lagen  von  2,3 B,m  dickem 
Kupfcrdrath.  Die  Inductionsspirale  ab  bestand  aus  zwei  der  Länge  nach  symme- 
trischen und  symmetrisch  gewundenen  Hälften ,  welche  aus  i  mm  dickem  Kupferdrath 
in  3  Lagen  übereinander  und  bei  \9mm  innerem  und  23nun  äusserem  Durchmesser 
zu  einer  Gesammtlänge  von  383 IBm  aufgewunden  waren.  Die  Einrichtung,  dass  die 
Inductionsspirale  aus  zwei  genau  gleichen  entgegengesetzt  gewundenen  Theilen  be- 
stand, war  um  desswillen  gewählt  worden,  weil  nur  auf  diese  Weise  die  iuduci- 
rendc  Wirkung  etwaiger  Stromschwankungen  in  der  primären  Spirale  vermieden 
werden  konnte.  Darum  wurden  beide  Thcile  solange  abgeglichen,  bis  ein  Auftreten 
oder '  Verschwinden  des  primären  Stromes  keine  Ablenkung  des  Magnetometers  i 
bewirkte.  Ausserdem  unterstützen  sich  beide  Theile  in  Bezug  auf  die  inducirende 
Wirkung  des  bewegten  Wismuthstabes ,  indem  dieser  in  beiden  einen  Strom  von 
gleicher  Richtung  induoirt,  wenn  er  sich  dem  Schwerpunkt  der  einen  annähert  und 
wenn  er  sich  gleichzeitig  den  Versuchsbedingungen  gemäss  von  dem  Schwerpunkt 
der  andern  entfernt.  Bei  der  Bückkehr  würde  dann  die  Stroincsrichtnng  in  beiden 
Theilen  die  entgegengesetzte  sein,  wenn  nicht  durch  den  Commutator  z  die  gleiche 
.Stromesrichtung  wiederhergestellt  würde. 

Die  Beobachtungsmethode  ergie,bt  sich  hiernach  leicht.  Das  Bad  f  wurde  nach 
einer  Uhr  in  regelmässige  Drehung  versetzt,  wobei  der  Wismuthstab  in  jeder 
Sekunde  seine  Bahn  t0,i>8  mal  durchlief.  Der  daraus  hervorgehende  und  in  stets 
gleicher  Dichtung  beim  Commutator  c  ankommende  Inductionsstrom  wurde  durch 
diesen  vom  Beobachter  im  Takte  der  Galvanomctcrschwiugungen  umgelegt,  bis  die 
Nadel  das  Maximum  der  von  der  Dämpfung  abhängigen  Ausschläge  erhielt.  Dann 
wurden  durch  Uebergchen  eines  Commutatorwechsels  die  Ausschläge  verkleinert 
und  bis  zum  entgegengesetzten  Maximum  getrieben  und  dieser  Proccss  mehre  Male 
wiederholt.  Schliesslich  wurde  ein  Eisenstäbchen  von  791  Milligramm  Gewicht  bei 
gleicher  Länge  des  Wismuthstabes  statt  dessen  substituirt  und  der  dadurch  indu- 
cirtc  Strom  gemessen.  Aus  den  Beobachtungen  und  dem  bekannten  Maasse  der 
Dämpfung  wurden  die  Grcnzwcrthe  der  Schwingungsbügen  der  Galvanomcternadcl 
unter  Kinfluss  der  Inductionsströine  berechnet.  Zunächst  zeigte  sich,  dass  die 
durch  das  Wisinuth  inducirten  Ströme  die  gleiche  Dichtung  mit  dem  magnctisireudeii 
Strome  besitzen,  während  die  vom  Eisen  herrührenden  entgegengesetzt  gerichtet 
sind.  Erstcrc  werden  daher  mit  positivem,  letztere  mit  negativem  Vorzeichen  zu 
versehen  sein.  Als  Mittel  aus  drei  Versuchen  ergaben  sich  die  Verhältnisse  jener 
Grcnzwcrthe  wie 

H-  16,956  :  —  83,49. 

Die  Intensitäten  der  ursächlichen  Inductionsströine  sind  diesen  Werthcn  direct  und 
der  Zahl  der  Inductionsstösse  während  einer  Schwingung,  für  welche  sie  gelten, 
umgekehrt  proportional.  Mit  Bücksicht  hierauf  verhielt  sich  der  vorn  339  300  Milli- 
gramm schweren  Wismuthstab  inducirtc  Strom  zu  dem  vom  790,86  Milligramm 
schweren  Eisenstab  wie 

-h  I b\956  :  —  83,49  •  216,2  =  -h  1  :  —  1064,5. 

Aus  der  obigen  Vcrglcichung  der  magnetischen,  und  aus  dieser  der  inaguct- 
elektrischen  Wirkung  des  Wisinuth.  mit  der  des  Eisens  fand  Weder  folgende 
Verhältnisse: 
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1  170  000 
1 

450  700 ' 

Diese  beulen  Verhältnisse  müssten  einander  gleich  sein,  differireu  aber  nm  mehr 
als  200  Procent.  In  Erwägung  der  Versuchsbedingungen  ermittelte  jedoch  Wkreij, 
dass  jeuer  Unterschied  in  Wahrheit  nur  i  8  Procent  betrüge.  Die  magnetische 
Scheidungskraft  der  vom  galvanischen  Strom  durchflossenen  .Spirale  war  nämlich 
im  letzten  Falle  weit  stärker  als  im  ersten.  Im  ersteren  war  sie  aber  schon  stark 
genug,  um  das  dabei  angewandte  Eisenstab«  heu  bis  zur  Sättigung  (vergl.  §.  17, 
S.  147)  zu  inagnetisiren.  Sonach  wird  das  magnetische  Moment  des  im  zweiten 
Falle  angewandten  Eisenkernes  nicht  grösser  gewesen  sein,  als  wenn  derselhe  auch 
im  ersten  Falle  zur  Verwendung  gekommen  wäre.  Dahingegen  ist  das  diamagne- 
tische Moment  des  Wismuthstabes  proportional  zur  Scheidungskraft  gewachsen. 
Somit  ist  das  zweite  der  oben  angeführten  Verhältnisse  in  Wahrheit  ein  weit 
grosseres.  Konnte  nun  auch  keine  absolute  Gleichheit  nachgewiesen  werden,  so 
war  doch  eine  Annäherung  beider  Verhältnisse  bis  auf  18  Procent  gegenüber  den 
schwierigen  Versnchsbedingungen  als  ein  grosser  Gewinn  zu  betrachten. 

Aus  dem  Umstände ,  dass  einer  gleichen  magnetischen  Scheidungskraft  in  beiden 
Fällen  eine  entgegengesetzte  ideale  magnetische  Verthcilung  im  Wismuth  und  im 
Eisen  entsprach,  schloss  Weber,  dass  demgemäss  auch  entgegengesetzte  innere 
Vorgänge  den  diamagnetischen  Zustand  von  dem  paramagnetischeu  unterscheiden. 
Die  überhaupt  bis  jetzt  aufgestellten  Hypothesen  über  die  innern  Ursachen  der 
magnetischen  Erscheinungen  sind  nun  folgende: 

1.  Es  sind  zwei  magnetische  Fluida  in  den  Moleculcn  der  Korper  vorhanden, 
welche  mehr  oder  weniger  unabhängig  von  ihrem  ponderabcln  Träger  be- 
weglich sind. 

2.  Diese  Fluida  sind  nur  mit  ihrem  Träger  beweglich  (drehbare  Molccular- 
magnete). 

3.  Die  Molccule  der  Körper  werden  von  beharrlichen  elektrischen  Strömen  auch 
im  unmagnetischen  Zustand  umflossen ;  der  magnetische  Zustand  wird  dadurch 
hervorgerufen,  dass  die  magnetisirenden  Ursachen  diese  Ströme  in  eine  ge- 
wisse Richtung  bringen. 

S.  Die  Molccule  sind  im  unmagnetischen  Zustand  nicht  von  elektrischen  Strömen 
umflossen,  sondern  diese  letzteren  werden  erst  durch  die  magnetisirenden 
Ursachen  erzeugt. 

Weder  entscheidet  sich  behufs  Erklärung  der  diamagnetischen  Erscheinungen  für 
die  vierte  Hypothese.  Demgemäss  würden  alle  magnetisirenden  Ursachen  bei  ihrem 
Auftreten  nicht  allein  Inductionsströme  in  benachbarten  Körpern  erregen,  welcho 
sich  durch  die  ganze  Masse  derselben  bewegen  und  infolge  des  durch  diese  dar- 
gebotenen Widerstandes  bald  wieder  ihre  Endschaft  erreichen;  sondern  es  würden 
ausserdem  auch  Molecularströmc  inducirt,  denen  kein  Widerstand  entgegenstünde, 
und  die  sonach  so  lange  in  Bewegung  verblieben,  bis  sie  durch  eine  gleiche  und 
entgegengesetzte  Ursache  vernichtet,  würden.  Käme  also  ein  diamagnetischer 
Körper  in  den  Bereich  eines  Magneten  oder  eines  Spiralstromes,  so  würden  in 
ihm  dauernde  Molecularströmc  inducirt  von  entgegengesetzter  Richtung  der  ursäch- 
lichen magnetisirenden  Ströme.  Würde  der  Körper  wieder  aus  dem  Bereich  jener 
Agenticn  entfernt,  so  würden  Molecularströmc  von  gleicher  Richtung  der  ursäch- 
lichen inducirt,  und  da  letztere  die  gleiche  Intensität  der  ersteren  haben  müssen, 
so.  beben  sie  die  ersteren  auf. 


§  .-,3.  THEORIEN  DES  DIAMAGNETISMUS. 

des  Elektrodiamagncteti 


die  magnetische  Wirkung 


des  Elektromagneten 


...  ,         des  Elektrodiamagneten 

die  magnetelektnschc  Wirkung   —  — —  —   = 

des  Elektromagneten 


Digitized  by  Google 


7S4 


SIEBENTER  ABSCHNITT.  THEORIEN. 


Vom  paramagnetischen  Zustand  unterschiede  sich  nun  der  diamagnetische  da- 
durch, dass  erstcrer,  Ampere's  Theorie  zufolge,  durch  drehbare  Molccularmagnetc 
nach  der  dritten  Hypothese  hervorgebracht  würde. 

Durch  die  Entdeckung  des  Diamagnctismus  findet  Weber  auch  die  Frage  ent- 
schieden, ob  man  magnetische  Flüssigkeiten  oder  ob  man  elektrische  Ströme  in  den 
Molcculen  anzunehmen  habe,  um  die  magnetischen  Erscheinungen  zu  erklären.  lue 
erstere  Annahme  bedinge  nämlich  eine  stets  gleiche  Lage  der  Pole  für  gleichgerich- 
tete Scheidungskräfte,  die  letztere  dagegen  gebe  von  der  Entstehung  zweier  Klassen 
von  Magneten  mit  entgegengesetzter  Lage  der  Pole  bei  gleichgerichteten  Scheidtings- 
kräften  Rechenschaft:  Die  letztere  Annahme  sei  somit  massgebend,  weil  nicht  sie, 
wohl  aber  die  erstere  mit  der  Thatsachc  in  Widerspruch  stehe,  dass  sowohl 
Magnete  als  Diamagnetc  unter  Einfluss  derselben  Scheidungskraft  entstehen. 

III.  Webers  Versuche  lassen  die  Frage  offen,  ob  nicht  die  beobachteten 
Wirkungen  der  Wismuthstäbc  herrühren  von  Inductionsströmen,  die  in  ihnen  ent- 
stehen, wenn  sie  im  Hohlraum  einer  galvanischen  Spirale  hin  und  her  bewegt 
werden.  Bei  der  ersten  Versuchsreihe  würden  dann  die  in  den  Wismuthstäben 
verlaufenden  Inductionsströmc  direct  auf  das  zwischen  ihnen  hängende  Magnetometer 
wirken,  und  in  der  zweiten  würden  sie  tertiäre  Ströme  in  den  umgebenden  Spiralen 
hervorrufen,  die  sich  durch  den*Multiplicator  ausgleichen.  Sollen  aber  in  dem  be- 
wegten Metallcylinder  Inductionsströmc  entstehen,  so  muss  die  inducirende  Kraft 
für  die  verschiedenen  Stellen  im  Innern  der  primären  Spirale  eine  verschiedene 
sein,  und  somit  wird  es  Bedingung,  die  Grösse  dieser  Kraft  nach  Weber's  8  Vor- 
gang zu  berechnen. 

Nach  den  Erörterungen  in  §.40,  N.  III,  ist  die  inducirende  Kraft  der  elektro- 
dynamischen proportional.  Ein  Kreisstrom  vom  Halbmesser  r  und  der  Stärke  •  wirkt 
sonach  auf  ein  von  seinem  Mittelpunkt  um  die  Grösse  x  entferntes  und  in  seiner 

2nr* 

Axc  liegendes  inducirbarcs  Theilchen  mit  einer  Kraft  t  ,    [vergl.   S.  52, 

(V-l-.r'jT 

Gleichung  2)].  Soll  nun  dieses  Theilchen  in  der  Mitte  einer  cylindrischcn  Spirale 
von  der  Länge  2a  liegen,  und  befinden  sich  n  Windungen  auf  der  Spirale,  so  ist 

(Ix  2  n  in 

—  n 

der  Ausdruck  für  die  inducirende  Kraft.  Hat  dagegen  das  Theilchen  einen  Ab- 
stand —  b  von  der  Mitte  der  Spirale,  so  ist  das  Integral  zwischen  den  Grenzen 
n  —  b  und  —  ( o  -f-  /* )  zu  nehmen  und  man  erhält 

2nin  r  a  —  b  a  -f-  b  ~i 

2  a    |Vr^(a-6)'  V^+it+byi 

was  durch  Entwickelung  und  Vernachlässigung  der  höhern  Potenzen  von  r*  über- 
geht in 

2 n  in  r  _o"  -f-_tf_  I 


Nun  ist  — —  =  |  .  -f.     .  und  sonach  Kann  man  auch  schreiben 

o  2  a 

r7b*    3a*  — b' 


2nin     f,       r'b*    3a* -b*  1 
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Dies«*  Formel  zeigt  im  Vergleii  Ii  mit  der  Formel  I  ),  dass  »Iii-  iuduciiendc  Knift  der 
Spirale  in  einem  Abstand  h  \ou  ihrer  Milte  kleiner  ist  als  in  der  Mitte  seihst, 
lind  zwar  nach  Maassgabc  iles  rechts  von  «lein  Minns/eirhen  stehenden  Antheils. 
Soll  diese  Verminderung  nicht  grösser  ausfallen  als  ein  kleiner  Druch  m  von  dein 
in  der  Mitte  statthahenden  Maximum  der  indmirenden  Kraft,  so  ergiebt  sieh  ans 
der  Gleichuug 

die  Grosse  von  /»,  welche  von  der  indneirharen  Masse  nicht  übei schritten  werilen 
darf,  widrigenfalls  merklichere  lndiictionsstrüme  in  derselhen  auftreten. 

Ihn  nun  zu  ermitteln,  welchen  Werth  m  erlangt,  wenn  eben  merkliche  In- 
duetionsströme  beobachtet  werden,  stellte  ich  fönenden  Versuch  an.  Ks  wurde 
eine  eylindrische  Spirale  von  drei  Lairen  starken  Kupferdralhes  angefertigt .  welche 
40  Zentimeter  in  Länge  und  2\.,  Zentimeter  im  kleinsten  Durchmesser  hesass.  In 
dieser  wurde  eine  aus  sehr  dünnem  Drath  bestellende  und  um  einen  dünnen  Glas- 
stah  gewundene  Spirale  von  etwa  den  äussern  Abmessungen  der  wkhi.u  sehen 
Wismuthcylinder  in  dem  Versuch  der  Fi;/.  i(i~>  auf  S.  7 SU,  und  zwar  91  4  ""  lang 
und  IG"1'"  dick,  auf-  und  abbewegt.  Die  Knden  der  letzteren  Spirale  waren  mit 
einem  sehr  empfindlichen,  mit  Spiegelablesung  versehenen  Multiplicator  verbunden, 
und  die  der  erstem«  schlössen  eine  Säule  von  vier  kleinen  IMatinzinkelementen. 
Hei  kleineren  Amplituden  waren  nun  die  in  der  inneren  Spirale  entstehenden  In- 
ductiousstrüiue  unineiklich,  wurden  sie  aber  mit  ihrer  Mitte  um  12  ""  über  die 
Mitte  der  inducirenden  Spirale  hinausbewegt,  so  bewirkten  die  entstandenen  In- 
ductionsströiiie  Ausschläge  der  Galvauometernadcl  von  mehren  Theilstricheii.  Hier 
ist  also 

u  r  .  20;     b  ~  12;     r  =  IV4 
und  setzt  mau  diese  Werthe  in  die  Gleichung  l),  so  wird 

m   z=   0,00  \  ö. 

Hei  einer  Aenderung  der  inducirenden  Kraft  um  etwa  i 1  2  Promille  waren  somit 
unter  den  gewählten  Versuchsbedingungen  die  entstehenden  lndiictionsstrüme  noch 
sehr  wohl  wahrnehmbar. 

In  Weiiek's  erster  Versuchsreihe  —  auf  S.  7s0  —  war  feiner 

u  —  05""";     6  =  40"''";     r  —  K""»,», 

welche  Werthe  in  Gleichung  4)  eingesetzt 

m  —  0,0042 

treben.  Da  nun  in  beiden  Versuchen  die  Werthe  von  m  nicht  sehr  von  einander 
abweichen,  im  letzten  aber  wegen  grösserer  Anzahl  von  galvanischen  Elementen 
und  Spiralwindungeu  die  inducirende  Kraft  eine  grössere  war  als  im  ersteren ;  so 
war  der  Schluss  erlaubt,  dass  die  Ergebnisse  der  WEBERschen  Versuche  von  einer 
Indiictionswirkung  und  nicht  einer  diamagnetischen  Wirkung  des  bewegten  Wismuth 
herrühren  könnten. 

Ich  modilicirte  daher  diese  Versuche  in  folgender  Weise  nach  einer  ebenfalls 
von  Weh  Kit  8  angegebenen  Methode.  Eine  5  2  q  hinge  und  aus  4  Schichten 
starken  Kupferdrathes  bestehende  Spirale  A'.S  in  Fiij.  405  (S.  780)  wurde  in  ver- 
tiealer  Lage  befestigt.  In  ihrer  Mitte  wurde  sie  von  den  Schenkeln  eines  Hufeisen- 
magneten uv  umfasst.  ohne  \on  ihnen  berührt  zu  werden.    Der  Magnet  stand  mit 
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einem  Spiegel  r  in  fester  Verbindung  und  hing  au  einem  langen  ungedrehten  Cocon- 
faden      Die  Stellung  des  Magneten  wurde  dureh  eine  entfernte  Skale  g  deren 

grössere  Zahlen  bei  y  sieh  befanden,  mittelst  eines 
über  letzterer  stehenden  Fernrohres  beobachtet,  und 
war  so  abgeglichen,  dass  sie  sich  nicht  änderte,  wenn 
durch  die  Spirale  ein  starker  Strom  (von  0  Platin- 
zinkelementcn)  ging.  In  dem  Hohlraum  der  Spirale 
von  37  mm  Durchmesser  konnte  ein  Wismutheylinder 
von  i  IS"""  Länge  und  iOmm  Durchmesser  mittelst 
einer  Schnur  auf-  und  abbewegt  werden,  die  über 
eine  an  der  Zimmerdecke  befindliche  Dolle  zum  Ort 
des  Beobachters  am  Kernrohr  führte,  und  zwar  be- 
fand sich  beim  Heben  das  untere,  beim  Senken  das 
obere  Stabende  gerade  zwischen  den  Schenkeln  des 
-m  Hufeisenmagneten.   Geschah  nun  das  Heben  und  Sen- 

•V  ken  in  demselben  Takt,  in  welchem  der  Magnet  seine 

Schwingungen  vollführte,  so  konnten  diese  willkürlich 
ver«'rösseit  oder  verkleinert  werden,  und  es  zeigte 
sich",  dass  «las  in  Uebereinstimmuiig  mit  Weber's  Ver- 
suchen in  einer  Weise  geschah,  als  ob  dem  Nordende 
der  thätigen  Spirale  ein  Südendc  des  Stabes,  dem 
Südende  der  Spirale  ein  Nordende  des  Stabes  zuge- 
kehrt wäre.    I  m  aber  zu  untersuchen,  ob  das  von 
einer  Polarität  des  Wismuth  herrühre,  die  der  eines 
an  seiner  Stelle   befindlichen  Kisenstabes  entgegen- 
gesetzt sei,  oder  ob  es  herrühre  von  Induetionsströmen ,  die  in  dem  unter  Finfluss 
des   galvanischen   Stromes   bewegten   Metall    hervorgerufen    werden,    wurde  der 
Wismuthcvlinder  nicht   nach  jeder  Kinzelschwingung  des  Magneten  gehoben  oder 
gesenkt    sondern  erst  nach  Verlauf  von  20  F.inzelschwingungen,  wahrend  für  jede 
der  grösstc  Ausschlag  notitt  wurde.    Wem  man  nun  das  Mittel  aus  allen  l (»  Zahlen 
„ahm'   und  dieses  als  den  mittlem  Stand  des  Magneten  ansah    so  stimmte  das  mü- 
der Annahme  einer  diamagnetischen  Polarität  bei  6  Versuchsreihen  mit  gehobene,» 
.md  f,  dazwischen   angestellten   mit   gesenktem  W  ismuthstab.     Setzte   mau  aber 
voraus,  dass  Inductionsströme  mit  im  Spiel  seien,  und  dass  diese  trotz  ihrer  von 
Farad  vy  4  und '  Veblkt  *  nachgewiesenen  merklichen  Dauer  wahrend   der  ersten 
10  Schwingungen  nach  dem  Heben  oder  Senken  des  Stabes  sicher  verlaufen  seien, 
und  wurde  infolge  dessen  blos  das  Mittel  aus  jeden  1 0  letzten  Zahlen  als  mittlerer 
Stand  des  Magneten  angesehen,   so  deuteten  blos  noch  drei  jener  \  ersuchsre.be., 
auf  eine  diamagnetische,  die  drei  andern  dagegen  auf  eine  paramagnet.sche  l  olar.tai 
des  Wismutbstabcs  innerhalb  der  Spirale.  -  War  ferner  statt  des  \\  ismuthsUbes 
eine  gleichlange.,  aber  dickere  Stange  von  weissem  Wachs  substit.nrt  worden  *> 
konnte  weder  Tür  die  Mittel  aus  den  20  Zahlen,  noch  für  die  aus  den  10  Zahle- 
irgend  eine  Degelmässigkeit  gefunden   werden.     Im  Wachs   als  einem  Nichtleiter 
können  keine  Inductionsströme  zu  Stande  kommen. 

Zu  einer  andern  Versuchsreihe  wurde  ein  Apparat  nach  Art  der  %.  iOti  zu 
snnmengestellt  Zwei  starke,  aber  verhältnissmässig  kurze,  jedoch  einander  gleich, 
Spir  den  YS  und  .Y  S  standen  nebeneinander  in  gleicher  Höhe  und  zeigten  beul, 
die  gleichnamigen  Pole  nach  oben  oder  nach  unten.  Die  eine  A  S  war  mit  einer 
längern  Döhre  ausgefüttert,  welche  als  Führung  des  schon  im  vorigen  Versuch  ge- 
brauchten Wismutbstabcs  diente,  und  dieser  konnte  durch  eine  Schnur,  die  uNr 
eine  an  der  Stubendecke  angeschraubte  Dolle  führte,  bis  zur  Mitte   in   die  Spi- 
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rale  gehoben,  oder  aber  so  weit  gesenkt  werden,  dass  er  sich  ganz  ausser  dem 


Zwischen  beiden  Spiralen 
(lesson  Na- 


hing  ein  astatisehes  Magucl- 


Bereich  der  Holle  befand, 
nadclsystem  A'.S'.,  und 
dein  sieh  bezüglich  im  obern  «der  untern 
Niveau  der  äussersten  Spiralcwiuduiigcn 
befanden.  Mit  diesem  asiatischen  System 
war  ein  schwerer  Spiegel  /'  verbunden, 
der  zur  Ablesung  der  Nadelstände  mittelst 
Skale  und  Fernrohr,  diente.  Pureh  beide 
Spiralen  wurde  ein  starker  Strom  geführt, 
dann  wurde  der  Wismiithstab  in  die  obere 
Lage  gebracht  und  für  diese  2  0  äusserste 
Nadclstände  notirt.  Hierauf  kam  der  Wis- 
miithstab in  die  unterste  Lage  und  es 
wurden  abermals  20  Ablesungen  der  extre- 
men Nadclstände  verzeichnet.  Dieses  ge- 
schah nach  einander  für  5  obere  und  die 
zugehörigen  i  untern  Lagen  des  Stabes. 
Ks  betrug  nun  das  Mittel  in  Skalentheilen 

aus  allen  2  0  Ablesungen  für  die  .">  obern  Lagen  des  Stabes 

ans  blos  den  jedesmaligen  letzten  I  0  Ablesungen  für  diese  .">  obern 

Lagen  des  Stabes 
aus  allen  20  Ablesungen  für  die  i  untern  Lagen  des  Stabes 
aus  blos  den  jedesmaligen  letzten  10  Ablesungen  für  diese  1  untern 

Lauren  des  Stabes 


tvj.  lo*. 


373,689 

372,59 
38  1,89 

382,38. 


War  die  magnetische  und  galvanische  Vertheilung  die  aus  der  Figur  durch  die 
Hezcichnung  von  N  und  S  ersichtliche,  so  geht  aus  diesen  Zahlen  hervor,  dass, 
da  die  höhern  Skalentheile  auf  der  Seite  der  Spirale  .\\S}  lagen,  sich  die  vorderen 
Magnetpole  A'  und  S  der  Spirale  A'.S  starker  zuwandten,  wenn  sie  mit  dem 
Wismnthstab  erfüllt,  als  wenn  sie  leer  war.  Der  Wismiithstab  verhielt  sieh  also 
qualitativ  wie  ein  Kiscustab.  In  der  ersten  Zahl  sind  die  Ablenkungen  durch  die 
Indiietionsstrüiiie  mit  enthalten,  welche  im  Stab  durch  das  Eintreten  in  die  Spirale 
entstehen,  die  zweite  Zahl  enthält  dagegen  diese  Wirkungen  sicher  nicht  mehr; 
daher  ist  die  zweite  Zahl  kleiner  als  die  erstere.  Verlässt  dagegen  der  Metallstab 
die  Spirale ,  so  werden  Ströme  von  gleicher  Bichtung  der  in  der  Spirale  umlaufenden 
inducirt,  es  hat  somit  den  Anschein,  als  ob  die  Spirale  stärker  wäre.  Die  dritte 
Zahl  ist  somit  grösser  als  die  vierte,  indem  diese,  nicht  aber  jene  von  diesen 
Einflüssen  befreit  ist.  — 

Die  Versuche  wurden  durch  v.  Qu  intus  Icilius  und  durch  Tyndall  wieder- 
holt. Beide  kamen  zu  entgegengesetzten  Ergebnissen,  indem  sie  die  Versuche 
Wkdkr's  bestätigten  und  erweiterten.  Der  erstere  10  bediente  sich  eines  Apparates 
von  etwa  der  Beschaffenheit  des  in  Fiy.  Wo  auf  S.  786  dargestellten.  Es  betrug 
die  Länge  des  Wismuthstabes  I95",m,  die  Länge  der  Spirale  663 m,n,  der  innere 
Durchmesser  der  letzteren  20,nin  und  der  äussere  Durchmesser  derselben  22mm,2"i. 
Der  Wismiithstab  blieb  sonach  während  seiner  Bewegung  noch  gegen  '/a  der 
Spiralenlänge  von  deren  Enden  entfernt,  und  verblieb  somit  stets  in  Hegioncn, 
deren  inducirende  Kraft  sich  um  nicht  mehr  als  V2000  änderte.  Um  ein  Maass  für 
die  Wirkung  der  Voltaiiiduction  im  Wismiithstab  zu  gewinnen,  wurde  die  Dichtung 
des  Spiralstromes  umgekehrt,  während  sich  der  Wismiithstab  in  einer  der  extremen 
Lagen  befand.  Es  entstand  jedoch  dabei  nur  eine  geringe  Ablenkung  des  Magneten. 
Die  Beobachtungen  selbst  wurden  im  Wesentlichen  wie  die  wKitF.itschen  angestellt, 
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nur  mit  dein  Unterschied,  dass  der  Wismuthstab  in  seinen  beiden  Lagen  während 
einer  grössern  Anzahl  von  Schwingungen  dos  Magneten  verblieb,  ans  deren  K.lmi- 
gationen  dann  die  Ruhelage  der  letzteren  berechnet  wurde,  hie  Versuche  bestä- 
tigten die  wr.B kr  sehen ,  indem  ans  allen  eine  dem  Eisen  entgegengesetzte  Polari- 
sirnng  des  Wismuthstabes  hervorging. 

Die  Versuche  wurden  mit  einem  Kupferstab  statt  des  Wismuths  wiederholt, 
bei  einer  Umstellung  desselben  im  Takte  der  Schwingungsdauer  des  Magnctonieters 
zeigten  sich  kleine  Ablenkungen,  doch  wurden  dieselben  als  von  einer  luductions- 
wirkting  des  Magneten  auf  das  Kupfer  herrührend  erkannt.  Auch  ein  Wismuthstab. 
der  in  seiner  Mitte  durch  einen  stärkeren  galvanischen  Effect  erregt  wurde  als  au 
seinen  Enden,  zeigte  eine  dem  Eisen  entgegengesetzte  Polarität. 

Tynuall  bediente  sich  eines  nach  Wkbkr's  Angabe  in  folgender  (Fig.  U>~ 
und  40S)  Weise  construirten  Apparates.  Auf  einem  an  der  Wand 
zu  befestigenden  und  vorn  mit  einem  Deckel  versehenen  Rahmen 
waren  in  vertiealcr  Richtung  und  parallel  zueinander  xwei  Kupfer- 
drath- Spiralen  oh  und  «•'//  der  Fig.  407  von  19  engl.  Zoll  Länge, 
0,S  Zoll  innerem  und  1,3  Zoll  äusserem  Durchmesser  befestigt 
Dieselben  waren  auf  Messinghülsen  gewunden,  welche  letztere  über 
die  Spiralen  bis  gg'  hervorragten  und  als  Träger  einer  Aufhänge- 
vorrichtung für  das  mit  einem  Dämpfer  umgebene  Maguetometer  ns 
dienten,  reber  und  unter  den  Spiralen  befanden  sich  zwei  Roden 
W  und  II', ,  über  denen  eine  Schnur  gerade  in  den  Axen  der  Spi- 
ralen lief.  An  der  Schnur  wurden  die  zu  prüfenden  Körper,  z.  B. 
zwei  Wismuthoylinder  ah  und  a'h'  befestigt,  und  konnten  durch 
Drehung  der  Rollen  entweder  so  eingestellt  werden,  dass  ihre 
beiden  Mitten  in  der  Ebene  des  Magnetonieters  lagen,  oder  so,  dass 
ihre  Enden  ri  und  //,  oder  dass  die  andern  Enden  a  und  b  gleich- 
zeitig in  dieser  Ebene  sich  befanden ,  den  Spiralen  w  urde  durch 
die  mit  -}-  und  —  bezeichneten  Dräthe  ein  Strom  zugeführt ,  der 
sich  in  beiden  Gewinden  im  entgegengesetzten  Sinne  bewegte,  so 
dass  die  Enden  a  und  h'  und  die  Enden  «'  und  h  der  zu  prüfenden 
Körper  dieselbe  Polarität  erhielten,  um  stets  in  gleichem  Sinne 
drehend  auf  das  Maguetometer  zu  wirken.  Die  Einrichtung  des 
Magnctonieters  ist  aus  der  Ansicht  von  oben  in  Fig.  -iOS  ersichtlich. 
Ein  astatisches  Magnetpaar  ns  und  n',v'  drehte  sich  in  horizontaler 
Ebene  um  den  durch  r  gehenden  vertiealen  Faden  und  trug  vom 
den  Ablesungsspiegel  /  und  hinten  das  Gegengewicht  /).  Es  be- 
deuten f  und  f  die  Durchschnitte  der  Spiralen,  so  dass  einer  der 
beiden  Magnete  auf  deren  Vorderseile,  der  andere  auf  deren 
Rückseite  schwebte. 

Mit   diesem  Apparat   wurden  zunächst  Wisniuthcylinder  von 
3  Zoll  Länge  und  0,7  Zoll  Durchmesser  in  den  drei  oben  näher 
bezeichneten  Lagen  geprüft.  Refanden  sich  ihre  Enden  in  der  Ilori- 
zontalebene  der  Magnetpole,  so  bewirkten  sie    auch  während 
,     der  Ruhe  stets  Ablenkungen  der  letzteren,  von  entgegengesetzter 
Richtung  derer,   welche  Eiscucylinder  an   ihrer  Stelle  hervor- 
gebracht haben  würden,  sie  zeigten  diamagnetische  statt  para- 
magnetiseher   Polarität.     Der  Unterschied   der  Ablenkungen  in 
beiden  extremen  Lagen  betrug  mehr  als   20  Skalen t heile  des 
Magnetometers.     Statt   der  Wisniuthcylinder  wurden   dann  die 
Ft§.  sos.  folgenden  Körper  von  nahe  denselben  Dimensionen  an  der  Schnur 
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befestigt:  Kupfei  e\ lindei  gaben  »'ine  Ablenkung  vom  ihm  I  Skalenthcile .  Antimon 
von  in,  schweres  Glas  von  '».  Kalkspath  (bei  i  Zoll  Länge)  von  2,  Marmor  von  'i, 
Phosphor  von  l,  Schwefel  (bei  (i  Zoll  Länge)  von  l,  Salpeter  von  l.i  his  2, 
Wach«,  <  Im* i  S  Zoll  Länge )  von  I  his  I,.".  Skalentheilen.  I »< e  folgenden  Flüssig- 
keiten waren  in  düunrandigen  (ilasröhren  eingeschlossen  und  mit  diesen  an  der 
Schnur  befestigt.  Destillirt.es  Wasser  gab  eine  Ablenkung  von  \  ,  Schwcfelkohlen- 
stoir  von  'i  his  <i  Skalentheilen.  Von  paramagnetischen  Körpern  wurden  die  fol- 
genden nntersneht:  Mehre  Sehieferarten .  Eisenchloi  id .  schwefelsaures  Eisenox ydul, 
kohlensaures  Eisen,  Kaliuiueisencyanid ,  Kisenoxyd ,  Kisenteile  in  Wachs  geknetet. 
Lösungen  von  Eisenvitriol.  Uhlornickel  und  (.hlorkobalt.  Alle  zeigten  paramague- 
tische  Polarität. 

her  Giund  der  Verschiedenheit  /.wischen  den  Ergebnissen  dieser  Versuchs- 
reihen mit  meinen  eigenen  hat  nachmals  nicht  ermittelt  werden  können.  Möglicher 
Weise  war  mir  eisenhaltiges  Wismtith  statt  chemisch  -  reinem  verkauft  worden. 
Kleine  Piohen  dieses  Materials  stellten  sich  im  Magnetfclde  äquatorial ,  und  dess- 
wegen  hatte  ich  eine  chemisclie  Untersuchung  nnterlassen.  Ich  räume  daher  gern 
den  fremden  Hesnltaten  den  Vorzug  vor  meinen  eigenen  ein. 

IV.  Pi.i CKKit  hat  in  mehren  seiner  wiederholt  citirten  Ahhandhingen  zerstreute 
theoretische  Andeutungen  gegeben,  die  am  ausführlichsten  in  den  Untersuchungen 
„über  das  Gesetz  der  Induction  bei  paramagnetischen  und  diamagnetischeu  Sub- 
stanzen" 12  zusammengestellt  wurden.  Wie  schon  der  Titel  andeutet.  liegt  die 
Uchcrzcuguug  zu  Grunde,  dass  das  magnetische  Verhalten  eine  Function  der  che- 
mischen Differenzen,  also  eine  Kigenschaft  der  Substanzen,  nicht  der  Körper  sei. 
Der  Zustand  der  Substanzen  bei  paraiuagnetischer  oder  diamagnetischer  Erregung 
ist  an  sich  vollkommen  derselbe,  nur  ist  er  einerseits  dem  Grade  nach  verschieden, 
und  andererseits  ist  die  Polarität  für  beide  Zustände  die  entgegengesetzte.  Dem- 
gemäss  ist  eine  paramagnetische  und  eine  diainaguetische  Erregung  zu  unterschei- 
den: bei  der  ersten  ruft  ein  Nordpol  einen  Südpol,  ein  Südpol  einen  Nordpol 
hervor,  bei  der  letzteren  umgekehrt  ein  Nordpol  einen  Nordpid  und  ein  Südpol 
einen  Südpol.  Das  bedingt  auch  in  den  kleinsten  Theilchen  der  Substanzen  ent- 
gegengesetzte Zustände.  In  der  Sprache  der  vMri:uK  scheu  Theorie  würden  also 
in  allen  Substanzen  durch  inagnetisirende  Einflüsse  Ströme  um  die  kleinsten  Theil- 
chen hervorgerufen,  oder  vorhandene  in  eine  vorherrschende  Dichtung  gebracht, 
»loch  mit  dem  Unterschied,  dass  diese  Moleknlarströme  in  paramagnetischen  Sub- 
stanzen in  demselben  Sinne  Messen  als  die  erregenden  galvanischen  oder  amperescheu 
Ströme,  während  sie  sich  in  diamagnetischen  Substanzen  im  umgekehrten  Sinne 
bewegen. 

Ist  aber  der  Magnetismus  Eigenschaft  der  Substanz,  so  uuiss  jeder  Substanz 
auch  ein  speeilischer  Magnetismus  zukommen,  wie  sie  ein  specilisches  Gewicht, 
eine  speeifische  Wärme  besitzt.  Die  Messungen  des  specitischon  Gewichtes  sind 
unabhängig  von  der  Intensität  der  Schwerkraft ,  unter  deren  Einlluss  sie  ausgeführt 
wurden.  Anders  verhält  sich  schon  die  specilische  Wärme,  denn  sie  ändert  sich 
mit  der  Temperatur.  Noch  anders  verhält  sich  aber  der  Magnetismus,  denn  er 
wird  in  zwei  verschiedenen  Substanzen  unter  sonst  gleichen  Umstünden  nicht  allein 
nicht  in  gleicher  Intensität  erregt,  sondern  es  setzen  diese  Substanzen  auch  der 
Erregung  einen  Widerstand  entgegen,  wehln  r  sich  ändert  mit  der  Intensität  der 
erregenden  Kraft.     Ist   nun   m  die  Intensität   der  erregenden   Kraft  in  der  Einheit 

des  Abstände*  vom  Ausgangspunkt  der  erregenden  Kraft,  so  ist        die  Intensität 

/■* 

der  erregenden  Kraft  in  einein  Abstand  i  vom  erregenden  Magnetpol.  Dieser  Kraft 
würde  zunächst  die  Intensität  des  Magnetismus  in   einem  an  dieser  Stelle  befind 
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liehen  Thcilchcu  irgend  einer  Substanz  proportional  sein,  wenn  wir  von  jenem 
Widerstand  absehen  dürften.  Bedeutet  also  X  einen  eonstanten  C.oeflieienten,  der 
für  jede  Substanz  ein  anderer  ist,  so  wäre  diese  Intensität  gleich 

™X    oder    =  MX  I). 

r1 

wenn  man  ~  mit  .V  vertauscht.    Nun  setzt  die  Substanz  einen  Widerstand  ent- 

r 

gegen,  welcher  sich  der  zunehmenden  Magnetisirung  immer  mehr  widersetzt,  und 
welcher  der  nten  Potenz  des  ohne  ihn  erregten  Magnetismus  proportional  gesetzt 
werden  möge.  Bedeutet  dann  //  einen  eonstanten  C.oeflieienten,  der  ebenfalls  für 
jede  Substanz  ein  anderer  ist,  so  wäre  dieser  Widerstand  gleich 

/<  M"  /  "  i), 

m 

also  die  aus  I)  und  i)  resultircnde  Intensität  des  erregten  Magnetismus 

J=   MX  —  ftM"X»  =   MX(I  —  fM»-<  /.'—').    •    •    •  31, 
woraus  sich  durch  Differentiation  ergiebt 

dJ 

du  =^   X  -   ,n,M"-'  )."  4). 

I* l i'CKKii  nennt  nun  X  den  Inductionscoefficicnten  und  /i  den  Wider- 
standscoefficienten.  Was  ferner  den  Exponenten  n  anbetrifft,  so  kann  der- 
selbe zunächst  nicht  —  0  sein.  Der  zu  überwindende  Widerstand  wäre  alsdann 
constant.  Sonach  würde  bei  geringer  vertheilender  Kraft  kein  Magnetismus  erregt, 
mit  zunehmender  Kraft  aber  träte  dieser  plötzlich  hervor,  und  das  widerspricht  den 
Versuchen.  Die  Versuchsergebnisse  widersprechen  auch  der  Annahme  n=  I. 
Dann  würde  nämlich  J=MX(t —  //),  und  somit  bliebe  die  Intensität  des  erregten 
Magnetismus  J  der  des  erregenden  M  immer  proportional,  was  ebenfalls  nicht  zu- 
trifft. C.onstruirt  man  Curven,  deren  Abscissen  den  magnetisirenden  Kräften  und 
deren  Ordinaten  den  beobachteten  Intensitäten  des  z.  B.  im  Eisen  erregten  Magne- 
tismus proportional  sind,  wie  solches  in  den  §§.  Hi  bis  2  0  mehrfach  geschehen 
ist,  so  wenden  dieselben  stets  die  hohle  Seite  der  .vbscissenaxe  zu,  es  muss  also 
dJ 

-T-T-.  in  4)  mit  wachsendem  AI  abnehmen,  was  für  n  ~.  I  nicht  der  Fall  wäre.  Es 
d  M 

kann  auch  n  nicht  —  2,  noch  gleich  einer  andern  geraden  Zahl  sein,  denn  sonst 
würde  J  bei  positivem  oder  negativem  M  verschiedene  absolute  Werthc  erhalten, 
während  ein  und  dieselbe  Substanz  von  gleich  starken  Nord-  oder  Südpolen  zwar 
entgegengesetzte,  aber  immer  gleich  starke  Erregungen  erfährt.  Demzufolge  wäre 
das  Einfachste,  /i  —  ."5  anzunehmen,  und  es  würde 

J  =z   MX(I -fiAPX*)  i). 

Die  vorstehende  Gleichung  ist  jedoch  nur  als  Annäherungsgleichung  zu  be- 
trachten.   Setzt  man  allgemeiner 


7  =  k  u r c  (tg  —  ~|' 


oder  entwickelt  )  6), 

-  ~-  M  -  A  M>  4-  ~  M'  -  .... 
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so  entspricht  die  Gleichung  ;i)  den  ersten  beiden  Gliedern  der  Gleichung  (i).  wenn 


gesetzt  wird.  Gleichzeitig  genügt  aneli  die  Kntwickclung  der  oben  ausgesprochenen 
Bedingung  insofern,  ;ds  keines  ihrer  Glieder  eine  gerade  Zald  zum  Kxponeutcn  hat. 

Die  Quantität  des  entwickelten  .Magnetismus  ist  gleich  dem  Prodiict  ans  der 
Intensität  J  und  dem  Vdhunen  tlm  desjenigen  Massentheilehcns .  auf  welches  der 
Magnetpol  ans  dem  Abstand  /•  vertheilend  gewirkt  hat.  Anziehend  wirkt  er  auf 
diese  vertheilte  Quantität  mit  einer  Kraft  M  Bedeutet  also  .1  die  Anziehung  und 
x  eine  Constante,  welche  von  der  Kinheit  abhängt,  durch  Welche  die  Anziehimg 
gemessen  wird,  so  ist 


Zur  Stütze  dieser  Theorie  wurde  diese  Anziehung  für  verschiedene  paramagne- 
tische und  diamagnetische  Substanzen  und  unter  Kintluss  verschiedener  Intensitäten 
des  auf  Tu  f.  /,  Fiij.  VII.  gezeichneten  Magneten  gemessen.  Bie  Halbanker  desselben 
wurden  durch  eine  zwischengeschobene  .Messingseheibe  in  einem  bestimmten  Abstand 
erhalten,  die  Substanzen  wurden  fein  gepulvert,  und  wenn  es  stark  magnetische 
waren,  mit  Schweineschmalz  gemischt,  in  dasselbe  Gefass  gedacht  und  an  einer 
sehr  empfindlichen  Wage  abseits  vom  Magneten  tarirt,  Bann  wurde  das  Gefass 
mit  der  Wage  über  die  Halbanker  geführt,  so  dass  es  beide  zugleich  stets  au  der- 
selben Stelle  berührte,  und  hierauf  bei  geschlossenem  Strom  «las  Gewicht  bestimmt, 
welches  uöthig  war,  um  das  mit  magnetischen  Substanzen  gefüllte  Gefass  abzu- 
reissen,  oder  um  es  an  seinen  Ort  zurückzubringen,  wenn  es  mit  diamagnetischeu 
gefüllt  war.  Von  dem  so  gewonnenen  Gewicht  kam  das  in  Abzug,  welches  die 
Anziehung  des  leeren  Gefässes  unter  gleichen  Umständen  bestimmte.  Biese  Ver- 
suche wurden  unter  5  verschiedenen  Stärken  des  magnetisireuden  Stromes  ausge- 
führt, und  als  Kinheit  der  Anziehung  wurde  diejenige  genommen,  welche  der  durch 
ein  einfaches  r.novEsches  Klement  erregte  Magnet  bewirkte.  Ks  würde  zu  weit 
führen,  die  sinnreiche  Methode  zu  behandeln,  durch  welche  aus  den  gewonnenen 
Beobachtungen  die  den  jedesmaligen  Messungen  zugehörige  Intensität  des  Klektro- 
magueten  bestimmt  wurde.  Ks  ergab  sich  aber  das  in  der  folgenden  Tabelle  Zu- 
sammengestellte. In  der  obersten  Zeile  sind  die  Intensitäten  des  Magneten,  in  den 
darunter  stehenden  Columnen  die  entsprechenden  Beobachtungen  und  die  nach  der 
gegebenen  Theorie  gewonnenen  Berechnungen  für  die  in  den  seitlich  bemerkten 
Substanzen  erregten  magnetischen  Intensitäten  verzeichnet.  In  der  letzten  Vcrtical- 
reihe  stehen  diejenigen  Intensitäten,  welche  in  den  Substanzen  durch  eine  unendlich 
grosse  Magnetkraft  erregt  werden  würden. 


7) 


i 


s) 


Krrependcr  Magnetismus 


Saucrstoflgas 


Kobaltoxydhydrat  j 


Nickeloxyd 


Wismuth 


beob. 
ber. 

beob. 
ber. 

beob. 
ber. 

beob. 
ber. 


1,925 
1,923 

1,855 
1,850 

1,81 
1,81 

1,7  IS 
1,715 


2 


1,61  S 


3,510 


5,42  2 


7,826 
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Kiseuoxyd 
Eisen 
Kobalt 
Nickel 


sii;hi;nti;r  abschnitt,  thkorikn. 

Errege tider  Magnetismus  - 


beob. 
her. 

beob. 
ber. 

beob. 
ber. 

beob. 
bei. 


§  3  1 


4 

9  o 
'r' 

i 
> 

» ,o  >> 

1 ,  z .» 

1  575 

1  8  5 

1 .96 

2,06 

2,61" 

1  ,  ■>  O 

4  0  1 

4  »19 

1,54 

1,39 

1.64 

1.913 

1,32 : . 

1,4. 

1,463 

1,49 

1,32  3 

1,143 

1,49  ' 

1,52  3 

1,742 

1,20 

1,21 

1,2  2 

1,225 

1,156 

1.207 

1,223 

1,239 

1,3  2  4 

Die  grosse  licheremstiuummg  zwischen  den  beobachteten  und  den  berechneten 
Wertben  sind  eine  Stütze  für  die  der  Berechnung  zu  («runde  gelegte  und  aus  der 
obigen  Theorie  hervorgegangene  Formel.  Ks  inuss  darauf  hingewiesen  werden, 
dass  die  von  Mi'i.i.KU  aufgestellte  und  auf  S.  129.  Gleichung  I)  mitgetheilte  empi- 
rische Formel  über  den  Sättigungszustand  des  weichen  Eisens  von  derselben  (iestalt 
ist.  als  dje  hier  entwickelte,  denn  die  Gleichung  6)  ist  identisch  mit 

.1/  -_ :  -   r  tg  —  • 
x 

Daraus  geht  aber  fiir  diese  wie  für  jene  Versuche  hervor,  dass  es  nicht  allein  für 
das  weiche  Kisen,  sondern  ebensowohl  für  jede  Substanz  einen  Sättigu  ngs- 
punkt  giebt,  dem  sie  sich  bei  zunehmender  Kraft  immer  mehr  an- 
nähert. Dasselbe  ergiebt  sich,  wenn  man  die  Zahlen  obiger  Tabelle  in  analoger 
Weise  graphisch  darstellt,  wie  es  mit  den  Versuchen  Mi  i.ler's  auf  Tu  f.  2,  Fig.  A. 
geschah.  Die  so  darzustellenden  Curveu  für  diamagnetische  Substanzen  werden 
von  denen  der  paramagtietischen  Substanzen  auf  beiden  Seiten  umgeben,  woraus 
hervorgeht,  dass  der  Widerstand,  welcher  sich  der  Erregung  der  diamagnetischen 
Substanzen  entgegensetzt,  zwar  geringer  ist  als  der  für  die  meisten  paramagne- 
tischen Substanzen,  aber  immer  noch  grösser  als  der  fiir  Sauerstoff  und  Kobalt- 
oxydhydrat.  Als  Werthe  der  beiden  Coustanten  ergaben  sich  nämlich  die  folgenden 


fiir 

Inductionsconst.  1 

W'idcrstandsconst.  fi  = 

Kobaltoxydhydrat 

1,00133 

0,01383 

Sauerstoffgas 

1.02890 

0,02799 

Wismuth 

1,040  48 

0,0386  1 

Nickeloxyd 

1,03791 

0,06654 

Eiscnoxyd 

1,1  31,7 

0,1  1738 

Eisen 

1,307  4 

0,2  2  43 

Kobalt 

1,1023 

0,27105 

Nickel 

2,0833 

0,4  588 

Demnach  hat  aber  der  spei  ilische  Magnetismus  eine  andere  Bedeutung  als  diis 
specilische  Gewicht,  indem  ersterer  sich  mit  der  Stärke  der  erregenden  Kraft  än- 
dert. Stellt  man  Curvcn  dar.  deren  Ordinaten  den  specilischen  Magnetismen  und 
deren  Abscissen  den  erregenden  Kräften  proportional  sind,  so  können  sich  diese 
Curveu  für  verschiedene  Substanzen  durchschneiden,  so  dass  zwei  Substanzen  bei 
einer  gewissen  Kraft  im  gleichen,  bei  grösseren  oder  geringeren  Kräften  aber  im 
entgegengesetzten  Sinn  verschiedene  specilische  Magnetismen  haben.  Hieraus  er- 
klärt sich  ;nu-h  der  Wechsel  von  magnetischer  Anziehung  und  diamagnetischer  Ah- 
stossung  für  Gemenge  von  Substanzen  beider  Art.    Es  können  sich   nämlich  jene 
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Curven  an  jeder  beliebigen  Stelle  durchschneiden,  wenn  man*  alle  Ordinalen  der 
niederen  dadnreb  in  gleichem  Verbidtniss  vergrössert .  dass  man  grössere  Menden 
der  entsprechenden  Substanz  in  Anwendung  bringt.  So  wird  /..  II.  ein  Gemenge 
von  10  .Millionen  Tbeilen  Wisinntb  und  tl«  Theilen  Eisen  unter  den  obigen  Ver- 
sui  hsbedingungen  bei  dein  doppelten  der  zur  Kinbeit  gewählten  Kraft  weder  an- 
gezogen, noeb  abgestossen.  Bei  einer  kleineren  Kraft  wird  das  Gemenge  ange- 
zogen, bei  einer  grösseren  dagegen  abgestossen. 

Pi.it.kku  vermeidet  es,  über  das  Wesen  und  über  die  inneren  Vorgiiiige  bei 
paramagnetischer  und  diamagnetiseber  Erregung  einen  Aussprueh  zu  tbun.  Auch 
sind  tl ie  ganzen  Untersuebungen  immer  unter  der  Voraussetzung  angestellt,  dass 
eine  Wechselw  irkung  zwiseben  den  kleinsten  Theilchen  der  erregten  Substanzen 
niebt  stattfindet.  Nichts  desto  weniger  dürfte  eine  Rücksiehtsnahme  gerade  aut 
diesen  ('instand  niebt  obne  Bedeutung  sein,  da,  wenn  auch  die  stark  magnetischen 
Substanzen  in  möglichst  feiner  Vertheihing  in  Anwendung  gebracht  wurden,  die 
einzelnen  Partikeln  noch  immer  nicht  als  Einzelsitze  magnetischer  Elementarvnr- 
gänge  betrachtet  werden  dürfen.  Welchen  Kiulluss  die  Molekularanordnung  unter 
den  analogen  Bedingungen  der  hier  behandelten  Versuche  hat,  zeigt  sich  schon  z.  B. 
in  den  grossen,  von  PLrcKRit  gefundenen  und  §.  42,  Nr.  VI  auf  Seite  .'ibl  be- 
sprochenen lntensitätsverschiedenheiten  verschiedener  Sorten  von  Kisenoxyd,  die 
zwischen  den  Zahlen  191  und  7 Ii  I  schwanken.  —  So  kommt  es  auch,  dass  ein 
Zusammenhang  dieser  Theorie  mit  den  Gesetzen  über  das  Verhalten  der  Krystalle 
zwischen  den  Magnetpolen  (vergl.  §.  i'i,  N.  IX,  S.  niMi  ff.)  aunoch  fehlt, 

V.  Am  weitesten  geht  dk  la  Rivk's  13  Theorie,  indem  sich  dieselbe  nicht 
blos  über  die  Erscheinungen  an  paramagnetischen  und  diamagnetischen  Körperu 
verbreitet,  sondern  auch  eine  Erklärung  der  Induction  einschliesst ,  und  sogar  den 
Hergang  hei  Entstehung  der  Molekularströme  zu  umfassen  sucht,  dk  la  Bivk 
geht  von  der  in  Nummer  VII  naher  zu  behandelnden  Thatsache  aus.  dass  para- 
magnetische  Körper  in  demselben  Baume  eine  grössere  Anzahl  von  Atomen  ent- 
halten, als  diaiuaguetisehe.  Dazu  kommet«  aber  noch  die  folgenden,  theils  schon 
auerkannten,  theils  neuen  Hypothesen,  die  zur  Erklärung  der  in  Bede  stehenden 
Erscheinungen  benutzt  werden: 

1.  Die  Atome  aller  Substanzen  sind  kugelförmig. 

2.  Jedes  dieser  kugelförmigen  Atome  ist  in  beständiger  Rotation  um  eine 
Axe  begriffen. 

3.  Durch  diese  Rotationsbewegung  wird  das  elektrische  Gleichgewicht  der 
Atome  gestört,  und  zwar  scheidet  sich  auf  der  einen  Hemisphäre  derselben  posi- 
tive, auf  der  andern  negative  Elektricität  aus. 

4.  Die  von  allen  Punkten  im  Innern  der  Atome  nach  deren  resp.  Bolen  drän- 
genden entgegengesetzten  Elektricitäten  vereinigen  sich  wieder  über  die  Oberlläche 
der  Atome  hinweg,  so  dass  dadurch  ein  galvanischer  Strom  entsteht,  der  sich  im 
Innern  der  Atome  von  einem  Pole  zu  dem  entgegengesetzten  bewegt  und  an  der 
Oberfläche  wieder  zu  dem  ersten  Pole  zurückfliesst,  also  die  Richtung  der 
Pfeile  in  Fig.  f09  hat. 

5.  In  den  verschiedenen  Substanzen  lagert  sich  eine  grössere 
oder  geringere  Anzahl  von  Atomen  zu  Mnlecules  inteyrantes  zusammen. 

(i.  Diese  Zusammenlagerung  geschieht  derart,  dass  immer  der 
positive  Pol  eines  Atoms  sich  dem  negativen  des  nächsten  annähert. 
Das  Molekid  bildet  also  eine  geschlossene  Kette  von  Atomen  a,b.r... 
der  Fiy.  MO  (S.  79  4),  in  welcher  positiv  elektrisch  geladene  Pole 
mit  negativen  abwechseln. 
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7.  Ist  nun  eine  Substanz  paramagnetisch ,  dann  sind,  wie 
/'""""  "n**--^     die  Erfahrung  zei» t ,  die  Atome  sehr  dicht  und  zwar  so  dicht 

/ "  V-  n  -V  *     gedrängt,  dass  die  entgegengesetzten  Elektricitäten  von  einem 

ä\  f  )  i          Atom  auf  das  benachbarte  übergehen  und  so  sich  ausgleichen 

iV  ♦     können.   Der  über  die  Obertläche  der  Atome  rückwärts  gehende 

")  .'"        Strom  verschwindet  sonach,  und  es  bleibt  nur  der  durch  die 

.y  ;         Masse  gehende  Antheil  übrig.    In  einem  magnetischen  Molekül 

^  .J'     circulirt  also  ein  Strom,  wie  er  durch  die  Richtung  der  Pfeile 

].-„,  (io  in  der  letzteren  Figur  angedeutet  ist. 

8.  Damit  aber  eine  Substanz  magnetisch  sei,  ist  noch 
ferner  erforderlich,  dass  sie  und  folglich  auch  ihre  Atome  die  Elektricität  ver- 
hältnissmässig  schlecht  leiten.  Und  zwar  muss  die  Leitungsfähigkcit  so  gering  sein, 
dass  die  entgegengesetzten  Elektricitäten  zweier  benachbarter  Atome  desselben 
Moleküls  leichter  zu  einander  durch  den  Zwischenraum  hindurch  übergehen,  als  die 
desselben  Atoms  sich  über  die  Oberfläche  hinweg  ausgleichen  würden.  Als  De  weis 
dafür  wird  angeführt,  dass  Kupfer  und  Zink,  obschon  sie  eine  grosse  Atomzahl 
besitzen,  dennoch  nicht  magnetisch  sind.  Heide  und  beider  Atome  seien  so  gute 
Leiter  für  Elektricität,  dass  eher  die  Stromvcrthcilung  der  ersten,  als  die  der 
zweiten  Figur  zu  Stande  komme. 

0.  In  den  diamagnetischen  Substanzen  hingegen  liegen  die  Atome  so  entfernt 
von  einander,  dass  die  au  ihren  Polen  sich  ausscheidenden  Elektricitäten  nicht  zu 
den  entgegengesetzten  der  benachbarten  Atome  übertreten  können.  In  einem  Mole- 
küle bildet  sich  also  kein  natürlicher  Molekularstrom,  wie  in  denen  der  magnetischen 
Substanzen,  sondern  es  verbleibt  bei  den  Atomströmen  der  vierten  Hypothese. 
Diese  sind  aber  —  weil  sie  innerhalb  und  an  der  Oberfläche  des  Atoms  entgegen- 
gesetzte Dichtung  haben  —  nach  aussen  unwirksam.  Werden  jedoch  solche  dia- 
magnetische Substanzen  unter  Einlluss  eines  sehr  starken  galvanischen  Stromes  oder 
eines  diesem  gleichwertigen  Magnetpols  versetzt,  dann  findet  in  den  Atomen  aller 
Moleküle  ein  ähnlicher  Vorgang  statt,  wie  in  den  Molekülen  eines  geschlossenen 
Leiters,  wenn  in  seiner  Nachbarschaft  ein  galvanischer  Strom  erregt  wird.  Sei 
nämlich  M  in  Fig.  4H  ein  solches  Molekül,  seien  «,  //,  ;,♦)....  die  Atome  dcssel- 

ben,  sei  ferner  af>  ein  in  der  Richtung  des  Pfeiles  gehender 

y'      galvanischer  Strom  und  seien  r,  (/  die  kleinsten  Thcil- 

chen  desjenigen  Drahtes,  durch  welchen  er  sich  bewegt: 
-\  ]  )     so  ist   in   den  Atomen  r,  d  ....  ein   elektrischer  Polari- 

™  sationszustand  vorhanden,  wie  ihn  die  Zeichen  -  -  -|-  .... 

( u  )  {  V  )    (  |  q  andeuten.    W  enn  nun  dieser  Polarisationszustaud  in  genü- 

+        i*     gender  Stärke  entwickelt  ist,   so  bestimmt  er  diejenigen 
V,  1     |n     Atome  y,  i)  des   Moleküls,   welche   ihm  zunächst  liegen. 

-*     ,    ^  V^.-'    \  >_.M  eine  derartige  Richtung  anzunehmen,  dass  ihre  A\e  seiner 
1  s,'  I       eigenen  Richtung  parallel  ist,   und  dass  gleichzeitig  ihre 

(  j^,     Pole  im  entgegengesetzten  Sinne  orientirt  sind,  als  die  der 
polarisirtcn  Theilehen  des  Schliessungsdrahtes.     Diese  so 
n.j.  m.  gerichteten  Atome  wirken  nun  ihrerseits  richtend  auf  die 

übrigen  Atome  des  Moleküls  und  so  bildet  sich  aus  dem 
Molekül  eine  elektrische  Kette,  deren  Strom  (wahrscheinlich  entstanden  durch  die 
Ausgleichung  der  einander  zugewandten  entgegengesetzten  Elektricitäten  benachbarter 
Atome)  die  entgegengesetzte  Richtung  von  der  des  äusseren  Stromes  hat. 

Nach  diesen  Hypothesen  erklärt  sich  nun  der  paramagnetische  und  der  dia- 
nwignelische  Zustand.  Die  Molekidarströme  der  Hypothesen  (i  bis  8  sind  die  von 
AMrkuK  in  magnetfähigen  Substanzen  angenommenen  Ströme.    Im  unmagnetischen 
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Zustand  haben  ihre  Moleküle  keine  vorherrschende  Richtung.  Der  Strom  des  einen 
ueutralisirt  also  , die  Wirkung  des  anderen.  Relinden  sich  aber  diese  Substanzen 
unter  Kinfhiss  eines  Magneten  oder  eines  gleichwertigen  galvanischen  Stromes, 
dann  nehmen  alle  Moleküle  eine  solche  Richtung  an.  dass  ihre  Ströme  denen  des 
Magneten  parallel  sind.     So  entsteht  Anxiehnng  nach  den  bekannten  Gesetzen. 

Die  nach  der  nennten  Hypothese  gebildeten  Ströme  sind  dagegen  die  ,.indu- 
eirten  Moleknlarströme"  Wf.nF.u's.  Ha  dieselben  die  entgegengesetzte  Rich- 
tung der  inducirendon  Ströme,  oder  der  Ströme  Ampkke's  in  einem  indneirenden 
Magneten  haben,  so  erfolgt  eine  Abstnssung  derjenigen  Körper,  in  welchen  sie 
erregt  werden,  gegen  diejenigen  Agentien,  von  welchen  sie  erregt  werden,  Und 
das  ist  die  Abstossnng.  welche  diamagnetisebe  Körper,  z.  R.  durch  einen  Magnet- 
pol erfahren. 

„Der  Magnetismus  des  Sauerstoffs  erklärt  sich,  wenn  man  annimmt,  dass  jedes 
Molekül  desselben  durch  eine  dichte  Gruppe  von  Elemcntaratnmcn  gebildet  wird; 
eine  Hypothese,  welche  durch  den  ozonisirten  Zustand  des  Sauerstoffs  gerechtfertigt 
wird ,  indem  dieser  aus  einer  Zerstreuung  der  Partikeln  hervorgeht.  Ks  ist  be- 
merkenswerth ,  dass  der  Sauerstoff  zugleich  das  einzige  (?)  magnetische  Gas  ist, 
und  zugleich  das  einzige,  dessen  Partikel  einer  Zerthcilung  fähig  sind." 

Dass  Weder  (vergl.  N.II,  und  Zusätze  zu  §.  15,  S.  60.1)  durch  Rewegung 
eines  Wismuthstabes  in  einer  thätigen  galvanischen  Spirale  eine  diamagnetische  Ab- 
lenkung an  einem  benachbarten  Magnetpole  beobachten  konnte,  während  Matteucci 
(vergl.  S.  60*>)  eine  solche  Ablenkung  nicht  gelang,  wenn  er  den  Schlag  einer 
Ki.KisT'schcn  Ratteric  durch  eine  mit  einem  Wismuthcylinder  ausgefüllte  Spirale 
gehen  liess:  soll  darin  seinen  Grund  linden,  dass  die  den  Diamagnetismus  bedingende 
Anordnung  der  Atome  einer  gewissen  Zeit  bedürfe,  für  welche  die  iustautane 
Entladung  der  KLEiST'schcn  Ratteric  zu  kurz  sei.  Eine  solche  successive  Entwicke- 
lung  des  dhinagnetischen  Zustandes  könne  aber  bei  der  mit  demselben  in  unmittel- 
barem Zusammenhang  stehenden  magnetischen  Drehung  der  Polarisationscbenc  durch 
den  Augenschein  beobachtet  werden. 

Was  die  letzte  Behauptung  betrifft,  so  ist  dieselbe  schon  in  §.  IG,  N.  II,  auf 
Seite  048  erledigt.  Mögen  nun  aber  auch  die  meisten  Erscheinungen  durch  diese 
sinnreiche  Theorie  erklärt  werden,  so  kann  ich  doch  nicht  umhin,  einige  schon 
früher  14  darüber  geäusserte  Bedenken  auch  hier  geltend  zu  machen.  Namentlich 
und  zunächst  lassen  sich  manche  aus  der  Theorie  herzuleitende  Folgerungen  nicht 
durch  das  Experiment  bestätigen.  So  müsstc  sich  z.  B.  aus  paramagnetischen  und 
diamagnetischen  Substanzen  ein  Gemenge  darstellen  lassen,  welches  gegen  die 
Wirkungen  eines  Magneten  unter  allen  Umständen  unempfindlich  ist.  Dem  wider- 
sprechen aber  die  Versuche  (vergl.  §.  ii,  namentlich  N.II,  S.  "iUo  ff. ).  Kerner 
würde  die  siebente  Hypothese  einen  Constanten  Widerstand  der  paramagnetischen  Sub- 
stanzen gegen  die  Entwickeluug  der  Polarität  voraussetzen.  Nach  dem  jedoch,  was 
in  N.  IV,  auf  Seite  790  hierüber  gesagt  wurde,  kann  das  nicht  angenommen  werden. 
Wenn  aber  ein  leichterer  oder  schwererer  l'ebergang  der  Elektrizitäten  von  einem 
Atom  zum  andern  den  Unterschied  parainagnetischer  und  diamaguetischer  Wirkungs- 
reihen bedingen  soll,  so  müssten  gewisse  Substanzen,  deren  Atome  in  einein 
mittleren  Abstand  von  einander  liegen,  bei  schwachen  erregenden  Kräften  para- 
magnetisch,  bei  starken  diamagnetisch  sein,  was  zwar  bei  Gemengen,  nicht  aber 
bei  reinen  Substanzen  zutrifft.  — 

Die  Erklärung  vom  Paramagnctisnius  des  Sauerstoffs  widerspricht  der  voran- 
gestellten Behauptung.  Verfolgt  man  nämlich  die  abnehmende  Reihe  dei  Atomzahlen 
der  chemischen  Elemente,  so  zeigt  sich,  dass  den  eisenmagnetischen  Körpern  die 
grössten  Atomzahlen  zukommen ,  dass  sich  alsdann  diese  Reihe  abnehmend  innerhalb 
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der  diainagiietischen  Elemente  bewegt,  dass  aber  endlich  die  kleinsten  Atoui/.nhleu 
wieder  dem  Sauerstoff  und  einer  seiner  Verbindungen  mit  Stickstoff  zukommen. 
Obschou  nun  auf  diesen  letzten  ['instand  keine  Bücksicht  genommen  ist,  erklärt 
sieb  dennoch  der  Sauerstofl'inagnetisiuus  aus  der  Theorie.  Doch  ist  das  mir  da- 
dureb  möglich  geworden,  dass  sieh  allmälig  eine  Vertauschnng  des  Begriffes  \  011 
„Atoinmenge  versebiedener  Substanzen  in  der  Bainncinhcit >l  mit  dein  von  ..  An- 
näherung der  Atome  in  einem  MuUxuU'  inU;jr<inte"  eingeschlichen  bat. 

Verlangen  wir  Analogien  zwischen  der  hypothetischen  Wirkungsweise  kleinster 
Theilehen  und  der  durch  Versuche  bestätigten  grösserer  Massen,  so  linden  wir 
solche  in  den  hier  aufgestellten  Hypothesen  nicht  überall.  So  sollen  die  kugel- 
förmigen Atome  dadurch  elektrische  Ströme  entwickeln,  dass  sie  sich  in  Dotation 
befinden.  l'nter  gewissen,  im  fünften  Abschnitt  bebandelten  Einständen  findet 
allerdings  eine  Stromerregung  statt,  wenn  sich  Kugeln  bewegen,  doch  muss  das 
immer  unter  dem  Eiulluss  magnetisireuder  Kräfte  geschehen,  diese  werden  jedoch 
hier  nicht  vorausgesetzt,  da  sie  ja  eben  dadurch  erklärt  werden  sollen.  —  Auch 
fehlt  die  Analogie  für  diejenige  Annahme,  dass  die  im  Innern  der  Atome  zur  Ver- 
keilung gekommenen  Elektricitätcn  sich  über  «leren  Oberfläche  ausgleichen  sollen. 
Wenn  d  is  auch  bei  einem  isolirten  Zinkkupferpaar  stattfände,  so  wäre  dieses  ein 
Bild  eines  solchen  Atomes.  Beim  voi/rv  schen  Fundamentalveisnch  erhalten  wir 
aber  keinen  Strom,  sondern  nur  freie  Klektricitätcn,  die  sich,  wenn  sie  eine  gewisse 
Spannung  erlangt  haben  ,  auf  demselben  Wege  und  nicht  auf  einem  anderen  gegen- 
seitig ausgleichen,  auf  welchem  sie  vertheilt  worden  sind.  —  Ebenso  ist  kein 
Grund  vorhanden .  warum  wir  einem  Atom  von  Kupfer.  Zink,  Eisen  eine  andere 
elektrische  Leituugsfähigkeit  beimessen  sollen,  als  der  am  Kupfer,  am  Zink  oder 
am  Eisen  gemessenen.  Bas  wird  aber  verlangt,  um  den  Biamagnetismus  des  Zinks 
und  Kupfers  zu  erklären,  trotzdem  diesen  eine  hohe  Atoinzahl  zukommt. 

Bei  der  Erregung  des  Biamaguetisinus  soll  der  Molekularvorgang  ein  ähnlicher 
sein,  als  bei  der  Erregung  von  Inductionsströmen.  Letztere  basirt  auf  der  Er- 
regung eines  galvanischen  Stromes  überhaupt  und  diese  möchte  wesentlich  folgender- 
maassen  von  Statten  gehen.  Im  Moment  der  Schliessung  der  Kette  tritt  in  den 
Partikeln  des  Schlicssungsdrahtes  ein  Polarisationszustand  ein,  den  wir  uns  almlich 
zu  denken  haben,  als  den  in  den  Plättchen  der  bekannten  Blitzröhre  (eine  Glasröhre 
mit  einer  Beihe  rautenförmiger  Stanniolplättehen  belegt),  wenn  durch  dieselbe  der 
Conductor  einer  Elektrisirinascbine  entladen  wird.  Es  wenden  sich  nämlich  z.  B.  alle 
negativen  Elektricitätcn  aller  Plältchen  dem  positiv  geladenen  C.onductnr  zu,  alle 
positiven  Elektricitäten  von  ihm  ab.  Demnächst  vereinigen  sich  die  einander  zu- 
gewandten Elektricitätcn  je  zweier  benachbarter  Plättchen  durch  den  zwischen  den- 
selben gelassenen  Zwischenraum,  und  ist  der  C.onduetor  mittlerweile  von  neuem 
geladen,  so  tritt  der  Polarisationszustand  abermals  ein,  um  von  neuem  wieder  eine 
Entladung  der  Plättchen  zu  veranlassen. 

Ist  nun  dieser  Beihe  benachbart  eine  andere  ähnliche  Beihe  angeordnet,  s.» 
tritt  in  derselben  ein  analoger,  aber  in  seiner  Bichtung  entgegengesetzter  Polari- 
sationszustand ein.  Die  nach  dem  positiv  geladenen  Lonductor  gedrehte  uegathe 
Elektrizität  eines  Plättchens  der  ersten  Beihe  wird  nämlich  in  dein  entsprechenden 
der  zweiten  Beihe  durch  Influenz  die  positive  Elektrizität  sich  zuwenden,  die  nega- 
tive aber  zurückstossen.  Ist  nun  das  erste  Plättcheu  der  zweiten  Beihe  mit  dem 
letzten  derselben  durch  einen  Leiter,  etwa  durch  einen  (Iah anoiueterdrath  verbunden, 
so  entladen  sich  durch  denselben  die  in  diesen  Plätteben  frei  gewordenen  ent- 
gegengesetzten Elektricitäten  und  neben  zu  einem  momentanen  Strom  Anlas*,  der 
die  entgegengesetzte  Bichtung  des  Stromes  in  der  ersten  Beihe  hat.  Die  übrigen 
Theilehen  der  zweiten  Beihe  gleichen   ihre  entgegengesetzten  Elektricitäten  nicht 
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aus,  weil  sie  immer  tlureli  die  befreundeten  Elektricitäten  der  entsprechenden 
Theilchcn  der  ersten  Heihe  zurückgehalten  werden.  Sic  befinden  sich  vielmehr  in 
dem  von  Farauay  sogenannten  elektrotonischcn  Zustand,  Iiis  der  Strom  in 
der  ersten  Reihe  unterbrochen  wird.  In  diesem  Fidle  gleicht  sich  der  Mangel  in 
»lern  ersten  durch  den  Ueberschuss  in  »lein  letzten  l'lättchen  der  /weiten  Reihe 
vermittelst  des  verbindenden  Drathes  wieder  aus  und  veranlasst  einen  dem  indu- 
cirenden  Strome  gleichgerichteten  Strom. 

So  klar  dieser  Gedankengang  nun  auch  sein  mag,  so  überzeugt  er  doch  nicht, 
warum  der  Schliessungsdraht  einer  galvanischen  Kette  nur  in  benachbarten  geschlos- 
senen ..guten"  Leitern  einen  Strom  erregen  kann,  und  warum  nicht  auch  ein 
Strom  erregt  wird,  wenn  ein  schlechter  Leiter  sich  in  der  Nachbarschaft  befindet, 
dessen  erstes  und  letztes  Theilchcu  durch  den  Dralh  eines  Galvanometers  mit  ein- 
ander verbunden  sind.  Vertheilung  der  F.lekti icität  findet  ja  auch  in  den  Theilchcu 
der  schlechten  Leiter  statt,  und  einer  Mittheilung  von  Theilchcu  zu  Theilchcu  bedarf 
es  ja  nicht.  -  Ferner  kann  dieser  Vorgang  wohl  bei  einer  Blitzrühre  statthaben, 
wenn  den  ..endlich"  grossen  Blättchen  derselben  benachbart  eine  ahnliche  Reihe 
ähnlicher  endlich  grosser  Blättcheu  angeordnet  ist.  Hier  verschieben  sich  in  jedem 
Blattchen  die  Anziehungsuüttelpuukte  der  entgegengesetzten  Kräfte  ( F.lektricitäten) 
um  eine  endliche  Grösse,  können  also  auch  in  dem  endlichen  Abstände'  der  benach- 
barten zweiten  Reihe  eine  endliche  Wirkung  hervorbringen.  Wenn  wir  aber  den 
Vorgang  in  den  Blättchen  der  ersten  Reihe  auf  die  ,,  unverhältnissmässig  kleinen" 
Theilchcu  eines  inducirenden  gahanischen  Schliessungsdrahtes  übertragen  und  die 
der  zweiten  Reihe  auf  die  entsprechenden  des  inducirten  Drathes,  so  haben  wir 
es  mit  unverhältnissmässig  kleinen  Verschiebungen  entgegengesetzter  Kräfte  im 
ersten  Drathe  zu  thun ,  und  diese  werden  niemals  in  dem  endlichen  Abstand  eines 
Punktes  des  inducirten  Drathes  irgend  eine  Wirkung  hervorbringen. 

Doch  sehen  wir  auch  ab  von  dieser  Erklärungsweisc  des  Induetionsstromes. 
so  ist  dennoch  die  Bildung  eines  Molekularindiictinnsstromcs ,  noch  dazu  eines 
dauernden,  wie  sie  die  neunte  Hypothese  verlangt,  unmöglich.  Stellen  wir  uns 
nämlich  unter  Molekülen  vor,  was  wir  wollen,  immerhin  werden  wir  sie  als  un- 
verhältnissmässig kleine  Grössen  gegen  messbare  Abstände  zu  betrachten  haben. 
Verschwinden  aber  die  Dimensionen  eines  Molekules  gegen  den  Abstand  eines  in 
seiner  Nähe  befindlichen  galvanischen  Schliessungsdrathcs ,  so  kann  der  letztere  auf 
die  ihnen  zunächst  liegenden  Atome  des  Moleküls  keine  andere  Wirkung  ausüben, 
als  auf  die  entfernteren  Atome  desselben  Molekules.  Bewirkt  er  in  den  zunächst 
liegenden  Atomen  eine  Polarisation,  wie  sie  die  neunte  Hypothese  verlangt,  so 
uiuss  er  genau  denselben  und  gleichgerichteten  Zustand  auch  in  den  um  eine  uu- 
messbare  Grösse  entfernteren  gegenüberliegenden  Atomen  hervorrufen.  Sind  aber 
die  Polaritäten  in  allen  Atomen  desselben  Moleküls  gj^ich  orientirt,  dann  kann  die 
postulirtc  elektrische  Kette  nicht  zu  Stande  kommen  und  mit  ihr  auch  kein  Mo- 
lekularinductionsstrom.  —  Ferner  macht  die  gepflogene  Erörterung  des  Molekular- 
Vurganges  bei  dem  gewöhnlichen  Inductionsstrom  den  Wunsch  rege,  es  möchte 
ausser  einer  Ausgleichung  der  elektrischen  Differenz  zwischen  dem  ersten  und 
letzten  Theilchcu  mittelst  des  verbindenden  Drathes,  auch  noch  eine  Ausgleichung 
derselben  zwischen  allen  benachbarten  Theilchcu  stattfinden,  damit  der  provocirte 
Inductionsstrom  doch  wenigstens  einige  Intensität  hckiuM?.  Soll  aber  eine  solche 
Ausgleichung  stattfinden,  so  ist  nicht  einzusehen,  wai^w  sie  nicht  jedesmal  und  in 
demselben  Takt  stattlinde,  in  welchem  sich  die  elektrischen  Differenzen  zwischen 
zwei  benachbarten  Theilchcu  des  inducirenden  Drathes  ausgleichen.  Alsdann  müsste 
aber  der  inducirtc  Strom  dauernd  sein,  so  lange  als  der  indneirende  besteht;  das 
widerspricht  jedoch  der  Erfahrung.    Soll  dagegen  keine  solche  Ausgleichung  statt- 


Digitized  by  Google 


798 


SOKNTKR  ABSCHNITT.  Tlll'.ORIKN. 


§•  n.J. 


linden,  so  kann  dieselbe  muh  nicht  bei  <lem  analogen  Vorgange  «los  diamagnetischen 
Molekularinduetionsstroins  eingeführt  werden. 

VI.  Alle  bisher  besprochenen  Theorien  des  Diainagnetismus  haben  das  mit 
einander  gemein ,  dass  sie  eine  entgegengesetzte  Polarität  der  kleinsten  Massm- 
thcilchcn  für  den  diamagnetischen  als  Tür  den  paramagnetischen  Znstand  annehmen. 

W  ahrend  also  ein  kleinstes  paramagnetisches  Theilchen  dem  erregenden  j^^jp"1 
einen  j  j pol  zuwendet,  würde  ein  kleinstes  diamagnetisches  Theilchen  dem  er- 
regenden j        jpol  einen  j^j  jl»«>'    entgegenstellen.     Dieses  entgegengesetzte 

Verhalten  wird  als  eine  Eigenschaft  der  Substanz  betrachtet,  und  nur  in  der  Theorie 
r»F.  la  Rive's  wird  eine  Vcrinittelung  mit  dem  Zusanuncnlagerungszustund  der  klein- 
sten Theilchen  \  ersucht. 

Als  alleinige  Eigenschaft  der  Substanz  darf  es  aber  nicht  angesehen  werden, 
wenn  ein  Körper  sich  paraniagnetisch .  der  andere  aber  diamagnetisch  zeigt;  dagegen 
sprechen  folgende  Thatsachen:  das  in  den  überwiegend  meisten  Füllen  stark  para- 
magnetische Eisen  ist  diamagnetisch  im  rothen  Muskclflcisch,  im  Mut,  im«  gelben 
Mutlaugensulz  (vergl.  S.  ö.'i'i  und  ">."»{>);  es  ist  diamagnetisch,  wenn  feine  Theilchen 
im  glühenden  Zustand  die  Spiritusllannne  färben  f  vergl.  S .  ,"» ti ♦  und  öTI);  das  gas- 
förmige Stickoxyd  ist  paramagnetisch,  das  tropfbarllüssige  ist  diamagnetisch  (  vergl. 
S.  'i8ö):  der  stark  magnetische  Sauerstoff  vermindert  die  paramagnetischen  Eigen 
schafteu  des  Eisens,  Nickels  u.  s.  f.:  andererseits  werden  durch  seinen  Zutritt  die 
diamagnetischen  Eigenschaften  anderer  Elemente  nicht  immer  geschwächt.  Umge- 
kehrt verhält  sich  Kupferchlorid,  Kupferoxyd,  Ammoniakkupferoxydul,  Amiiioniak- 
kupferoxyd  paramagnetisch,  trotz  der  diamagnelischen  Beschaffenheit  ihrer  Bestand- 
teile (vergl.  S.  öo9).  Dazu  kommt,  dass  in  Donks  (S.  oi.'i  angerührten) 
Inductionsversuchen  das  sonst  diamagnetische  Quecksilber.  Zink  und  Kupfer  sich 
wie  paramagnetische  Körper  verhielten.  Leider  waren  auch  andere  noch  stärker 
diamagnetische  Körper,  wie  Wismuth,  Antimon,  Zink  etwas  eisenhaltig  befunden 
worden ,  sodass  ihr  analoges  Verhalten  hierauf  geschoben  werden  kann.  So  geschah 
es  auch,  dass  alle  Versuche,  die  magnetischen  Eigenschaften  als  eine  Function 
der  chemischen  Qualität  der  Körper  darzustellen,  zu  keinem  Ziele  rührten  (S.  .'j<>  I  ). 

Ferner  steht  das  magnetische  Verhalten  der  Körper  in  einem  unleugbaren  Zu- 
sammenhang mit  der  magnetischen  C.ircularpolarisation.  Ist  auch  dieser  Zusammen- 
hang noch  nicht  Schritt  vor  Schritt  verfolgt  worden,  so  muss  doch  die  Cireular- 
polarisation  als  eine  sichtbare  Beaction  der  magnetischen  Spannung  oder  Verkeilung 
in  den  kleinsten  Massentheilchen  in  Anspruch  genommen  werden.  Für  den  Sinn 
der  Circnlarpolarisation  ist  aber  gleichgültig,  ob  sie  in  paramagnetischen  oder 
cd)  sie  in  diamagnetischen  Körpern  zu  Stande  gebracht  wird.  Das  führt  zu  der 
Vermnthung.  dass  die  Polarität  der  kleinsten  Theilchen  im  paramagnetischen  und  im 
diamagnetischen  Zustand  dieselbe  sei  und  dass  der  l'nterschied  beider  Zustände 
in  anderen  Verhältnissen  gesucht  werden  müsse. 

Vor  Allem  muss  auf  einen  Umstand  aufmerksam  gemacht  werden,  den  u.  A. 
Weuek  15  hervorhebt.  Wenn  nämlich  der  diamagnetische  Zustand  durch  Hervor- 
rufmig  gleichnamiger,  der  nai amagnetische  durch  llervorrufung  ungleichnamiger  Pole 
charakterisirt  ist,  dann  flmss  auch  die  Molekularvertheilung  in  diamagnetischen 
Körpern  die  entgegengesetzte  Beschaffenheit  ha.  n  von  der  in  paramagnetischen 
Körpern.  In  §.47  wurde  gezeigt,  dass  in  letzteren  sich  die  Molekularvertheilung 
durch  eine.  Verstärkung  des  Momentes  der  einzelnen  Theilchen  nach  der  Längs- 
richtung, durch  eine  Schwächung  desselben  nach  der  Quenichtung  geltend  mac  ht. 
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Uousequentcr  Weise  müssten  dann  die  Theilchen  der  diamagnetischen  Körper  derart 
aufeinander  wirken,  dass  sie  sieh  in  der  Ouerrichtung  verstärken,  in  der  Längs- 
richtung dagegen  schwächen.  Diese  Voraussetzung  ist  aber  unvereinbar  mit  Ver- 
snehen  Matteuccis  ,5.  infolge  deren  amorphes  Wismuth,  in  Cylindern  oder  Prismen 
von  derselben  Länge,  aber  von  einem  zwischen  0-r,ö7f»  l)is  18^,600  variirenden 
Gewicht  dem  Magneten  dargeboten ,  stets  dieselbe  Oseillationsdauer  bei  gleicher 
Magnetkraft  zeigte.  Der  Ein  wand,  dass  die  Kraft  überhaupt  zu  schwach  sei,  nm 
einen  Unterschied  bei  dieser  Art  des  Versuches  nachzuweisen,  ist  nicht  stichhaltig, 
denn  wurde  eine  prismatische  Wismuthiiadcl  von  I8,:in"n  Länge  und  HB'jr.o  Gewicht, 
deren  zwei  zur  Axe  parallele  Seitenflächen  natürliche  Spaltungsebenen  waren,  im 
Magnetfelde  aufgehangen,  so  stellte  sie  sieh  stets  äquatorial;  lagen  aber  diese 
Spaltungsebenen  vertikal,  so  machte  sie  Ii '2  Oscillationcn  in  t.1G  Sekunden,  sie 
machte  dagegen  nur  2  0  Oscillationen  in  derselben  Zeit,  wenn  diese  Kbenen  hori- 
zontal lagen.  Wie  hier,  so  hätte  sich  auch  in  dem  ersten  Versuch  ein  Unterschied 
ergeben  müssen,  wenn  die  vorausgesetzte  anormale  Molekularwirkung  zuträfe,  — 
Ferner  müsste  mit  grösserer  Annäherung  der  kleinsten  Theilchen  der  Diamagnetismus 
vermindert  werden.  Wenn  das  nun  auch  bei  den  meisten  Sorten  von  Kalkspath, 
sowie  bei  vielen  anderen  Krystallen  stattfindet,  so  zeigt  doch  u.  a.  das  krystallisirte 
Wismuth  die  entgegengesetzte  Erscheinung,  denn  die  Normale  zu  seiner  Daupt- 
spaltungsrichtung,  die  Dichtung  seiner  geringsten  Dichtigkeit  stellt  sich  axial,  und 
wurde  bei  Tymuli/s  sowie  bei  IIankki.'s  Torsionsversuchen  mit  der  geringsten 
Kraft  abgestossen  ( S.  O'Mi).  Ebenso  wurde  in  einem  Versuch  Tyndai.l's  17  ge- 
pulvertes und  dann  von  einer  Seite  her  stark  zusammengepresstes  Wismuth  nach 
dieser  Dichtung  mit  grösserer  Kraft  vom"  Magneten  abgestossen,  als  nach  jeder 
anderen.  Dasselbe  Phänomen  wurde  an  massiven  von  einer  Dichtung  zusammen- 
gedrückten Wismuthslüeken  von  Tyndall  und  von  Matteccci  beobachtet  ( S.  (\'M\). 
Die  Annahme  dauernder  inducirtcr  Molekularströme  mindert  die  Schwierigkeit  nicht, 
denn  sie  würden  ihre  nach  der  Längsrichtung  benachbarten  Ströme  durch  Erregung 
tertiärer  M^hkularströme  ebenfalls  schwächen  und  die  seitlich  benachbarten  nicht 
minder  verstärken,  als  das  bei  der  Annahme  vcrtbeilter  Magnetkräfte  der  Fall  sein 
winde. 

VII.  Dahingegen  deuten  schon  die  angeführten,  mehr  aber  noch  die  folgenden 
Deispiele  darauf  hin,  dass  bei  allen  magnetischen  und  diamaguetiseheu  Erscheinungen 
die  Zusammenlagerung  der  kleinsten  Körpertheilcben  eine  wichtige  Dolle  spielt. 
Di  einem  Falle  folgte  zwischen  Kartenpapier  hart  geschlagenes  Messing  dem  Magneten, 
es  folgte  aber  nicht  mehr,  wenn  es  durch  Ausglühen  weich  geworden  war  (S.  .iiO). 
Das  analoge  Verhalten  anderer  Legirungen  wurde  S.  06 1  angeführt.  Aehnlich  ver- 
halten sich  die  Körper  bei  verschiedenen  Temperaturen.  Mit  der  Auflockerung 
durch  die  Wärme  verlieren  Kobalt.  Eisen,  Nickel,  Chrom  u.  s.  w.  theilweise  oder 
fast  ganz  ihren  Magnetismus,  Wismuth  wird  in  hohen  Temperaturen  wenig,  in 
niederen  stärker  abgestossen,  gewinnt  sogar  plötzlich  an  Diamagnetismus,  wenn 
es  sich  im  Moment  des  Erstarrens  ausdehnt  (S.  563),  verhält  sich  also  in  dieser 
Deziehnng  gerade  umgekehrt,  wie  bei  mechanischer  C.ompression  oder  bei  den 
krystallinischen  Dichtigkeitsunterschieden.  Ja  sogar  eine  Umkehr  des  diamaguetiseheu 
in  magnetisches  Verhalten  wurde  bei  Gold,  Kupfer,  Zink  beobachtet  (S.  öf»4). 
Nicht  minder  auffällig  muss  es  sein,  dass  die  ihr  Volumen  vermindernden  gasförmigen 
Verbindungen  von  Stickstoff  und  Sauerstoff  A'O  und  SOl  sich  indifferent  oder 
vielleicht  diamagnetisch  verhalten,  während  die  Verbindung  VOg.  welche  das  Volumen 
ihrer  Destandtheile  nicht  vermindert,  sich  paramagnetisch  zeigt. 

Wenn  die  vorangehenden  Theorien  keine  Erklärung  dieser  Erscheinungen  zu 
bieten  vermögen,  so  fehlt  ihnen  auch  ein  Nachweis  des  Umstandes.  dass  «las  magne- 
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tische  oder  diamaguctische  Verhalten  der  Körper  in  innigem  Zusammenhang  steht 
mit  dem  Anstund  der  Atome.  Ks  hindert  uns  nichts,  das  Atom  als  dasjenige 
kleinste  Theilchen  zu  betrachten,  in  welchem  die  ursprüngliche  magnetische  Ver- 
theilung  nach  §.  H  von  Statten  geht,  Kine  Wechselwirkung  dieser  polarisirlen 
Alume  bringt  eine  Verstärkung  oder  Schwächung  der  ursprünglichen  Vertheilung 
hervor,  je  nachdem  sie  in  axialer  oder  in  äquatorialer  Richtung  im  Körper  vor- 
oder  nebeneinander  gelagert  sind.  Diese  Wechselwirkung  ist  nahe  umgekehrt  pro- 
portional der  dritten  Potenz  des  Abstaudes  oder  direct  proportional  der  Anzahl  von 
Atomen,  welche  in  einem  gegebenen  Haum  enthalten  sind.  Je  nachdem  aber  die>e 
Wechselwirkung  gross  oder  klein  ausfällt,  kann,  wie  in  den  späteren  Nummern 
näher  gezeigt  wird,  einerseits  ein  sehr  verschiedenes  Verhalten  der  magnetischen 
Oucrschichten  hervorgehen,  und  es  kann  auch  die  Lage  des  Maximum  des  magne- 
tischen Momentes  dieser  Oucrschichten  (vergl.  §.  17,  N.  III,  S.  685)  nach  der 
Richtung  der  Magnetaxe  eine  verschiedene  werden.  Das  führte  mich  dazu  10 .  die 
Atomzahlen  zunächst  der  chemischen  Kiemente  mit  ihrer  magnetischen  Wirkung  zu 
vergleichen.  Ist  n  die  Anzahl  von  Atomen  eines  Elementes,  welche  in  der  Vohnnen- 
einheit  enthalten  sind,  ist  n  das  Gewicht  der  Volumeneinheit  oder  das  specilische 
Gewicht,  und  ist  a  das  auf  chemischem  Wege  gefundene  Gewicht  eines  Atoms,  so 
ist  a  n       s  oder 

s 

n  ==   

u 

In  der  folgenden  Tabelle  sind  nun  für  die  in  der  ersten  Golumne  verzeichneten 
Klemente  in  der  zweiten  Golumne  die  Atomgewichte  a  für  Wasserstoff  ^  I  nach 
Strkckku's  „Atomgewichte  der  Klemente"  ( Rraunschweig  1850)  zusammengestellt. 
Rei  einigen  Kiementen  wie  Schwefel,  Wismuth  u.  s.  w.  werden  von  Einigen  die 
Atomgewichte  verdoppelt  ;  es  sind  deshalb  diese  Elemente  mit  der  Rezcichming  a,  h 
doppelt  in  die  Tabelle  aufgenommen.  In  der  dritten  Golumne  befinden  sich  die 
specifischcn  Gewichte  s  nach  den  Angaben  in  Gmei.in's  „Handbuch  der  Ghemie". 
und  zwar  sind  beim  Vorhandensein  mehrerer  Restimmungen  die  grössftu  und  die 
kleinsten  Zahlen  verzeichnet.  Hier  ist  im  Allgemeinen  Wasser  =  I  gesetzt .  für 
die  gasförmigen  Klemente  aber  Wasserstoffe  1.    Die  vierte  Golumne  enthält  die 


relativen  Atomzahlen 


n  =  — ,  und 
a 


diese  drücken  die  Anzahl  von  Atomen  eines 


Elementes  aus,  welche  in  demselben  Raum  enthalten  sind,  in  welchem  sich  ein 
Atom  Wasserstoff  befindet.  Zu  dem  Ende  sind  die  specilischen  Gewichte  der  festen 
und  tropfbaren  Körper  mit  11111,1  multiplicirt .  unter  der  Voraussetzung,  dass  das 
specilische  Gewicht  des  Wassers  770  mal  grösser  ist,  als  das  der  atmosphärischen 
Luft,  und  dass  das  Wasserstoffgas  0,0693  betrage  für  Luft  =  1.  Die.  fünfte  Golumne 
enthält  die  relativen  Atomabstünde ,  für  welche  der  Abstand  zweier  Wasscrstoff- 
atome  —  100  gesetzt  ist.  In  der  sechsten  Golumne  endlich  sind  kurze  Reinerkungen 
über  das  magnetische  Verhalten  der  Klemente  zusammengestellt. 


A.    Paraniagnetischc  Elemente. 


K 1  c  m  e  n  t  e 

Atomgew. 
für  //  =  / 

Speeif. 
Gewicht 

Atotuzahl 

s 

Abstand 

• 

a 

für //()  —  / 

a 

—  n "  i 

Nickel 

2  9 

8,27  9 

3172 

6,81 

9,20  1 

3ÖI8 

G.fiti 

Reinerku  ngen. 


Nickel  wird  bei  der  Siedehitze 
des  Oels  von  gewöhnlichen 
Magneten  nicht  mehr  gerich- 
tet, von  Elektromagneten  aber 
stet*  (Faiuimy  2U<>  ).  Alle 
NicKelsalze  sind  paralnagne- 
tisch. 
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Elemente 
Kobalt 


Eisen 


Mangan 


Alnmucw.j  Specif. 
für  //    .  /  Cevmht 


30 


2.x 


27,r, 


für//0  =  / 
7.7 
9,193 

7,7*8 
7. NU!) 


o,8  3 
8,0 1 3 


Atomzahl 

n  —  — 
« 

28  32 
3317 


3090 
3113 


2  7  .  -s 

3  2  20 


Abstand 

==:  »-  i 

7,03 
f.,  3  8 

7,33 
7,10 


7,13 
0,77 


Hein  erk  ii  iiticn. 

Kobalt  bleibt  auch  in  höchsten 
Temperaturen  für  schwache 
Kräfte  |iaraiiiatrm  liscli.  Alle 
Salz«-  sind  paramagiietixh. 

Eisen  wird  schon  dnrrh  die 
Hitze  einer  Weingeistlainpe 
für  schwache  Kräfte  unem- 
pfindlich, ein  Elektromagnet 
richtet  es  stets.  Pas  frclbe 
Hlutlaugeiisalz  und  die  Blut- 
körperchen sind  dianiaiiiie- 
tiscli. 

.Maugan  ist  nach  Earaday  n.  A. 
paramagnetisch. 


B.   Schwach  paramagne tische,  auch  diamaguelische  Elemente 

7,31 


Zink 

3  2  3 

0,9131 

2  3  Iii 

Rhodium 

32 

4  1 

2330 

Chrom 

2  0,2 

3,9 

2302 

Palladium 

33 

11,04 
12,1  18 

2313 
23  47 

Platin 

99 

2  0,837 
21,3 

2311 
2413 

Wolfrain 

9  2 

17,22 
17,0 

2080 
2120 

Iri.l 

98,0 

1  3,388 
18,08 

1730 
2103 

C. 

Diamagnetische 

Kadmium 

30 

8,004 
9,03 

1707  1 
1746 

Quecksilber 

101) 

13,3392 
13,613 

1307 
1313 

n.Sehwc-lSäule 
fei  /Oktaeder 

IG 

1,982 
2,0  43  4 

1307 
1  420 

Zinn 

38 

7,291 
7,299 

1397 
1398 

7,3  2 
7,37 


7,30 
7.3  2 

7,33 
7,10 


7,84 
7,78 

8,29 
7,80 


Zink  fand  Earaday  diamagne- 
tisch  (2309).  In  niederen 
Temperaturen  ist  es  para- 
magnetisch. 

Hhodiuiu  fand  Earaday  „wahr- 
scheinlich "  diainagnetisch 
(  2387). 

Chromsalze  fand  Farad  ay  theils 
paramagnetisch,  theils  dia- 
magnetisch; das  erstere  aber 
desto  mehr,  je  mehr  Chrom 
sie  enthielten  (2371  —  2370). 

Palladium  erklärt  Earaday  für 
paramagnetisch,  seine  Salze 
aber  für  diainagnetisch  (2382). 

Platin  und  Platinschwamm  wur- 
den von  Earaday  als  para- 
magnetisch.  die  Salze  aber 
als  diamagnetisch  erklärt 
(  2379). 


Nach  Earaday 
(  2380 ). 


diamagnetisch 


Irid  erklärt  Faradav  für  zwei- 
felhaft diainagnetisch  (2380). 


Elemente. 

8,37 
8,2  3 

8.7  2 
8,71 

8,99 
8,90 

8,93 
8,9  1 


Piamagnetisch  nach  Faraday 
(  2399). 

Entschieden  diamagnetisch. 


Piamagnetisch  nach  verschie- 
denen Heobachtern. 


hnnklop.  «I.  I'hy.«ik.  XIX.    v.  Keiumcii .  «rilvan.  Fernewirk. 


Piamagnetisch  nach  Earaday 
(23010:  paramagnetiscli  nach 
Oerstid  (?)  (.Ihm.  eh.  ph.  21). 
31 
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Atotngow. 

Specil. 

Atntnzahl 

Abstand 

=  «-i 

für  //  =  / 
a 

Gewicht 
für  110=1 

l 

a 

Bemerkt!  ngen. 

Blei 

103 

1  1,330  5 

12  22 

9,35 

Diainagnetisch  nach  Faradav, 

1 1,445 

1234 

9,32 

desgl.   seine  Verbindungen, 

ebenso  nach  K.  BrtyiMUL 
( .-lim.  r/i.  />/*.  28  ). 

a.  Selen 

39,.'i 

4,3 
4,»  2 

1210 
14  1** 

9,39 
9,3  i 

I>i;unn^iirtisrh   naiii   K.  Bro 

HirpRFf    l  iitn    rh    Ith  l 

Osmium 

1  00 

1/1/  •>  V 

10  (?) 

1  1  1  1 

9,60 

Paramagnctisch  nach  F ar  ad  av 

wiirilt*     :alii*r    jlf*fn  ^ullmiiiLf 

W  III  Ul       Ulli.  1      III  III      ,^  Uli  1  MJ  1 1  K  l 

sehr  nahe  gestellt. 

Gold 

1  90 

19,2 

1088 

9,72 

Diainagnetisch  nach  Faradav 

r.»,i 

1  100 

9,69 

(2399). 

Silber 

108 

10,42  8 

1073 

9,77 

Diainagnetisch  nach  Faradav 

10,010 

1081 

9,74 

(2399). 

a.  Wismuth 

104 

8.1735 
8,908 

873 
958 

10,71 
1  0,1  4 

Kntschieden  diamasoietiscli. 

Arsen 

Iii 

5,6  28  1 

83  4 

10,62 

Schwach   diainagnetisch  nach 

5,959 

883 

10,42 

Faradav  (  2383). 

Antimon 

120,3 

6,7006 

620 

11,72 

Kntschieden  diainagnetisch. 

6,860 

635 

1  1,63 

Phosphor 

31 

1,896 

680 

1  1,37 

Kntschieden  diam:i"iiet isrli 

1  .  1 1  %     ,  III,  ,  •  ,  II      IIKIIII.In  III    l  ■  ^  ,   1 1  • 

2,089 

7  49 

11,01 

b.Sehwe-lSäule 

32 

1,982 

68  3 

1113 

fei  {Oktaeder 

2,045  4 

710 

1  1,2  1 

Barium 

68,6 

4,0  (?) 

6  18 

1  1  56 

maniacneiiM  u  ii.it  u   r  \r  m» 

( 2395 ). 

b.  Selen 

79 

4.3 
4,3  2 

605 
607 

1  1,83 
1  1,81 

Natrium 

23 

0,9348 

152 

1  3,0  3 

niainn'rnetisch  nach  Farad tv 

0,97223 

470 

12,86 

(2396). 

b.  Wismuth 

208 

8,17  35 
8,968 

4  36 

»  *J  KM 

479 

1  \  i  8 

12,7  8 

Tod 

1  20 

4,9  48 

ff  /* 

436 

1  3, 1  8 

Ihaniagnetiscli  nach  Faradav 
(2280  ). 

Brom 

80 

2,960 
2,99 

412 
4  1  5 

13,4i 
1  3,4  0 

? 

Kalium 

39 

0,86507 

246 

31,90 

Diainagnetisch  nach  Farapav 
(2390). 

D.   Gase  und  Dämpfe. 


fiir  //  =  / 

Wasserstoff 

1 

1 

•1 

100 

Jod 

12,7 

12,6 

1 

100 

Brom 

80 

78,4 

1 

100 

Chlor 

• 

35,5 

35,5 

1 

100 

Dianiagnetisch. 

Indifferent, vielleicht  diainagne- 
tisch. 

Ebenso. 
Ebenso. 
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Stickstoff 
Sauerstoff 


Atonmcw. 

Spccif. 

Atmnzahl 

Ahstand 
i 

für  //  =  / 

(■(■wicht 

s 

a 

für  //=  / 

It  — 
a 

i  i 

14 

y 

1  0  0 

16 

10 

t 

(00 

Bern  erklingen. 
Indifferent. 

Ras  jetzt  allgemein  gegen  früher 
verdoppelte  Atomgew icht  dos 
Sauerstoffs  bringt  ihn  in  die 
Reihe  der  einatomigen  (iase. 
Sauerstoff  ist  paramagnetisch. 


E.  Ausnahmen. 


Kupfer 


Diamant  a. 

h. 


Holzkohle  a. 


3  1 ,7 


(2 


CmllO—i 
8,9  I  i 
8,902 


12 


(,r,7 


{  I  2  i 

3138 


0*K( 

32  4  0 


2907 
t  i  :>  1 


0,81 

0,.H.l 


0,7  fi 


7.01 


Kupfer  ist  sehwach  diatnagne- 
tisch,  mehre  seiner  Verbin- 
dungen aher  parauiagnctisch. 
Nach  seiner  Atomzahl  würde 
es  sieh  jedoch  zwischen  Ko- 
hnlt  und  Kisen  ordnen. 

Biu  cmans  10  lieohachtete,  dass 
alle  von  ihm  untersuchten 
Diamanten  dem  Stahlmagnc- 
ten  folgten  ,  einige  .sogar  Po 
laritiit  annahmei).  Andere 
l'ntersuchungen  sind  mir  nicht 
hekannt  geworden. 

Holzkohle  verhält  sich  gegen 
entfernte  Magnetpole  nach 
Rlücker  paramagnetisch,  ge- 
gen nahe  diamagnetisch. 


Nach  dieser  Zusammenstellung  ist  die  nahe  Beziehung  zwischen  dem  para- 
magnetischen und  diamagnetischen  Verhalten  der  aufgerührten  Körper  zu  deren 
grösserer  oder  geringerer  Häufung  der  Atome  unzweideutig.  Wenn  auch  andere 
Einflüsse  nicht  geleugnet  werden  dürfen,  wenn  dieselben  bewirken,  dass  z.  D. 
Kisen  die  erste  Stelle  in  der  ersten,  Chrom  die  erste  in  der  zweiten  Gruppe  u.  s.  w. 
einnehmen  müssten,  so  sind  diese  doch  von  geringerem  Belang,  als  der  Abstand 
der  kleinsten  Theilchen.  Sicher  haben  die  am  entschiedensten  paramaguetischen 
Elemente  durchschnittlich  die  grössten  Atomzahlen;  dann  folgen  zweifelhaft  para- 
inagnetische  bis  diamagnetische  Elemente  mit  geringeren,  dann  die  diamagnetischen 
Elemente  mit  noch  geringeren  Atomzahlen.  Schwefel,  Selen  und  Wisinuth  verbleiben 
in  der  letzteren  Reihe,  mag  man  ihr  Atomgewicht,  der  älteren  Annahme  zufoli^c, 
einfach  oder  nach  der  neueren  Annahme  doppelt  setzen.  Hierauf  folgen  die  Gase 
und  Dämpfe,  deren  Atome  den  grössten  und  alle  denselben  Abstand  haben.  Sie 
verhalten  sich  so  gut  als  indifferent  gegen  den  Magneten,  und  nur  für  Wasserstoff 
w  urde  in  einem  Kalle  ( vergl.  S.  ö82)  eine  Abstossung  beobachtet.  Unter  ihnen 
befindet  sich  der  Sauerstoff  als  stark  paramagnetisches  Element.  Das  Atomgewicht 
und  somit  auch  die  Atomzahl  werden  aus  den  chemischen  Verbindungen  dieses 
Elementes  bestimmt ,  in  denen  es  in  jedem  Kall  im  ozonisirteu  Zustand  enthalten 
ist.  Die  magnetischen  Eigenschaften  sind  dagegen  nur  an  freiem  Sauerstoff  dar- 
gethan,  der,  auch  wenn  er  sehr  ozonhaltig  ist,  doch  mit  einer  verschwindend  kfftnen 
Menge  dieser  allotropischeu  Modilication  gemengt  ist.  Die  Atome  des  gewöhnlichen 
Sauerstoffs  betrachtet  man  jedoch  als  Zusammcnlagcrungcn  von  zwei  oder  mehren 
Atomen  des  Ozons.  Sonach  würde  der  magnetisch  untersuchte  Sauerstoff  insofern 
eine  Ausnahme  von  den  Gasen  und  Dämpfen  machen,  als  ihm  nur  die  AtomzaW  l/, 
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oder  eine  noch  geringere  zugeschrieben  werden  dürfte.  Endlich  folgen  noch  ein 
paar  Ausnahmen  von  der  Kegel.  Das  Kupfer  und  der  Kohlensttdr  als  Diamant 
würden  sich  nach  ihren  Atomzahlen  unter  «lie  eigentlich  par  «magnetischen  Elemente 
stellen,  der  Diamant  würde  sogar  weit  jenseit  dieser  Gruppe  liegen,  wenn  die 
Zahl  t»  für  sein  Atomgewicht  inaassgehend  wäre.  Immerhin  ist  das  Kupfer  sehr 
schwach  diamagnetisch  und  hat  paramagnetische  Verbindungen,  und  leider  ist  das 
magnetische  Verhalten  des  Diamants  ausser  der  in  der  obigen  Anmerkung  heran- 
gezogenen Untersuchung  noch  nicht  näher  erforscht.  Die  Holzkohle  hat  ihr  eigeu- 
thümliehes  Verhalten  dem  Eisengehalt  zu  danken,  im  übrigen  reiht  sie  sich  mit  ihrer 
Atomzahl  1453  zwischen  Quecksilber  und  Schwefel. 

VIII.  Diese  Hindcutungcii  veranlassten  mich,  zu  versuchen,  ob  sieh  nicht  die 
diamagnetische  Polarität  der  Körper  auch  erklären  lasse  durch  eine  mit  der  para- 
magnetischen gleichartige  Vertheilung  in  den  kleinsten  Theikhen.  Würden  sich  auf 
diese  Annahme  alle  diamagnetischen  Erscheinungen  zurückführen  lassen,  so  wäre 
dadurch  mindestens  so  viel  gewonnen,  dass  man  nicht  derselben  erregenden  Magnet- 
kraft zwei  einander  entgegengesetzte  Erregungsweisen  beimessen  müsstc,  je  nachdem 
ihr  Angriffspunkt  ein  Eisentheilchen  im  Eiseuoxyd ,  oder  je  nachdem  es  ein  Eiseu- 
theilchen  im  Hlutlaugensalz  ist.  Es  würde  dann  auch  durch  dieselbe  Kraft  ein 
kleinstes  Eisentheilchen  und  ein  kleinstes  Wismuththeilchen  qualitativ  gleich  erregt 
werden,  ob  dem  Grad  nach  verschieden,  mag  dahingestellt  bleiben.  Um  aber  die 
Möglichkeit  herzuleiten,  dass  bei  gleichartiger  Erregung  der  kleinsten  Theilchen  je 
nach  deren  Zusammenlagerung  ein  Körper  in  seiner  ganzen  Masse  in  einem  Kall 
sich  der  Erregungsstelle  annähert,  in  einem  andern  vor  derselben  zurückweicht,  mag 
zunächst  über  die  Wirkungsweise  einer  magnetischen  Querschicht  ausführlicher  ge- 
handelt werden,  als  es  bisher  geschehen  konnte. 

In  §.  17  wurde  gezeigt,  dass  die  Scheidung  der  Magnetkräfte  zunächst  in 
denjenigen  kleinsten  Theilchen  stattfindet,  welche  in  der  Peripherie  eines  Magnet- 
stabes liegen,  und  dass  dann  diese  polare  Vertheilung  in  dem  Maassc  nach  der 
Magnetaxc  vordringt,  als  die  erregenden  Ursachen  zunehmen.  Sonach  müssen 
wir  die  Wirkung  einer  zur  Magnetaxe  senkrecht  stehenden  Schicht  eines  magneti- 
sirten  Körpers  auf  einen  ausserhalb  befindlichen  Magnetpol  so  betrachten,  dass  blos 
ihre  peripherischen,  nicht  die  centralen  Theilchen  denselben  anziehen  oder  abstossen. 
Es  sei  zu  dem  Ende  in  Fiy.  it2  der  sehr  flache  Cylinder  eine  Querschicht 

magnetischer  Theilchen,  m  der  Mittelpunkt  der 
mittleren Eläche,  mvdie  magnetische Axe,  inc  =  inr^ 
der  Halbmesser  =  /{,  und  es  kehren  die  polaren 
Theilchen  ihre  Südpole  s  nach  vorn,  ihre  Nord- 
polc  n  nach  hinten.  In  der  magnetischen  Axc 
befinde  sich  ein  nordmagnetisches  Theilchen  »  in 
einem  Abstand  I)  vom  Mittelpunkt  in,  es  seien 
c  und  c,  die  Mitten  zwischen  n  und  s ,  n,  und 
die  Abstände  c,»-  =  cv  werden  mit  r  und  die 
halben  Scheidungsweiten  c,*,  =  c,»,  =  es  =^  cn 
werden  mit  /  bezeichnet.  Ist  überdem  noch  der 
Winkel  vcls1  rr=  c,  i't/i  .  .  .  =  V'»  s0  wi»*d  »  von  s, 

angezogen  mit  einer  Kraft  ~\-  ^— '  und  von  n,  ab- 


ßt' 


gestossen  mit  einer  Kraft  — — -a ,  wenn  ft  die  in  sx  und  «,  und  wenn  /<  die  in  r 


vn 


zur  Vertheilung  gekommenen  Einheiten  der  Magnetkraft  bezeichnet.  Mit  gleicher 
Stärke  wirken  aber  «  und  n  auf  v,  folglich  werden  die  parallel  zu  mr  gehenden  Uotnpo- 
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ueiitcn  der  Kräfte  sich  addiren,  die  parallel  zu  cm  gehenden  Componentcn  sich 
aufheben.  Da  nun  rs^  —  is  —  r  —  /cos»."  ist  und  i  —  ■  i  n  .  __  /•  |~  /  cos  y,  so 
ist  die  Kraft,  mit  welcher  v  in  der  Dichtung  /j  m  gezogen  wird,  ausgedrückt  durch 


cos  v  —  /  r  cos  i//  -h  /  i 

(r-hl  cos  ' 


((r  —  /  cos  y)1 


1). 


Wie  ilie  magnetischen  Kleinente  h,  s(  und  ns  wirken  aher  alle  in  der  Peripherie  der 
Querschicht  liegenden  Kiemeute,  folglich  wird  ihre  (lesainmtwirkung  auf  v  er- 
halten durch  Alultiplicatiou  dieses  Ausdruckes  mit  n  Ii  und  es  ist  sonach 


,1,    =  2n1iflli 


COS  \!>  —  / 


/•  cos  i//  -\-  l 


i(r  —  /  cos  i/')J       (/"-!-/  cos  ifj'f  \ 


Dieser  Ausdruck  ist,  abgesehen  von  dem  constanten  ('.neflicicuten ,  kein  anderer  als 
der  in  $.47  aus  den  Gleichungen  '»)  und  <>)  hervorgegangene.  Wird  er  ähnlich 
wie  jener  ent  wickelt ,  so  ergiebt  sich 


oder  für 

cos  ip  — 


/  Ii 

Af  —  in  t1ii  p-  ( 2  cos  xfj1  —  sin  y2) 
D  Ii 


3) 


yn1  -f-  z>2 


sin  »/.'  — 


"l//ia  -I-  /J 


=    und    r  =        -|-  /J* 


.1'  =  .*;,,*,«  -  --'-—(•>//_«») 


in). 


Unter  der  Voraussetzung,  dass  die  peripherischen  magnetischen  Klcmeutc  ns,  m,*,  ... 
die  gegen  /{  sehr  geringe  Breite  J  haben ,  ist  dieser  Werth  noch  mit  J  zu  multi- 
pliciren  und  geht  über  in 

A\   =  4n,1fi  -  -Z— -  %  (iß5  -  IT)  1  b). 

(/<2-f-/>5)* 

Zu  demselben  Krgebnisse  führen  die  Principicn  iler  ampkr e'scIicii  Theorie. 
Nach  Amtkuks  Annahme  (vergl.  S.  t\l)  würde  die  Vcrtheiluiig  in  einer  magneti- 
sirteu  Querschicht  darzustellen  sein  wie  in  Fiy.  H.">.  Kehrte  die  Querschicht  ihre 
Südseite  nach  vorn,  so  würden  alle  ihre  Thcilchen 
umflossen  von  Strömen  im  Sinne  der  Kreispfeile,  und 
wegen  der  nach  aussen  sich  aufhebenden  Wirkung  der 
benachbarten  entgegengerichteten  Componcnteu  würde 
die  Gesammtwirkung  der  peripherischen  Componcnteu 
äquivalent  erachtet  werden  können  der  eines  Stromes, 
welcher  die  Querschicht  im  Sinne  ab  umfliesst.  Nach 
dem  eben  Erörterten  fallen  aber  die  centralen  Klementar- 
ströme  fort  und  die  magnetische  Querschicht  müsste 
dargestellt  werden  wie  in  Fiy.  Hi.  Jetzt  heben  sieh 
blos  die  senkrecht  zur  Peripherie  fallenden  Componcnteu 
der  Klcinentarwirkuugcn  auf,  während  die  in  die  äussere 
Peripherie  fallenden  einem  Strome  ab,  die  in  die  in- 
nere Peripherie  fallenden  einem  gleich  starken  Strome  von  entgegengesetzter  Rich- 
tung aß  äquivalent  zu  setzen  sind.  Stellt  nun  in  Fiy.  HS  er,  den  äusseren  Strom- 
kreis, ddx  den  entgegenlaufenden  inneren  Stromkreis  dar,  habe  ersterer  einen 
Halbmesser  mc  —  Ii  und  letzterer  einen  Halbmesser  md  —  Ii  —  _/,  so  erhalten 


VQQQ 

/•'icj.  ilö. 
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wir  nach  Gleichung  2)  in  §.  10  auf  S.  53  für  die  Wirkung  des  äusseren  Kreises 
auf  eine  in  der  Axe  und  um  die  Grösse  D  vom  Mittelpunkt  ro  abstehendes  nord- 
magnetisches  Thcilehen  v  den  Ausdruck 

Iii 

2nuS  

wenn  ft  die  Anzahl  der  magnetischen  Einheiten  in  v  und  S  die  Anzahl  der  Strom- 
cinheiten  in  cc,  bedeutet,    Die  analoge  Wirkung  des  Stromes  </</,  auf  »<  ist  dann 

[(/?  —  jy  +  tffi 

und  somit  die  gleichzeitige  Wirkung  beider 

m-jy 


A1   =   2:TflS  \  


(Ä'-Hö»)«    [{R  —  jy  -+-  ß1)«!  " 


woraus  unter  der  Voraussetzung  eines  sehr  kleinen  Werthes  von  J  sich  durch 
Eiitwickelung  ergiebt 

a,  =   «, 

Die  Gleichungen  4)  und  n)  werden  identisch  für 

2lßJ  =  SJ  

Setzt  man  demgemäss  in ßpLJ  —  irifiS.J  =  C,  so  wird 


7). 


Offenbar  wird  nun 


A\  =  A,       A  =  c— —  /(J)  ....  8a). 

(/fM-/>a)ä 


.1  =  0  für 


8h). 


In  dem  durch  diese  Gleichung  gegebenen  Abstand  vom  magnetischen  Querschnitt  wird 
also  ein  magnetisches  Thcilehen  weder  angezogen  noch  abgestossen.    In  geringerem 

Abstand,  D  <;  R  ^/-^-»  wird  das  nordrnagnetische  Thcilehen  von  dein  Querschnitt. 

der  ihm  seine  befreundete  Südseite  zukehrt,  abgestossen,  ein  südmagneüsehes  Thcil- 
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ehcn  wird  angezogen.  Eine  in  so  geringem  Abstand  vom  Querschnitt 
befindliche  Magnetnadel  wird  also  ein  anormales  Drehtingsmoment  cr- 

fahren.     Wird  I)  >  H  ^-3-,  so  wird  das  Drehnngsmoment  normal,  es  wird  aber 

mit  wachsendem  Abstand  zunehmen,  weil  es  in  immer  günstigere  Lagen  zu  den 
Polen  der  Elementarmaguetc  kommt;  abnehmen  wird  es  dagegen,  weil  die  Kraft 
jedes  einzelnen  Poles  mit  dem  Quadrate  des  Auslandes  sich  vermindert.  Daraus 
resultirt  ein  Maximum  des  Drehungsmomentes,  und  dieses  findet  sich  an  einer  Stelle, 
für  welche  der  erste  Diflerentialeoefficient  nach  f)  des  Ausdruckes  unter  8)  gleich 
Null  wird.    Es  ist  aber 

il_A         3ft(.>/ta  — 

dl)  ~~  +  ~"  ° 9)' 


wenn 


0  =  Ä  V  -i"  •<»). 

m 

Zw  ischen  l)  Ii  ^  bis  l)  _  Ii  y~  ist  also  die  Drehung  einer  Magnet- 
nadel normal  und  nimmt  zu,  weil  der  befreundete  Pol  immer  starker 
angezogen,   der  feindliche  Pol   immer   stärker   abgestossen   wird.  In 

-  f* 

grösseren  Abständen,  D  >  Ii  y~  nimmt  endlich  die  Drehung  wieder  ab  und  er- 
langt für  I)  —  -x_  das  Minimum  =  0. 

Die  folgende  Versuchsreihe  bestätigt  diese  Pechuung.  Es  wurde  senkrecht 
zum  magnetischen  Meridian  ein  in  Millimeter  getheiltcr  Maassstab  auf  einem  Tisch 
befestigt.  Ueber  der  Mitte  desselben  schwebte  in  einem  Glaskästchen  au  einem 
Seidenfaden  ein  mit  einem  Spiegel  versehener  kleiner  Magnetstab  von  2  5,nm  Länge 
und  ()\Umm  Breite  und  Dicke.  Auf  der  Westseite  des  Magneten  wurde  vertikal 
eine  Scheibe  von  fester  Pappe  parallel  zum  magnetischen  Meridian  aufgestellt.  Auf 
derselhen  war  ein  Hing,  ebenfalls  aus  Pappe  bestehend,  aufgeklebt,  von  23 3 mm 
äusserem  und  2  1  (>..'"» mm  innerem  Durchmesser  und  3"""  Dicke,  welcher  dazu  diente, 
auf  der  änseren  Peripherie  2  0  Windungen  ganz  dünnen  übersponnenen  Kupfer« 
drathes,  und  in  ihrem  Inneren  eine  eiserne  Scheibe  von  ebenfalls  2IG,5mm  Durch- 
und  3mm  Dicke  aufzunehmen.  Diese  Platte  rcpräscntiit  so  eine  magnetische  Quer- 
schicht ,  wenn  ein  Strom  in  dem  sie  umgebenden  Kupferdrath  umläuft.  Sic  stand 
mit  dem  Drathgewinde  parallel  zum  Magneten  und  konnte  in  verschiedene  «In  der 
Skale  genau  messbare  Abstände  von  demselben  gebracht  werden.  Der  Magnet 
stand  genau  in  der  Höhe  vom  Centrum  der  Eisenscheibe,  befand  sich  also  in  deren 
magnetischer  Axe.  —  Eine  ähnliche  Drathspirale,  doch  ohne  Eisenplatte,  wurde  auf 
der  Ostseite  des  Magneten  aufgestellt  und  durch  beide,  sowie  durch  eine  entfernte 
Taugentenbussole  mit  vier  Kreisdrätheu  lief  der  Strom  von  meistentheils  3  kleinen 
nnovE'schen  Elementen.  Die  Schwingungen  des  Magneten  wurden  durch  ein  Fern- 
rohr au  einer  unter  demselben  befindlichen  Skale  in  gewöhnlicher  Weise  aus  einem 
Abstand  von  2I05"TO  abgelesen.  Die  Versuche  wurden  immer  damit  begonnen, 
den  Stand  des  Magneten  ohne  Einlluss  von  Strom  oder  Eisenplatte  zu  ermitteln, 
und  als  solcher  wurde  das  Mittel  aus  G  Gleichgewichtslagen  zwischen  je  zwei  auf- 
einanderfolgenden und  direet  beobachteten  grossten  Ausschlägen  betrachtet.  Dann 
wurde  der  Strom  geschlossen  und  das  östliche  Gewinde  so  lange  verschoben,  bis 
es  die  durch  das  westliche  noch  nicht  mit  der  Eisenplattc  >  ersehene  Gewinde  be- 
wirkte Ablenkung  möglichst  genau  compensirte.   Demnächst  wurde  der  Strom  wieder 
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geöffnet  und  in  den  westlichen  Drathkreis  die  Eisenplattc  Restellt.    Die  durch  den 
reniaiuMiten  Magnetismus  der  letzteren  bewirkte  Magnetomcterublenkung  musste  dann 
ebenfalls  und  zwar  durch  einen  auf  der  Ostscitc  aufgestellten   kleinen  Magneten 
eompensirt  werden,  bis  auch  hier  die  Einstellung  wieder  die  ursprüngliche  war. 
Für  beide  Compcnsationen   wurde  jedoch   abermals    eine  Beobachtung   von  je  7 
grössten    Ausschlagen    gemacht,    um    die    unter    diesen    Einflüssen    noch  statt- 
habende geringe  Ablenkung  genau  zu  ermitteln.    Dann  folgte  die  Beobachtung  der 
Ablenkung  des  Magnetometers,  wenn  der  Strom  wieder  geschlossen  war  und  durch 
ihn  die  Platte  magnetisirt  wurde.    Zur  Controlc  wurde  dann  nochmals  der  Stand 
des  Magneten  unter  Einlluss  der  Eisenplatte  ohne  Strom,  dann  sein  Stand  bei  Weg- 
nahme der  Platte  und  Schliessung  des  Stromes  und  endlich  seine  Ruhelage  ohne  Strom 
und  ohne  Platte  untersucht,  Beobachtungen,  bei  denen  sich  die  Gleichgewichtslage 
unter  Einlluss  des  Stromes   oder   der  Platte   allein   nach  der  Magnctisirung  der 
letzteren  merklich  geändert  hatte,  wurden  verworfen,  indem  das  ein  Zeichen  war. 
dass  beim  Einlegen  der  Platte  die  ihn  umkreisende  Strombahn  ihre  Stellung  gegen 
den  Magneten  nicht  vollkommen  bewahrt  hatte.    Die  Acnderung  in  der  Stellung 
des  Magneten  zu  Anfang  und  zu  Ende  jeder  Versuchsreihe  konnte  nur  herrühren 
von  Aendcrungen  in  den  ausser  dem  Bereich  der  Versuche  liegenden  Einflüssen. 
Sie  wurden  der  verflossenen  Zeit,  die  in  den  meisten  Fällen  mehr  als  eine  Stunde 
betrug,  proportional  gesetzt  und  behufs  Correction   der  Einzclbcobachtungen  auf 
diese  repartirt.    Eine  andere  Correction  wurde  geboten  durch  die  immerhin  mangel- 
haften .Compcnsationen  der  directen  Wirkungen  des  Stromes  allein  und  der  Eisen- 
platte allein  auf  den  Magneten,  und  eine  dritte  durch  die  wechselnde  Stärke  des 
an  der  Tangentenbussole  gemessenen  magnetisirendeu  Stromes  bei  verschiedenen 
Versuchsreihen.    Bei  den  folgenden  13  Versuchsreihen  schwankte  die  Stromstärke 
zwischen    tg  24°,5    und   tg  2  2°,  2    "»'1  für  diese  geringen  Unterschiede  konnte 
die  Ablenkung  des  Magneten  durch  die  magnetisirtc  Eisenplatte  der  Stromstärke 
proportional   gesetzt   und  für  alle   auf  einen  Strom  gleich  tg  45°  zurückgeführt 
werden,  obschon  bei  grossen  Unterschieden  in  der  Stromstärke,  wie  gezeigt  werden 
wird,  diese  Annahme  nicht  mehr  genau  ist.    In  dem  Folgenden  sind  nun  in  der 
oberen  Bcihe  die  „Abstände"  des  Magneten  von  der  Mitte  der  Dicke  der  Platte 
verzeichnet  und  in  der  darunter  stehenden  befinden  sieh  die  zugehörigen  corrigirteu 
..Ablenkungen"  in  Skalenthcilen ,  um  welche  sich  der  Magnet  aus  seiner  Gleich- 
gewichtslage entfernt  haben  würde,  wenn  die  Platte  durch  einen  Strom  =  tg  15° 
magnetisirt  worden  wäre.    Die  Versuchsanordnung  war  eine  solche,  dass  der  die 
Platte  magnetisirende  Strom  allein  das  Magnetometer  stets  nach  höheren  Skalen- 
thcilen trieb.    Die  normale  Ablenkung  des  letzteren  durch  die  magnetisirtc  Platte 
ist  also  eine  solche,  welche  das  Magnetometer  ebenfalls  nach  höheren  Skalenthcilen 
ausschlagen  lässt ,  und  sie  ist  mit  (-!-)  bezeichnet  ;  die  anormale  Ablenkung  des 
Magnetometers   durch   die  magnetisirte  Platte   zeigt   sich   dagegen   durch  niedere 
Skalentheilc  und  diese  ist  mit  (  — )  bezeichnet.    So  ergab  sich  denn  bei  einem 


Abstand  — 

68,5n,m 

70,5 

7  2,5 

7  4,5 

76,5  j  78,5 

die  Ablenkung  = 

—  258,0 

—  2  23,3 

—  71,67 

—  41,77 

—  27.55  H-  36,1 

Abstand  — 

8  0,5""" 

8  2,5 

8i,5 

S7.5 

02,5 

97,51 

Ablenkung  -i 

h  151,1 

-f-  107,2 

-f-  111,0 

-f- 

1  11,7 

-j-  199,1 

H-  207, 0| 

102,5 
2  16,3 

Erwägt  man,  dass  während  der  langen  Dauer  dieser  Versuchsreihen  die  als  eonstant 
vorausgesetzten  auf  die  Magnetnadel  wirkenden  Kräfte  (Erdmagnetismus  u.  s.  w.) 
in  Wahrheit  nicht  eonstant  geblieben  sein  werden,  dass  vielmehr  eine  Aenderung 
derselben  auf  die  hier  zu  messenden  Kräfte  von  beträchtlichem  Einlluss  ist  ;  erwägt 
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mau  forner,  dass  bei  Entwickelung  der  F(tnncl  eine  Lage  »1er  Magnetpole  in  der 
Axe  der  Platte  vorausgesetzt  wurde,  «lass  aber  trotz  der  gewählten  Kürze  des 
Magnetonieterstabes  das  nicht  annähernd  erreicht  werden  konnte :  so  schliessen 
sich  die  gewonnenen  Zahlen  der  aufgestellten  Formel  genügend  an.  Ks  ist  aber 
nicht  einmal  nöthig.  auf  diese  Details  einzugehen,  vielmehr  zeigen  die  Zahlen  in 
rebercinstimnning  mit  der  Formel  das.  worauf  es  zunächst  ankommt,  »lass 
nämlich  die  magnetische  (Juerschicht  in  nächster  Nähe  den  befreun- 
deten Pol  eines  Magneten  abstüsst,  »len  feindlichen  anzieht,  »lass 
dann  sich  eine  Stelle  vorfindet,  wo  die  Wirkung  =  0  ist  (in  dem  Versuche 
bei  77ln,",3.">  nach  der  Formel  bei  7 i>mm,ö 4 ) ,  und  »lass  bei  grösseren  Ab- 
ständen zwischen  Ouerschicht  und  Magnet  d  e  r  bc  freund  etc  Pol  zwar 
angezogen  und  »ler  feindliche  Pol  abgestossen  wird,  »lass  das  aber 
mit  zunehmender  Kraft  bei  zunehmendem  Abstand  bis  zu  einem  ge- 
wissen Maximum  geschieht. 

Die  Bestätigung  »ler  Hechnung  durch  den  Versuch  rechtfertigt  abermals  die 
zu  »lerselben  gemachte  Voraussetzung,  »lass  nämlich  die  magnetische  Ver- 
keilung im  Allgemeinen  blos  in  den  peripherischen,  nicht  in  den 
centralen  Elementen  eines  Huer  Schnittes  stattfindet. 

Hieraus  geht  aber  hervor,  »lass,  wenn  die  Axe  des  Magneto  meterstabes 
mit  der  Axe  der  Eisenplatte  zusammenfällt  und  wenn  »ler  Stab  sich 
mit  seiner  ganzen  Masse  in  dieser  Axe  frei  bewegen  kann,  während 
er  »ler  Eisenplattc  den  befreundeten  Pol  zuwendet,  den  feindlichen 
von  ihr  abkehrt,   dass  er  dann   nichts   desto  weniger   von   der  Platte 


trifft    um  desswillcn   zu,   weil   zwischen  Platte   und  Nullpunkt    =  Ii  ]/—]  der 


nähere  befreundete  Pol  stärker  zurückgestossen ,  als  der  entferntere  feindliche  an- 


der nähere  befreundete  Pol  schwächer  angezogen,  als  »ler  entferntere  feindliche 
abgestossen  wird.  Jenseits  des  Maximumpunktes  muss  dagegen  die  normale  Er- 
scheinung eintreten.  Sonach  muss  aber  auch  umgekehrt  die  magnetisirte 
Eisenplattc,  wenn  sie  nur  in  der  Richtung  ihrer  Axe  beweglich  ist 
und  ihr  gegenüber  ein  befreundeter  Magnetpol  fest  aufgestellt  wird, 

vor  demselben  zurückweichen  bis  zum  fachen  ihres  Halbmessers, 

und  erst  in  grösserem  Abstand  wird  sie  angezogen. 

Diese  Sätze  gelten  nur  so  lange,  als  die  magnetische  Vcrthcilung  bis  zu  einer 
gegen  die  übrigen  Dimensionen  sehr  kleinen  Grösse  von  »ler  Peripherie  na»  h  »lein 
('.entrinn  der  Platte  vorgedrungen  ist.  Nach  dem  in  §.  47,  S.  fi7.'l  Gesagten  »hingt 
aber  »lie  polare  Vertheilung  proportional  zur  erregenden  Kraft  nach  dem  ('.entmin 
vor.  Um  die  daraus  resultireuden  Modifikationen  »ler  vorigen  Sätze  zu  linden,  ist 
in  «ler  Formel  i  b)  /  mit  d  Ii  zu  vertauschen  und  dann  zwischen  den  Grenzen  liz^  Ii 
und  Ii  —.  Ii  —  V  zu  integriren ,  wo  J'  die  Anzahl  von  Theilen  des  Halbmessers 
»ler  Platte  bedeutet,  um  welche  die  polare  Vertheilung  nach  dem  Centrum  vor- 
getlrungeii  ist  und  wo  J'  nicht  mehr  einen  gegen  Ii  zu  vernachlässigenden  Werth 
besitzt.    Das  giebt  einen  Ausdruck  analog  der  Formel  *>)  oder 


zurückweichen  muss,   bis  zum 


gezogen  wird,  und  weil  zwischen  »lein  Nullpunkt  und  dem  Maxiuuunpunkt 


A  —  4nfiftl 


(rt'-l  D')S 
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I.    Dieser  Werth  wird  gleich  Null,  wenn 

Ii1         _        ( /(  —  JT 
(j|»-t-0»)i         [(li  —  J'f-hl)1]^ 

woraus  hervorgeht,  dass  ein  in-  einem  Abstand  D  von  der  Platte  und  in  deren  Axe 
liegender  hefrcimdctcr  oder  feindlicher  Magnetpol  weder  angezogen  noch  nbgcstosscu 
wird,  wenn 

if  =  ,    

i  - 

Dieser  Abstand  I)  ändert  sich  nun  mit  J' ,  d.  i.  mit  einem  weiteren  Vordringen 
der  magnetischen  Vcrthcilung  nach  dem  Centrum  der  Platte.  Dass  diese  Aenderuiig 
in  einer  stetigen  Abnahme  von  D  mit  zunehmendem  J'  bestehe,  lässt  sich  nach 
folgender  *  allgemeinen  und  auch  auf  die  spätere  Formel  Für  die  Maximumlagc 
übertragbaren  Ableitung  übersehen.    Es  werde  nämlich  allgemein 

0»  -   —   vr   »') 

V  /{* 

gesetzt,  welche  Formel,  wenn  man 

aRH—  J'Y  .  0* 

V  — & — —"J'  u,,<1  R-^y  

schreibt,  übergeht  in 

•"  =  /....,  •  •  •  •  I3> 

Nun  kann  die  magnetische  Vcrthcilung  der  Platte  vordringen  von  deren  Peripherie 
bis  zum  Ceiitrum,  also  von  J'  : —  0  bis  J'  =  Ii,  und  zwar  wird 


für  J'  =  0;  x  =  *  .  ,  -  £  =  V'  D  =  "  W  >  .  .  H). 
ftir        =^  /{;    5D  =  0,    »/  —  0,  U  —  0 

Möglicherweise  könnte  aber  zwischen  diesen  Grenzen  der  Werth  von  l)  noch  ein 
Maximum  oder  Minimum  haben.  Wäre  das  der  Fall,  so  müsste  der  erste  Diffc- 
rentialcoeflicient  von  y  nach  x  noch  für  einen  andern  als  den  genannten  Werth 
—  0  werden.    Es  ist 


•        llcrru  l'rofe-sor  Ki»niosukrueu  guiiKsl  uusgofüliricii. 
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( /  -  x)  (/  —  4  -f-  (a?  —  x*) 


'/'•  (1  —  x) 

t  —  ^x*    -h  1  ■■  — X« 


(/-x)' 


10) 


und  dieser  Wcrtli  wird  =  0,  wenn  sein  (allgemein  =  c  zu  setzender)  Zähler  =  W 
wird,  oder,  was  dasselbe  ist,  wenn 


 L-~x  *    H   =  Z  r=  0  16). 

/?  —  z  /;  —  z 

Für  die  obigen  Werthc  jr  =  /  und  x  =  0  wird  bezüglich  z  —  0  und  c  — 


doch  stellt  sieh  noch  immer  keine  Sicherheit  heraus,  oh  nicht  noch  für  einen  an- 
dern Werth  von  x  das  z  =  0  werde.  Wäre  das  der  Fall ,  so  müsste  der  Ausdruck 
für  c  zwischen  den  beiden  Werthen  für  x  =  /  und  x—0  ein  Maximum  oder 

Minimum  haben ,  es  müsste  also  ^  für  diese  Stelle  =  0  werden.    Nun  ist 

Dieser  Ausdruck  wird  jedoch  nur  =  0,  wenn  entweder  x  =  i  oder  wenn  v=0. 
Es  nimmt  also  D  stetig  ab  von  J'  —  0  bis  J'  =  /?,  und  somit  liegt  der  in  der 
Axe  einer  magnetischen  Kreisplatte  befindliche  Ort  mangelnder  Anziehung  oder  Ab- 
stossung  nur  in  dem  einen  Fall  am  weitesten  von  derselben  ab,  wenn  die  magne- 
tische Vcrtheilung  blos  am  Rand  derselben  stattgefunden  hat;  bei  weitcrem  Vor- 
dringen der  Vertheilung  nach  dem  Centrum  der  Platte  nähert  sich  aber  dieser  Ort 
derselben  stetig  an,  und  fällt  in  die  Platte  selbst,  wenn  die  Vcrtheilung  bis  zu 
ihrem  Mittelpunkt  vorgedrungen  ist. 

i.   Durch  Differentiation  von  Gleichung  9)  nach  D  ergiebt  sich 

—  =   inß  l    51)  \       (H-J'f  ^  j 

dü  Pf*   '        \[{R  —  J'f  +  I?)}       (/f'4-Z>r)*i     '  • 

D^scr  Werth  ist  gleich  Null  für  D  =  oc ,  für  D  =  0  und  Tür 

I?  =  t  —  

Im  ersten  Fall  wird  dadurch  ein  Minimum  der  Anziehung  angezeigt ,  indem  in  un- 
endlicher Entfernung  A  —  0  wird.  Im  zweiten  Fall  wird  wiederum  ein  Minimum 
der  Anziehung  eines  befreundeten  Poles  durch  die  Platte  angezeigt,  indem  der- 
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selbe  an  der  Platte  seihst  mit  der  grössten  Kraft  .1  =  i  n  (i  filJ'  A5  (  H  —  J' f 

abgestosseu  wird.  Im  Falle  der  Formel  Ii)  erhält  aber  die  Anziehung  des  be- 
freundeten und  die  Abstnssung  des  feindlichen  Poles  ein  Maximum.  Diese  Formel 
gestattet  im  Udingen  dieselbe  Diseussion  wie  die  Formel  10),  so  dass  auch  das 
Maximum  der  Anziehung  am  weitesten  von  der  Platte  abliegt,  wenn  nur  ihr  Rand 
einer  magnetischen  Vertheilung  unterworfen  ist.  Hei  weiterem  Vordringen  der 
magnetischen  Vertheilung  nach  dem  Centrum  der  Platte,  also  bei  wachsender 
Stromstärke  nähert  sich  das  Wirkungsmaximum  der  Platte  au.  Wird  endlich 
.J'  —  II,  sollen  also  alle  Stellen  der  Platte  gleichmässig  magnetisirt  sein,  wie  das 
nach  Fig.  f/.l  von  Ampere  für  jede  magnetische  Erregung  angenommen  wurde,  so 
fällt  das  Maximum  der  Anziehung  in  die  Platte  selbst.  In  diesem  Falle  geht  die 
Formel  über  in  die  Formel  für  den  elektrodynamischen  Kreis  auf  S.  7ö,  es  gilt 
also  die  für  die  letztere  dort  gepflogene  Diseussion  auch  für  erstere. 

3.    Wenn  es  richtig  ist,   dass  das  magnetische  Moment  der  kleinsten 

Theilchen  sich  proportional  zur  erregenden  Kraft  ,  also  z.  H.  bei  Elektromagneten 
proportional  zur  magnetisirenden  Stromstärke  ändert  ,  so  muss  auch  .1  in  der  For- 
mel 5J)  proportional  zur  erregenden  Kraft  wachsen  oder  abnehmen.  Wenn  dagegen 
nach  der  Hypothese  in  §.  47  auf  S.  *i7  2  für  jede  Kraft  das  Moment  2,11  constant 
bleibt,  dagegen  mit  wachsender  Stromstärke  eine  grössere  Anzahl  von  Theilchen 
polar  werden,  so  wächst  J'  proportional  zu  derselben,  es  ist  aber  .1  in  der  For- 
mel 9)  der  erregenden  Kraft  nicht  mehr  proportional.  Die  folgenden  Versuche 
sprechen  für  die  letztere  Annahme.  Die  Beobachtungsmethode  und  die  Apparate 
waren  ganz  dieselben,  wie  die  auf  S.  8  07  beschriebenen.  Die  Eisenplattc  mit  dem 
sie  magnetisirenden  Kreisstrom  wurde  in  einem  bestimmten  Abstand  von  der 
Magnetometernadcl  erhalten ,  der  in  der  hier  anzuführenden  Heihc  von  Mitte  der 
Platte  bis  Mitte  der  Nadel  I04mn,,5  betrug,  also  dem  Maximumabstand  =  108rom,2> 
für  ein  sehr  kleines  I  ziemlich  nahe  war.  Daun  wurde  nacheinander  immer  als 
Mittel  aus  G  Gleichgewichtslagen  zwischen  je  2  aufeinanderfolgenden  direct  beobachteten 
grössten  Ausschlägen  1.  die  Ruhelage  des  Magnetometers,  2.  die  Ruhelage  unter 
Einfluss  des  mögliehst  compensirten  Stromes  ohne  Platte,  3.  dieselbe  unter  Ein- 
lluss  der  compensirten  Platte  allein,  4.  dieselbe  unter  Einwirkung  eines  um  die 
Platte  laufenden  Stromes  von  zwei,  drei,  vier,  fünf  GRovK'seheu  Elementen  und 
endlich  S.  dieselbe  mit  Beseitigung  von  Strom  und  Platte  ermittelt.  Die  folgende 
Tabelle  enthält  die  Beobachtungs-  und  Rechnungsergebnisse.  Die  erste  Cnlumne 
enthält  die  Beobachtungstitel;  die  zweite  die  zugehörige  Zeit;  die  dritte  die  aus 
den  Beobachtungen  gezogenen  Mittelwerthe  in  Thcilstrichen  der  Skale;  die  vierte 
Coldinne  enthält  die  beobachteten  Ausschläge  an  der  Tan^entenbussole;  die  fünfte 
die  corrigirten  Ausschläge  der  Magnetometernadcl  in  Skaleuthcilen  für  die  ver- 
schiedenen Stromstärken:  in  der  sechsten  Coldinne  endlich  sind  die  Quotienten  ans 
den  corrigirten  Ausschlägen  durch  die  Stromstärke  verzeichnet  m 


Ruhelage 
compens.  Strom 
compens.  Platte 

2  Elemente 

3  Elemente 
i  Elemente 
ö  Elemente 
Ruhelage 


Zeit 

beobachtete 
Werthc 

10''  47  ■ 

494,34 

11  7 

494,22 

1t  34 

493,63 

1  1  02 

Öi0,3l 

1  1     59  . 

ö  (i  ö ,  ö  3 

12  9 

Ö94,'J7 

12  17 

021,28 

12  2o 

49  0,9  1 

Ausschlüge  der 
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sole  =  x 


tg  10°,  3  2 
tg  22«,I7 
tg  28» 32 
tg  3  2°,  9  5 
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4»i,83 
71,94 
100,82 
130,40 
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1  7ti,'j 
187,1 
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Die  Zahlen  in  der  letzten  Coldinne  wachsen  regelmässig  und  /eigen  somit,  dass 
die  Proportionalität  zwischen  Stromstärke  und  Anziehung  der  magnetisirten  Eisen- 
platte  gegen  die  Magnetometeruadel  nicht  vorhanden  ist.  Ks  werden  hierdurch  die 
Untersuchungen  des  §.  17  von  einer  andern  Seite  her  bestätigt  und  es  gewinnen 
die  in  §.  i7  daraus  gezogenen  Folgerungen  eine  neue  Stütze. 

IX.  Nach  dem  in  den  Nummern  VII  und  VIII,  sowie  in  §.  4  7  Gesagten  classi- 
ficirte  ich  das  Verhalten  der  Körper,  wenn  sie  in  länglicher  Form  im  Magnetfelde 
aufgehangen  werden,  in  der  folgenden  dreifachen  Weise. 

t.  Der  eiseninagnetische  Zustand  ist  dadurch  charaktc risit t ,  dass  die 
kleinsten  Theilchen  der  ihm  unterfallenden  Körper  am  dichtesten  aneinander  liegen 
(Atomzahl  .15i  i«  his  i7  »8)  und  dass  infolge  dessen  die  magnetische  Molckular- 
vertheilung  den  grössten  Werth  erhält.  Es  bedeute  i(.ro:  in  /•'/</.  UU  einen  solchen 
länglichen  eisenmagnetischen  Körper  und 


hängt  ah  von  der  Intensität  der  in  den  ,  ... 

n  An;.  1/6. 

erregenden  Polen   thätigen  Kraft  und 

von  dem  Abstand,  in  dem  sich  die  Querschicht  von  letzteren  beiludet.  Infolge  dieses 
Grundes  allein  wäre  also  in  der  mittleren  Querschicht  das  magnetische  Moment 
schwächer  als  in  irgend  einer  anderen.  Dadurch  jedoch,  dass  jede  Querschicht  von 
«i«:  auf  jede  andere  wiederum  vertheilend  einwirkt,  entsteht  eine  in  dem  Maasse 
überwiegende  Verstärkung  des  magnetischen  Momentes  der  mittleren  Schicht,  als 
diese  Molekularvcrtheilung  einen  grösseren  Werth  hat.  Im  eisenmagnetischen  Zu- 
stand, wo  die  Molekularvcrtheilung  den  grössten  Werth  hat,  überwiegt  sie  über 
den  Einiluss  der  ursprünglichen  Vertheilung  derart,  dass  sogar  das  magnetische 
Moment  der  mittleren  Schicht  grösser  wird,  als  das  jeder  anderen.  Das  aus  beiden 
Einflüssen  resultirende  magnetische  Moment  der  Schichten  mag  den  Ordinaten  der 
über  diese  Schichten  zur  Abscissenaxc  o.r  gezeichneten  Curve  entsprechen.  —  An- 
langend die  Vertheilung  im  Sinne  der  Querschichten,  so  mögen  die  zur  Abscissen- 
axc o=  aufgetragenen  Ordinaten  die  Vertheilung  im  Durchschnitt  der  letzten 
Querschicht  mit  der  Ebene  der  Zeichnung  andeuten.  In  dem  Maasse,  als  das 
Moment  einer  Schicht  grösser  wird,  dringt  die  Vertheilung  nach  dem  ('.entmin  der 
Querschicht  vor,  es  wird  also  für  die  mittlere  Querschicht  a  das  Symbol  der  Ver- 
theilung dasselbe  sein  wie  für  oz,  nur  mit  dem  Unterschied,  dass  der  Zwischen- 
raum zwischen  den  gleichwertigen  Ordinaten  ein  ungleich  kleinerer  ist.  Einem 
kleineren  Zwischenraum  kommt  ein  geringerer  Abstand  des  Maximumpunktes  vom 
Querschnitt  zu,  d.  i.  desjenigen  Punktes,  bis  zu  welchem  sich  der  befreundete 
Pol  S  annähern  würde,  wenn  ersterer  beweglich,  letzterer  fest  wäre,  oder  bis 
zu  welchem  sich  im  vorliegenden  Fall  der  Querschnitt  dem  Pol  S  wirklich  anzu- 
nähern strebt,  da  hier  der  Querschnitt  beweglich,  der  Pol  fest  ist.  Sonach  haben 
wir  uns  zwischen  a  und  S  oder  a  und  N  eine  Reihe  solcher  Maximumpunkte  zu 
denken,  derart,  dass  die  von  ihnen  ausgehenden  und  den  befreundeten  Pol  an- 
ziehenden Kräfte  immer  grösser  sind,  je  näher  die  Punkte  an  a  liegen.  Da  aber"  . 
sonach  die  Orte  der  grössten  Anziehung  im  Innern  des  Körpers  uxuz  liegen,  so 
wird  derselbe  nicht  allein  in  der  hier  vorausgesetzten  Richtung  zwischen  N  und  S 
beharren ,  sondern  er  wird  sich  sogar  bei  stärkerer  erregender  Kraft  dem  zufällig 
nähereu  Pole  Ar  oder  i>  in  seiner  ganzen  Masse  annähern. 

2.    Der  sau  erst  off  magnetische  Zustand  würde  dann  stattfinden,  wenn 
die  kleinsten  Theilchen  der  betreffenden  Körper  so  weit  von  einander  abstehen, 
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dass  ihre  wechselseitige  magnetisircnde  Einwirkung  verschwindet.  Das  würde  beim 
gewöhnlichen  Sauerstoff  der  Fall  sein,  für  welchen  oben  wahrscheinlich  gemacht 
wurde,  dass  seine  Atomzahl  höchstens  1/.2  beträgt.  Das  gilt  auch  für  Stickoxyd- 
gas, indem  sich  bei  dessen  Entstehung  je  \  Theilchen  des  einatomigen  Sauerstoffs 
zu  einem  Theilchen  des  ebenfalls  einatomigen  Stickstoffes  lagert,  sodass  in  «lern 
Raum,  in  welchem  zwei  Atome  Wasserstoff  enthalten  sein  würden,  nur  ein  Atom 
Stickoxyd  enthalten  ist.  Dedeutet  in  Fig.  f  /7  ti.ro  z  einen  zwischen  den  erregen- 
den Magnetpolen  ;Y  und  S  befindlichen  sauerstoffmagnetischen  Körper,   und  wird 


vorausgesetzt,  dass  seine  kleinsten  theil- 
chen dieselbe  normale  Polarität  annehmen, 
wie  die  des  Eisens  im  vorigen  Fall,  so 
bleibt  das  Verhalten  gegenüber  der  ur- 
sprünglichen Erregung  hier  dasselbe  wie 


inj.  in.  dort,  wogegen  das,  was  dort  über  die 

Molekularvertheilung  gesagt  wurde,  in 
Wegfall  kommt.  Die  Verkeilung  in  axialer  Dichtung  ist  hier  ohne  Cousequcnzen, 
sie  mag  sich  Tür  die  einzelnen  Schichten  verhalten  wie  die  über  dieselben  ver- 
zeichneten Ordinaten  der  auf  der  Abscisscnaxe  o  x  befindlichen  Curvc.  —  Ein 
Wegfall  der  Molekularvertheilung  bedingt  ferner  hinsichtlich  einer  jeden  Querschicht 
ein  über  dieselbe  gleichmässig  vertlieiltes  Moment.  Dieses  darf  also  für  den  Durch- 
schnitt der  äussersten  Querschicht  mit  der  Ebene  der  Zeichnung  durch  die  gleich 
grossen  Ordinaten  auf  der  Abscisscnaxe  u:  dargestellt  werden,  und  würde  sich 
für  eine  weiter  nach  c  liegende  Querschicht  höchstens  durch  kürzere  Ordinaten 
unterscheiden.  Eine  gleichmässigc  Verbreitung  der  Magnetkraft  über  eine  Quer- 
schicht  bedingt  nun,  dass  der  Maximumpunkt  in  der  Querschicht  selbst  liegt.  Daraus 
geht  aber  hervor,  dass  jede  Querschicht,  also  auch  der  ganze  sauerstoffmagnetische 
Körper  sich  in  ganzer  Masse  bis  zur  Berührung  dem  nächsten  befreundeten  Magnet- 
pol anzunähern  strebt,  was  mit  der  Erfahrung  übereinstimmt. 

Würde  der  für  das  Eisen  nachgewiesene  Umstand,  dass  mit  zunehmender  er- 
regender Kraft  nicht  sowohl  das  der  magnetischen  Elemente  vergrössert  wird, 
sondern  nur  eine  grössere  Anzahl  von  Elementen  an  der  magnetischen  Vcrtheilung 
partieipiren ,  auch  für  den  Sauerstoff  und  für  andere  Substanzen  maassgebend  sein: 
so  müssteu,  den  übrigen  Voraussetzungen  gemäss,  alle  Theilchen  des  Körpers  uxuz 
ein  gleichgrosscs  Moment  haben.  Sonach  müsstc  auch  die  die  axiale  Vcrtheilung 
.bezeichnende  Curve  eine  parallel  zu  ox  verlaufende  ürade  sein.  Dagegen  tritt  aber 
die  in  der  Figur  angedeutete  Vertheilung  nach  axialer  und  äquatorialer  Dichtung 
in  Wahrheit  ein  ,  wenn  der  zwischen  den  Polen  N  und  S  aufgestellte  Kürpcr  z.  D. 
aus  kleinen  Eisenstückchen  besteht,  die  durch  indifferente  Substanzen,  wie 
Wachs  u.  s.w.,  in  einem  so  grossen  Abstand  von  einander  erhalten  werden,  «las* 
ihre  Wechselwirkung  vernachlässigt  werden  kann,  während  jedes  für  sich  als  ein 
besonderer  kleiner  Magnet  zu  betrachten  ist.  Bekanntlich  stellen  sich  auch  so 
beschaffene  Körper  axial  im  magnetischen  Felde.  —  Ferner  ist  es  denkbar,  dass 
schwach  parmagnetische  Körper  von  beträchtlicher  Längsausdehuung,  zwischen  sehr 
starke  Pole  gebracht,  au  ihren  Enden  den  magnetischen  Sättigungszustand  erreicht 
haben,  während  ihre  mittleren  Schichten  noch  um  eine  beträchtliche  Grösse  davon 
abstehen.  Sic  untcrfallcn  dann  ebenfalls  dem  Schema  der  Fiy.  4/7  und  stellen  sich 
axial.  Hierher  gehören  Versuche  Matteucci's  4o,  infolge  deren  Eisensalzlösungen,  in 
«  bis  10  Centimeter  langen  Federkielen  oder  Glasröhren  eingeschlossen,  zwischen 
starken  Magnetpolen  aufgehangen ,  sich  über  der  ganzen  dem  Nordpol  zugewandten 
Hälfte  nordpolar,  über  der  ganzen  dem  Südpol  zugewandten  aber  südpolar  ver- 
hielten und  mir  an  ihren  Enden  die  zu  den  benachbarten  erregenden  Polen  befreun- 
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dete  Polarität  zeigten.  Sie  verhielten  sieh  wie  eine  durch  Fiij.  GO  auf  Seite  80 
dargestellte  Spirale  und  nahmen  gleich  dieser  eine  axiale  Lage  im  Magnetfeld. 

3.  Der  wismuthmagnetische  Zustand  wäre  der  Uebergang  zwischen  dem 
magnetischen  Zustand  des  Eisens  und  des  Sauerstoffs.  Die  kleinsten  Theilchcn  der 
ihm  zuzuweisenden  Körper  liegen  so  weit  entfernt  voneinander,  dass  sie  nur  noch 
eine  geringe,  sie  liefen  aber  noch  immer  so  nahe  aneinander,  dass  sie  dennoch 
eine  sehr  merkliche  magnetische  .Molekularwirkung  aufeinander  ausüben.  Die  Atom- 
zahlen  dieser  Körper  betragen  nach  der  obigen  Tabelle  zwischen  1513  und  240. 
Wegen  der  {geringen  Molekularwirkung  kann  die  gesaimnte  magnetische  Erregung, 
welche  diese  Körper  erfahren,  überhaupt  nur  schwach  ausfallen,  und  wird  vorzugs- 
weise herrühren  von  der  ursprünglichen  Erregung.  Dedeutet  nun  in  F'hj.  HS  u.ro: 
einen  solchen  Körper  von  länglicher  Form 
und  sind  wiederum  .S  und  X  die  er- 
regenden Pole,  so  werden  infolge  dessen 
die  magnetischen  Momente  der  einzelnen 
Schichten  von  den  Enden  nach  der 
Mitte  hin  abnehmen,  etwa  nach  Maass- 
gabe der  Ordinaten  der  über  nx  als 
Abscissenaxe  gezeichneten  Curve.  In  §.  47,  N.II,  S.  080  wurde  aber  gezeigt, 
dass,  wenn  die  magnetischen  Momente  der  Querschichteu  eines  Stabes  von  dessen 
Enden  nach  der  Mitte  abnehmen,  trotz  einer  normalen  Polarität  der  kleinsten 
Theilchen  sich  nichts  destoweniger  eine  entgegengesetzte  ideale  Vertheilung  geltend 
macht.  Sonach  muss  über  der  ganzen  Hälfte  boz,  welche  dem  erregenden  Südpol 
zugewandt  ist,  freier  Süd magnetismus,  und  über  der  ganzen  Hälfte  bux,  welche 
dem  erregenden  Nordpol  zugewandt  ist,  freier  Nord  magnetismus  ausgebreitet 
sein.  Nur  die  Endflächen  zeigen  normalen  freien  Magnetismus.  Es  kehrt  also  oz 
dem  erregenden  Südpol  S  die  befreundete  Nordseite  zu,  und  ux  kehrt  dem  er- 
regenden Nordpol  N  die  befreundete  Südseite  zu.  Setzen  wir  nun  voraus,  dass 
die  Molekularwirkung  in  den  diamagnetischen  Körpern  immer  noch  stark  genug  ist, 
um  ein  tieferes  Eindringen  des  Magnetismus  in  das  Innere  zu  hindern,  dass  also 
seine  Vertheilung  über  die  letzte  Querschieht  den  auf  oz  errichteten  Ordinaten 
entspricht,  so  kommt  das  in  N.  VIII  Erwiesene  zur  Anwendung,  nämlich,  dass 
die  äussersten  Querschichteu  Vor  den  nahen  erregenden  Polen  zurückweichen.  Da- 
zu kommt,  dass  das  Verhalten  der  äussersten  Qucrschichtcn  maassgebend  ist  für 
das  Verhalten  des  ganzen  Körpers  uxoz,  denn  die  von  diesen  auf  die  Pole  N 
und  S  zurückwirkende  Kraft  ist  ja  grösser  als  die  von  irgend  einer  anderen  Quer- 
schicht herrührenden.  Somit  weicht  auch  der  ganze  Körper  vor  einem  nahen 
erregenden  Pole  zurück,  und  ist  ihm  blos  eine  Drehung  um  seine  Mitte  b  erlaubt, 
so  stellt  er  sich  zu  A'  und  S  äquatorial  und  weicht  dann  nur  um  so  stärker  zu- 
rück, weil  jetzt  die  breitere  Längslläche  einen  grösseren  Abstand  des  Maximum- 
punktes  bedingt. 

X.  Das  magnetische  Verhalten  solcher  Körper,  welche  nach  verschiedenen 
Richtungen  eine  verschiedene  Dichtigkeit  besitzen,  die  Magnckrystallkraft,  lässt 
sich  nach  dieser  Anschauung  leichter  erklären,  als  nach  jeder  anderen.  Die  in  §.  4">, 
N.  VII,  auf  S.  045  angeführten  Versuche  von  Knoblauch  und  Tyndall,  sowie 
von  Tyndall  allein  zeigen  unzweideutig,  dass  das  vorherrschende  axiale  oder 
äquatoriale  Einstcllungsvermögen  der  Axen  paramagnetischer  oder  diamagnetischcr 
Krystalle  im  innigsten  Zusammenhang  steht  mit  der  grösseren  oder  geringeren  An- 
näherung der  kleinsten  Theilchcn  nach  gewissen  Richtungen.  Wenn  aber  Tyndall  21 
die  Untersuchungsergebnissc  in  dem  Satz  verallgemeinert:  „die  überwiegende  An- 
ziehung und  Zurückstossung  der  Masse  in  einer  besonderen  Richtung  beruht  auf 
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»Irr  Thatsache,  dass  in  dieser  Richtung  die  materiellen  Thcilchen  enger  aneinander 
liegen ,  als  in  den  anderen  Richtungen ;  die  geäusserte  Kraft  ist  anziehend  oder 
abstossend,  je  nachdem  die  Thcilchen  paramagnetisch  oder  diamagnetisch  sind: 
dieses  Gesetz  ist  auf  die  Materie  allgemein  anwendbar,  die  bei  Krystalleu  im 
magnetischen  Feld  vorkommenden  Erscheinungen  sind  nur  besondere  Fälle  dieses 
allgemeinen  Gesetzes":  so  dürfte  das  leicht  zu  Missverständnissen  führen.  Das 
Gesetz  ist  nämlich  aus  den  künstlichen  Nachahmungen  der  Krystallpolarität  erschlossen, 
indem  feine  Pulver  der  verschiedensten  Substanzen,  theils  trocken,  theils  mit  einem 
Hindeinittel  versehen,  nach  einer  Richtung  hin  mechanisch  zusammengepresst  wurden. 
Für  diese  Zusamiuenpressungsrichtiing  stellte  sich  allerdings  jenes  Gesetz  heraus. 
In  anderen,  ebenfalls  oben  angeführten  Fällen  wurden  massive  Körper  nach  einer 
Richtung,  sogar  krystallisirtes  Wismuth  nach  der  Richtung  seiner  Maguetkrystallaxe 
um  ein  Redeutendes  zusammengepresst,  und  auch  hier  bewahrheitete  sich  das 
Gesetz.  Dennoch  dürfen  wir  daraus  nicht  schliessen,  dass  z.  H.  diejenige  Richtung, 
welche  sich  bei  diamagnetischen  Krystalleu  äquatorial  stellt,  dieselbe  sei,  in  welcher 
die  Massentheilchen  dichter  lägen,  als  in  den  darauf  senkrechten  Dann  müssten 
die  Thcilchen  in  den  optisch  negativen  Krystalleu,  wie  im  Kalkspath,  nach  der 
Axenrichtung  am  dichtesten  liegen,  denn  diese  Richtung  stellt  sich  vorzugsweise 
äquatorial.  Dagegen  sprechen  aber  die  optischen  Erscheinungen,  die  Lage  der 
Spaltungsebenen,  der  verschiedene  Glanz  gewisser  Kalkspathkrystalle  nach  ver- 
schiedenen Richtungen,  leichtere  mechanische  Ritzbarkeit  nach  der  Axe  als  nach 
anderen  Richtungen  u.  s.  f.  Offenbar  steht  in  den  Krystallen  die  Richtung  ge- 
ringster Dichtigkeit  senkrecht  auf  der  Richtung  der  grössten  Spaltbarkeit,  oder 
wenn  mehre  gleichwertige  Spaltungsrichtungen  vorhanden  sind,  dann  ist  die  ge- 
ringste Dichtigkeit  die  Resultirendc  aus  allen  Normalen  auf  denselben.  Aus  diesem 
Grunde  sind  in  den  Nummern  II  bis  V  des  §.  4 Ii  die  Spaltungsrichtungen  der 
Krystallc  besonders  hervorgehoben  worden.  Ein  Vergleich  hiermit  wird  zeigen, 
dass  jener  allgemeine  Ausspruch  nicht  überall  zutrifft. 

Wenn  dagegen  der  oben  geltend  gemachte  Zusammenhang  zwischen  dem  all- 
gemeinen magnetischen  Verhalten  der  Körper  und  deren  Atomdichtigkeit  in  Wahr- 
heit stattfindet  ,  so  lässt  sich  jenes  Gesetz  in  grösserer  Allgemeinheit  daraus  her- 
leiten, doch  so,  dass  es  auch  die  bisherigen  Abweichungen  umfasst.  Würden  wir 
im  Stande  sein,  die  Atome  eines  Eisenstückes  mehr  und  mehr  voneinander  zu 
entfernen,  bis  endlich  daraus  ein  Körper  von  der  Atomdichtigkeit  des  Sauerstoffes 
entstände,  so  würde  diese  Masse  von  einem  Magnetpol  anfangs  paramagnetisch 
angezogen,  dann  bei  einem  grössern  Atomabstand  diamagnetisch  zurückgestossen 
und  endlich  beim  grössten  Atomabstand  wiederum  paramagnetisch  angezogen  werden. 
Hei  einem  gewissen  Atomabstand  muss  aber  dann  die  diamaguetische  Abstossung 
ein  Maximum  erreichen,  sodass  dieselbe  sowohl  bei  geringerem  als  bei  grösserem 
Abstand,  also  sowohl  bei  einer  Annäherung  an  den  eisenmagnetischen  als  auch  bei 
einer  Annäherung  an  den  sauerstoffmagnetischen  Zustand  kleiner  ausfällt.  Gesetzt 
nun,  der  hypothetische  Körper  wäre  so  weit  aufgelockert,  dass  seine  Atomdichtig- 
keit das  Maximum  des  diamagnetischen  Zustandcs  noch  nicht  erreicht  habe,  und 
er  würde  dann  von  einer  Richtung  her  zusammengepresst,  so  muss  er  sich  nach 
dieser  Richtung  weniger  diamagnetisch  zeigen,  als  nach  den  anderen,  es  wird 
sich  also  die  Richtung  der  grösseren  Dichtigkeit  axial  stellen.  Wäre 
dagegen  der  hypothetische  Körper  so  stark  aufgelockert,  dass  seine  Atomdichtigkeit 
das  Maximum  des  diamagnetischen  Zustandcs  schon  überschritten  hätte,  und  er 
würde  dann  nach  einer  Richtung  zusammengepresst,  so  muss  er  sich  jetzt  nach 
dieser  Richtung  stärker  diamagnetisch  zeigen,  als  nach  den  anderen,  es  w  ird  sich 
also  jetzt  die  Richtung  der  grösseren  Dichtigkeit  äquatorial  stellen. 
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Wie  dieser  hypothetische  Körper  verhält  sich  aher  nach  der  Voraussetzung  die 
Gesammtheit  der  Körper,  indem  dieselhc  eine  stetig  ahuehuiende  Reihe  von  mittleren 
Atomdichtigkeiteu  darbietet.  Daraus  ist  zu  folgern,  dass  die  grössere  sowohl  als 
die  geringere  diauiaguetische  Abstossung  eines  Körpers  nach  einer  bestimmten 
Richtung  abhängen  kann  von  der  grösseren  Dichtigkeit  desselben  nach  dieser  Dich- 
tung, dass  aber  die  grössere  Abstossung  dann  eintritt,  wenn  die  mittlere  Atnm- 
dichtigkeit  des  Körpers  vom  diamaguetischen  Maximum  nach  der  Sauerstollseite 
abweicht,  während  die  geringere  Abstossung  dann  stattfindet,  wenn  die  mittlere 
Atomdichtigkeit  vom  diainagnctisehen  Maximum  auf  der  Eisenseite  liegt.  Mit  aus- 
fuhrlicherer Derücksichtigung  des  Verhältnisses  der  axialen  zur  äquatorialen  magne- 
tischen Vertheihing  Hesse  sich  leicht  auch  das  analoge  Verhalten  parainagnetiseher 
Krystalle  herleiten,  doch  mag  es  bei  dem  Bisherigen  sein  Bewenden  haben. 

XI.  Gleich  ihren  Vorgängern  ist  aber  auch  diese  Theorie  bisher  muh  nicht 
im  Stande  gewesen,  alle  Erscheinungen  zu  erklären.  Nach  dieser  Theorie  wiirde 
sich  der  Querschnitt  eines  diainagnctisehen  Körpers  im  Wesentlichen  vei  halten  wie 
der  Querschnitt  eines  paramagnetischen  Körpers.  Beide  Körper  würden  sich  aber 
dadurch  unterscheiden ,  dass  im  magnetischen  Felde  das  Moment  der  Schichten  des 
ersteren  von  den  Enden  nach  der  Mitte  abnimmt .  während  das  der  Schichten  des 
letzteren  von  den  Enden  nach  der  Mitte  hin  zunimmt.  .  Winde  man  aber  einen 
diamagnetischen  Körper  in  der  Mitte  stärker  erregen  als  an  den  Enden,  etwa  da- 
durch, dass  man  ihn  in  einer  elektrodynamischen  Spirale  inaguetisirt .,  so  müsste 
er  sich  qualitativ  nicht  mehr  von  einem  paramagnetischen  Körper  unterscheiden 
lassen.  Di  N.  III  wurden  jedoch  die  Nachweise  darüber  mitgetheilt,  dass  diese 
Folgerung  nicht  zutritft.  Ingleichen  wurde  der  folgende  Versuch  von  Tynhall  17 
gegen  dieselbe  geltend  gemacht.  Es  wurde  ein  Wismuthstab  o*  in  Fitj.  HU  (S.  xt«) 
von  f>V.2  Zoll  Länge  und  o.t  Zoll  Durchmesser  mittelst  Silberdräthen  an  einem  Bügel 
und  dieser  hinwiederum  an  einem  Faden  so  aufgehangen ,  dass  er  ungehindert  in 
dem  Hohlraum  einer  Kupferspirale  r  schwingen  konnte,  während  er  mit  seinen 
Enden  noch  um  ein  Geringes  aus  derselben  hervorragte.  Die  Spirale  war  5  Zoll 
lang,  bei  5  Zoll  äusserem  und  I  innerem  Durchmesser,  und  der  Drath  war 
'  ,5  Zoll  dick.  Den  hervorragenden  Enden  gegenüber  und  senkrecht  zur  Stabes- 
richtung waren  die  Eisenkerne  von  vier  Elektromagneten  uherf  gestellt,  die  einzeln 
oder  irgend  wie  gepaart  benutzt  werden  konnten.  Die  Spirale  um  den  Wismuth- 
stab wurde  von  einein  andern  Strom  durchllossen ,  als  die  Spiralen  der  Elektro- 
magnete,  und  beide  waren  mit  gesonderten  Commutatoren  versehen.  Wurde  nun 
dem  Strom  in  der  mittleren  Spirale  eine  gewisse  Richtung,  etwa  die  des  l'feiles 
bei  r  ertheilt,  so  konnten*  dann  die  hervorragenden  Enden  der  Eisenkerne  von 
a  und  b  zu  Nordpolcn,  von  c  und  d  zu  Süd  joden  und  umgekehrt  gemacht  werden. 
Stets  wurde  eine  Bewegung  des  Wismuthstabes  beobachtet,  welche  die  entgegen- 
gesetzte Richtung  von  der  hatte,  die  ein  an  seine  Stelle  gesetzter  Eisenstab 
gehabt  haben  würde. 

Noch  weniger  als  dieser  hat  sich  bisher  der  folgende  von  Pü'okku22  herrührende 
Versuch  mit  der  in  Rede  stehenden  Theorie  vereinigen  lassen.  Es  waren  zwei 
starke  cylindrische  Kupf^rdrathspiralen ,  durch  welche  sich  gesonderte  galvanische 
Ströme  bewegen  konnten,  eonaxial  und  in  vertikaler  Richtung  über  einander  auf- 
gestellt. In  der  untern  Spirale  stand  ein  Eisenkern,  in  der  oberen  schwebte  ein 
Wismuthcylinder  von  snmn'  Länge  und  1  ">min  Dicke,  der  an  einem  Ende  eines  Wage- 
balkens aufgehangen  und  durch  Bleischrote  an  dessen  anderem  Ende  äquilibrirt  war. 
Ging  nun  der  Strom  zuerst  durch  die  untere  Spirale,  z.  B.  so  dass  er  das  obere 
Ende  des  Eisenkernes  zum  Nordpol  machte,  so  wurde  dadurch  der  Wismuthcylinder 
gehoben,    wurde  aber  durch  Verminderung  des  Gegengewichtes  wieder  an  seine 
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Fig.  H9. 


frühere  Stelle  zurückgebracht.  Wurde  hieran!  auch  die  obere  Spirale  in  Thätigkeit 
gebracht,  und  zwar  durch  einen  dem  unteren  gleichgerichteten  Strom,  so  wurde 
der  Wismuthcylinder  von  neuem  gehoben.  War  der  letztere  Strom  dem  des  unteren 
Elektromagneten  entgegengesetzt,  so  erfuhr  der  Wismuthcylinder  eine  Anziehung. 
Im  Allgemeinen  verhielt  sich  bei  diesem  Versuch  das  W^smuth  qualitativ  entgegen- 
gesetzt, als  wenn  statt  seiner  Eisen  substituirt  worden  wäre.  —  Ich  habe  diese 
Versuche  mit  der  grössten  Sorgfalt  wiederholt  und  dann  sie  dahin  modißeirt. 
duss  ich  die  diamagnetischen  Cyliiuler  an  einer  äusserst  empfindlichen  Drehwage 
anbrachte,  mittelst  deren  sie  sieh  in  einer  feststehenden  elektrodynamischen  Spirale 
bewegen  konnten,  während  ihnen  die  Spitze  des  Eisenkernes  von  einem  Elektro- 
magneten entgegengestellt  war.  Mochten  nun  diese  Cylinder  aus  Wismuth  oder 
aus  Wachs  oder  aus  Schwefel  bestehen,  es  bestätigte  sich  stets  auch  hier  der 
ursprünglich  mit  der  gewöhnlichen  Wage  angestellte  Versuch. 

Aus  alle  dem  geht  nun  hervor,  dass  auch  diese  Theorie  ebenso  wenig  wie 
die  vorher  mitgetheiltc  eine  vollständige  Erklärung  der  diamagnetischen  Probleme 
zu  geben  im  Stande  ist.  dass  es  also  noch  gänzlich  an  einer  erschöpfenden  Theorie 
des  Diamagnetismus  fehlt. 
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Nachschrift. 

Ich  schlösse  diesen  Band  mit  der  Befriedigung,  eine  ;dte  Schuld  endlich 
abgetragen  zu  haben.  Das  Material  lag  mit  Ausnahme  des  fünften  Abschnittes 
bis  zur  Schlussrcdaction  bereit,  als  ich  dem  Wunsche  des  Herrn  Verlegers 
nachgab  und  den  Druck  beginnen  Hess.  Ich  durfte  sonach  hoffen ,  denselben 
nicht  wieder  unterbrechen  zu  müssen.  Aber  schwere  Erlebnisse  hatten  eine 
jahrelange  Unfähigkeit  zu  jeder  dauernden  geistigen  Anspannung  im  Gefolge.  — 
Als  endlich  die  Kräfte  wiederkehrten  und  das  Begonnene  wieder  aufgenommen 
werden  konnte,  hatte  die  im  raschen  Fluss  befindliche  Disciplin  nicht  unerhebliche 
Fortschritte  gemacht,  und  es  handelte  sich  nun  darum,  entweder  von  dem 
früheren  Plane  abzugehen  und  die  Untersuchungen  bis  zum  neuesten  Datum 
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zu  verfolgen,  oder  flen  alten  Plan  beizubehalteu  und  «li«ri:li  spatere  Zusätze  das. 
Fehlende  zu  ergänzen.  Der  von  der  Rcdaction  der  ,.  Kncyklopädie  der  Physik 
ausgesprochene  Wunsch,  als  nächstes  Ziel  der  Bearbeitung  den  Stand  der 
Forschungen  in  der  Mitte  des  vorigen  Jahrzehnts  festzuhalten,  sowie  der  noch 
wichtigere  Umstand,  dass  eine  entsprechende  Erweiterung  der  scIioh  veröffent- 
lichten Abheilungen  im  ersten  Fall  abgeschnitten  war,  endlich  die  Möglichkeit, 
einige  Lücken  in  den  älteren  Untersuchungen  auszufüllen,  die  sich  trotz  der 
angewandten  Sorgfalt  dennoch  eingeschlichen  haben,  veranlassten  die  Entscheidung 
für  die  zweite  Alternative. 

Sollte  es  von  dem  betheiligten  Publikum  anerkannt  werden,  dass  ich  hei 
Bearbeitung  dieses  Buches  die  Schwierigkeiten  des  Gegenstandes  nicht  vermieden, 
sondern  vielmehr  aufgesucht  habe,  so  würde  ich  darin  allein  einen  reichen 
Lohn  für  die  Mühen  finden,  die  ich  darauf  verwandte. 

Dr.  v.  Feilitzhch. 
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Magnetische  Molccularvertheilung  000.  Ol) f . 
Einwände  gegen  A>ii'iriE*s  Theorie  7 23  und 
7 2ti.  —  l.'ni[iolare  Induction  durch Schrauben- 
dräthe  7 20.  —  Die  elektrodynamische  und 
elektromagnetische  Wechselwirkung  ist  eine 
Kraft  der  Stromleiter  nicht  der  Ströme 
7  42.  —  Verhalten  des  Wisnuitli  im  Innern 
des  elektrodynamischen  Cylinders  7X5.  — 
Das  magnetische  Verhalten  im  Zusammen- 
hang mit  Gmkli.ns  Atomzahlen  800.  — 
Gleichartige  Molekularvertheilnng  in  para- 
magnetischeu  und  diamaguetischen  Körpern 
80 4.  —  Verhalten  der  magnetischen  yuer- 
schicht  HO 4  —  XJ.L  —  Der  eisenmagnetische, 
sauerstoHmairnetische  uud  w  isniuthmague- 
tische  Zustand  813  —  813.  —  Leber  das 
Gesetz  von  Knoblauch  und  Tv.ndall  be- 
treffend die  Krystallpolarität  8  t.'i.  —  Atoiu- 
dichtigkeit  und  Krystallpolarität  XI  f». 

Fessel  Kraftmaschine  mit  oscillirenden  Eisen- 
kernen 311.  —  Rotation  von  Flcktroniagne- 
ten  durch  Erdmagnetismus  33  1 . 

Fizlau  Condensator  am  RvuviKOKFp'schen 
Apparat  äM  und  4(0. 

Flüssigkeit,  magnetische  073.  —  Freie 
magnetische  Flüssigkeit  070. 

Forrf.s    Induclionsfimken  durch  Mainictsteiti 

Fox  Verlust  der  Magnete  in  sehr  niedrigen 

Temperaturen  544. 
Franklin  Magnetisirung  durch  die  Ki.EisT'sche 

Ratterie  L 
Freier  Magnetismus  08ö. 
Frick  l'eber  die  Magnetisirungsmethoden  von 

Elias  und  Stöhrer  UL2,. 
Fromest,  Neeek's  Inductionsapparat  43.1. 
Funke  durch  die  Magnctoinduction  4ö0.  — 

durch  elektrische  Fische  4.'i7.  —  durch  die 

Thermosäule  4.'>8. 


82«  NAMEN-  L'XÜ  SACHRKUISTIIR. 


Ga Iva ni sch er  Effect  I Oö. 

Gartenhaiser  und  Müller  (Freihurgl.  Magne- 
tischer Sättigungszustaiid  I  jX. 

Gassiot  Wärme«  irkung  seiner  liattrrit*  400. 

Gaiuain  Tangentenbiissole  ÖX. 

Galss  Induetor  zum  Magnetometer  1  lö.  — 
Anwendung  der  Dämpfer  beim  Magneto- 
meter  3JÜL 

Gaütheroth  Magnetisirung  durch  den  gal- 
vanischen Strom  4. 

Gazzeri  Wiederholung  der  ÖRsTED'schen  Ver- 
suche UL 

Oege  n  strnm  4  I  X  und  M\. 

Gf.issler  Glaswage  ?»79. 

Geschlossener  Magnet  IT?. 

Gmibs  elektrodynamischer  Inductionsapparat  4J  0. 

W.  Gilbert  Vernichtung  der  Magnetkraft  in 
hoher  Temperatur  ö43  und  ölö. 


h.  \V.  Gilbert  Ablenkungsversuche  iL  — 
Feher  Gollomb's  magnetische  Versuche 
ö  iO.  —  Ueher  Mincke's  Theorie  de» 
Elektromagnetismus  097. 

G leitstelle n  740  und  7ö7. 

Gmei.in's  Atomzahlcii  in  Beziehung  zum 
.Magnetismus  XPO. 

Ghassmann  dessen  Theorie  2X7. 

Grofton  und  Haward  MagnetUirung  durch 
Blitz  I. 

Groye  Tcinperaturänderung  durch  intermit- 
tirendes  Magnctisireu  iCi.l  und  7i">.  — 
Elektrochemische  Polarität  im  luftverdüiut- 
ten  Baume  40  1 . 

Guillemain  Elasticitätsänderung  des  weichen 
Eisens  unter  Einlluss  des  gal\ anischen 
Stromes  ULI  und  inj. 

Gyrotrop  vergl.  Gominutator. 


IL 


Bachette  chemische  Wirkung  der  Inductions- 
ströme  303. 

Bäcker  Formel  für  die  Tragkraft  von  Stahl- 
magueten  690. 

HXpenkamp  Wirkung  des  Kreisstromes  auf 
den  Magneten  iLL 

de  Balpat  Magnetisirungsversuche  mit  hohlen 
Eisenkernen  \  3  t .  —  Versuche  und  Schlüsse 
betreifend  den  Botationsmagnetismus  3  17.  — 
Ausgleichungsgcschwindigkeit  der  Ströme 
beim  Botationsmagnetismus  3XÖ.  -  Einwand 
gegen  ältere  Erklärungen  des  Botations- 
magnetismus :txti.  —  BotatinnsmaiMietisiniis 
des  trocknen  Bolzes  JÜiL  —  Magnetische  Ver- 
suche 510.  —  Transversaluiajjnctismus  UM. 

Hamann  Magnetisirung  des  Stahles  t'l j. 

Hayiel  Magnetoelektrische  Maschinen  in 
grossem  Maassstabe  ill.t. 

Hankel  Axenwirkung  des  elektrodynamisehen 
Gyiinders  auf  Eisenkerne  I  30.  —  Ver- 
schiedenheit des  magnetischen  Vcrtheiliings- 
vermögens  nach  verschiedenen  Bichtungen 
in  Kryslallen  033  und  7'.l9.  —  Magnetisi- 
rung von  Stahlnadeln  durch  Hattcriecnt- 
ladung  7 (IX.  —  Theorie  des  Diamagnelis- 
mus  77X. 

Bansteen  Her  Magnet  unter  Einlluss  \on 
zwei  geraden  parallelen  entgegengesetzten 
Stromleitern  kA*  —-  Aenderung  der  Magnet- 
kraft mit  der  Temperatur  :\ '» 4 . 


Bare  Tragkraft  der  Hufeisenmagnete  173. 
Bare  und  Webster  Bcmanenter  Macnetismn» 

109. 

Harris  siehe  Snow  Harris. 
Hawarp  und  Grofton  Magnetisirung  durch 
Blitz  L 

Belmholtz  Verlaufsdaucr  der  Inductionsströme 

im, 

Benley  elektrodvnamischer  Inductionsapparat 
IIP. 

Benhv  Versuche   betreffend   den  Ge^otistroni 

\  j.l.  —  Ströme  höherer  Ordnungen  43t». 

GaUanomctriscIic  und  physiologische  u  s.  w. 

Verschiedenheit   in   der   Wirkung   der  In- 

diicti<»ii»ströuic  44ö  und  40  j. 
Henry  und  Ten  Eyck  Elektromagnet  *-».'>.  — 

Bemaneiiter  Magnetismus  t »>'.*■  —  Tragkraft 

der  Hufeisenmagnete  17.']. 
Hl  iim  iili.  und'  Harbaue  Bämpfung  und  Ro- 

tatiousmagnetismus  339. 
Hohle  Elektromagnete  124  und  1 .11  ■ 
Iii  rner  Identität  von  Elektricität  und  Manne 

tltlDUl  3- 
H ii I f sa p pa r a t e  Ii- 

v.  Htmrolpt  Beizversuche  mit  Magnetnadeln 

334. 

v.  Himbolpt  und  Bonplanp  Ablt-nkuiis  der 
Magnetnadel  durch  elektrische  Eisehe  i. 

Hl' nt  Ablagerun«  von  Niederschlägen  in 
Magnetfeld  ööO  und  030. 


1  « 

J  vciitti  Bisjunctor  IS.  —  Graduirter  Multipli- 
cator  09.  —  Hohle  Eisencylinder  mit  innerer 
Magnetisirungsspirale  4  24.  —  Tragkraft  der 
Hufeisenmagnete  I7ü.  —  Permanenter 
Magnetismus  190.  —  Ueber  den  Gegenstrom 
42  V.  —  Vermehrung  der  elektromotorischen 
Kraft  der  magnetoelektrischen  Maschine  mit 


J. 

Einschaltung  grös>erer  Widerstände  RH 
und  Ö34. 

Jacobi  und  Lenz  Gesetze  des  Elektromagne- 
tismus  103-  —   Versuche   der  Auzielmut: 
der  Elektromagnete  <  4ö.  —  Tragkraft  der 
selben    1 03.    —    Tragkraft    der  Hufeisen 
magnete  170.  —  Intensität  des  Magnetisruw«. 
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an  der  Berührungsstelle  von  Anker  und 
Eisenkern  bei  geschlossenen  Magneten 
1 78.  —  Temporärer  Magnetismus  des  harten 
Stahles  IKti. 

Janniar  Töne  der  Tclegraphcndräthe  . 

J.  Ci.  Magnetische  Vcrtheiliing  in  heissem 
Eisen,  Stahl  und  (itisseiscn  5  Wi. 

Jenkins  und  M  vsson  Ziiikunifeti  durch  den 
(icgeiislrom  i20.  —  Spaiiiiunuscrsi  hcinuiigeu 
durch  Induction  >fi2. 

I  nc  1  i  n  a  t  i  o  u  durch  liiduction  zu  messen  .tS'.l. 

Induction  Vorläufer  der  Entdeckung  t ■> I .  — 
Durch  galvanische  Ströme  (elektrodynami- 
sche) und  durch  Magnete  ( inagiictoelektii- 
sche ).  Nebenstrom  ;töo.  —  Unipolare  In- 
duction 3»'»4.  —  Ihirch  Erdmagnetismus  3 1> i 
und  AUA .  —  Imluctioiisappanttc  Üüund  \'.\ i. — 
(»egenstrom  i  1 8 .  —  Ströme  höherer  <  Irduungcii 
43*»-  —  Wirkungen  der  lnduetionsströme 
45f.  —  liesetze  der  Induction  470. 


I  n  d  Ii  c  t  i  o  Ii  s  c  o  n  s  t  a  u  t  e  öOfi. 

I  n  d  u  c  t  i  o  n  s  i  n  c  I  i  n  a  t  o  r  i  u  m  3  Sil. 

I  Ii  du  ctio  ns  -      und  Widerstandscoeflicieiit 

7'.'0. 

IndllCtor  zum  Magnetoincter  1  1ö. 
Ingk.nhoi'ss  liiductiiitistuiiken  dun  h  elektrische 

Tische  iüiL 
Intensität  des  Magnetismus  >  1)2. 
Inversor  LL 

Joslin  Hohle  Elcktroinagiicte  I  i~. 

Jon.  f.  Klektroniagnete  1ML  —  Anziehung  der 
Elcktromaguctc  145.  —  Renianciiter  Magne- 
tismus I T 2.  —  Tragkraft  der  Hufeisen- 
magnete 1 7ö.  —  Klasticität  des  reichen 
Kisens    unter    Einfluss    des  galvanischen 

•  Stromes  inj  und  ifli.  —  (iemenge  para- 
iiiagnetisc her  und  diamaguetischer  Körper 
im  Magnetfeld  I&IL 

Jon.E  und  ScoittsHY  die  mechanische  Kraft 
des  Elektromagnetismus  53  4. 


Kirchhof»'  Inductiotisconstantc  öQti. 
Kleiner  Tangenteiihussole  55.  —  Sinushus- 
sole  Ü>L 

Knight  Magnetisirnng  durch  Hlitz  t. 

Knoblauch  und  Tyximm.  Magnetkrystallkraft 
ii(i7.  —  Krystallpolarität  des  Tiirmalin 
rtOU.  —  Körper  mit  vorherrschender  Structiir- 
richtung  im  Magnetfeld  t»3ö.  —  (Jeher  deren 
(iesetz,  hetrelfend  die  Krystallpolarität  8I.'>. 

Könic.sberger  rntersiichnng  iilier  den  Ort  der 
Null-  und  Maximum« irkung  einer  magne- 
tischen Oiierschicht  XIO. 

v.  Kolke  Magnetische  Anziehungsversiiche  Ii  Sil. 

Koosen  Methode,  den  magnetischen  Sättigungs- 
zustand  nachzuweisen  1  3  I .  —  Ueber  die 
elektroinorische  Kraft  der  niagnetoelektri- 


scheu  Maschine  ö  j7.  —  Indiictionsvvirkiingen 
der  elektromagnetischen  Kraftmaschine  535. 

K  r  a  f  t  mos  eh  i  ne  n  ,  elektromagnetische  311  — 
313.  —  Heren  elektromotorische  Kraft 
ö i~.  -  -  Heren  Imluctionsvvirkungen  535. 

v.  Krämer  Rotation  von  Elektromagneten 
durch  Erdmagnetismus  ,{ j'j, 

Khies  Leber  Mcncke's  Theorie  des  Elektro 
magnetismiis  tiiiiL 

Krystal  la  xe,  magnetische  *>'>?. 

Krystallpolarität  magnetische,  oder 
Magnetkrystallkraft  «»«>«>. 

Kt  rTFKH  Verminderung  der  Magnetkraft  in 
niederer  Temperatur  öiö.  —  Verhalten  des 
Eisens  in  hohen  Temperaturen  545.  —  Anor- 
male Polarität  im  glühenden  Eisen  547. 


Labohde   Kntiuischimg   der  atmosphärischen 

Luft  im  Magnetfeld  ÖJÜ 
L  alle  man»  Inductionsversnche  mit  der  Hreh- 

wage  451. 

Lame  lieber  Coulomb's  magnetische  Versuche 
Ö40. 

Lamont  Lieber  die  Stromvertheilling  auf  der 
ARAGo'schen  Scheibe  .'<*<;.  —  Aenderiuig  der 
Magnetkraft  mit  der  Temperatur  544.  -  - 
Magnetische  Vcrtheiliing  liliü  und  (>S'.>.  — 
Ueber  das  Eindringen  des  Magnetismus  «iUO. 

Langenbach er  Magnetisirnng  durch  den  Fun- 
ken £. 

L  «place  Wechselwirkung  zwischen  Strom- 
element und  Magnetpol  als  Function  der 
Entfernung  3_i 

le  Raillif  siehe  Baillif. 

Lehmann  Paramagnetismus  des  Messing  Ö3'J 
und  n40 

Lehot  Magnetisirnng  durch  die  Batterie  £3. 


Leister  Leber  Magnetisirnng  durch  Blitz  i, 

Le  i  t  e r  s t  ücke  74l>. 

Le i  t  u ii gsp  o  I a  r i  t ä  t  773. 

Leitvermögen,  magnetisches  771 . 

Lemery  Vernichtung  der  Magnetkraft  in  hoher 
Temperatur  543. 

Lenz  über  Nervander"s  Tangentenbussole 
SIL  —  Abstossung  der  Theile  eines  Strom- 
leiters i  \  i.  —  Apparat  zur  elektromagne- 
tischen Rotation  i'M.  —  Magnetoelektrischer 
Fondamentalversuch  3i»0.  —  Reciprocität 
zwischen  den  elektrodynamischen  und  elek- 
tromagnetischen Erscheinungen  einerseits 
und  den  Indiictionserscheinungen  anderseits 
372.  —  Magnetoinduction  des  Ankers  beim 
Abreissen  von  einem  Hufeisenmagneten 
4öfi.  —  Vorteilhafteste  Gonstruction  der 
magnetoelektrischen  Spirale  478.  —  Ueber 
die  elektromotorische  Kraft  der  magneto- 
elektrischen  Maschine  523.  527.  üälund  53 
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Lenz  lind  v.  Jacobi  Gesetze  des  Elektro- 
magnetismus 4  03.  —  Versuche  über  An- 
ziehung der  Elektromagnete  \  LS.  —  Trag- 
kraft derselben  tt»3.  —  Tragkraft  der 
Hufeisenmagnete  1 7i>.  —  Intensität  des 
Magnetismus  an  der  Bcrührungsstelle  von 
Anker  und  Eisenkern  hei  geschlossenen 
Magneten  1 78.  —  Temporärer  Magnetismus 
des  harten  Stahles  1Ü1L 

Lkwtjiw aitf.  Gleichzeitige  Rotation  von  Leiter 
und  Magnet  296. 


Leyser  Elektrodynamometer  246. 

v.  Liebig  Aequivalenz  zwischen  Arbeil  und 

Stoflumsatz  ( 03. 
Ligties  d'aimantation  K77. 
Linaki  siehe  Santi  Linari. 
Linien,  magnetische  (l.ignes  d'aimantalwn) 

f»77. 

Ltoivii.LE    Elektrodynamische  Fundamental- 

bewcise  2 30. 
Logari t Ii mi srlie s  Decremen  t  388. 
Logema.nn  und  Wetteren  Stahlmagnete  191. 


M. 

Mac  Clllagii  s-  <allac.ii.  • 
Maggi  Wärmeleitung  des  Eisens  im  Magnet- 
feld io:i. 

Ma  gnetoinduclion  380 .  IM  und  392. 

M  a  g  n  e  t  k  r  s  t  a  1 1  a  x  e  und  M  a  g  n  e  t  k  r  y  s  t  a  l l- 
kraft  liOT. 

Magnetfeld  88  4. 

Magnetisches  Leitvermögen  771. 

Magnetismus  durch  Blitz  L  —  Durch  Bat- 
terieentladung  2.  —  Durch  den  galvani- 
schen Strom  4. 

M  a  g  n  e  t  k  r  a  f  1 1 i  n  i e  n  770. 

Magnus  Verhalten  der  Hufeiscnelcktromagnete 
tOl),  1 7 2  und  432.  —  Ursache  des  Unter- 
schiedes zwischen  massiven  und  zertheilten 
Eisenkernen  in  Induktionsapparaten  Iii. 

M abrian  Elektromagnetische  Töne  19  4. 

Mahianini  Verstärkung  der  Magnctisirungs- 
spiralen  durch  einen  äusseren  Eiscncylindcr 
1  20.  —  Maguetisirung  des  Stahles  durch 
Maschinenelektricität  436. 

Marsh  Elektromagnet  9JL  —  Ablenkung  der 
Magnetnadel  durch  rotirende  Kugeln;  mit 
Mahlow  337.  —  Apparat  zur  Rotation  der 
Leiter  um  den  Magneten  2 98. 

van  Marvm  der  Batterieschlag  soll  wie  ein 
mechanischer  Stoss  wirken  2.  —  Trans- 
versalmagnetismus  durch  Ratterieentladung  A. 

Masson  Elektrodynamische  Induction  HO.  — 
Physiologische  Wirkung  rasch  wechselnder 
galvanischer  Ströme  Ul. 

Masson  uml  Brf.guet  Elektrodynamische  In- 
duetionsversuche  il  l  —  Ströme  höherer 
Ordnungen.  Zwischenplatten  43!>.  —  Ver- 
minderte luductiouszuckung  durch  Eisen- 
kerne »43.  -  Untersuchung  des  elektrischen 
Lichtes  488.  —  Spannungserscheinungen 
durch  Induction  462. 

Masson  und  Jknki.ns  Zuckungen  durch  den 
Gegenstrom  420.  —  Spauiiungserscheiiiungen 
durch  Induction  ti> ■*. 

Matteiicoi  Induction  durch  schwingende 
Magnete  1  *>T .  -  Klanglignreii  unter  Einfluss 
des  galvanischen  Stromes  2u  1 .  —  Elektrody- 
namische Fundamentalversuche  durch  Rei- 
bungsclektricität  i  1  4.  —  Ueher  die  Strom- 
^erthcilunK  auf  der  ar  ago  scIicii  Scheibe  38<i. 


-  Induclionsfunke  durch  elektrische  Fische 
488.  —  Paramagnetische  Verbindungen 
ans  diamagnetischen  Bestandtheilen  889.  — 
Chemische  Aendeningen  durch  Magnetkraft 
sind  nicht  nachgewiesen  861 .  —  Einfluss 
der  Temperatur  auf  das  magnetische  Ver- 
halten der  Körper  86 i  und  86  i.  —  Ver- 
halten tropfbarer  Flüssigkeiten  im  Magnet- 
feld 866.  —  Comprimirter  Wismuth  im  Magnet- 
feld *vi;>  —  Ueber  diamagnetisehe  Polarität 
fiOn.  —  Magnetisches  Drehvermögen  des 
gepressten  Glases  683.  —  Abhängigkeit 
des  magnetischen  Drehvermögens  von  der 
Temperatur  684.  —  Richtkraft  des  amor- 
phen und  krystallisirten  Wismuth  im  Magnet- 
feld 799.  —  Vertheilung  des  freieu  Magne- 
tismus an  Eisensalzlösungen  im  Magnetfelde 
814. 

Matthiessen  Untersuchung  verschiedener 
Substanzen  auf  das  magnetische  Drehver- 
mögen  630 ;  besonders  der  schuellgekühlten 
Gläser  Q.r» ?- 

Mei.i.om  Gradnirter  Multiplicator  69_  —  Bedeu- 
tung des  ar  cd  ime  [»'sehen  Princips  für  das 
Magnetfeld  873.  —  Magnetisches  Drehver- 
mögeu  des  gepressten  Glases  683. 
J.  T.  Meyer  Wiederholung  der  ÖRsTrn'schen 

Versuche  UL 
Middlf.ton    Verlust    der    Magnete    in  sehr 

niedrigen  Temperaturen  844. 
M  o  1  e  k  u  I  a  r  v  e  r  t  h  e  i  1  u  n  g ,  magnetische, 
oder  secundäre  Vertheilung  666  und  6ftö 
Moll  Ablenkungsversuche    7_.  —  Wiederho- 
lung  der  önsTEo'schen  Versuche    JJL  — 
Maguetisirung  durch   die   Batterie   QIL  — 
Elektromagnet  98.  —  Abgerundete  Polenden 
zeigen  grössere  Tragkraft  als  (lache  I  46.  — 
Remanenter  Magnetismus  <  69.  —  Tragkraft 
der  Hufeisenmagnete  17  4. 
Moment,  magnetisches  1 9 2 . 
du   Moncel  Tragkraft   der  Hufeisenmagnete 

174.  —  Inductiotisfniiken  489. 
Moser    Hohle    Kisencylinder     mit  innerer 
Magnctisirungsspiralc  124  und  4'2fi  —  Ueber 
das  Wesen  des  Gegenstroines  42  4. 
Moisson  nnd  Brenner  (Sohn)   die  Kapillar- 
wirkung ändert  sich  nicht  im  Magnetfeld  ot.i> 


NAMKN-  (  NU  SAUIRLGISTKR. 


Moyon  Magnetisirung  durch  den  galvanischen 
Strom  i, 

Müller  (Freihurg)  Magnetisirungsfähigkeit 
verschiedener  Eisensorten  1ÜL  —  Gesetze 
des  Elektromagnetismus  HO  und  I  I S.  — 
Sättigungsziistand  geschlossener  Magnete 
<Xo  —  Proportionalität  zwischen  Tragkraft 
und  Quadrat  des  erzeugten  Magnetismus  in 
geschlossenen  Magneten  1X1.  —  l'eher  die 
Stahlmagnete  von  Loüemann  und  Wetteren 
491 .  —  Ueher  Stöhrer's  Inductiousapparat 
40.1.  —  Das  Verhalten  der  Gemenge  von 
paramagnetischen  und  diamaguctischeu 
Körpern  im  Magnetfeld  zurückgefiihrt  auf 
den  magnetischen  SättigungszusUind  0o3. 


Müller  (Freihurg)  und  Gartenh aiser  Magne- 
tischer Sättigungszustand  1  28. 

Ml'l.i.iNs  Magnetoelektrische  Maschine  400. 

Multiplicator  1 8.  —  Graduirung  desselhen  09. 

Minore  Wiederholung  der  ÖRsTEn'sehen  Ver- 
suche LtL  —  Ahlenkungsversuche  2i  — 
Der  Magnet  unter  Kinfluss  von  zwei  geraden 
parallelen  entgegengerichteten  Stromleitern 
Ü  —  Tragkraft  der  Hufeisenmagnete 
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Strii'»:  rlektrodvnamischer  Indiictioiisapparat 
410. 

Stirc.eos  Anfhängeapparat  13  —  F^Iektro- 
magnet  \UL  —  Apparat  zur  Rotation  der 
Leiter  um  den  Mainieten  2».i.  —  Rotation 
eines  Elektromagneten  um  seine  Ate  ?'n'i.  — 
Rämpfung  und  Hotationsmairnetismns  XV.*. — 
Strom  vertheilnng  auf  der  ARA<;n'schenSchcUie 
3H i.  -  Constant  gerichteter  Strom  durch 
Magm  toindnetion  408. —  Verbuche  hetreirend 
den  tlegenstrom  423.  —  Vergleichung 
massiver  und  hohler  Eisenkerne  mit  Ein- 
laden von  Eisendrath  hei  Inductionsappa- 
raten  ili.  —  Erklärung  davon  V  i3  — 
Magnetisches  Verhallen  von  Lcgirungen 
öliL  —  Magnctisiriing  von  Flintenliiufen  mit 
verschiedener  Wanddicke  ti'.K)  —  Theore- 
tisches iiher  .Magnetismus  und  Indncti.-n 
771 

Stiirgf.on  und  Nesbit  elektrodynamische  In- 
duction 411. 

Snccedirender  Strom  j  2?. 

vax  Swixdex  Identität  von  Elektricität  und 
Magnetismus  IL 


Tho.Msox  1'eher  flache  Polendeii  .T.T , 

Tönen  elektromagnetisches   \  0,3. 

Totaler  Ma  irnetisnius  t  70. 

Tragkraft  der  stahlörmigen  Magnete  I  V3  ^ 
Der  Hufeisenmagnete  iJJ  IL  —  [)<»r  Klek- 
tromaifiiete  heim  WecJiseln  »Irr  Pole  17J 

Tyndali.  Anziehung  und  Tragkraft  stahfornu- 
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ger  Elektromagnete  und  kugelförmiger  An- 
ker 459.  —  Wiederholung  des  REicn'schen 
Kundamentalversuchs  für  diamagnetische 
Polarität  595.  —  Gemenge  von  para- 
magnetischen und  diamagnetischen  Körpern 
im  Magnetfeld  {»'.»9.  —  Magnekrystallkraft 
607.  —  Verschiedenheit  des  magnetischen 
Vertheilungsvermögens  nach  verschiedenen 
Richtungen  in  Krystallen  632.  —  Compri- 
mirtes  Wismuth   im   Magnetfeld   635.  - 


Verhalten  diamagnetischer  Körper  im  Innern 
des  elektrodynamischen  Cylindcrs  788.  — 
Ahlenkung  eines  in  einer  galvanischen  Spi- 
rale frei  schwebenden  Wisrauthstahes  durch 
einen  Magneten  817. 
Tyndall  und  Knoblauch  Magnekrystallkraft 
607.  —  Krystallpolarität  des  Turmalin  609  — 
Körper  mit  vorherrschender  Structurrichtung 
im  Magnetfeld  635  und  799.  —  Leber  deren 
Gesetz  betreffend  die  Krystallpolarität  815. 


u. 

Underwood  Tonänderung  einer  Glocke  heim     Ursprüngliche  magnetische  Verth  ei - 
Gewitter  201.  lung  oder  primäre  Vertheilung  666  und 

Unipolare  Induction  364  und  lf.  685. 


van  Beek  ,  van  den  Bos  u.  s.  w.  vergl.  Beek, 
Bos  u.  s.  w. 

Verdf.t  Wasserzersetzung  durch  Inductions- 
ströme  451.  —  Gesetze  der  magnetischen 
Circularpolarisation  656  und  658.  —  Zweifel 
an  Webeb's  Versuchen  über  elektrodia- 
magnetische  Induction  779. 


Vertheilung  des  Magnetismus  in  Magneten 
Hl.  —  Wahre  und  scheinbare  665.  — 
Ursprüngliche  und  Moleciilarvertheiliing 
666. 

V  e  r t  h e  i  1  u  n  g s  v  e  r  m  ö  g e  n ,  magnetisches 
4  02. 


Waddei.  Magnetisirung  durch  Blitz  2. 

WTage,  elektromagnetische  103. 

Wagner  Hammer  zur  Unterbrechung  des 
galvanischen  Stromes  397. 

Walker  Notation  des  Lichtbogens  298. 

Walsu  Inductionsfunken  durch  elektrische 
Fische  458. 

Wartmann  Elasticität  des  Kisens  unter  Ein- 
tluss  des  galvanischen  Stromes  201  und 
203  —  Vorrichtung  um  die  Drathenden 
der  Inductionsapparate  zu  verbinden  412.  — 
Magnetische  Circularpolarisation  für  strahlen- 
de Wärme  659. 

Watkins  Rotation  cylindrischer  Spiralen 
296.  —  Magnetoelektrischer  Elektromagnet 
408.  —  Inductionsfunken  durch  die  Thermo- 
säule  458. 

W.  Weber  Tangentenbussole  55.  —  Elektro- 
magnetische Locomotivräder  98.  —  Elek- 
trodynamometcr  243.  —  Bestimmung  der 
Constanten  n  und  *  251.  —  Gesetze  der 
elektromagnetischen  Rotationen  von  flüssi- 
gen Leitern  303.  —  Unipolare  Induction 
364  und  366.  —  Inductiousinclinatoriiim 
389.  —  Messungen  der  Inductionsströme 
mit  dem  Elcktrodynamometer  477.  —  Ver- 
laufsdauer  der  Inductionsströme  508.  — 
Wechsel  515.  —  Rotationsinductor  516.  — 
Vorteilhafteste  Verwendung  des  Magnet- 
feldes zur  Induction  516.  —  Inductorrollen 
mit  Eisenkern  518.  —  Inducirte  elektro- 
motorische Kraft  521.  —  Verminderung 
der  inducirten  elektromotorische  Kraft  der 

Encyklop.  <1.  Phyiik.  XIX.   f.  Fuutisch.  galvnn.  Fern 


SAXTON'schen  Maschine  mit  der  Drehge- 
schwindigkeit 522.  —  Piamagnetische  Po- 
larität 595  und  604.  —  Diamagnetische  In- 
duction 604.  —  Ueber  Ami-ere's  Theorie 
725.  —  Theorie  der  Elektrodynamik  730 
und  IL'  —  Theorie  der  Voltainduction  747. 
Die  Theorie  der  liulurtion  verknüpft  mit 
Neumann's  Gesetzen  757.  —  Theorie  der 
Gleitstellen     761.    —  Elektrodiamagnete 

780.  —    Elektrodiamagnetische  Induction 

781 .  —  Theorie  des  Diamagnetismus  783.  — 
Inducirendc  Kraft  im  Innern  des  elektro- 
dynamischen Cylinders  784.  —  Diamagne- 
tische Molecularvertheilung  798. 

Webster  u.  Hare  Remanenter  Magnetismus  169. 
Wechsel  515. 

Werne»  Magnetismus  polarer  Gesteine  2. 

Wertheim  Elasticität  des  weichen  Eisens 
unter  Einfluss  des  galvanischen  Stromes 
197.  —  Ursache  der  elektromagnetischen 
Töne  199,  202.  —  Magnetische  Circular- 
polarisation im  gepressten  Glase  653. 

Wetteren  und  Loge  m  ann  Stahlmngnete  191. 

Wheatstone  Gradierter  Multiplicator  69.  — 
Inductionsfunken  durch  dieThermosiiule  458. 

Widerstands-  und  In  du  et  i  onscoeflicient 
790. 

Wiedemann  Ueber  Magnekrystallkraft  608.  — 
Magnetisches  Verhalten  von  Wismuth,  das 
im  Magnetfeld  erstarrt  war  636.  —  Gesetze 
der  magnetischen  Circularpolarisation  654. 

Wilke  Magnetisirung  durch  die  kleist'scIic 
Batterie  2. 

rk.  53 
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Winkelströme  242. 

Wirkungsebene  dea  Magneten  25.  —  Des 

Solenoids  278. 
Wollastok  Wiederholung  der  ÖRSTEn'sehen 

Versuche  II.  —  Rotationsversnche  306. 


Woolrich  Magnetoelektrische  Maschin«  in 
grossem  Maassctabe  405.  —  Leistungen 
derselben  454. 

Wricht  elektrodynamischer  Inductionsapparat 

•  440. 


Y. 

v.    Yelin    Identität    von    Klektricität    und        6.     —     Magnetisirungserscheinungen  9t 

Magnetismus    S.  3.     Ablenkungsversuche        und  93. 


z. 


Zammiüer  und  Buff  Proportionalität  zwischen 
Stromstärke  und  magnetischem  Moment  130. 

Zantedlsciii  Verwendung  der  magnetoelek- 
trischen Maschine  404.  —  Prüfungen  ver- 


schiedener Körper  im  Magnetfeld  562.  — 
Die  Flammen  im  Magnetfeld  570.  —  Para- 
magnetismus  de»  Sauerstoffs  570.  —  Der 
Wasserdampf  im  Magnetfeld  584. 


Digitizedily  Google 


Berichtigungen. 

S.  3  Z.  6  v.  u.  Aerolithc  statt  Aerolithc 

S.  4  Z.  44  v.  o.  sie  statt  die  letztere 

S.  28  Z.  7  v.  u.  na'  statt  n'a'   

S.  45  Z.  9  v.  o.  zL  V*  V*  +  <*  statt  ±x^-N 

S.  404  Z.  3  v.  u.  X'2    sin-^-a  statt  sin  i-  a 

«  *_ 
S.  436  Z.  42  v.  u.  Hahkei.  statt  Haxckel 
S.  206  Z.  49  u.  20  v.  u.  Stromleiter  statt  Ströme 
S.  24  4  Z.  4  3  v.  o.  e,  o,  statt  to, 
S.  246  in  Fig.  115  sowie 

S.  224  in  Fig.  121  ist  den  Pfeilen  bei  mmn  me  und  m,ei  die  entgegengesetzte  Richtung  bei- 
zulegen 

S.  24  7  Z.  4  6  v.  o.  Zerlegung  statt  Zerlegungen 

S.  220  Z.  46  u.  48  v.  u.  kl  statt  ab 

S.  222  Z.  9  v.  u.  em'  statt  cm, 

S.  229  Z.  20  v.  o.  und  von  ds  statt  und  in  ds 

S.  229  Z.  43  v.  u.  sich  statt  dich 

S.  238  Z.  2  v.  u.  Zuwachs  von  /,  statt  Zuwachs  /, 

3  3 
cos  t  —  cos  a  cos  ß  cos  t  H  -  —  cos  a  cos  p 

S.  254  Z.  40  v.  u.  ii'dsds'   statt  ii  dtdi1   - 

    r*  . 

S.  278  Z.  4  v.  o.  YV-f-i^H-*'1  statt  Vi'  +  y'  +  i' 
_         _  u  dt/  u  di/ 

S.  299  Z.  9  v.  o.  —  statt  —  ^— r- 

S.  299  Z.  4  v.  u.  =  p  sin  0  d  9.   statt  —  sin  0  d  G. 
S.  300  Z.  6  v.  o.  =^(sinÖdö  statt  —n(cosGd0 

I.334  z:4.:-:ü:h  KR^ER  statt 

S.  350  Z.  5  v.  u.  for  1851.   statt  /br  1830. 

S.  354  Z.  25  und  26  v.  o.  welcher  in  der  Richtung  statt  welcher  der  Richtung  entgegen 

S.  364  Z.  24  v.  u.  -klemmen  statt  -klammern 

S.  405  Z.  3  v.  n.  Woolrich   statt  Woolwich 

S.  422  Z.  48  v.  o.  [  4  4  4  4  •  4  4  4  2].   statt   (  4  4  4  4  -  4  4  1  2  ). 

S.  437  Z.  4  6  v.  u.  schwächere   statt  stärkere 

S.  442  Z.  3  v.  u.  ein  rascherer   statt  ein  stärkerer 

S.  453  Z.  3  v.  u.  inducirte   statt  inducirende 

S.  482  Z.  24  v.  u.  Umlauf  statt  Kreislauf 

S.  497  Z.  20  v.  o.  {dt -dt/)   statt   (ds  ■  ds) 

S.  497  Z.  24  v.  o.  Stromelemente   statt  Ströme 

S.  553  Z.  7  v.  o.  Paraffin   statt  Paraphin 

S.  559  |  v-  °*  paramagnetisch   statt  diamagnetisch 

S.  584  Z.  46  v.  u.  Milligrammen  statt  Millimetern 
S.  647  Z.  4  v.  u.  (S.  648)   statt  (S.  348) 

S.  669- Z.  8  v.  o.    -i-   statt  -~ 
f«i-+-f  1^"  + » 

S.  807  Z.  4  8  v.  u.  Durchmesser  statt  Durch- 

S.  812  Zur  Berechnung  der  Zahlen  in  der  letzten  C-olumne  der  Tabelle  müssten  genau  genom- 
men statt  der  Skalenthcile  *  die  Tangenten  der  Nadelausschläge  genommen  werden. 
Doch  ist  leicht  zu  sehen,  dass  dadurch  Zahlen  erhalten  werden,  welche  den  aufge- 
führten fast  genau  proportional  sind  und  somit  das  Endergebnis«  nicht  beeinträchtigen. 
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